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INTRODUCTION. 


The  first  regular  obser\'ations  made  at  the  new  Naval  Observatory,  Georgetown 
Heights,  are  given  in  the  following  pages,  and  were  made  by  the  watchman  on  duty 
at  the  main  building.  During  the  entire  period  the  regular  watchmen  were  Messrs. 
D.  HoRiGAN,  N.  Cahill,  and  W.  Henderson,  whose  skill  and  experience  insure  a 
reasonable  degree  of  accuracy  in  their  work. 

INSTRUMENTS. 

Barometer. — Two  barometers  have  been  used  during  the  period  covered  b}^ 
these  observations,  Newman  No.  75  and  GrEEN  No.  2840,  the  latter  having  been 
substituted  for  the  former  between  9  p.  m.  and  midnight  of  June  30,  1899. 

These  two  barometers  are  mounted  with  the  usual  adjustments  at  the  top  and 
bottom.  Newman  No.  75  is  attached  by  heavy  brackets  to  a  substantial  mahogany 
board,  which  is  firmly  secured  to  the  east  wall  of  the  entrance  hall  of  the  main 
building  near  the  south  door.  The  scale  is  attached  to  a  brass  rod  having  an 
adjustment  to  the  surface  of  the  mercury  in  the  cistern.  It  is  silvered  and  divided 
to  0.05  of  an  inch,  and  by  means  of  a  veniier  may  be  read  directh'  to  0.002  of  an 
inch.  The  temperature  of  the  mercury  in  the  cistern  is  determined  by  a  small  ivory- 
scale  thermometer,  the  bulb  of  which  is  constantl}'  immersed  in  the  mercury. 
Green  No.  2840  is  mounted  in  a  case,  furnished  by  the  makers,  with  glass  door  and 
sides,  which  is  firmly  attached  to  the  south  wall  of  the  entrance  hall  of  the  main 
building  just  east  of  the  door.  It  has  two  scales,  one  divided  to  0.05  of  an  inch  and 
the  other  to  millimeters,  attached  to  a  metal  tube  inclosing  the  glass  one.  These 
scales  may  be  read  directly  by  means  of  verniers  to  0.002  of  an  inch  and  o.  i  of  a 
millimeter,  respectively.  In  this  barometer  the  scales  are  fixed  and  the  surface  of 
the  mercury  in  the  cisteni  is  adjustable  to  the  zero  of  the  scale.  The  attached 
thermometer  is  screwed  to  the  metal  tube  carrying  the  scales  about  midway  of  the 
barometer,  and  has  both  Fahrenheit  and  Centigrade  graduations.  The  cisterns  of 
these  two  barometers  are  at  the  same  height,  271  feet  above  mean  high  water  of  the 
Potomac  River. 

The  correction  to  the  scale  of  the  barometer  Newman  No.  75  was  determined 
by  a  comparison  with  a  standard  at  the  Weather  Bureau  in  1895  ^"<^  again  in  1899. 
The  correction  to  the  scale  of  the  barometer  Green  No.  2S40  was  also  determined  in 
1899  at  the  same  time  as  that  of  the  barometer  Newman  No.  75  and  in  the  same 
manner.  The  observations  as  printed  have  been  corrected  for  the  error  of  the  scale 
reading  and  have  been  reduced  to  32°.o  F. 
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Dry  bulb  thermometer. — Two  thermometers  have  been  used  during  the  period 
covered  by  these  observations,  the  mercurial  thermometers  Henry  J.  GrEEN  No. 
5724  and  Henry  J.  Green  No.  5589,  the  latter  having  been  substituted  for  the 
former  between  noon  and  3  p.  m.  of  April  22,  1899.  Each  of  these  thermometers  is 
stem  graduated  and  the  scales  are  divided  to  degrees  Fahrenheit. 

Wet  bulb  thermometer. — Two  thermometers  have  been  used  during  the  period 
covered  by  these  observations,  the  mercurial  thermometers  Henry  J.  Green  No. 
5686  and  Henry  J.  Green  No.  5586,  the  latter  having  been  substituted  for  the 
former  between  noon  and  3  p.  m.  of  April  22,  1899.  Each  of  these  thermometers  is 
stem  graduated  and  the  scales  are  divided  to  degrees  Fahrenheit.  The  bulb  of  the 
wet  bulb  thermometer  is  covered  with  soft,  fine  linen,  kept  moist  by  the  capillary 
action  of  a  bundle  of  fine  linen  fibers  which  communicate  with  water  in  a  metal  cup 
placed  close  beside  it.  The  linen  on  the  bulb  is  changed  before  its  free  action  is 
impaired  b}^  dust. 

Maximum  thermometer. — Two  thermometers  have  been  used  during  the  period 
covered  by  these  observations,  the  mercurial  thermometers  J.  &  H.  J.  GrEEn  No. 
4363  with  a  brass  scale  graduated  to  degrees  Fahrenheit,  and  Henry  J.  Green  No. 
1374,  stem  graduated,  with  the  scale  divided  to  degrees  Fahrenheit,  the  latter  having 
been  substituted  for  the  former  between  noon  and  3  p.  m.  of  April  22,  1899. 

At  a  point  a  short  distance  above  the  bulb,  which  is  spherical,  the  internal 
diameter  of  the  tube  is  so  reduced  that  while  with  an  increase  of  temperature  the 
mercury  passes  freel}^,  with  the  least  decrease  of  temperature  the  column  of  mercury 
is  broken  at  the  point  of  contraction,  if  the  instrument  is  nearly  horizontal,  and  the 
top  of  the  column  marks  the  highest  temperature. 

The  top  of  the  scale  is  attached  by  a  metallic  clamp  to  a  pivot,  around  which 
the  thermometer  revolves  freely  in  a  vertical  plane.  This  pivot  is  secured  to  a 
board  fixed  to  a  post,  about  3  feet  above  the  ground,  and  the  thermometer  is  placed 
nearly  horizontal  by  resting  the  scale  near  the  bulb  on  a  brass  pin  in  the  board. 

After  each  observation  the  instrument  is  adjusted  by  removing  the  pin  and 
allowing  the  thermometer  to  swing  freely  from  the  pivot  at  the  top  of  the  scale, 
which  motion  is  generally  siifficient  to  reunite  the  column  of  mercury. 

Minimum  thermometer. — This  is  a  transparent  spirit  thermometer,  Henry 
J.  Green  No.  6936.  It  is  stem  graduated  and  the  scale  is  divided  to  degrees 
Fahrenheit. 

The  registering  index  is  a  short,  black,  glass  cylinder  with  a  knob  at  the 
extremity  farthest  from  the  balb  of  the  thermometer.  This  cylinder  is  drawn 
toward  the  bulb  by  a  decrease  of  temperature;  but  when  the  temperature  increases, 
the  spirit  flows  past  the  cylinder  which  remains  at  rest  at  the  lowest  point  reached 
by  the  liquid.  The  end  of  the  knob  on  the  cylinder  indicates  the  lowest  point 
reached  by  the  column  of  liquid.  The  thermometer  is  mounted  nearly  horizontal, 
the  bulb  end  being  slightly  lower  than  the  other.  After  each  observation  the  bulb 
end  of  the  instrument  is  raised  until  the  index  moves  down  to  the  end  of  the  column 
of  liquid  and  then  the  instrument  is  returned  to  its  normal  position. 

The  maximum  and  minimum  thermometers  are  read  at  midnight  of  each  day. 

All  the  thermometers  have  been  tested  by  the  Weather  Bureau,  and  the  correc- 
tions furnished  have  been  applied  in  the  figures  as  published. 
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SHELTER   FOR   THERMOMETERS. 

This  building  is  of  wood  and  painted  white  throughout.  Its  form  is  octagonal, 
each  side  being  2.4  feet  wide  and  6.3  feet  high  to  the  eaves.  The  roof  is  of  tin, 
unpainted  on  the  underside.  The  ceiling  is  of  thick  boards  tightly  fitted  together, 
and  between  it  and  the  roof  there  is  an  open  space  freely  communicating  with  the 
open  air.  On  the  north  side  is  the  door,  which,  like  the  sides,  is  of  double  louvre 
work,  with  a  space  of  about  3  inches  between  the  two  sets.  The  sides  terminate 
I  foot  above  the  ground,  permitting  a  free  passage  of  air  under  the  building.  This 
shelter,  which  is  the  one  used  at  the  old  observator}'  site,  is  situated  about  200  feet 
south  of  the  south  door  of  the  entrance  hall  of  the  main  building. 

The  dry  bulb,  wet  bulb,  maximum,  and  minimum  thermometers  are  in  this 
building,  and  are  all  supported  by  means  of  arms  and  brackets  to  an  upright 
metallic  shaft  which  is  firmly  set  in  the  ground  in  the  center  of  the  building. 

The  thermometers  were  installed  in  this  building  directly  after  the  3  p.  m. 
reading  on  August  29,  1894.  Before  this  time  they  were  housed  in  a  temporary 
structure  placed  about  170  feet  northwest  of  the  north  door  to  the  entrance  hall  of 
the  main  building. 

DIRECTION    AND    VELOCITY   OF   THE   WIND. 

From  January  i  to  July  18,  1893,  the  velocity  of  the  wind  was  estimated  by  the 
watchman  at  the  regular  times  for  reading  the  barometer  and  thermometers  on  an 
arbitrary  scale  from  o  to  10,  of  which  o  indicated  a  calm,  and  10  a  violent  hurricane, 
and  at  the  same  time  the  direction  of  the  wind  was  determined  from  a  wind  vane  on 
the  top  of  the  main  building. 

In  July,  1893,  a  wind  \ane  and  anemometer,  Weather  Bureau  pattern,  were 
installed  on  the  roof  of  the  main  building. 

These  instruments  are  electrically  connected  with  a  triple  register,  of  standard 
Weather  Bureau  pattern,  located  in  a  small  room,  near  the  north  door  of  the 
entrance  hall  of  the  main  building.  On  this  register  the  wind  vane  records  the 
direction  of  the  wind  every  minute,  and  the  anemometer  records  every  time  it 
indicates  a  motion  of  the  air  corresponding  to  one  mile.  The  barrel  of  the  register, 
run  by  a  clockwork,  revolves  once  in  six  hours,  and  one  sheet  will  contain  the  record 
for  twenty-four  hours.  The  sheets  are  changed  each  day  at  noon  and  at  that  time 
the  observer  enters  in  the  journal  at  the  end  of  each  three-hour  interval  the  number 
of  miles  recorded  on  the  sheet  divided  by  3,  i.  e.,  the  mean  number  of  miles  per  hour 
for  the  preceding  interval. 

Commencing  at  midnight,  July  18-19,  1893,  the  velocit}'  of  the  wind  has  been 
obtained  from  this  register  and  the  direction  also  for  the  most  part.  As  the 
apparatus  has  not  performed  with  perfect  satisfaction  the  records  may  at  times  be 
doubtful. 

On  September  29,  1896,  at  about  to  p.  m.,  a  violent  gale  of  wind  arose  from  the 
southeast,  and  at  11.05  P-  "^-  the  anemometer  cups  were  blown  away  when  the  wind 
was  blowing  60  miles  per  hour. 
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CLOUDS. 


In  the  description  of  the  prevailing  forms  of  clouds,  the  nomenclature  of  Howard 
is  used,  C,  K.,  S.,  N.,  being  the  symbols  for  the  forms  designated  cirrus^  aimulus, 
stratus,  tiimbus ;  and  the  letters  C.  S.,  C.  K.,  etc.,  indicate  cirro-stratus^  cirro-cuvmlus, 
etc.  The  portion  of  the  sky  obscured  is  determined  by  estimation  after  a  careful 
scrutiny  of  the  clouds  or  sky.  A  clear  sky  is  denoted  by  o,  and  a  total  obscuration 
by  lo. 

RAIN    GAUGE. 

This  instrument  is  situated  in  the  center  of  a  circular  plot  of  ground,  20  feet  in 
diameter,  inclosed  by  a  wire  fence  about  50  feet  south  of  the  thermometer  shelter. 
It  consists  of  a  metal  cylinder  8  inches  in  diameter  and  10.5  inches  high,  to  the  inside 
of  which  4.5  inches  below  the  top  is  soldered  an  inverted  cone,  with  a  small  hole  at 
its  apex,  through  which  the  water  passes  to  the  lower  part  of  the  cylinder.  The 
gauge  is  free  from  all  shelter,  even  in  driving  rain  storms.  It  is  examined  every 
day,  and  as  the  portion  of  the  cylinder  holding  the  water  is  closed,  with  the  exception 
of  two  small  holes,  there  is  little  or  no  evaporation.  The  rain  and  melted  snow  is 
measured  in  a  glass  cylinder,  with  an  internal  diameter  of  2II  inches,  so  graduated 
that  the  depth  of  rain  can  be  determined  to  the  hundredth  of  an  inch. 

PRINTED    OBSERVATIONS    AND    RESULTS. 

The  Observations^  as  printed,  consist  of  the  corrected  readings  of  the  barometer 
and  of  the  dry  and  wet  bulb  thermometers,  the  symbols  indicating  the  character  of 
the  clouds,  the  estimated  amount  of  cloudiness,  the  direction  of  the  wind,  and  its 
mean  velocity  in  miles  during  the  three  hours  ending  with  the  hour  of  observation, 
together  with  the  daily  means  of  the  readings  of  the  barometer  and  thermometers, 
the  estimated  cloudiness,  and  the  velocity  of  the  wind. 
The  Results  are  shown  in  tables,  as  follows : 

Table      I. — Daily  means  of  the  corrected  readings  of  the  baroiaeter. 
Table    II. — Maximum  and  minimum  corrected  readings  of  the  barometer 

at  the  hours  of  observ'ation. 
Table  III. — Mean  daily  temperature  from  the  dry  bulb  thermometer. 
Table  lY. — Amount  of  rain  and  melted  snow  by  months. 
Table     V. — Temperatures  from  the  maximum  and  minimum  thermometers. 
Table  VI. — Maximum  and  minimum  temperatures  for  each  month. 
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I 

N.W. 

2 

Midn't. 

29-  583 

15- 0 

14-5 

C.K. 

6 

N.W. 

2 

3  a.  m. 

29. 628 

15.0 

13.0 

C.K. 

10 

E. 

2 

3  a.  m. 

29-507 

'2-5 

12.0 

C.K. 

6 

N.W. 

2 

6  a.  m. 

29-  613 

1.5-2 

13-0 

C.  K.  S. 

10 

S.  E. 

I 

6  a.  m. 

29-  395 

15.0 

14-5 

C.K. 

9 

N.W. 

2 

9a.ni- 

29.  600 

17.0 

14-5 

C.K. 

10 

vS.  E. 

2 

9  a.m. 

29. 307 

20. 0 

18.5 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

Noon. 

29-  521 

22.0 

21.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

2 

Noon. 

29.  i8i 

25-0 

23-0 

C.K. 

10 

S. 

3 

3  p.  m. 

29-  435 

22.0 

21.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

2 

3  P-  ni- 

29.065 

28.0 

27.0 

Snow. 

10 

W. 

3 

6  p.m. 

29.408 

19.0 

18.0 

Snow. 

10 

S.  E. 

3 

6  p.  m. 

29.  010 

28.5 

28.0 

Snow. 

10 

N.W. 

2 

9  p.  m. 

29.368 

19.0 

17.6 

Snow. 

ID 

S.  E. 

3 

9  p.  m. 

29.011 

28.9 

28.8 

Snow. 

10 

S.W. 

2 

Mean. 

29. 522 

18.0 

16.6 

8.9 

.... 

3.  I 

Mean. 

29.  257 

21.6 

20.8 

.... 

8.9 

3.2 

January  5. 

•• 

January  10. 

Midn't. 

29. 3«o 

19.6 

19.0 

Snow. 

10 

S.  E. 

2 

Midn't. 

28.  957 

26., 

26.0 

C.K. 

I 

S.W. 

I 

3  a.  m. 

29.286 

18.0 

17.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

2 

3  a.  m. 

29.014 

21.5 

'9-5 

Snow. 

10 

N.W. 

3 

6  a.  m. 

29.290 

18.0 

17-0 

Snow. 

10 

S.  E. 

2 

6  a.m. 

29.  120 

15-5 

13-5        C.K. 

I 

N.W. 

5 

9  a.  nj. 

29.290 

20.0 

19.0 

C.K. 

10 

E. 

2 

9  a.  m. 

29.  256 

"■5 

10.  0  i      C.  K. 

4 

N.W. 

7 

Noon. 

29.  188 

22.0 

21.0 

K. 

10 

E. 

I 

Noon. 

29-  255 

'3-5 

13.0  ■      C.K. 

3 

N.  W. 

4 

3  P  ">. 

29.  172 

23.0 

22.0 

Snow. 

10 

E. 

1 

3  p.m. 

29.  306 

10. 0 

9.0 

C.K. 

9 

N.W. 

5 

6  p.  ni. 

29.  172 

24.0 

23- 0 

Snow. 

10 

E. 

I 

6  p.m. 

29-  348 

6.0 

5-0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5 

9  p.m. 

29-  '93 

31 .0 

30.5 

19.8 

Snow, 

10 

i;. 

I 

9  p.m. 

29- 459 

5.0 

4.0 
ia.5 

Clear. 

0 

,  N.W. 

5 

1      Mean. 

1 

29- 238 

20.7 

lao 

....    1    ,.5 

Mean. 

39.  314 

13-7 

.... 

3.6 

4-4 

•  Frozen. 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


January  ii. 

January  16. 

i 

>. 

. 

>- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulb  The 
meter. 

ulb  The 
meter. 

Clouds. 

1 

0 

0 

e 

_  Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbThe 
meter. 

ulbThe 
meter. 

Clouds. 

3 

Wind. 

^ 

^ 

P3  0 

n  2 

Direc- 

0 

n  0 

«  0 

Direc- 

I 

0 

r 

0 

tion. 

> 

t 

0 

u 

0 

tion. 

in. 

0 

0 

in. 

0 

_ 

Midn't. 

29-544 

4.0 

3-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5 

Midn't. 

29.  929 

0.0 

—  1. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

3  a-  HI- 

29.604 

4-5 

3-" 

Clear. 

0 

N.W. 

5 

3  a.  m. 

29.980 

1.0 

0. 0 

Haze. 

N.W. 

2 

6  a.  m. 

29-  675 

5-0 

4.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4 

6  a.m. 

29.  997 

4.0 

3-0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29-  793 

7-0 

6.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

2 

9  a.  m. 

30.  040 

6.0 

5-0 

C.  K.  S. 

8 

N.  W. 

2 

Noon. 

29-  775 

13-5 

"•3 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

Noon. 

30.  039 

II- 5 

10. 0 

C.K. 

4 

N.W. 

3 

3  p.  m. 

29-  737 

17.0 

14. 1 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

3 

3  P-  "•■ 

30.  020 

13-5 

12.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

3 

6  p.  m. 

29.  687 

16.0 

14.0 

C.K. 

9 

N.W. 

2 

6  p.  m. 

30.  030 

10. 0 

9.5 

C.K. 

4 

N.W. 

2 

9  p.  m. 

29-  658 

16.0 

iS-o 
8.9 

C.K. 

10 

N.E. 

4 

9  p.  m. 

30-  059 

9-8 

8.7 

C.K. 

10 

W. 

2 

Mean. 

29.  684 

10.4 

2.6 

3-5 

Mean. 

30.012 

7.0 

5-9 

5-7 

2.  2 

January  12. 

January  17. 

Midn't. 

29-  579 

17.0 

16.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

Midn't. 

30.  058 

10.  0 

8.5 

C.K. 

10 

S.W. 

2 

3  a.m. 

29-  477 

18.5 

18.0 

Snow. 

10 

N.E. 

2 

3  a.  m. 

30.  052 

lo.  2 

9.0 

C.K. 

10 

s.  w. 

2 

6  a.  ni. 

29-  334 

20.0 

19-5 

Snow. 

10 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

30.  049 

9.0 

8.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2 

9  a.  m. 

29. 264 

20.3 

19- 5 

Snow. 

10 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

30.095 

11-5 

9.8 

C.K. 

9 

s. 

2 

Noon. 

29.  192 

23.0 

22.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

Noon. 

30.  078 

16.0 

14.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3 

3P-m- 

29.  210 

23.0 

21.5 

C.K. 

8 

N.W. 

3 

3  p.  m. 

30.060 

17.0 

14-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3      1 

6  p.  m. 

29.244 

20.0 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

6  p.  m. 

30.089 

12.0 

10.5 

C.K. 

2 

N.W. 

2      1 

9  p.m. 

29.  370 

15- 0 

13-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

9p.  m. 

30.  129 

II. 0 

9-5 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

Mean. 

29-  334 

19.6 

18.6 

7.2 

2.5 

Mean. 

30.  076 

12. 1 

10.5 

5-5 

2.  2 

J.^NUARV    13. 

January  18. 

Midn't. 

29.  370 

12.  0 

10.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

Midn't. 

30.  108 

9.0 

8.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

3  a.m. 

29-3^ 

9.0 

7-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

3  a.  m. 

30-  157 

3-0 

2.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

2 

6  a.  m. 

29. 420 

7.2 

5-0 

.  C.K.S. 

2 

N.W. 

I 

6  a.  m. 

30.115 

-1-5 

—  2.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

9  a.m. 

29-  456 

9-5 

8.0 

C.K. 

3 

N.W. 

I 

9  a.  m. 

30.  149 

2.8 

1-5 

C.K. 

9 

N.W. 

2 

Noon. 

29-  464 

15-0 

13.0 

C.K. 

5 

N.W. 

2 

Noon. 

30-  075 

13.2 

II.  8 

C.K. 

10 

S.W. 

2 

3  P-  ni. 

29-  483 

17-0 

15-0 

C.K. 

4 

N.W. 

2 

3  P-  "1- 

30.  009 

17.0 

15.0 

C.K. 

9 

s.  s.  w. 

3 

6  p.  m. 

29-  583 

14.6 

14.0 

C.K, 

3 

N.W. 

2 

6  p.  m. 

29.963 

17.0 

16.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3 

9  p.m. 

29.687 

11. 0 

10. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

4 

9  p.m. 

29.  912 

18.0 

17.0 
8.6 

Snow. 

lO 

S.W. 

2 

Mean. 

29. 482 

II.  9 

10.4 

2.  I 

2.  2 

Mean. 

30.061 

9.8 

6.0 

2.2 

January  14. 

January  19. 

Midn't. 

29-  737 

8.0 

6.7 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

Midn't. 

29-  857 

17.0 

16.0 

Snow. 

10 

w. 

2 

3  a.  m. 

29.  831 

5-0 

4-5 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

3  a.m. 

29.  8i8 

17.0 

16.0 

Snow. 

10 

s. 

2 

6  a.  m. 

29.889 

2.0 

I.O 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

6  a.  m. 

29.  772 

17.5 

16. 5 

K. 

10 

E. 

3 

9  a.  m. 

29.967 

4-7 

4.0 

C.S. 

2 

S.E. 

I 

9  a.  m. 

29-  757 

15-5 

14.0 

C.K. 

10 

vS.  W. 

_   2 

Noon. 

29-893 

16.0 

14.0 

C.K.S. 

4 

S. 

I 

Noon. 

29.708 

22.5 

20.5 

C.K. 

4 

s.  w. 

2 

3  p.m. 

29-  791 

20.  0 

18.5 

Snow. 

10 

E.  S.  E. 

2 

3  P-  "•• 

29.  626 

27.0 

25-5 

C.K. 

4 

S.E. 

2 

6  p.  m. 

29.  714 

17.0 

15.5 

Snow. 

10 

s.e; 

2 

6  p.  m. 

29.  663 

22.0 

ai.o 

C.K. 

I 

N.W. 

4 

9  p.m. 

29.696 

17.0 

16.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

9  p.  m. 

29.  720 

16.6 

14.0 
17.9 

Clear. 

0 

N.  W. 

3 

.1.  1 

Mean. 

29. 815 

II.  2 

10.0 

4.5 

1.8 

Mean. 

29.  740 

19.4 

6.  I 

January  15. 

%- 

January  20. 

1    Midn't. 

29.580 

20.0 

19.0 

C.K. 

10 

S. 

2 

Midn't. 

29- 737 

14.0 

13.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

T,  a.  m. 

29-  574 

22.0 

21.5 

C.K. 

10 

S. 

I 

3  a.m. 

29-  783 

14.0 

12.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

6  a.  m. 

29- 598 

17-5 

17.0 

C.K. 

7 

N.W. 

3 

6  a.  m. 

29.804 

II. 0 

10.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

9  a.  m. 

29.711 

13.0 

12.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4 

9  a.  m. 

29.  850 

15- 0 

14.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

Noon. 

29-717 

13-6 

13.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4 

Noon. 

29. 839 

21.5 

19. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

3  P-  m. 

29.719 

•3-2 

12.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4 

3  P-  n>- 

29.  827 

25- 0 

23-5 

C.K. 

4 

N.W. 

3 

6  p.  ni. 

29.794 

9.0 

7.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

6  p.  ni. 

29-  852 

20.0 

18.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

9  p.  m. 

29.886 

3.8 

3.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

9  p.  ni. 

29.885 

17.0 

16.0 

15-8 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

Mean. 

29.697 

13-9 

12.9 

4.4 

3-0 

Mean . 

29. 822 

17.2 

0.  S 

....          -\  6 

1 

*  Frozen. 


OBSERVATIONS  FOR  1893. 


January  21. 

January  26.  ' 

i 

0 

WiiK 

. 

h. 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

« 0 

cm  0 

Clouds. 

0 
c 
0 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

W   0 

£t3 

^1 

Clouds. 

0 

s 
0 

Direc- 

'0 

£>" 

t;B 

0 

tion. 

"3 

£-== 

tJ^ 

^ 

tion. 

'v 

^ 

0 

&< 

> 

0 

^ 

A< 

> 

in. 

0 

iji. 

0 

0 

Midn't. 

29.  910 

15.0 

14. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

Midn't. 

29-  959 

31.0 

27.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

3  a.m. 

29.  920 

14.0 

13.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

2 

3  a.  m. 

29.967 

29.4 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

6  a.m. 

29- 943 

12. 0 

II- 5 

C.K. 

3 

N.  W. 

2 

6  a.  m. 

29.  972 

26.  0 

23.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29.  979 

17.0 

15-0 

C.  K.  S. 

4 

S.  E. 

I 

9  a.  m. 

30.  001 

29.8 

27.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

Noon. 

29.  950 

27.0 

2.3-5 

C.K. 

6 

S.E. 

2 

Noon. 

29.  939 

43-0 

37-2 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

3 

3  p.  m. 

29-  925 

30.0 

26.0 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

2 

3  P-  "1- 

29.  848 

52.5 

43-0 

C.  K. 

2 

S. 

2 

6  p.  ni. 

29-  934 

24.8 

23-2 

C.S. 

I 

S.  W. 

2 

6  p.  m. 

29.  851 

48.0 

41.0 

C.  K. 

I 

s. 

2 

9  p.  m. 
Mean. 

29-  953 
29-939 

21.0 

19-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

I 

9  p.m. 

29.  871 

42.0 

38-5 

Clear. 

0 

S.W. 

I 

20. 1 

18.2 

- 

2-5 

....         1.8 

Mean. 

29.  926 

37-7 

32.8 

1.6 

2.0 

January  22. 

January  27. 

Midn't. 

29- 965 

17.8 

16.2 

Clear. 

0 

?J.W. 

I 

Midn't. 

29.898 

41.0 

37-0 

C.K. 

4 

S.W. 

2 

3  a.  m. 

29-  957 

II. 7 

10. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

I 

3  a.m. 

29.911 

37-5 

36.0 

Clear. 

0 

w. 

2 

6  a.  m. 

29.969 

«-3 

7-2 

S. 

I 

N.  W. 

I 

6  a.  m. 

29.  927 

36.0 

35-0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

30.  ooS 

12.5 

II.  0 

C.  K.S. 

3 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29.  960 

43- 0 

38.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

2  ' 

Noon. 

29.984 

26.0 

23-5 

C.K. 

2 

:s. 

2 

Noon. 

29.  977 

53  0 

46.0 

C.K. 

3 

s. 

2 

3p.m. 

29.912 

31.0 

28.5 

C.K. 

4 

S. 

2 

3  P- 111- 

29-  945 

54-0 

46.0 

C.K. 

3 

E. 

2 

6  p.  m. 

29-  93' 

28.  .5 

27-5 

C.K. 

9 

S. 

2 

6  p.  m. 

29-  959 

40.0 

37-0 

Clear. 

0 

N.E. 

3 

9  p.  m. 

29.869 

25.0 

22.0 

C.K. 

9 

3-5 

S. 

2 

9  p.m. 

30. 029 

34-0 

33-0 
38-5 

Clear. 

0 

N.E. 

3 

Mean . 

29.  949 

20.1 

18.2 

. 

1.6 

Mean . 

29-  951 

42.3 

1.6 

2.  2 

January  23. 

January  28. 

Midn't. 

29. 826 

25-5 

23.0 

C.K. 

10 

s. 

2 

Midn't. 

30. 050 

31.0 

30-0 

C.K. 

I 

N.E. 

3 

3  a.m. 

29.  779 

26.0 

24.0 

C.K. 

10 

s. 

2 

3  a.  m. 

30. 037 

31-0 

29-7 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

6  a.  in. 

29.  761 

23- 5 

21.0 

C.K. 

6 

s. 

2 

6  a.  m. 

30. 057 

30.8 

30.0 

N> 

10 

N.E. 

3 

9  a.m. 

29.798 

26.0 

25-0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

I 

9  a.  m. 

30.091 

30-5 

30.0 

Mist. 

10 

N.E. 

2 

Noon. 

29.  764 

.34.3 

31.0 

C.K. 

I 

s.  s.  w. 

I 

Noon. 

30.089 

310 

30-5 

Fog. 

10 

N.E. 

2 

3  p.  m. 

29.  719 

41.0 

36.0 

.  C.K. 

I 

S. 

I 

3  p.m. 

30. 047 

34-0 

33-0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

6  p.  m. 

29-  725 

35-5 

32.0 

C.K. 

2 

S.  S.  w. 

I 

6  p.  m. 

30. 018 

32.0 

31.0 

K. 

10 

N.E. 

2 

9p.m. 

29-744 

29.0 

a8.o 

C.K. 

4 

S.W. 

2 

9p.m. 

30.006 

32.0 

31.8 

Fog. 

10 

N.E. 

2 

Mean. 

29.764 

30.1 

27-5 

5.5 

1-5 

Mean. 

30.049 

31-5 

30.8 

8-9 

2.4 

January  24. 

January  29. 

Midn't. 

29-  756 

28.0 

27.0 

C.K. 

8 

S.W. 

2 

Midn't 

29.963 

32.0 

32.0 

Fog. 

10 

N.E. 

2 

3  a-  ni. 

29.  746 

25.5 

24-5 

C.K. 

6 

S.W. 

2 

3  a.m. 

29. 927 

31-5 

3'- 4 

Fog. 

10 

N.E. 

2 

6  a.  ni. 

29.769 

23- 5 

22.5 

C.K. 

5 

s.  w. 

2 

6  a.  m. 

29-  857 

31.2 

31-2 

Fog. 

10 

N.E. 

9  a.  ni. 

29.  81 1 

26.2 

24-5 

C.K. 

2 

s. 

2 

9  a.  m. 

29. 828 

32.2 

32-2 

Fog. 

10 

N.E. 

Noon. 

29.804 

34-9 

32-0 

C.K. 

3 

s.w. 

2 

Noon. 

29.  800 

34-3 

34-2 

Fog. 

10 

S.W. 

3  p.  m. 

29.  7S7 

39-6 

34-5 

C.K. 

4 

S.E. 

2 

3  P-  >"• 

29.  742 

40.8 

40.8 

K. 

10 

N.E. 

6  p.  ni. 

29.769 

35- 0 

32-0 

C.  K.  S. 

9 

E. 

2 

6  p.  m. 

29.  800 

40.0 

39- 0 

Fog. 

10 

N.E. 

9  p.m. 

29.  761 

34.8 

31-7 

C.K. 

10 

K. 

3 

9  p.  m. 

29. 923 

40. 0 

39- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

Mean. 

29-  775 

,30.9 

28.6 

S-9 

2.  I 

Mean. 

29-  855 

.35-  2 

.35.0 

8.8 

1-5 

January  25. 

January  30. 

Midn't. 

29.  703 

34.0 

31.0 

K. 

lO 

N.E. 

3 

Midn't 

29.984 

36.  0 

31-5 

C.K. 

4 

N.W. 

3 

3  a.  m. 

29.605 

34.5 

3J.O 

C.K. 

9 

E. 

2 

3  a.  m. 

30. 026 

34-0 

29-5 

C.K. 

4 

N.W. 

2 

6  a.  m. 

29-  593 

36. 0 

32.0 

K.S. 

I 

S.W. 

2 

6  a.  m. 

.30. 053 

32-  5 

27.0 

C.K. 

4 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29.686 

37-5 

33-5 

C.K. 

2 

S.W. 

2 

9  a.  m. 

30.093 

.34-3 

29.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

2 

Noon. 

29-  75" 

45-5 

3f  0  1     Clear. 

0 

N.W. 

2 

Noon. 

30.085 

39- « 

32.5 

C.  K.S. 

9 

N.W. 

2 

3  P-  m. 

29.  770 

46.0 

38.0  1     Clear. 

0 

N.W. 

3 

3  P-  HI- 

29.994 

39- 0 

31.8 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

2 

6  p.  m. 

29.  S94 

40.0 

35.0  1     Clear. 

0 

N.W. 

2 

6  p.  m. 

29-938 

34-0 

30.5 

C.  K.  S. 

10 

E. 

2 

9  p.m. 

29.942 

36.0 

31.0 
33.8 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

9  p.m. 

29.892 

34-0 
35.4 

30.5 

C.K. 

10 

E. 

3 

Mean. 

a9.743 

38.7 

2.8 

2.  2 

Mean. 

3a  008 

30-3 

.... 

7.6 

.... 

3.2 

METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


J.\NU.\Ry  31. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


(§1 

o 


«  o 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 

9  a.  111. 
Noon. 

3  P-  "i- 1 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean . 


29.  858 
29-  854 
29.  902 

29- 973 
29-  983 
29.  950 
29.999 
30.017 


29.942 


Clouds. 


C.  K. 
C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K, 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


1 

o 

c 
o 


o 


10 

10 

10 

10 

5 

7 

3 

10 


l"KliRU.\RV    I. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
^  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.987 
29. 961 

29-  931 
29.968 
29.  918 
29. 889 
29.909 
29.  885 


29. 931 


34 
34. 
34- 
37 
43 
49- 
44 
41 


39 


32.0 
32.0 
33- o 
36.0 

40.  o 

43-4 
42.  o 
39- o 


37-2 


C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.S. 

C.K. 

C.  K. 


8.1 


10 
10 
10 
10 
7 
9 
10 

9 


Wind. 


Direc- 
tion. 


E. 

E. 

E. 
N.  N.  W. 
N.  W. 
N.  E. 
N.E. 
N.  E. 


2.4 


N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.  E. 
vS.  E. 
S.  E. 
N.E. 
N.E. 


February  2. 


February  5. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


.Midn't. 
3  a.  in. 
6  a.  III. 
9  a.  in. 
Noon. 

3  p.  ni. 
6  p.  m. 
9p.m^ 

Mean . 


30.509 
30.500 
30.  496 
30.515 
30.  449 
30.  374 
30.  326 
30.  302 


£^ 
«  o 

u 

Q 


u 

V 

H 

u 

-c 

aj 

« 

c 

0 

0 

R 

£s 

Cloud.s 


30.  434 


19.  o 
18.0 
17.  o 
20.0 

25.  2 
29.0 
25.0 
24.0 

22.  2 


18.5 

17-5 
16.5 

19.  C) 
22.  u 

26.  O 

23.0 
22.5 

20.  6 


C.K. 

C.K. 
C.K. 

C.  K.  S. 
C.  K.  vS. 

C.K. 
C.  K.  S. 

Snow. 


o 


o 

't. 

o 


Wind. 


Direc- 
tion. 


7 
7 
5 
3 
7 
9 
9 
10 


N.  W. 
N.W. 
N.  W. 
N.  E. 

S. 

S. 
S.  E. 
N.E. 


7-1 


I'KBRUARY  6. 


Midn't. 

3  a.  ™. 
6  a.  111. 
9  a.  111. 
Noon. 

3-P.  Ill- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


30.  273 
30.  222 

30.  117 
30.  082 

29-  975 
29.  862 

29-  793 
29.  744 


30.008 


1 

,  23.0 

22.  0 

24.  0 

23-5 

25.0 

24.5 

27.0 

26.5 

31. 0 

30.5 

33-5 

33- 0 

37- 0 

36.5 

39-5 

39-0 

30.  I 

29.4 

Snow. 

K. 

N. 

N. 
Mist. 
Mist. 

K. 

K. 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


!■:. 

K. 
S.  E. 
S.  E. 
S.  E. 
S.  E. 
S.  W. 
S.W. 


February  7. 


> 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

1.4 


2.5 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3p.tn. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean 


29- 945 
29.989 

30-  037 
30.  loi 
30.  124 
30.094 


30-075 


30. 052 


40.5 

39- 0 

39- 0 

37-5 

38.5 

37-5 

39-6 

37-5 

41.2 

38.0 

41.0 

37- 0 

38.5 

36.0 

35- 0 

34-5 

39-2 

37.1  1 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 

K. 

K. 


February  3 


9 

7 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

9-5 


N.E. 

N.E. 
N.E. 

N. 

E.  N.  E. 

N.E. 

N.E. 

E. 


1.8 


Midn't.  I 

3  a.  m. 
6  a.  ni. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  !"• 
6  p.  111. 
9  p.m. 


29.  712 
29.  691 

29-  705 
29.  803 

29.  869 

29-  953 

30.  loS 
30.  224 


Mean .      29.  883 


42.  0 

41.6 

44.0 

43- 0 

43-5 

43- 0 

44.0 

43-  I  i 

46.  0 

41.5  i 

41.7 

35-  0. 

33- 0 

30.0 

30.5 

40.  6 

26.0 

,"■  9 

K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.K.  S. 

C.K. 

C.  K. 


10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 


9-5 


S.  W. 
S.  W. 
N.  \V. 

s. 

N.  W. 
N.W. 

N.W. 
X.  W. 


l"i:iiKr.\RY  8. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9p.m. 


Mean. 


30, 020 

29-  954 
29.  867 
29.  824 
29. 825 

29. 857 
30. 037 
30. 059 


29. 930 


35- 0 

34.0 

36.0 

34.5 

36.8 

35- 0 

39- 0 

38.5 

45- 0 

440 

57-5 

49-5 

45-5 

35-0 

39-5 

310 

41.8 

37-7 

K. 

K. 

C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.  K.  S. 

C.  K.  S. 


to 

10 

10 

10 

10 

8 

9 

9 


N.E. 
N.E. 
N.E. 
S.  W. 
S.  W. 

W. 
X.  \v. 
X.  w. 


9-5 


1-9 


Midn't. 

30.  284 

3  a.  ni. 

30-  343 

6  a.  ill. 

30.  394 

9  a.  111. 

30. 429 

Noon. 

30.  391 

3  P-  '"■ 

30- 365 

6  p.  m. 

30.  353 

9  p.  m. 

3'  '■  ,^'W 

Mean .      y>.  370 


28.0 

27.0 

25.0 

24.0 

21.0 

20.  0 

23.0 

21.5 

24.0 

22.0 

33-5 

21.5 

29.  0 

27.  0 

2-.U 

25.5 

26.3 

23.6 

C.K. 

10 

C.K. 

10 

Clear. 

0 

Clear. 

0 

Clear. 

0 

Clear. 

(1 

C.S. 

2 

C.S. 

1 

2-9   ' 

! 

N.W. 

N.  W. 
N.W. 
N.  W. 
N.  W. 

S. 
•S.W. 

vS.  w. 


February  4. 


l"i;iiKrAKV  9. 


Midn't. ! 
3  a.  m.  j 
6  a.  ni.  : 
9  a.  m.  1 
Noon.  ] 

3  P-  n>-  j 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


30.089 
30.  157 
30.  288 
30.418 
30.  470 
30.449 
30. 454 
30.498 


Mean.]    30.353 

I 


37. 

2 

34 

0 

26. 

5 

23. 

7 

24. 

8 

29. 

0 

26. 

0 

21. 

0 

27. 

8 

28.5 

27.0 
24.0 

19-5  1 

20.0 

23- 5 
25.0 
20.0 


23.4 


C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 


7 
10 

ID 

6 
6 

7 
5 
2 


6.6 


X.  \v. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


3 
3 
4 
4 
4 
3 
2 

3-2 


Midn't. 

;,  ;i.  III. 
0  ii.  tn. 
9  a.  ni. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  III. 
9  p.  m. 


30.  401 

30.  402 

3"-  427 
3"-  348 
30.  216 

3".  ">,> 
30.  003 


Mean .     30.  287 


26.0 

25.(1 

24.  0 

23. 0 

22.5 

21.5 

2fi.  5 

25.0 

,^6.  u 

34  ■" 

-(S.  5 

■'1  1 1 

3...  s 

;S,  S 

lla/.f. 
C.K. 
C.S. 
C.K.  S. 
C.  K. 
C.  K. 
C.  K. 
C,  K. 


.S.  \V. 

s.  w. 
s.  w. 

S.  E. 

,s. 

S.  l'.. 

s,  I-;, 
s.  I-;, 


19 


2 
T 

3 
4 

5 
4 

3.0 


4 
4 
2 
2 

2 
2 
2 
I 

2.4 


OBSERVATIONS  FOR  1893. 


February  10. 


Mean 
Time. 


Midn't 
3a.in. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  m- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean 


Barom- 
eter. 


29-843 
29.696 
29.604 

29-  503 
29.498 
29.508 
29.590 
29-  653 


01 


3   S 
P3   O 


36.0 

34- o 
39- o 
45-3 
49-4 
55- o 
53- o 
47.0 


3  5 

P5  o 


35- o 
33-5 
38.8 
44.8 
48.2 
53- o 
50.5 
41.5 


Clouds. 


C.  K. 

N. 

N. 

K. 
C.  K. 
C.K. 
C.  K. 

N. 


29.612  1     44.8       43.2 


■a 
o 

U 

n 
o 

o 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


Wind. 


Direc- 
tion. 


S.  E. 
N.  W. 

N.  \V. 
W.  S.  W. 

s.  w. 
s.  w. 
s.  w. 

N.  W. 


2 
3 
3 

4 
3 

2 

2 

_3_ 

2.8 


February  ii, 


Midn't. : 


6  a. 

m. 

m. 

9  a.  m. 
Noon. 

6  p. 
9P- 

m. 
m. 
m. 

29.687 

29-713 
29. 791 
29.880 

29-  893 

29..  888 

29-  957 

30-  055 


42.0 
34-0  I 
32.5  1 
32.0  I 

35-0  ' 
38.0 
35.8 
33-5 


Mean.      29.858  j    35.4 


39-5 
33-5 
32.0 
30-6 
33-5 
34-0 
32.2 
30.5 


N. 

10 

N.  E. 

N. 

10 

N.  E. 

Snow. 

10 

N.  E. 

Snow. 

10 

N.  W. 

C.K. 

9 

N.  W. 

C.K. 

7 

N.  W. 

C.K.S. 

2 

N.  N.  W. 

Haze. 

N.W. 

33-2 


8.3 


Febru.^ry  12. 


Midn't. ' 
3  a.  m. ' 
6  a.  m. 
9  a.  ni. 
Noon. 

3  P-  "1- 
6  p.m. 
9  p.  ni. 


30-  134 
30. 200 

30.231 
30.  271 

30-  293 
30-  252 
30.  250 
30.  239 


32-0 
31.0 
30.0 

33-5 
36.0 

36.5 
35- o 
30-5 


Mean . 


•^i).  2^4 


^;.  I 


29- 5 

29.0 

28.0 

29-5 

,    32.0 

'    32.0 

31-5 

30.0 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
Snow. 


10 
8 
10 
8 
10 
10 
10 
10 


N.  E. 
N.  W. 
N.  W. 
N.  W. 
N.  E. 
X.  E. 
N.  E. 
N.  E. 


9-5 


1.6 


February  i ;,. 


Midn't. 

30- '57 

29.0 

28.5 

3a-m- 

30-  «59 

30.0 

29.6 

6  a.  m. 

29.997 

32.0 

3'-5 

9  a.  ni. 

29.896 

32-5 

32- 2 

Noon. 

29.  802 

34-5 

34.5 

3  P-  ">• 

29- 754 

33- 0 

33- 0 

6  p.  ra. 

29.  836 

33- 0 

32.8 

9  p.m. 

29.  918 

31-5 

3I-0 

Mean. 

29.927 

31.9 

31.6 

Sleet. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 
C.  K. 
C.  K. 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
3 


9.0 


N.W. 

N.W. 

N.W. 

W. 

S. 

s. 
s. 

S.E. 


FHHRT'ARV    I.|. 


Midn't  I 

3  a-  n>- 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  P-  «n. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


29.  980 
30. 022 
30. 078 

30-  '44 
30.096 
30.007 

29-  99' 
29.  927 


31.0 
30.0 

29- 5 
35- o 
43-2 
48.0 

44-0 
4ao 


30.0 
29.0 
29.0 
32.0 

34-0 
42.0 
40.0 
3*0 


C.K. 

Clear. 

Clear. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.K. 


Mean.!    30.031       37-6  i    34-2 


3.9 


N.  W. 
N.  W. 
.\.  W. 

W. 

S. 

S. 

S. 
S.E. 


3 
3 
3 
3 
2 

3 
2 

3 
2,8 


February  15. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  ni. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  ni- 
6  p.  ni. 
9  p.m. 


Mean. 


Barom- 
eter. 


29.904 
29-  836 
29.  776 
29.  749 

29-  729 
29.  700 
29.  676 
29-695 


29-  758 


u 

V 

ii 

J3  .• 

•^    l! 

H  fc 

H  tl 

■3  B 

,3  s 

P3  0 

M  0 

b^ 

r,y 

a 

^ 

0 

0 

40. 0 

39-0 

42.0 

41.0 

43- 0 

42.0 

48.0 

47.0 

61.5 

56.0 

64-5 

57- 0 

59-0 

55- 0 

56.0 

S'.o 
48. 5 

SI.  8. 

Cloud.s. 


C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


o 
o 

a 
o 

<2 


10 
10 
10 
10 
9 

8 
9 

7 


9-1 


Wind. 


Direc- 
tion. 


S. 
S. 

s. 
s.  W. 
s.w. 
s.  w. 

N.W. 
N.W. 


February  16. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  P-  m- 1 

Mean .  i 


29.  712 

50.0 

46.3 

29-  715 

46.0 

44-5' 

29. 727 

45-3 

39- 0 

29.  779 

49.0 

44-5 

29-  734 

57-0 

52.0 

29.  697 

58-5 

51-5 

29-  742 

54- 0 

45-5 

29.  801 

47.0 

34- 0 
44-7 

29. 738 

50.8 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 

C.K. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 


3 
10 

10 
2 

5 
10 
10 

9 


7-4 


N.  W. 
N.W. 
N.W. 

N. 

S. 

S. 
S.  E. 
N.E. 


February  17. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  III- 
6  p.  m. 
9p.m^ 

Mean. 


29.867 

29-  933 
29. 969 
30.  <x)3 
29.948 

29-  755 
29. 639 

^9-  5^7 
29. 834 


39- 0 

38.0 

36.0 

35-0 

•33-0 

32.0 

29-5 

27.0 

22.8 

20.6 

22.3 

20.0 

21.  0 

20. 0 

21.5 

21.0 

28.1 

26.7 

C.K. 
C.K. 
C.  K. 

C.  K. 
Snow. 
Sleet. 
Sleet. 
Sleet. 


10 
lo 
10 
10 
10 
10 
10 

ID 


February  18. 


Midn't.  j 

3  a-  "'■  I 
6  a.  m. 
9  a.  ni. 

Noon.  ; 

3  P-  '"■  : 
6  p.  m.  1 

9P-"'- j 

Mean.  •     29.  438 


29-413 
29.  370 
29.  372 
29.  414 

29-  439 
29.  463 

29  493 
29-  54' 


19.  o 

'9-5 

20.  o 

27-5 
33-5 
37-5 
33- o 
33- o 


■  8.5 
19.  o 
19.  o 
27.0 
31-5 
35- o 
31-5 
31-5 


28.  o       26. 6 


K. 

K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


10 

10 

10 

6 

2 
2 

10 
9 


Midn't. ; 

3  a-  "'• ; 
6  a.m.  I 
9  a.  m. 
Noon.  , 
3  P-  ni. 
6  p.  m.  I 
9  p.m.; 


29-  565 
29-  550 
29-  540 
29-  493 
29.371 
29.  209 
20.  104 
28.998 


Mean,  j     29. 354 


I''Kiiui:akv    U). 


C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 


3'.8 

1 
30-0 

28.0 

27.0 

26.0 

24.5 

29.7 

29.  0 

39-" 

25.0 

43- 0 

34- 0 

41.0 

34.5 

40.0 

35- 0 

3.1-  7 

29.9 

7-4 


N.E. 

3 

N.E. 

3 

N.E. 

2 

N.E. 

3 

N.E. 

3 

N.E. 

3 

N.E. 

4 

N.E. 

3 

E. 

E. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
W.  N.  W. 
N.W. 
N.W. 


N.  W. 
N.W. 
N.W. 

S. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 


4.  2 


> 


1.8 


1.5 


3-0 


3 

2 
I 
4 
5 
3 
3 
3 

3-0 


3 
2 
2 
1 
3 
4 
4 
3 

2.8 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


I 

February  20. 

February  25. 

i 

■5 

Wind 

i 

u 

V 

•0 

Wine 

j 

j:  lj 

•C  u 

5 

•=>  u 

■a  u 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

UlbT 
mete 

■3  E 

Clouds. 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

s-2 

^.2 

£? 
"3  S 

Clouds. 

0 

c 

X 

-*-» 

n  2 

K  0 

Direc- 

" 

«  0 

-a  0 

0 

Direc- 

CJ 

s- 

1 

tion. 

0 

1 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

in. 

0 

Midn't. 

29.199 

* 

* 

C.  K. 

2 

N.W. 

8 

Midn't. 

29.  627 

31.0 

29. 0 

C.K. 

8 

vS. 

2 

3  a.  m. 

29.386 

* 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

7 

3  a.  m. 

29.  624 

32.0 

29- 5 

10 

S. 

2 

6  a.  m. 

29.496 

* 

* 

C.  K. 

2 

N.W. 

7 

6  a.  111. 

29.608 

34-5 

31.0 

10 

s. 

3      - 

9  a.  m. 

29-  595 

12.0 

10. 0 

C.K. 

2 

N.W. 

6 

9  a.  m. 

29.604 

36.0 

33- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

Noon. 

29.682 

12.0 

10. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6 

Noon. 

29-  541 

42.2 

37- 0 

C.K. 

10 

S.  S.  W. 

3 

3P-ni- 

29-  715 

20.0 

19.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5 

3  p.m. 

29.412 

53-5 

44.0 

C.  K.  S. 

6 

vS.  bv  W. 

3 

6  p.  m. 

29.  791 

18.5 

17-5 

C. 

I 

N.W. 

3 

6  p.  111. 

29.510 

.38.5 

36.0 

C.K. 

5 

N.  W. 

2 

9  p.  m. 

29.865 

17-5 

16.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

9  p.  ni. 

29-  645 

34.5 

29.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

6 

Mean . 

29-  591 

16.0 

14.6 

..... 

0.9 

5-5 

Mean. 

29-  571 

37.8 

33-6 

7.8 

2.9 

February  21. 

February  26. 

3 

Midn't. 

29.888 

14.5 

13-5 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

Midn't. 

29.  749 

29.0 

28.  01      C.  K. 

I 

S.  W. 

3  a.m. 

29.894 

12.0 

II. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

3  a.  m. 

29.  787 

27-5 

27.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

2 

6  a.  m. 

29.903 

II. 0 

9.2 

C.K. 

I 

N.W. 

I 

6  a.  ni. 

29.  877 

26.5 

26.0 

C.K. 

5 

S.  W. 

2      1 

9  a.  m. 

29-  933 

19.0 

18.0 

C.K. 

2 

S.E. 

I 

9  a.  ni. 

29.  847 

30-5 

30- 5 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

Noon. 

29-  855 

27-5 

23.0 

C.K. 

3 

S. 

2 

Noon. 

29.  977 

37.0 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

3  p.m. 

29-  735 

31-5 

30.0 

C.K. 

lO 

S.E. 

2 

3  p.  ni. 

29-  935 

40.5 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

6  p.  m. 

29.601 

30.0 

29.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

6  p.  111. 

29-  984 

38.0 

32.0 

C.S. 

I 

W. 

2 

9  p.m. 

29. 472 

27.4 

26.0 
20.0 

N. 

10 

N.E. 

3 

9  p.  m. 

29.984 

34- 0 

29-5 

Clear. 

0 

W. 

2 

Mean. 

29-  78s 

21.6 

4.5 

1-9 

Mean . 

29.  892 

32.9 

30-4 

2.  I 

2-4 

February  22. 

February  27. 

Midn't 

29.  242 

26.5 

26.0 

N. 

10 

S.E. 

3 

Midn't. 

30. 032 

31.0 

28. 0        Clear. 

0 

S.  w. 

2 

3  a.  m. 

29.  116 

26.8 

26.3 

Snow. 

10 

S.  W. 

3 

3  a.  111. 

30.  024 

29.  0 

26.5  :        C. 

4' 

w. 

2 

6  a.  m. 

29.  178 

22.  7 

22.0 

C.K. 

10 

S.W. 

3 

6  a.  ni. 

30. 057 

27.0 

25.0 

C.  K.  S. 

3 

s.  w. 

2 

9  a.  m. 

29.  202 

25.8 

25.0 

C.K. 

7 

N.W. 

5 

9  a.  m. 

30.  lOI 

33- 0 

32.0 

C.K. 

7 

s.  w. 

2 

Noon. 

29.  297 

29.0 

24.0 

C.K. 

9 

N.W. 

5 

Noon. 

30.097 

41.0 

C.K. 

9 

s.w. 

2 

3  P-  tn. 

29- 445 

31-0 

28.0 

C.K. 

5 

N.W. 

6 

3  P-  m- 

30.062 

45-0 

38. 0 

C.K. 

9 

s.  s.  w. 

2 

6  p.m. 

29-  585 

29.0 

25.0 

C.K. 

6 

W.  S.  W. 

4 

6  p.  ni. 

30.  025 

43-0 

38.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

2 

9p.m. 

29.663 

27.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

9  p.  m. 

30.  023 

37- 0 

34-0 

C.K. 

8 

S.E. 

3      i 
2.  I 

Mean. 

29-34« 

27.2 

25.2 

7.1 

4.0 

Mean. 

30-  053 

35-8 

32.1 

6.1 

February  23. 

February  28. 

Midn't. 

29.  727 

25-0 

24.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

2 

Midn't. 

29.982 

36.0 

33-0 

C.K. 

9 

S.E. 

2 

3  a.m. 

29.  723 

27.0 

26.0 

C.K. 

7 

N.W. 

2 

3  a.  m. 

29-  933 

35-0 

33- 0 

10 

S.E. 

2 

6  a.  m. 

29-733 

24.5 

24.0 

C.K. 

5 

N.W. 

2 

6  a.  m. 

29.901 

36.0 

33- 0 

10 

S.E. 

3 

9  a.  m. 

29-  659 

30.5 

30-5 

C.K. 

6 

N.W. 

2 

9  a.  in. 

29.  876 

32.1 

32.  I 

N. 

10 

N.E. 

3 

Noon. 

29-  593 

35-5 

35-5 

10 

S.  W. 

3 

Noon. 

29.  822 

32.0 

32.0 

N. 

10 

N.E. 

3 

3pm- 

29.421 

37- 0 

34- 0 

C.K. 

8 

S.E. 

3 

3  P-  m. 

29.  740 

34- 0 

34- 0 

N. 

10 

N.E. 

3 

6  p.  m. 

29. 332 

29.0 

34-0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

I 

6  p.  ni. 

29.  708 

35-5 

35- 0 

K. 

10 

N.E. 

2 

9  p.  ni. 

29.  210 

42.0 

36.5 

C.K. 

9 

S. 

3 

9  p.  m. 

29.741 

35-0 

34-5 

C.K. 

10 

N.W. 

4 

Mean. 

29-550 

31.3 

30-6 

7.2 

2.  2 

Mean. 

29. 838 

34-4 

33-3 

9-9 

2.8 

February  24. 

March  i. 

)   Midn't. 

29.  178 

45-0 

39- 0 

C.K. 

8 

S.W. 

3 

Midn't. 

29.  767 

33-0 

32.5 

C.K. 

7 

N.W. 

2 

i     3  a.m. 

29.  216 

43- 0 

35-5 

C.K. 

3 

S.W. 

2 

3  a  111. 

29.790 

33-0 

32- 5 

C.K. 

5 

N.  W. 

2 

6  a.  in. 

29-  350 

41.0 

32.0 

C.K. 

I 

W. 

4 

6  a.  111. 

29.  840 

31-0 

30-5 

C.K. 

4 

N.  W. 

2 

9  a.  in. 

29. 468 

37-0 

36.0 

C.K. 

2 

S.W. 

3 

9  a.  111. 

29-  835 

35-5 

35-5 

C.K. 

2 

N.  W. 

3 

Noon. 

29- 5 '4 

40.0 

34- 0 

C.K. 

6 

S.W.    • 

5 

Noon. 

29.809 

41.5 

41-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

2 

3  P-  "1- 

29-  544 

41.0 

34- 0 

C.K. 

7 

S.W. 

3 

3  P-  Hi- 

29.  761 

47-5 

47-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

j     6  p.  m. 

29-594 

39- 0 

33-0 

C.K. 

4 

s. 

2 

fi  |).  111. 

29-  755 

47.2 

40.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2      1 

9  p.m. 

29.  619 

33-0 

29-5 

34-2 

Clear. 

0 

s. 

I 

9  p.  ni. 

29.  761 

38.4 

37- 0 

eiear. 

0 

N.W. 

I       I 

Mean. 

29-435 

4ao 

3-9 

2.9 

Mean. 

29.790 

38-4 

37-2 

2.  2 

2.  I 

*  The  door  of  the  meteorological  house  frozen  so  that  it  could  not  be  opened. 


OBSERVATIONS  FOR  1893. 


JI.\RCH    2. 

March  7. 

u 

U 

>> 

1 

u 

>s 

OJ 

't 

Wind 

. 

J3  .• 

M  ■ 

3 

^\•i^u 

. 

h^  Qj 

S  S 

0 

t~*  dj 

H  fc 

_o 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

A  0 

Clouds. 

0 

c 
0 

Direc- 

'0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

£t3 

Si 

Clouds. 

0 

Direc- 

■s 

>« 

? 

tion. 

% 

t-^ 

QJ     " 

^ 

tion. 

0 

01 

Q 

'^ 

p; 

> 

Q 

•^ 

(S 

> 

in. 

0 

0 

in. 

0 

0 

Midn't. 

29.  786 

39-8 

33-2 

Clear. 

0 

W. 

2 

Midn't. 

29-  855 

32.0 

28.  5         C.  K. 

7 

S.  W. 

2 

3  a.  m. 

29-  785 

36.0 

31.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

3 

3  a.  m. 

29.819 

32.0 

28.5         C.K. 

7 

S.  w. 

2 

6  a.  m. 

29.  849 

32.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

I 

6  a.  m. 

29. 783 

33-0 

SO.  0        C.  K. 

10 

s.  w. 

2 

9  a.  m. 

29.905 

.38.5 

33- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

2 

9  a.  m. 

29-715 

34-5 

31.2         C.K. 

10 

s.  w. 

2 

Xoon. 

29-  893 

44.5 

36.  0 

Clear. 

0 

N.  \V. 

2 

Noon. 

29. 707 

38.0 

34-  0        C.  K. 

T.O  r^ 

s.w. 

2 

3  P-  '"■ 

29.  81 1 

49-5 

39- 0 

Clear. 

0 

S.  W. 

2 

3  p.m. 

29.  669 

51-8 

44.0        C.K. 

6 

S.E. 

2 

6  p.  m. 

29.  792 

44.0 

37- 0 

C.  K. 

2 

S.  W. 

2 

6  p.  m. 

29.700 

48.2 

42.6         C.K. 

2 

s. 

2 

9  p.  ni. 

29.  797 

38.0 

33- 0 

C.K. 

I 

S.E. 

2 

9  p.m. 

29-  787 

43-0 

39. 2  '     Clear. 

0 

s.w. 

2 

j      Mean . 

29.  827 

40-3 

33-8 

0.4 

2.0 

Mean . 

29-  754 

39-1 

34-8 

6-5 

2.0 

March  3. 

March  8. 

Midn't. 

29.  736 

36.0 

31-5 

C.  K. 

9 

E. 

2 

Midn't. 

29.816 

41. 0 

36- P 

Clear. 

0 

w. 

2 

1      ia.m. 

29.  678 

35- 0 

31.0 

C.K. 

8 

E. 

2 

3  a.  m. 

29.808 

36.5 

33-0 

Haze. 

N.W. 

I 

6  a.  m. 

29.  5S2 

34.0 

30.2 

C.K. 

10 

E.  N.  E. 

2 

6  a.m. 

29. 862 

34-0 

32.0 

C.S. 

I 

N.W. 

I 

9  a.m. 

29-  540 

35- 0 

31-5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

29. 889 

41-5 

39-0 

C.K. 

5 

S.W. 

I 

Noon. 

29.  470 

41.0 

3S.(. 

C.  K.  S. 

10 

S. 

2 

Noon. 

29. 841 

53-0 

46.0 

C.K. 

5 

s.  w. 

2 

3  P-  !"■ 

29-  405 

4''^.  5 

43-  5 

C.K. 

10 

S. 

I 

3  p.  ni. 

29.  740 

56.0 

47-0 

C.K. 

9 

vS.  w. 

2 

6  p.  m. 

29.  382 

44.0 

39-  " 

C.K. 

10 

N.  N.  E. 

r 

6  p.  ui. 

29.851 

53-0 

46.0 

C.K. 

10 

S.E. 

,1 

9  p.m. 

29-  363 

42. ... 

37-  " 
35-2 

10 

N.E. 

2 

9  p.  m. 

29-  587 

48.0 

43-0 
40.  2 

C.K. 

10 

E. 

3 

Mean . 

29.  520 

39-4 

9.6 

1.8 

Mean . 

29-799 

45-4 

5-7 

1-9 

March  4. 

March  9. 

Midn't. 

29-  253 

.38.5 

.36.5 

N. 

10 

N.E. 

2 

Midn't. 

29.521 

44-2 

42.6 

N. 

10 

E. 

2 

3  a.m. 

29.209 

34-5 

33- 0 

K. 

10 

N.E. 

2 

■\  a.  in. 

29.380 

43-0 

42.6 

N. 

10 

E. 

2 

6  a.  m. 

29. 168 

30.  0 

29.  0 

Snow. 

10 

N.E. 

2 

6  a.  ni. 

29.  279 

44-2 

44-2 

N. 

10 

N.  W. 

3 

9  a.  m. 

29. 156 

30.  0 

29-5 

Snow. 

10 

N.W. 

3 

9  a.  m. 

29.  252 

46.  0 

45- « 

C.  K.  S. 

6 

N.  W. 

3 

Noon. 

29.  212 

24-5 

24.0 

.Snow. 

10 

N.W. 

5 

Noon. 

29.  270 

56.2 

52.0 

C.K. 

2 

W. 

3 

3  P-  ni- 

29.286 

24.  o 

23.0 

C  K. 

:o 

N.W. 

5 

3  p.  ni. 

29-  250 

62.  I 

54-0 

C.  K.  S. 

6 

N.  W. 

3 

6  p.  m. 

29.  448 

24.0 

20.0 

C.  K.  S. 

7 

N.  W. 

4 

6  p.  m. 

29.  320 

57-0 

50.0 

C.K. 

5 

N.W. 

2 

9  p.m. 

29.611 

20.5 

16.5 
26.4 

Clear. 

0 

N.  \V. 

4 

9  p. in. 

29-  383 

52.0 

47.0 

C.K. 

3 

N.W. 

2 

2-5 

Mean. 

29.  293 

28.2 

8.4 

3-4 

Mean. 

29-  332 

50- 1 

47.2 

.... 

6-5 

.... 

March  5. 

March  10. 

Midn't. 

29.689 

18. 0 

14-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

5 

Midn't. 

29.  422 

3f).  0 

46.0 

C.  K. 

5 

N.  W. 

3 

3  a.  m. 

29-  747 

16.5 

'3-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

4 

3  a.  ni. 

29-  520 

48.0 

44.0 

C.  K. 

X.  W. 

5 

6  a.  in. 

29.  802 

15-7 

13.  0 

S. 

I 

X.  \V. 

4 

6  a.  111. 

29.  624 

45-0 

42.0 

C.K. 

10 

N.  \V. 

6 

9  a.  m. 

29. 819 

23.  (1 

21.0 

C.  K. 

2 

N.  W. 

3 

9  a.  in. 

29.  786 

44.0 

40.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

Noon. 

29.  804 

3'-" 

2H,  1  J 

C.  K. 

4 

N.W. 

4 

Noon. 

29.  867 

45- 0 

40.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

3  P-  ni. 

29.760 

34- 0 

3I-" 

C.K. 

3 

W.  N.  W. 

4 
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C.K. 
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W. 

2 
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29-  973 
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23-5 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

2 

9  a.  m. 

29.604 

46.0 

44.0 

C.K. 

I 

S.  S.  W. 

2 

9  a.  m. 

29-  945 

32-0 

31.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

2 

Noon. 

29.  615 

,S6.2 

44-5 

C.  K.  S. 

8 

N.  \V. 

4 

Noon. 

29-  895 

34-0 

33-0 

C.  K. 

10 

S. 

3 

3  p.m. 

29.  626 

53-8 

45-0 

C.K. 

7 

N.  W. 

4 

3  P-  m. 

29.  827 

30.0 

29-5 
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10 

N.E. 

2 

6  p.  ni. 

29. 699 

49-0 

42.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

4 

6  p.  ni. 

29-  758 

28.4 

28.0 
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10 

E. 

2 

9  p.m. 

29-  747 

44-0 

39-5 
41-5 

C.K. 

5 

N.  \V. 

3 

9  p.  ni. 

29-  733 

27.0 
28.2 

26.0 

C.K. 

ID 

E. 

2 

Mean. 
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45-9 

5-9 

....     j     2.9 

Mean. 

29-893 

27.1 

7.8 

.... 

2.0 

March  13. 

March  18. 

Midn't. 

29.779 

42.5 

39- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

2 

Midn't. 

29.  710 

27.0 

26.0 

C.K. 

10 

E. 

2 

3  a.m. 

29.780 

39-5 

37- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

3  a.m. 

29.  689 
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22. 2 

C.K. 

3 

E. 

2 

6  a.  m. 

29.  816 

36-  5 

35- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

6  a.  m. 

29.709 

25.0 

23.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

29-  843 

44-6 

40.0 

C.K. 

I 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29.  777 

30.0 

29.7 

C.K. 
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51-0 
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C.K. 
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10 

N.E. 

2 

Noon. 

29.  886 

44-5 

37-5 
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5'-5 

46.  0 

C.K. 
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N.E. 

3 
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26.0 

•C.K. 

2 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29.997 

37-5 

37- 0 
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10 

N.E. 

2 

9  a.  ni. 

29.992 

37.0 

34- 0 

C.K. 

I 

N.E. 

3 

Noon. 
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39-5 

39- 0 

Mist. 
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N.E. 

2 

Noon. 
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42.8 
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C.K. 

I 

E. 
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N.E. 

2 

3  P-  m- 

29.989 
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Mist. 

10 

N.E. 
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30.0 

25.0 
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36.8 
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N. 

10 

N.E. 
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C.K. 
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29.  441 
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C.K. 
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S.W. 
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6  p.  in. 
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30.5 

C.K. 

S.E. 

3 
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46.2 

C.K. 

9 
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28.6 

Clear. 
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S.E. 
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Mean. 
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0.6 
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C.K. 

2 

S.W. 

2 

N<K>n. 

29.  659 

59- 0 

48.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3 

Noon. 

29.815 

51-2 

40.7 

C.  K.  S. 

6 

vS.  s.  w. 

3 

3  P-  «"■ 

29.  624 

62.0 

5"-o 

C.K. 

8 

S.E. 

2 

3  p.  111. 

29.  612 

59- 0 

44.8 

C.  K.  S. 

10 

s. 

3 

6  p.  ni. 

29. 626 

57-5 

48.2 

C.  K.  S. 

10 

N.  N.  E. 

2 

6  p.  111. 

29.  619 

57.0 

47.0 

C.K. 

8 

s.  w. 

2 

9  p.  in. 

29.660 

52.0 

44-5 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

9  p.  ni. 

29.  647 

46.0 

40.0 
35-  3 

C.K. 

8 

S.  E. 

2 

Mean. 

29.600 

56.0 

49- 0 

2.9 

Mean. 

29.869 

40.3 

4.5 

2.  2 

March  26. 

March  3 1 . 

.Miiln't. 

29.  6.y.S 

.16. 0 

41-5 

C.K. 

9 

.\. 

3 

Midn't. 

29-  657 

42.0 

37-  0        C.  K. 

5 

N.W. 

3 

3  a.  ni. 

29-  749 

43-5 

39-5 

C.K. 

lu 

N.  !•;. 

3 

3  1  '"■ 

29.  677 

42.0 

37- 0|      C.K. 

4 

N.W. 

2 

6  a.  ni. 

29-  774 

41.0 

37- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.  N.  E. 

3 

6  a.  ni. 

29-  743 

38.0 

35- oi      C.K. 

3 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29.  821 

45- 0 

39- 0 

C.K. 

7 

.     N.E. 

2 

9  a.  in. 

29.  778 

46.0 

38.  0  :    C.  K.  S. 

3 

N.  W.     ' 

2 

Noon. 

29.  «23 

52.0 

44.0 

C.K. 

3 

N.W. 

2 

Noon. 

29-  744 

54-6 

43. 0  i    C.  K.  .S. 

3 

S.  K. 

2 

3  p.  m. 

29.798 

52.0 

43-6 

C.K. 

7 

N. 

2 

3  P-  ">• 

29.667 

61.0 

45-  5      C.  K.  S. 

3 

S.E. 

2 

6  p.  in. 

29.821 

47.0 

40.0 

C.K. 

10 

N. 

3 

6  p.  m. 

29.  62 1 

58.2 

48.0 

C.  K.  S. 

7 

N.E.      i 

2 

9  p.m. 

29-  »45 

44.0 

39.0        C.  K. 

10 

N. 

3 

9  p.  in. 

29.  614 

SI.  I 

42.0 

Clear. 

0 

E. 

2 

M,;m. 

-">7yi 

46.3 

40-7 

•H,  1 

2.6 

Mean . 

29.688 

49.1 

40.7 

3.5 

.... 

3.  I 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


1 

April  i. 

April  6. 

fh< 

u 

t^ 

1!, 

u 

p^ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  3 

^1 

Clouds. 

3 
0 

0 

Wint 

. 

Mean 

Barom- 

s  3 

V            1 

S  S    1 

1 
a 

a 

Wind. 

^' 

3  3 

Clouds. 

^ 

K  0 

n  0 

Direc- 

y 

«  2 

«  0 

0 

Direc- 

"n 

r 

tion. 

■3 
> 

0 

r 

1 

tion. 

"3 
> 

in. 

0 

0 

in. 

0 

0 

Midn't. 

29.  5t8 

48.0 

42. 0 

C. 

2 

S.  E. 

3 

Midn't. 

29-  757 

52.0 

45- 0        C.K. 

9 

S.E. 

2 

3  a.  m. 

29-457 

46.0 

44.0 

C.  K. 

10 

S.E. 

2 

3  a.  m. 

29.  741 

52.0 

47.0 

C.K. 

10 

s.  w. 

3 

6  a.  m. 

29.  432 

45- 0 

43- 0 

C.  K.  S. 

10 

S.  E. 

I 

6  a.  m. 

29.  772 

52.0 

47.0 

C.K. 

10 

s.  w. 

2 

9  a.  m. 

29-  405 

58.0 

50.0 

C.  K. 

9 

S.  W. 

2 

9  a.  m. 

29.  826 

54- 0 

50.0 

N. 

10 

s.  w. 

2 

Noon. 

29-  350 

73-5 

55- 0 

O.K. 

9 

S.W. 

2 

Noon. 

29-  957 

56.6 

47. 0  !      C.  K, 

9 

N.  E. 

2 

3Pin. 

29.  288 

78.5 

56.0 

C.K. 

6 

S.W. 

5 

3  P-  "1- 

30. 018 

55- 0 

46.0 

C.K. 

7 

N.E. 

3 

6  p.m. 

29.371 

68.0 

55- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

5 

6  p.  m. 

30.  078 

49- 0 

41.0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

2 

9p.m. 

29-  474 

64.0 

54.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

3 

9  p.  m. 

30.  170 

47.  0 

41.0 

C.K. 

3 

S.E. 

3 

Mean. 

29. 412 

60.  2 

49-9 

8.2 

2.9 

Mean. 

29-  9'5 

52.2 

45-5 

7-5 

2.2 

Midn't. 

Aprii,  2. 

April  7. 

29-  565 

56.  0 

48.5 

C.  K. 

9 

N.  W. 

3 

Midn't. 

30.  180 

39- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

S.  E. 

3 

3  a.m. 

29.  628 

515 

45-5 

C.K. 

2 

N.  W. 

3 

3  a.  m. 

30.  122 

38.0 

33-5 

C.K. 

10 

E. 

3 

6  a.  m. 

29-  793 

45- 0 

35- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

2 

6  a.  m. 

30.083 

38.2 

36.5 

N. 

TO 

E. 

3 

9  a.  m. 

29.  879 

54.0 

45- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

2 

9  a.  m. 

30.061 

39- 0 

38.0 

N. 

10 

N.E. 

2 

Noon. 

29.896 

58.7 

44.5 

C.  K. 

I 

N.W. 

3 

Noon. 

29-  973 

40.0 

39- 0 

N. 

10 

N.E. 

2 

3  P-  m- 

29.  876 

64.0 

47- 0 

C.K. 

I 

S.W. 

3 

3  P- 1"- 

29.897 

44.0 

43- 0 

C.K. 

10 

S.  W. 

2 

6  p.m. 

29.  906 

60.5 

47.0 

C.K. 

I 

N.W. 

2 

6  p.  m. 

29-  755 

46.0 

45- 0 

C.K. 

10 

S.  W. 

3 

9  p.m. 

30.006 

53- 0 

43- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

3 

9  p.m. 

29-  733 

47.0 

46.0 
39-5 

C.K. 

9 

S.W. 

2 

Mean. 

29.  819 

55-3 

44. 4- 

. 

2.  0 

2.6 

Mean. 

29.  976 

41.4 

9-9 

2.5 

Midn't. 

April  3. 

April  8. 

30. 028 

48.0 

41.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

2 

Midn't. 

29.  687 

48.0 

48.0 

C.K. 

7 

S.  W. 

2 

3  a.  m. 

30.006 

42.5 

38.5 

C.K. 

2 

N. 

2 

3  a.  m. 

29-  643 

51. 0 

50.0 

C.K. 

10 

vS.  W. 

2 

6  a.  m. 

30.021 

39- 0 

,^7.0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

2 

6  a.  m. 

29-  703 

51-0 

50.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

2 

9  a.  m. 

29.986 

52.6 

45-5 

C.K. 

3 

vS.E. 

3 

9  a.  m. 

29.  702 

59-2 

56.1 

C.K. 

10 

S. 

2 

Noon. 

29.  906 

65.6 

55- 0 

C.K. 

6 

S.E. 

3 

Noon. 

29.651 

70. 0 

62.5 

C.K. 

10 

S. 

2 

3  P-  ni- 

29-  775 

68.5 

58.2 

C.K. 

9 

S.  E. 

3 

3  P-  "1- 

29.560 

78.0 

64.0 

C.K. 

10 

S.  by  W. 

3 

6  p.m. 

29.717 

68.5 

59- 0 

C.K. 

6 

S.W. 

3 

6  p.  m. 

29-  536 

82.0 

64-5 

C.K. 

8 

S.  W. 

2 

9  p.m. 

29.699 

61.  5 

55- 0 

Clear. 

0 

S. 

2 

9  p.m. 

29.602 

78.0 

62.0 

C.K. 

8 

N.W. 

4 

Mean. 

29.892 

55.8 

48.6 

.... 

3.9 

2.5 

Mean. 

29. 636 

64.6 

57-1 

9-1 



2-4 

Aprii,  4. . 

Apr 

L  9- 

4 

Midn't. 
3  a.  111. 

29.659 

57- 0 

55- 0 

C.K. 

4 

vS.  W. 

2 

Midn't. 

29.  652 

72.0 

60.0 

C.K. 

8 

N.W. 

29.  581 

56.5 

54-5 

C.K. 

10 

S.  w. 

3 

3  a.m. 

29-  675 

65.0 

56.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

3       1 

6  a.  m. 

29-  542 

57.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

2 

6  a.  m. 

29-  576 

59- 0 

50.0 

C.K. 

lo 

N.  W. 

2       ' 

9  a.m. 

29. 510 

64.5 

58.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2 

9  a.  m. 

29.611 

53- 0 

51- 0 

N. 

10 

N.  N.  W. 

2 

Noon. 

29-  479 

73- 0 

61.0 

C.K. 

8 

s.  w. 

2 

Noon. 

29.805 

60.2 

53- S 

C.K. 

7 

N. 

2 

3  P-  ni- 

29-  434 

79.0 

61.5 

C.K. 

6 

s.  w. 

3 

3  P-  m. 

29-  753 

66.0 

58.0 

C.K. 

ID 

S. 

2 

6  p.  m. 

29.417 

75- 0 

56.0 

C.K. 

2 

S.W. 

3 

6  p.  ni. 

29.  764 

59-5 

54-5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

2 

9  p.  m. 

29-  497 

68.0 

48.0 
56.1 

C.K. 

2 
6.2 

S.W. 

3 

9  p.m. 

29.  820 

56.0 
61.3 

53- 0 
54-4 

C.K. 

7 

s. 

I 
2.  2 

Mean. 

29-5'5 

66.2 

. 

2-5 

Mean . 

29.  707 

8.9 

April  5. 

2 

N.W. 

4 

April  ki. 

1 

Midn't. 

29.440 

58.0 

43.S 

C.K. 

Midn't. 

29.  81 1 

52.0 

45-5 

C.K. 

2 

N.E. 

4 

3  a.  m. 

29.  720 

53- 0 

42.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

4 

3  a.  m. 

29-  833 

47.0 

44.0 

K. 

10 

E. 

4 

6  a.  m. 

29. 813 

46.0 

39- 0 

Clear. 

0 

N.  E. 

2 

6  a.  m. 

29-  835 

43-5 

41-5 

C.  K.  S. 

10 

E. 

4 

9  a.  ni. 

29.894 

54.0 

42.5 

C.S. 

I 

S.  S.  E. 

3 

9  a.  m. 

29.907 

42.0 

41.0 

N. 

lo 

N.E. 

3 

Noon. 

29.903 

59-  I 

45-2 

C.K. 

6 

S. 

3 

Noon. 

29.  81 1 

42.5 

42.0 

Mist. 

10 

N.E. 

3 

3  P-  '"• 

29. 826 

66.0 

49.0 

C.K. 

6 

S. 

2 

3  P-  in- 

29-  773 

44-5 

44.0 

Mist. 

10 

N.E. 

2 

6  p.  m. 

29-  795 

63.0 

49.0 

C.K. 

2 

S.E. 

3 

6  p.  ni. 

29.  S22 

44.0 

43- 0 

K. 

10 

N.E. 

3 

9p.m. 

29.787 

54.0 

45.0 

C.K. 

I 

S.E. 

3 

9  p.  m. 

29.  78S 

43- 0 

43.0 

K. 

10 

N.E. 

3 

Mean. 

29.  772 

56.6 

44-4 

3.2 

30 

Mean. 

39. 823 

44.8 

43.9 

9.0 

.... 

3.9 

r 

OBSERVATIONS  FOR  1S93. 
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APRII,    1 1. 

April  16. 

u 

>> 

i 

l-> 

>^ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

03  2 

«  0 

Clonds. 

1 
§ 

Win( 

1. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  3 

m  0 

P5  0 

Clouds. 

g 

a 

c 
0 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

0 

i 

t^ 

■53  s 

U 

tion. 

;^E 

"^  5 

t: 

tion. 

0 

^ 

P 

> 

1- 

^ 

i 

> 

in. 

0 

in. 

0 

0 

i 

Midn't. 

29.  930 

42.0 

41.0 

C.  K. 

10 

N.  E. 

2 

Midn't. 

29.831 

39.0 

35- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

3 

5  a.m. 

29- 943 

41.0 

40.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

2 

3  a.  m. 

29-  845 

36.0 

33.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

6  a.  m. 

30. 029 

40.8 

39-7 

C.K. 

10 

N.  E. 

2 

6  a.  m. 

29.903 

35- 0 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

9  a.  111. 

30.060 

45- 0 

40.5 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

2 

9  a.  ni. 

29.  988 

44.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

Xoon. 

30.044 

5«-o 

45-5 

C.  K.S. 

9 

N.E. 

2 

Xoon. 

29.  941 

50.5 

41.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

3  p.m. 

30.008 

54-3 

45-5 

C.K.S. 

8 

S.E. 

2 

3  p.  111. 

29.S87 

50.0 

45- 0 

C.K. 

2 

S.  W. 

2 

6  p.  in. 

30. 037 

53- 0 

45- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

3 

6  p.  m. 

29.  876 

52.0 

46.0 

C.K. 

5 

N.E. 

2 

9  p.m. 

30.083 

49.0 

47.0 

44.0 

C.K. 

6 

N.E. 

3 

9  p.  m. 

29.896 

47-0 

41.0 

C.K. 

8 

N.E. 

2 

Mean . 

30.017 

42.6 

8.4 

....        2.2 

1 

Mean . 

29.896 

44-9 

38.9 

2.  2 

.... 

2.  2 

Apr  I 

I,  12. 

S 

April  17. 

Midn't 

30.088 

46.0 

42.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2 

Midn't. 

29.  870 

43.0 

39-6 

C.K. 

3 

N.E. 

2 

3  a.  in. 

30.060 

44.5 

41.0 

C.K. 

9 

N. 

2 

3  a.  ni. 

29.  872 

41.0 

39.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

30.  052 

43- 0 

40.0 

C.K. 

9 

N.N.  W. 

2 

6  a.  m. 

29.  864 

39.0 

38.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

30.099 

45-0 

43- 0 

N. 

10 

S.E. 

2 

9  a.  m. 

29.  864 

48.0 

44.0 

C.K. 

9 

E.  N.  E. 

2 

Xoon. 

30. 063 

44.0 

43- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

Noon. 

29.  821 

56.5 

47.0 

C.  K.  S. 

8 

N.  N.  E. 

2 

3  P-  u'- 

30.004 

46.5 

45-5 

C.K. 

10 

X. 

2 

3  p.  ni. 

29.  791 

48.0 

44.5 

N. 

:o 

N.W. 

3 

6  p.  111. 

29. 970 

49.0 

47.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3 

6  p.  m. 

29.768 

53-0 

47.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2 

9  p.m. 

29-  937 

49-5 

48.0 

Mist. 

10 

S.E. 

2 

9  p.  m. 

29.  797 

45- 0 
46.9 

43-0 
42.9 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

Mean. 

30-034 

45-9 

43-7 

9.6 

2.  I 

Mean. 

29.831 

7.5 

.... 

2.  I 

Apri 

I,  13. 

Aprii,  18. 

Mi.in'l. 

29.899 

50.0 

49.0 

K. 

10 

S. 

2 

Midn't. 

29.815 

44.0 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

3  a.  ni. 

29.  S64 

51-0 

50.5 

N. 

10 

S.  E. 

2 

3  a.  ni. 

29  821 

42.0 

39- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

6  a.  in. 

29.  820 

51.0 

5>-o 

Mist. 

10 

vS.  E. 

I 

6  a.  111. 

29-  «57 

39.0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

9  a.  in. 

29.S17 

55- 0 

54.0 

C.K. 

10 

S.  \V. 

2 

9  a.m. 

29.841 

49.0 

42.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

2 

X(x>n. 

29.  797 

60.0 

57- 0 

C.K.4 
C.K.* 

10 

S.  \V. 

2 

Xoon. 

29. 804 

55-5 

45.0 

C.K. 

9 

S.  E. 

2 

3  p.  in. 

29.  742 

66.0 

60.5 

9 

W. 

2 

3  p.  III. 

29-  735 

59- 0 

47.8 

C.K. 

10 

N.W. 

2 

6  p.  m. 

29. 701 

64.0 

59- 0 

C.K. 

9 

S.W. 

2 

6  p.  in. 

29.719 

57.0 

47-0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

2 

9  p.  m. 

29.  716 

59- 0 

57- 0 
54.8 

C.K. 

■ 

2 

8.8 

s.  \v. 

.... 

1 

9  p.  m. 

29-  735 

52.0 

46.5 

C.K.S. 

10 

N.W. 

2 

Mean . 

29-  794 

.S7-0 

1.8 

Mean. 

29.  791 

49-7 

43- 0 

5.2 

2.0 

Apri 

r.  14. 

.\l'UI 

I,  19. 

Midnl. 

29.  670 

56.0 

55-5 

Clear. 

0 

S.W. 

I 

Midn't. 

29.  72s 

49.0 

44.0 

C.K. 

I 

N.W. 

I 

3  a.  m. 

29.  626 

55-2 

55- 0 

Fog. 

10 

E. 

1 

3  a.  m. 

29. 708 

46.5 

43.0 

C.K. 

3 

N.W. 

I 

6  a.  ni. 

29.  616 

.56.5 

56  0 

K. 

10 

S. 

I 

6  a.  m. 

29.713 

45- 0 

42.0 

C.  K.  S. 

2 

W. 

I 

9  a.  ni.  1 

29.588 

6r.  0 

59-0 

C.K. 

10 

S. 

2 

9  a.  m. 

29.  689 

54-0 

48.0 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

I 

N'oon. 

29-  508 

72.0 

63-0 

C.  K. 

8 

S. 

3 

Noon. 

29.  665 

59.5 

50.5 

C.K. 

8 

N.E. 

I 

3  p.  in. 

29- 399 

75- 0 

65.0 

C.K.S. 

9 

s. 

3 

3  p.  in. 

29.603 

62.0 

56.0 

C.K. 

7 

N.E. 

I 

6  p.  m. 

29. 362 

71.0 

64.0 

C.  K.  S. 

9 

s.  w. 

2 

6  p.  in. 

29.5H8 

56.5 

49- 0 

C.K. 

10 

E. 

3 

9  p.  ni. 

29-378 

64.0 
63.8 

60.5 

C.K. 

10 
8.2 

N.W. 

3 

9  p.  m. 

29.  595 

52-3 

46-5 

C.K.     , 

9 

N.E. 

.4 

Mean . 

29. 518 

59-8      .... 

2.0 

Mean. 

29.661 

53-1 

47.4 

6.0 

1.6 

.\l'KI 

1,  15. 

.Al'KI 

.  20. 

.Mi.ln't. 

29-  383 

60.5 

59-5 

C.K. 

Ul 

N.W. 

2 

Midn't. 

29.604 

47.0 

45- 0 

N. 

10 

E. 

3 

3  a.  III. 

29-  350 

56.0 

55-5 

N. 

III 

N.E. 

2 

3  a.  in. 

29-  549 

47.0 

45-0 

C.K. 

10 

E. 

3 

6  a.  111. 

29.294 

51.0 

50.5 

N. 

10 

S.W. 

4 

6  a.  in. 

29.  524 

46.0 

45.5 

N. 

10 

N.E. 

3 

9  a.  ni. 

29- 443 

52.0 

45- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

5 

9  a.  m. 

29.  470 

45-5 

45- 0 

N. 

10 

N.E. 

4 

Xfx)n. 

29.  580 

5».o 

44.0 

C.K. 

5 

N.W.     1 

4 

Noon. 

29. 402 

45-5 

45.0 

N. 

10 

N.E. 

4 

3  ]).  in. 

29  649 

48.8 

40. 0 

C.K. 

3 

N.W. 

4 

3  p. '". 

29.  299 

46.  S 

46.0 

N. 

10 

N.  N.  E. 

4 

6  p.  ni.  I 

29-73« 

44.0 

38.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

3 

6  p.  ni. 

29.  205 

47.0 

46.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

9  p.  m. 

Mean . 

29.812 

43.0 

35.5 
46.0 

C.K.S.    I 

9 

N.W. 

3 

.V  f 

9  p.  in. 

29.  182 

S30 

47.2 

52.5 

Fog. 

10 

N.E. 

3 

;v  1 

29-  5,1" 

52.0 

7.5 

Mean. 

29.  404 

46.3 ! 

10.  'I 

14 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


April  21. 

April  26. 

1 

>. 

il 

S^ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  The 
ometer. 

at 

3  s 

K  0 

Clouds. 

1 

5 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  S 

at 

n  0 

Clouds. 

§ 

U 

0 

Wind 

Direc- 

'0 

Direc- 

1 

■£  S 

t 

tion. 

>>B 

tjs 

■^ 

tion. 

Q 

^ 

£ 

> 

(5 

^ 

(£ 

;^ 

111. 

0 

0 

. 

in. 

0 

0 

Midn't. 

29-  323 

48.0 

46.0 

C.  K. 

10 

N.  W. 

5 

Midn't. 

29-  917 

48.0 

47.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

3  a.m. 

29.  404 

43-0 

42-5 

C.K. 

9 

N.  W. 

5 

3  a.  m. 

29-  957 

46.8 

44-0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

29.512 

44- 0 

43-0 

Clear. 

0 

N.  W. 

2 

6  a.  m. 

30. 025 

45-5 

42.0 

C.K. 

10 

E. 

2 

9  a.  m. 

29-  -474 

55-0 

49-6 

C.K. 

I 

S.  E. 

3 

9  a.  m. 

30.086 

44.0 

42. 0 

N. 

10 

N.E. 

3 

Noon. 

29-  450 

6,5-5 

49-6 

C.K. 

3 

S.  W. 

4 

Noon. 

30.  119 

47-0 

41-5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

3      ! 

3  p.m. 

29-  341 

66.0 

50.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5 

3P-m. 

30.  1 1 1 

46.0 

40. 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

3 

6  p.  m. 

29.417 

54-0 

47.0 

C.  K.  S. 

7 

s.  w. 

3 

6  p.m. 

30.087 

46.0 

39-5 

C.K. 

ID 

N.E. 

2 

9  p.  m. 

29.500 

48.0 

43-5 

C. 

I 

s.  w. 

2 

9  p.  m. 

30.  103 

43-0 

39-0 

N. 

10 

N.E. 

3 

2-5 

Mean. 

29. 428 

52-9 

46.4 

5-1 

3-6 

'  Mean. 

30-051 

45-8 

41.9 

10.  0 

April  22. 

April  27. 

Midn't. 

29-  540 

46.0 

41-7 

C.  K.  S. 

4 

s.w. 

2 

Midn't. 

30.019 

39-0 

.38-5 

N. 

10 

N.E. 

2 

3  a.m. 

29-  556 

44.0 

41.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

2 

3  a.m. 

29-  938 

39- 0 

38.5 

N. 

10 

N.E. 

2 

6  a.m. 

29-  563 

42.5 

39-0 

Clear. 

0 

s. 

2 

6  a.  ni. 

29-  875 

42.0 

41-5 

N. 

10 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

29-  541 

52.0 

42.0 

C.K. 

3 

s.w. 

2 

9  a.  m. 

29.  826 

43-5 

43-2 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

Noon. 

29-  545 

48.0 

42.0 

C.K. 

8 

N.W. 

2 

Noon. 

29.  767 

49.0 

48.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

3  pin- 

29-531 

54-0 

44.0 

C.K. 

5 

S.W. 

2 

3  P-  "1. 

29.  701 

58.5 

55-0 

C.K. 

10 

E. 

2 

6  p.  m. 

29-571 

51-0 

47-5 

C.K. 

9 

N.W 

3 

6  p.  m. 

29-  713 

63-5 

58.0 

Clear. 

0 

S.E. 

2 

9  p.m. 

29-  625 

47-6 

41-5 

42.3 

C.K. 

9 

N.W. 

2 

9  p.m. 

29-  775 

57.5 

55-0 

C.K. 

7 

S.E. 

I 

Mean. 

29-  559 

48.  I 

5-9 

2. 1 

Mean. 

29. 827 

49-0 

47.2 

.... 

8.4 

1-9 

April  23. 

April  28. 

Midn't. 

29.  622 

43-0 

39-0 

C.K. 

10 

S.W. 

2 

Midn't. 

29.801 

55-0 

53- 0 

C.K. 

9 

S.  E. 

I 

3  a.m. 

29.608 

44.0 

39-0 

C.K. 

10 

S. 

I 

3  a.  m. 

29.  840 

52.0 

48.0 

C.K. 

2 

N.W. 

* 

6  a.  m. 

29. 670 

42.5 

39-2 

N. 

10 

S. 

I 

6  a.  m. 

29.866 

53-2 

47-5 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

2 

9  a.  m. 

29-  705 

44-5 

39- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

2 

9  a.m. 

29.886 

63.0 

52.5 

C.K. 

2 

N.  W. 

2 

Noon. 

29.  702 

52.0 

42.5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

3 

Noon. 

29.  839 

67.0 
67.  <f 

54- 0 

C.K. 

2 

S.  E. 

2 

3p.  m. 

29-  739 

50.0 

42.  0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

3 

3  P-  m. 

29-  789 

57- 0 

C.K. 

4 

S.E. 

2 

6  p.  m. 

29.788 

48.5 

41.0 

C.K. 

5 

N.W. 

2 

6  p.  m. 

29.  736 

66.0 

56.0 

C.K. 

4 

S.  E. 

2 

9  p.m. 

29.  856 

43-5 

39-0 

C.K. 

I 

N.W. 

2 

9  p.  m. 

29-  733 

61.0 

55- 0 

C.K. 

3 

S.E. 

2 

Mean. 

29.711 

46.0 

40.  I 

7.8 

2. 0 

Mean . 

29.  8n 

60.  5 

52.8 

3.5 

1-9 

April  24. 

Apri 

L  29. 

Midn't. 

29.885 

40.0 

36.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

Midn't. 

29.682 

56.5 

53-5 

C.K. 

4 

S.E. 

2 

3  a.m. 

29. 879 

37-0 

35-5 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

3  a.m. 

29. 636 

55- 0 

53-0 

C.K. 

7 

S.E. 

2 

6  a.  m. 

29-  945 

38.0 

36.0 

C.K. 

I 

N.W. 

2 

6  a.  m. 

29-  634 

54-0 

53-0 

C.K. 

5 

S.E. 

2 

9  a.  m. 

29-985 

47.0 

40.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

9  a.  ni. 

29.608 

64.0 

59-0 

C.K. 

10 

S. 

2 

Noon. 

29. 927 

52.5 

48.0 

C.K. 

3 

S.W. 

2 

Noon. 

29-  589 

70.8 

61.5 

C.K. 

10 

S. 

2 

3  P-  "1- 

29.  876 

56.5 

45-4 

C.K. 

I 

S.W. 

2 

3  P-  m- 

29  563 

68.0 

62.  0 

C.K. 

10 

N.  N.  E. 

2 

6  p.  m. 

29.  846 

56.5 

46.0 

C.  K.  S. 

7 

s. 

3 

6  p.  m. 

29.  520 

64.0 

61.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

9  p.m. 

29. 847 

49,0 

44.0 

C.K. 

2 

S.E. 

3 

9  p.m. 

29-  581 

61.0 

59-0 

C.K. 

9 

N.E. 

2 

Mean. 

'     29.899 

47.1 

41.4 

2.0 

2.2 

Mean. 

29.602 

61.7 

57-8 

8.  I  :   .... 

1 

2.0 

April  25. 

Apri 

L  30- 

Midn't. 

29.819 

47.0 

44.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

Midn't. 

29.602 

57-0 

56.0 

C.K. 

7 

E. 

2 

•5  a.  m. 

29.  803 

48.0 

45-0 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

3  a.m. 

29.  630 

56.0 

55-0 

C.K. 

8 

E. 

2 

6  a.  m. 

;    29.  769 

49-  0 

44.0 

C.  K.  S. 

10 

S.  S.  E. 

2 

6  a.  m. 

29-  658 

57-0 

56.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2 

9  a.  m. 

!    29.761 

,    54-  0 

49.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2 

9  a.  m. 

29. 685 

68.0 

64.0 

C.K. 

8 

S.W. 

2 

Noon. 

,    29. 751 

i    54.5 

1    51-0 

1     C.K. 

10 

s.w. 

2 

Noon. 

29. 725 

67.  0 

61.0 

C.K. 

3 

N.E. 

4 

3  P-  DL 

29. 778 

!     51-5 

50-5 

!        N. 

10 

N.  E. 

2 

3  P-  m- 

29. 724 

64.0 

59- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

4 

6  p.m. 

i    29.809 

I    50.0 

49.0 

K. 

10 

N.E. 

2 

6  p.  m. 

29. 736 

58.0 

51-5 

C.K.S. 

9 

N.E. 

3 

9p.m. 

1    29.899 

49.0 

48.0 

N. 

10 

N.E. 

2 

9  p.  ni. 

29. 678 

54- 0 

50.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

Mean 

29.799 

5°-  4 

! 

47.6 

10.0 

.... 

2.0 

Mean. 

29.680 

60.1 

56.6 

8.0 

2.8 

OBSERVATIONS  FOR  1893. 


May  1. 

May  6. 

1 

1 

Mean 
■  Time. 

Barom- 
eter. 

PS 

.0  a 

•3  £ 
pa  0 

BulbTher- 
oineter. 

Clouds. 

0 
0 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

BulbTher- 
ometer. 

Clouds. 

ion  Cloudy. 

Wind 

• 

Direc- 

'C 

Direc- 

'5 

is 

1 

tion. 

0 

> 

t 

1 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

in. 

0 

0 

Midn't. 

29.788 

51-0 

49.0 

K. 

10 

S.E. 

3 

Midn't. 

29-512 

54- 0 

53-5 

CK. 

3 

N.W. 

2 

3  a.m. 

29.  777 

so.  5 

50- 0 

K. 

ID 

N.  E. 

2 

3  a.  m. 

29.  540 

52.0 

51-5 

CK. 

6 

S.W. 

2 

6  a.  m. 

29.  80S 

50.5 

50.0 

Mi.st. 

10 

N.E. 

I 

6  a.  ni. 

29.  600 

51-0 

50.0 

CK. 

5 

S.W. 

2 

9  a.  m. 

29-  793 

53-5 

53- 0 

Fog. 

10 

N.E. 

2 

9  a.  ni. 

29.  637 

60.0 

55-0 

CK. 

9 

N.W. 

2 

Noon. 

29.  777 

59-0 

56.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

2 

Noon. 

29-  658 

64.6 

54  5 

CK. 

4 

N.W. 

4 

3  p.  m. 

29-715 

67-5 

62.5 

C.K. 

7 

N.E. 

2 

3  P-  m- 

29.  686 

63.0 

52.0 

CK. 

I 

N.W. 

4 

6  p.  m. 

29.  630 

66.5 

59-3 

O.K. 

10 

E. 

I 

6  p.  m. 

29.  696 

59-5 

49- 0 

C  K.  S. 

8 

N.W. 

3 

9  p.m. 

29.651 

59- 0 

57-0 

C.  K. 

9     . 

E. 

3 

9  p.  ni. 

29-  713 

57- 0 

47-0 

CK. 

10 

N.W. 

2 

Mean . 

29.  742 

57-2 

54-6 

9-5 

2.  0 

Mean . 

29.  630 

57.6 

51-6 

5.8      .... 

2.6 

Ma 

V  2. 

' 

May  7. 

Midn't. 

29.682 

55-0 

54-0 

C.K. 

10 

E. 

2 

Midn't. 

29.  764 

53- 0 

46.5 

CK. 

10 

N. 

3 

3  a.  ni. 

29- 695 

48.0 

47.0 

Fog. 

10 

E. 

1 

3  a.  ni. 

29.  770 

49.0 

44-5 

C  K.  S. 

2 

N. 

2 

j      6  a.  m. 

29-  751 

52.0 

51.8 

Fog. 

10 

E. 

I 

6  a.  ni. 

29-  830 

48.0 

44.0 

C.S. 

I 

N. 

2 

9  a.  m. 

29.  761 

54.8 

54-6 

K. 

10 

N.E. 

I 

9  a.  ni. 

29.  856 

55-5 

47.0 

CK. 

I 

N. 

2 

'      Noon. 

29-  737 

66.0 

60.0 

CK. 

10 

S.  E. 

2 

Noon. 

29-  855 

59-0 

49.0 

CK. 

4 

N.  N.  W. 

2 

3p.m. 

29.712 

72.0 

61.8 

C.  K. 

10 

S. 

2 

3  P-  "'- 

29-  845 

61-5 

49-5 

CK. 

5 

N.W. 

3 

6  p.  m. 

29. 676 

69.0 

62.0 

CK. 

10 

S.E. 

2 

6  p.  ni. 

29-  845 

59- 0 

50.0 

CK. 

3 

N.W. 

3 

9p.m. 

29.688 

65.0 

61.0 

Mist. 

10 

S.W. 

2 

9  p.  m. 

29.911 

52.5 

46.0 

CK. 

3 

N.W. 

2 

Mean. 

29- 713 

60.2 

56. 5 

10.0 

1.6 

Mean. 

29-  834 

54.7 

47.1 

.... 

3.6 

2.4 

Ma 

V  3- 

May  8. 

Midn't. 

29. 674 

60.  5 

58.5 

N. 

10 

S.W. 

2 

1 
Midn't. 

29. 921 

510 

39-6 

CK. 

3 

N.W. 

2 

3  a.  m. 

29.  646 

59- 0 

58.0 

CK. 

10 

S.W.' 

2 

3  a.  ni. 

29-  930 

48.6 

43- 0 

CK. 

2 

N.W. 

2 

!      6  a.  m. 

29. 614 

58.0 

56-0 

CK. 

ID 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

29. 972 

48.2 

43-6 

CK. 

2 

E. 

I 

1      9  a.  m. 

29.  611 

57-2 

55- 0 

CK. 

10 

N.E. 

2 

9  a.  ni. 

29.998 

59-0 

48.8 

CK. 

2 

N.  N.  E. 

2 

Noon . 

29-53' 

57- 0 

55-0 

CK. 

10 

N.E. 

3 

Noon. 

29.971 

62.  0 

50.5 

C  K.  S. 

3 

S.  S.  W. 

2 

3  p.  m. 

29-  433 

50-5 

50.0 

N. 

10 

N.E. 

3 

3  p.m. 

29.  911 

65.0 

52.3 

CK. 

5 

s. 

3 

6  p.  ni. 

29.  3r2 

46.5 

46.0 

N. 

10 

N.E. 

4 

6  p.  m. 

29-  924 

62.  0 

5'- 5 

CK. 

4 

s. 

2 

9  p.  m. 

29.  238 

45-9 

45-4 

N. 

10 

N.E. 

3 

9  p.  m. 

29. 952 

54-5 

48.5 

CK. 

2 

S.E. 

3 

Mean. 

29.507 

54-3 

530      .... 

lO.O 

.       .       .       . 

2.6 

Mean . 

29.  947 

56.3 

47.2 

2.9 

2.  J 

Ma 

V  4. 

May  9. 

Midn't. 

29.  128 

46.0 

46.0 

N. 

10 

N.  N.  W. 

4 

Midn't. 

29.  979 

49-5 

44.0 

Clear. 

0 

S.  E. 

2 

3  a.  m. 

29.  156 

46.5 

45- 0 

N. 

10 

N. 

4 

3  a.  m. 

29.981 

45-5 

43-0 

CK. 

5 

s. 

2 

6  a.  m. 

29.  271 

47- 0 

45- 0 
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62.0 

57- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

4 

Midn't. 

29-573 

57.0 

56.  S 

N. 

10 

N. 

2 

3  a.  m. 

29.  643 

55.0 

52.0 

C.K. 

8 

N.W. 

3 

3  a.m. 

29-  574 

56.0 

'55-0 

N. 

10 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

29.761 

56.0 

50.0 

C.K. 

8 

N.W. 

2 

6  a.m. 

29-  577 

54.0 

52.0 

N. 

10 

N.  W. 

2 

9  a.m. 

29.809 

60.0 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

9  a.  m. 

29-  577 

57-0 

55- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

Noon. 

29.  818 

65.0 

55.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

Noon. 

29-  556 

,S6.,S 

,'55-5 

N. 

10 

N.E. 

2 

,     3  p.  m. 

29.  800 

70.0 

57.2 

Clear. 

0 

s.  w. 

2 

3  P-  "1- 

29-  565 

54-0 

53- 0 

N. 

10 

N.E. 

2 

1     6  p.  ni. 

29.799 

70.0 

59- S 

S. 

I 

s.  w. 

2 

6  p.  m. 

29-551 

54- 0 

53- 0 

C.K. 

10 

N.  E. 

2 

1     9  P-  m. 

29-  835 

60.5 

54.0 

Clear. 

0 

w. 

2 

9  p.  m. 

29. 581 

51-5 

51.0 
53-9 

C.K. 

5 

N.  X.  W. 

2 

Mean. 

29-  756 

62.3 

54-6 

3-" 

2.5 

Mean. 

29- 569 

55. 0 

9-4 

2.0 

t 

Ma^ 

>r  25. 

.MA^ 

■  30- 

1 

j    Midn't. 

29.838 

57- 0 

52.0 

Clear. 

" 

N.  W. 

' 

Midn't. 

29.568 

49-0 

48.5 

C.K. 

2 

N.  W. 

1 

,     3  a.  m. 

29.817 

54-5 

5'.5 

C.K. 

2 

N. 

I 

3  a.  m. 

29. 562 

47-0 

46.5 

C.K. 

4 

S.E. 

I 

6  a.m. 

29.814 

53- 0 

5'-5 

C.K. 

10 

N.by  E. 

1 

6  a.  m. 

29-  595 

49.0 

48.5 

C.K. 

6 

S.  W. 

I 

1      9  a.  m. 

29.  811 

65.  5 

57- 0 

C.K. 

5 

S.  W. 

2 

9  a.  m. 

29-  634 

61.0 

56.5 

C.K. 

t 

S.  W, 

2 

Noon. 

29.752 

72.5 

62.0 

C.K. 

3 

S.  W. 

3 

Noon. 

29. 629 

69.0 

62.0 

C.K. 

6 

S. 

2 

3P«n. 

29.680 

78.0 

65..'! 

C.K. 

2 

S.  W. 

2 

3  P-  ni. 

29.  607 

72.0 

63.0 

C.K. 

S 

s. 

2 

6  p.  ni. 

29-  637 

78.8 

66.5 

C.K. 

6 

S.  S.  W. 

2 

6  p.  m. 

29.617 

72.0 

62.8 

C.K. 

/ 

s. 

2 

9  p.m. 

29- 654 

71.0 

65.0 

C.K. 

I 

S. 

2 

9  p.  m. 

29.695 

65.0 

60.8 

C.  K.  S. 

6 

s. 

2 
1.6 

Mean. 

29.750 

66.3 

59- 0 

1.8 

Mean. 

29-613 

60.5 

56.1 

.... 

5.0 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


May  31. 


o 


o 


wind. 


Direc- 
tion. 


S.  E. 
S.  E. 
S.  E. 

S. 
S.  W. 

N. 
vS.E. 
S.  E. 


2-5 


June  5. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


<u 

3  S 
«  2 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon . 
3  p.  m. 
6  p.  ui. 
9  p.  ni. 


29.  742 

29.  714 
29.  727 
29.717 
29.  702 
29.  650 
29.  639 
29-  643 


68.5 
67.0 

67.5 
78.2 
85.0 
85.2 
82.0 
77.5 


Mean. 


29.  692 


76.4 


W  0 


Clouds. 


a 
o 


t. 
o 


Wind. 


Direc- 
tion. 


67.  o 
66.0 
66.0 
73-6 
74.0 

73- o 
74.0 

74-5 


C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 


71.0 


4 
2 

5 
7 
6 
6 
q 
8 

5-9 


S.  W. 
S.  W. 

s.  \v. 
s.  s.  w. 
s.  s.  w. 

vS.  E. 
S. 
S. 


I 

I 
I 
2 
2 

3 
I 
I 

1-5 


June  i. 


June  6. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  ni. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  ni. 
6  p.  m. 
9  P-  Ill- 
Mean  . 


29. 852 

61.  ,s 

60.  0 

29. 848 

60.0 

59-" 

29. 864 

61.  0 

60.  0 

29. 874 

65.0 

64.0 

29. 861 

72.0 

68.0  i 

29. 805 

76.  >, 

67.  0  ; 

29.807 

74. 0 

66.0 

29. 864 

69.  0 

65.0 

29. 847 

67.3 

63.6 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
N. 
C.  K.  N. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


7 

10 
10 
10 
8 
6 
4 
9 


E. 
E. 
E. 

N.  N.  E. 
N.  N.E. 

S.  E. 

S.E. 

S.E. 


8.0 


3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 

2.4 


Junk  2. 


Midn't. 
3  a.  ni. 
6  a.  m. 
9  a.  ni. 
Noon. 

3  P-  ni. 
6  p.  m. 
9p.n1 


Mean 


29.  857 
29.  843 
29.  867 
29.  842 
29.  821 
29.  810 
29.  8oi 
29-  833 


29.  834 


67.0 

66.0 
67.0 
71.0 

65.0 
65.0 

65.5 
68.8 

70.8 

70.  0 

i  72. 5 

71.0 

75- 0 
68.0 

70.  0 
63.0 

69.7 

67.3 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
N. 

C.K. 
C.  K.S. 
C.  K.  S. 


9 

10 


S.E. 
S.E. 
S.E. 
N.E. 
S.E. 
N.E. 
N.E. 
N. 


8.6 


Junk  3. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  ni. 
Noon. 

3  p.  "'. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


29.  820 
29.  829 
29.  867 
29.  879 
29.  887 

29-  835 
29.  821 

29-  833 


29.  846 


67.0 

66.5  ' 

i  66.0 

65.5  : 

i  65.2 

65.0  i 

1  69.5 

69.0 

i  75- 0 

70.0 

;  80.3 

73.5 

78.0 

73-" 

73- " 

71.0 

1  "■' 

69.  2 

C.  K. 
Fog. 
Fog. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


4 
10 
10 
10 

9 

5 

8 

9 

.S,  1 


X,  E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 

N.E. 
N.E. 

E. 

E. 


1-4 


Junk  4. 


Midn't 
3  a.m. 
6  a.in. 
9  a.m. 
Noon. 
3p.ni. 
6  p.  m. 
9p.m. 


Meat*. 


29.805 
29.  777 
29-  795 
29-  793 
29-  773 
29.  723 
29.  727 
29.  767 


29.  770 


72.0 

71.0 

;  7<J-  9 

7<).  0 

I  7'-" 

70.  ,> 

1  77.0 

7.3.  0 

84.0 

76.0 

84.0 

76.0 

S|,  ,, 

75.  5 

70. 1 1 

!).S.  K) 

;  76.2 

72.4 

K. 
E. 

E. 
S. 
S. 
S. 
S.  S.  \v. 
s. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  p.  >"■ 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean 


29.651 
29.614 
29.  625 
29.  619 

29.  595 
29.  608 
29.  658 
29.  713 


74.0 

72.0 

72.5 

69.5 

73- 0 

71.0 

77.5 

73- 0 

81.0 

74.5 

'  72.0 

70. 0 

73-" 

70.  0 

69. 0 

68.  0 

74.0 

71.0 

C.K. 

C.  K.  S. 

C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 

N. 

N. 

C.K. 


4 
9 
8 

9 

5 

10 
10 
10 

8.1 


s.  s.  w. 

s. 
s.  s.  w. 

s.  w. 

s.  w. 

N.  W. 
N.  W. 
.\.  \V. 


June  7- 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 

Noon. 

3  P."i. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean, 


29. 750 

68.0 

66.0 

29, 769 

67.3 

65.0 

29.818 

65.5 

62.0 

29. 864 

69.0 

62.5 

29. 891 

72.5 

64.  0 

29. 878 

74.0 

63.0 

29. 899 

72.0 

66.0 

29. 940 

67.  0 

63... 
('3-9 

29.  H5  r 

69.4 

C.K. 
C.K. 
C.  K. 
C.  K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 


10 
10 

K) 
10 

9 


N.  W. 

N.  W. 

N.  W. 

N. 

N.  N.  E. 

N. 

X.  W. 

X.  \v . 


8.9 


Jink  8. 


Midn't.  ! 

3  "■  ni.  i 
6  a.  in. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  p.  ni. 
6  p.  ni, 
9  p.  ni. 

Mean . 


29.960 

64.0 

61.0 

29-  956 

59.5 

58.0  1 

30.  010 

62.0 

60.5  i 

30.  019 

71.0 

64.  0  i 

29. 985 

75- " 

6.V5  1 

29  952 

76.5 

63.  0 

29,922 

74.0 

63 . 0 

29. 922 

66.0 

59-5 

29.  966 

68.5 

61.6 

JUNB  9- 


Midiri. 
3  a.  ni. 
6  a.  m.  i 
9  a.  m. 
Noon. 

3  p.  "1. 
6  ]>.  m. 
9  i).m. 

Mean . :     29.  869 


29,  928 
29,  908 
29,  909 
29.  916 
29.  887 
29.817 

29-  783 
29,806 


;   61,  0 

1 
56.  0  i 

56.5 

.54.  " 

62.  0 

59-" 

73-  <> 

b4S 

7/  ■  " 

64.5  i 

.Si  1.  ( 1 

65.0  1 

i  78.0 

66.0 

•  69. 5 

64.  0 

1  69.  6 

61.6 

t 

Clear. 
C.  S. 
C.  K.S. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
Clear, 
C.K. 


X. 
X. 
X. 

N 
S. 

s. 

s. 


X, 

X.  !•; 

X.  K 

X.  !■; 
1:. 
w. 

E. 

w. 


1-5 


OBSERVATIONS  FOR  1893. 
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June  10. 

June  15. 

i 

c 

>, 

L. 

L< 

>t 

Mean 
Tine. 

Barom- 
eter. 

Bulb  The 
ometer. 

Bulb  The 
ometer. 

Clouds. 

0 

a 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  The 
ometer. 

Bulb  The 
ometer. 

Clouds. 

■d 
s 
0 

0 
a 
0 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

3 

b^ 

t;» 

u 

tion. 

0 

>.B 

V  S 

ti 

tion. 

0 

G 

^ 

& 

> 

Q 

^ 

& 

^ 

in. 

0 

0 

in. 

0 

0 

Midn't. 

29.803 

65.5 

60.0 

C.  K. 

2 

S.  W. 

2 

Midn't. 

29.685 

68.0 

65.0 

C. 

5 

W. 

2 

3  a.  m. 

29.  781 

63.0 

590 

C.  K. 

2 

S.  W. 

2 

3  a-  ni. 

29.  659 

67.5 

64.9 

C.K. 

9 

N.W. 

2 

6  a.  m. 

29.803 

62.6 

60.0 

C.K. 

3 

S.W. 

2 

6  a.  m. 

29.  665 

68.0 

65.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29.  801 

77-4 

70.3 

C.K. 

2 

S.W. 

2 

9  a.  m. 

29.651 

77.0 

70.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

2 

Noon. 

29.798 

85- 9 

71-3 

C.K. 

3 

S.W. 

2 

Noon. 

29.  631 

81.5 

71.0 

C.K. 

8 

N.E. 

2 

3  p.  m. 

29-794 

89.0 

83.0 

C.K. 

3 

S.W. 

2 

3  p.  m. 

29.606 

82.0 

72.0 

C.K. 

9 

E.  N.  E. 

3 

6  p.  m. 

29.  761 

83.0 

77.0 

C.K. 

5 

S.  W. 

2 

6  p.  m. 

29 -555 

78.0 

70.0 

C.K. 

10 

E. 

2 

9  p.m. 

29.780 

77.0 

72.0 

C.K. 

4 

S.W. 

2 

9  p.  m. 

29-  564 

71.0 

68.0 

C.K. 

8 

S.  E. 

I 

Mean . 

29.790 

75-4 

69.x 

30 

2.0 

Mean. 

29.  627 

74.1 

68.3 

8..4 

2.0 

1 

JUNl 

e  II. 

June  16. 

Midn't. 

29.  777 

73- 0 

68.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2 

Midn't. 

29-571 

69.0 

67.0 

C.K. 

8 

S.E. 

I 

3  a.  m 

29-  765 

69.0 

65.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2 

3  a.  m. 

29.  573 

67. 0 

66.0 

'    C.K. 

9 

S.E. 

I 

6  a.  m. 

29.790 

67.0 

64.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

2 

6  a.  m. 

29.603 

68.0 

67.8 

Fog. 

10 

N.E. 

I 

9  a.  m. 

29.769 

78.0 

71.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2 

9  a.  m. 

29.  626 

69.5 

66.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

Noon. 

29-  733 

87.0 

71.0 

C.K. 

2 

S.W. 

3 

Noon. 

29.  637 

70.0 

68.5 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

3  p.  m. 

29.  684 

89-5 

68.  .s 

C.K. 

2 

S.W. 

2 

3  p.  m. 

29.609 

70. 0 

68.8 

N. 

10 

N.E. 

2 

6  p.  m. 

29.683 

80.0 

72.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

2 

6  p.  m. 

29- 598 

67.0 

66.0 

N. 

10 

N.E. 

2 

9  p.m. 

29.  726 

73- 0 

69.0 

C.  K.  S. 

6 

N.  W. 

2 

9  p.m. 

29. 637 

63.5 

63.0 

N. 

10 

N.E. 

2 

Mean. 

29.  741 

77.1 

68.6 

.... 

3-2 

2.1 

Mean. 

29.607 

68.0 

66.7 

9.6 

1.8 

Midn't. 

29-  755 

69.0 

JUN] 

J  12. 

June  17. 

6i.o 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

Midn't. 

29. 635 

61.0 

60.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

3  a.  m. 

29.  768 

65.0 

61.0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

2 

3  a- 1"- 

29.  615 

60.5 

60.0 

N. 

10 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

29-  793 

62.0 

58.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

2 

6  a.  m. 

29.  637 

60. 0 

59-5 

Mist. 

10 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

29.  79S 

68.0 

62.0 

C.K. 

5 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29.  645 

62. 0 

60.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

Noon. 

29-  795 

71.0 

64.0 

C.K. 

6 

N  W. 

2 

Noon. 

29.  645 

68.0 

64,0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

3  p.  m. 

29.769 

75- 0 

65.0 

C.K. 

6 

N.W. 

2 

3  P-  HI- 

29. 639 

72.0 

67.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

6  p.  m. 

29-  753 

73- 0 

69.0 

C.K. 

6 

N.  E. 

2 

6  p.  m. 

29.  619 

74.0 

68.0 

C.K. 

3 

N. 

2 

9  p.m. 

29-  773 

66.0 

62.5 

C.  K.  S. 

' 

N.E. 

2 

9  p.m. 

29.653 

68.0 

61.0 

Clear. 

0 

N. 

I 

Mean. 

29.  776 

68.6 

62.8 

5.0 

2.  I 

Mean. 

29. 636 

65.7 

62.8 

....        7.9 

2.  I 

• 

JUNl 

5  >3- 

JUN 

-;  18. 

Midn't. 

29.768 

62.0 

60.5 

Clear. 

0 

N.E. 

2 

Midn't 

29. 678 

65.0 

60.0 

C.S. 

I 

N. 

2 

3  a.  ni. 

29. 782 

62.0 

60.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2 

3  a.  m. 

29. 675 

64.0 

60.5 

Clear. 

0 

N.N.  W. 

I 

6  a.  ni. 

29.  825 

64.0 

61.0 

C.  K. 

3 

N.E. 

I 

6  a.  m. 

29.690 

66.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

9  a.  ni. 

29.819 

73- 0 

66.0 

C.K. 

6 

N.  N.  E. 

2 

9  a.  m. 

29.  722 

79.0 

70.5 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

Noon. 

29.  819 

72.5 

64.5 

C.  K.  S. 

10 

N.  N.  E. 

2 

Noon. 

29.  734 

85.5 

72.5 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

3  p.m. 

29-  785 

76.0 

65.5 

C.  K.  S. 

7 

N.  N.  E. 

2 

3  P-  111- 

29.  716 

88.0 

72.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

6  p.  m. 

29.769 

76.  0 

66.0 

C.K, 

5 

N.  N.  E. 

2 

6  p.  m. 

29.699 

86.0 

71.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2 

9  p.m. 

29. 787 

67-5 

63.0 
63.3 

C.K. 

3 

N. 

2 

9  p.m. 

29-  755 

77.8 

68.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2 

Mean. 

29.794 

69.1 

4.2      .... 

'■9 

Mean. 

29.709 

76.4 

67.1 

0.9 

2.  0 

JUN 

f.  14. 

JUNI 

-:  ly. 

Midn't. 

29.799 

66.0 

62.0 

C.K. 

3 

N.  N.  E. 

2 

Midn't. 

29.790 

74.0 

68.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2 

3  a.  ni. 

29.780 

65. 0 

64.0 

C.K. 

10 

N.E. 

1 

3  a.  m. 

29. 829 

71.0 

60.0 

Clear. 

u 

N.E. 

2 

6  a.  ni. 

29.799 

64-5 

64.0 

FoK. 

10 

N.E. 

1 

6  a.  m. 

29. 890 

74.0 

65.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

29. 818 

69. 0 

66.0 

C.K. 

10 

E. 

1 

9  a.  m. 

29.900 

83.2 

70.4 

Clear. 

0 

N.  N.  E. 

2 

Noon. 

29.803 

72.0 

67.0 

C.K. 

10 

K. 

2 

Noon. 

29.902 

90.7 

84.5 

Clear. 

0 

N.N.  E. 

2 

3  P-  "•• 

29. 770 

76.0 

69.0 

C.K. 

lo 

E. 

2 

3  P-  ni. 

29.861 

91.6 

80.0 

C.K. 

I 

N.  N.  E. 

2 

6  p.m. 

29. 721 

76.0 

70.0 

C.K. 

10 

N.  N.  E. 

1 

6  p.  ni. 

29-845 

89.5 

74.5 

C.K. 

I 

N. 

I 

9  p.  m. 

29-  705 

70.0 
69.0 

63.0 

65.5 

C.K. 

10 

9-  1 

N.E. 

I 

'4 

9  p.m. 

29.860 

79- 0 

70.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

Mean. 

29.774 

Mean. 

29.860 

81.6 

71.6 

.... 

0.  a 

.... 

1.  <) 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


June  20. 

June  25. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbTher- 
meter. 

ulbTher- 
meter. 

Clouds. 

3 
0 

s 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter 

L 

3    E 

a  ■ 

£  u 

3  S 

Clouds. 

§ 

0 

a 

! 

Wind. 

r 

>^ 

«  0 

PQ  0 

Direc- 

0 

P5  0 

(23  0 

0 

Direc- 

■r- 

f" 

1 

€ 
^ 

tion. 

> 

Q 

1 

tion. 

1 

in. 

0 

0 

in. 

0 

0 

Midn't. 

29.  865 

76.0 

68.0  ;      Clear. 

0 

S.  W. 

2 

Midn't. 

29.  703 

66.0 

57-5 

C.  K. 

3 

N.W. 

2 

3  a.m. 

29.867 

74.0 

67.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2 

3  a.  m. 

29.  672 

66.2 

57.0 

C.K. 

I 

N.W. 

2 

6  a.m. 

29.  876 

75- 0 

68.0 

C.K. 

I 

S.W. 

2 

6  a.  m. 

29.  695 

66.0 

59.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

2 

9  a.m. 

29.868 

84.8 

72.5 

C.  K. 

I 

S. 

2 

9  a.  m. 

29.  686 

77.0 

66.0 

C.K. 

2 

N. 

3 

Noon. 

29.  827 

92.0 

74.6 

C.K. 

I 

S.E. 

2 

Noon. 

29-  635 

82.5 

67.5 

C.K. 

8 

S.S.E. 

2 

3P-m. 

29-  757 

92.  0 

74.8 

C.K. 

7 

S. 

2 

3  p.  I". 

29. 569 

80,0 

68.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

2 

6  p.m. 

29.709 

89.0 

73.0 

C.  K.  S. 

5 

S. 

3 

6  p.  m. 

29.  539 

75.5 

69-5 

C.  K. 

10 

S. 

2 

9  p.m. 

29.  711 

81.0 

76.0 

71.7 

C.  K.  S. 

10 

s. 

3 

9  p.  m. 

29.  527 

69.0 

66.0 

C.K. 

5 

N.E. 

2 

Mean. 

29.  810 

83.0 

. 

3-1 

2.  2 

Mean . 

29.  628 

72.8 

63.8 

5-  I 

2. 1 

June  21. 

1 
June  26. 

Midn't. 

29.688 

78.0 

72.  0      C.  K.  S. 

9 

s. 

I   • 

Midn't. 

29.  458 

67.0 

635 

C.K. 

5 

N.E. 

2 

3  a.m. 

29-  655 

76.0 

71.0  j    C.  K.S. 

9 

s. 

2 

3  a.  m. 

29. 422 

64.5 

63.0 

N. 

10 

N.E. 

3 

6  a.m. 

29-  633 

75- 0 

71.0  '    C.  K.S. 

3 

s. 

2 

6  a.  ni. 

29. 435 

61.5 

61.0 

C.K. 

7 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

29.  615 

87.0 

75.  0  '      C.  K. 

4 

s.  w. 

2 

9  a.  ni. 

29.  426 

71.0 

65.0 

C.K. 

8 

N.  W. 

3 

Noon. 

29-  573 

88.5 

75-5'      C.K. 

6 

s.  w. 

2 

Noon. 

29. '401 

78.0 

67.0 

C.K. 

8 

N.  W. 

3 

3  P-  ni. 

29.  502 

89.0 

75.0  i      C.K. 

7 

S.W. 

2 

3  p.  "'. 

29.388 

78.0 

66.0 

C.K. 

8 

N.E. 

5 

6  p.  m. 

29-  434 

84.0 

73.0 

C.K. 

7 

S.W. 

3 

6  p.  m. 

29. 432 

68.0 

63.5 

C.K. 

7 

N. 

2 

9  p.m. 

29. 432 

77.0 

72.0 

C.K. 

4 

S.W. 

2 

9  p.m. 

29. 491 

65.5 

61.0 

C.K. 

10 

N.  N.  E. 

4 

Mean. 

29.  566 

81.8 

73-1 

6.1 

2.0 

Mean. 

29.  432 

69.  2 

63.8 

7-9 

3.0 

June  22. 

June  27. 

Midn't. 

29.  389 

72.0 

69.0 

C.  K. 

7 

S.W. 

2 

Midn't. 

29. 502 

61.0 

59-5 

C.K. 

10 

N.  N.  E. 

2 

3  a.  ni. 

29-  374 

70.0 

68.0 

C.K. 

3 

S.  w. 

2 

3  a.m. 

29.  524 

61.0 

59-5 

K. 

10 

N.E. 

3 

6  a.m. 

29-  377 

70.3 

69.0 

C.  K. 

S.  E. 

2 

6  a.  ni. 

29.  536 

60. 0 

58.2 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

29.  -576 

81.0 

73- 0 

C.K. 

6 

S.S.  E. 

3 

9  a.  ni. 

29.  581 

64.0 

60.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

Noon. 

29-  356 

87.5 

74.5 

C.K. 

6 

S.  S.  w. 

3 

Noon. 

29.  607 

64.0 

60.0 

N. 

10 

N.E. 

2 

3  P-  111- 

29.  293 

91.0 

75-5 

C.K. 

5 

S.  s.  w. 

3 

3  p.  "1. 

29.  628 

62.5 

59.5 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

6  p.  ni. 

29.  272 

85.5 

74.0 

C.K. 

5 

s.  w. 

2 

6  p.  ni. 

29.  663 

62.  0 

59.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

9  p.  m. 

29-  339 

68.0 

66.5 

N. 

10 

w. 

3 

9  p.m. 

29. 652 

61.0 

57- 0 
59-1 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

Mean 

29-  347 

78.2 

71.2 

6.0 

.  .  .  , 

2.5 

Mean . 

29. 587 

61.9 

10. 0 

2.  1 

June  23. 

JUNI 

i  28. 

• 

Midn't. 

29-  363 

68.0 

67.  0 

'     C.K. 

10 

N.  W. 

3 

Midn't. 

29.  726 

61.0 

56.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

3  a.  m. 

29.  404 

67.5 

64.5 

C.K. 

10 

N.W. 

3 

3  a.  m. 

29.  723 

61.0 

56.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

29.  497 

67.0 

61.0 

C.K. 

10 

•  N.W. 

3 

6  a.  ni. 

29.  724 

6r.5 

56.5 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

29-  557 

71.0 

62.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

2 

9  a.  ni. 

29.  86 1 

63.0 

58.0 

C.  K.S. 

9 

N.N.E. 

2 

Noon. 

29.580 

7.3.8 

62.  0 

C.K. 

6 

N.W. 

3 

Noon. 

29.  8H9 

64.0 

59." 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

3p.m. 

29. 586 

80.0 

65.0 

C.K. 

6 

N.  W. 

3 

3  p.  111. 

29.  860 

67.5 

60.7 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

6  p.  m. 

29.609 

77.0 

61.0 

C.K. 

I 

N.W. 

3 

6  p.  ni. 

29.  869 

67.  0 

61.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

9  p.m. 

29-  675 

69.0 

59.0 

C.K. 

1 

N.  W. 

3 

9  p.m. 

29.  895 

64.0 

60.5 

C.K. 

9 

N.E. 

2 

Mean. 

29-  534 

71.7 

62.7 

5.9 

....         2.9 

Mean 

29.  818 

63.6 

58.5 

9.8 

....         2.  I 

June  24. 

Midn't. 

JUNI 

:  29. 

Midn't. 

29.706 

66.0 

57.5 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

2 

29.911 

60.5 

58.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

3  a.m. 

29-  715 

64.0 

57.0 

S. 

I 

N.W. 

2 

3  a.  m. 

29.919 

59.0 

56.5 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

29.  747 

62.5 

56.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

6  a.  m. 

29.  940 

58.0 

56.0 

N. 

10 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29.  771 

74.0 

63.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29.  932 

57.2 

55.0 

C.K. 

10 

E. 

2 

Noon. 

29.  750 

80.  5 

63.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

Noon. 

29.925  , 

61.0 

58.0 

C.K. 

10 

E. 

2 

3  P-  ni. 

29.  714 

82.0 

63.5 

C.K. 

2 

N.W. 

2 

3  p.  m. 

29.  892 

64.0 

59.6 

C.K. 

10 

E. 

2 

6  p.  m. 

29.699 

80,2 

67.0 

C.K. 

I 

N.W. 

2 

6  p.  ni. 

29.  881 

62.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.  N.  E. 

2          ! 

9  p.m. 

29.709 

70.0 

60.0 
60. 9 

C.K. 

I 

N.W. 

2 

9  p. 1". i 

29.881 

61.0 

59- 0 
57.6 

C.K.S. 

10 

N.  N.  E. 

2         ! 

Mean. 

29.  726 

72.4 

.... 

1.8 

2.  I 

Mean . 

29.910 

60.3 

10.0 

2.0 

OBSKRVATIONS  FOR  1893. 
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June  30. 

July  5. 

u 

>, 

u 

!>, 

V 

j3   .- 

V 

^ 

Wind 

■a  .- 

■    OJ 

■^ 

Win< 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  T 
ometer 

Cloud.s. 

0 
U 

§ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  2 

BulbT 
ometer 

Cloud.s. 

_0 

5 

1 

Direc- 

'0 

Direc- 

i- 

>.H 

t^ 

t 

tion. 

0 

>,y 

V^ 

■S 

tion. 

0 

5 

^ 



i 

> 

Q 

^ 

(2 

^ 

in. 

0 

0 

in. 

0 

0 

Midn't. 

29.  895 

61.8 

59-5 

C.K. 

10 

N. 

2 

Midn't. 

29.717 

68.0 

61.  0 

C.K. 

8 

N.W. 

2 

3  a.  m. 

29.  852 

60.0 

59-2 

C.K.S. 

10 

N.N.E. 

1 

3  a.m. 

29.709 

65-0 

60,5 

C.K. 

8 

S.  W. 

2 

6  a.  m. 

29.  872 

61. 0 

59- 0 

C.K.S. 

10 

N.N.E. 

I 

6  a.  m. 

29-713 

65.0 

62.0 

C.K. 

6 

S.  S.  W. 

2 

9a.m. 

29.  884 

6.S.5 

62.  0 

C.K. 

lO 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

29.  686 

77.0 

68.0 

C.K. 

7 

S.W. 

2 

Noon. 

29.  866 

72.0 

64.0 

C.K. 

7 

N.W. 

2 

Noon. 

29.  629 

86.2 

71.  0 

C.K. 

2 

S.W. 

3 

3  p.m. 

29.  825 

74.0 

66.0 

C.K. 

6 

N.W. 

2 

3p.m. 

29-  579 

90.0 

71-3 

C.K. 

7 

S.  W, 

3 

6  p.  m. 

29.  798 

74.0 

67.0 

C.K. 

3 

S.W. 

2 

6  p.m. 

29-544 

87.5 

72.0 

C.K.S. 

I 

S.S.W. 

4 

9  p.  m. 

29.807 

66.0 

63.0 

C.K. 

2 

S.  W. 

2 

9  p.m. 

29-  591 

81.5 

71.0 

Clear. 

0 

S.S.W. 

3 

Mean. 

29.  850 

66.9 

625 

7.2 

1.8 

Mean. 

29.  646 

77-5 

67.1 

4-9 

2.6 

Jul 

V    I. 

July  6. 

1 

Midn't. 

.29.819 

64.0 

62.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2 

Midn't. 

29-  598 

77-5 

70.0 

S. 

t 

S.W. 

1 
3 

■  3  a.  m. 

29.819 

65.0 

63.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2 

3  a.  m. 

29.637 

74.8 

68.0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

3 

6  a.  m. 

29.  822 

64.0 

63.0 

C.K. 

3 

S.W. 

2 

6  a.  m. 

29. 675 

74-5 

67-5 

C.  K.  S. 

7 

N. 

2 

9  a.  m. 

29.  797 

72.0 

67.0 

C.  K.  S. 

8 

S.  S.  E. 

3 

9  a.  m. 

29.721 

8r.o 

70.0 

C.K. 

4 

N.  N.  W. 

3 

Noon. 

29-  785 

74- 0 

68.0 

C.K. 

10 

S.  by  E. 

3 

Noon. 

29.  732 

85.0 

70. 0 

C.K. 

4 

N.W. 

2 

3  P-  '"■ 

29-  743 

75-5 

67-5 

C.K.S. 

9 

S. 

3 

3  P-  m. 

29. 703 

86.5 

69.0 

C.K. 

4 

N. 

2 

6  p.  m. 

29.  721 

72. 0 

68.0 

N. 

10 

s.  s.  w. 

2 

6  p.  m. 

29-  723 

83-0 

68.5 

C.K. 

7 

N.  N.  E. 

3 

9  p.m. 

29.  720 

68.0 

67-5 

N. 

10 

S.W. 

2 

9  p.m. 

29.  650 

76-5 

67.0 

C.K. 

7 

E. 

2 

Mean. 

29.  778 

69.3 

65.8 

8.5 

2.4 

Mean. 

29.680 

79.8 

68.8 

4-5 

2-5 

Jui. 

V  2. 

July  7. 

Midn't. 

29.717 

67.0 

66.5 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

Midn't. 

29.  747 

73-0 

66.5 

C.K. 

8 

N.E. 

1 

2     ; 

3  a-  ™- 

29.  679 

67.0 

66.0 

C.K. 

10 

S. 

2 

3  a.m. 

29-  744 

68.0 

65-0 

C.K. 

r 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

29.  693 

66.0 

65.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

29.671 

67.0 

64.8 

C.K. 

7 

N.E. 

2 

;      9  a.  m. 

29-  695 

70.  2 

67.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

9  a.  m. 

29.  783 

76.0 

69.5 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

Noon. 

29.665 

77.0 

69.8 

C.K. 

9 

E. 

3 

Noon. 

29. 792 

80.0 

72.0 

C.K. 

9 

E.  S.  E. 

2 

:     3  P-  m. 

29.651 

80.0 

70.  0 

C.K. 

6 

S. 

3 

3  p.m. 

29-  753 

86.5 

76.0 

C.K.S. 

7 

E. 

2 

6  p.  m. 

29.618 

78.0 

68.0 

C.K. 

2 

S. 

2 

6  p.  m. 

29.  727 

83-p 

76.0 

C.K. 

7 

S.E. 

2 

9  p.m. 

29. 642 

70.5 

68.0 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

I 

9p.m. 

29.766 

77.0 

73-0 

C.K. 

3 

S.E. 

2 

Mean. 

29.  670 

72.0 

67.5 

7.2 

2. 1 

Mean. 

29.  748 

76.3 

70.4 

6.5 

2.0 

Jul. 

V  3- 

July  8. 

1    Midn't. 

29.  649 

66.0 

65.0 

C.K. 

8 

S.E. 

I 

Midn't. 

29.766 

73-5 

71.0 

Clear. 

0 

S.E. 

1 
2 

3  a.  m. 

29.  625 

66.0 

64.8 

K. 

10 

S. 

I 

3  a.  m. 

29-  757 

72-5 

71.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

6  a.  ra. 

29.  628 

67.0 

66.2 

K. 

10 

S.  S.  W. 

I 

6  a.  m. 

29. 772 

73-0 

72-5 

Fog. 

10 

S. 

2 

9  a.  m. 

29-  653 

72.0 

69.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

2 

9  a.  m. 

29-  765 

76.2 

74-0 

C.  K. 

10 

S.E. 

2 

Noon. 

29.  622 

81.0 

77.0 

C.K. 

5 

S.E. 

2 

Noon. 

29.718 

86.2 

77-0 

C.K. 

I 

S. 

3 

3  P-  m- 

29-  567 

83.0 

73- 0 

C.K. 

7 

S.  K. 

2 

3  p.m. 

29.607 

92.  0 

79-0 

C.K. 

7 

S. 

3 

6  p.  51. 

29.  562 

72.0 

64.0 

C.K. 

10 

N. 

4 

6  p.  m. 

29.  614 

69- 5 

69-5 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

9  p.m. 

29.615 

63.5 

60.0 

C.K. 

9 

S. 

2 

9  p.  m. 

29. 680 

71.0 

70.0 
73- 0 

C.K. 

10 

S.  S.  W. 

3 

Mean. 

29. 615 

71.3 

67.4 

8.6 

1-9 

Mean. 

29.  710 

76.7 

7-2 

2.4 

Jui, 

Y    4. 

July  9. 

Midn't. 

29.667 

61.5 

60.0 

C.K. 

I 

w. 

2 

Midn't. 

29.644 

70.5 

70.0  !       C. 

2 

N.W. 

2 

3  a.  m. 

29. 654 

62.0 

59- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

3  a.  m. 

29.  637 

70.0 

69-5 

C.K.S. 

6 

N.W. 

2 

6  a.m. 

29.706 

63.0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

6  a.  m. 

29. 631 

72.0 

70- 5 

C.K.S. 

7 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29. 728 

73- 0 

66.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

9  a.  m. 

29.  674 

78-5 

73-0 

C.K. 

8 

N.  N.  W. 

2 

Noon. 

29-  733 

78.0 

64.5 

C.K. 

I 

N.W. 

3 

Noon. 

29.682 

85-5 

72.0 

C.K. 

4 

N.E. 

3 

3  p.  m. 

29.  703 

82.5 

64. 0 

C.K. 

I 

N.W. 

3 

3  p.m. 

29-  653 

86.5 

71-5 

C.K. 

3 

N.  N.  E. 

3 

6  p.  m. 

29.  707 

76.5 

65.5 

C.K. 

6 

N.W. 

2 

6  p.  m. 

29- 653 

83-6 

76.0 

C.K.    ■ 

4 

N. 

2 

9  p.m. 

29.  728 

71.0 

61.0 

C.K. 

8 

N.W. 

2 

9  p.m. 

29-695 

76.0 

67. 5 

C.K. 

2 

N. 

3 

Mean. 

29.  703 

70.9 

62.2 

2. 1 

2.6 

Mean . 

29. 659 

77-8 

71.2 

4-5 

2.4 

1 
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July  lo. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  ni. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  ni. 
9  p.  m. 


Mean. 


Barom- 
eter. 


J3  i; 


29.717 
29. 724 
29. 771 
29.805 
29. 821 
29.800 
29. 809 
29-  853 


72.5 
66.0 
65.0 
71. 2 
74.0 
76.5 

75- o 
67.0 


29.  788 


70.9 


V 


62.6 
60.  o 
59- o 
62.0 
65.0 
64.0 
63.0 
62.0 


62.  2 


Clouds. 


C.K. 
C.  K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


■a 
I 
o 
a 
o 


wind. 


Direc- 
tion. 


3-9 


N. 
N.W. 

N. 
N. 
N.  E. 
N. 
N. 
N.  N.  E. 


2.8 


July  ii. 


July  15. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  ni. 
Noon. 

3  P-  "1- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Barom- 
eter. 


XI    V 

■3S 
mo 


29. 672 
29. 677 
29. 671 
29. 698 
29. 683 
29. 627 
29-  578 
29-599 


71.  o 

70.5 

71.0 
75- o 
80.5 
84.0 
84.0 
78.5 


Mean. 


29.  651  1     76.  8 


et  Bulb  Ther- 
mometer. 

0 

70.7 
69.8 

70.5 

73- 0 

74-5 
76.0 

77.0 
76.0  ; 

73-4 

Clouds 


o 

(1h 


Wind. 


K. 
Mist. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


10 

10 

10 

10 

9 

5 

6 

2 


Direc- 
tion. 


E. 

E.  S.  E. 

E.S.E. 

S.W. 

S.  W. 

S. 

S.  S.  w. 

s. 


July  16. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3p.m. 
6  p.  m. 
9P-m. 

Mean. 


29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 


29. 


871 

64.0 

60.0 

887 

58.0 

56.0 

925 

61.5 

59- 0 

954 

74.2 

66.0 

964 

79-5 

61.  0 

907 

81.0 

65.3 

881 

80.0 

66.0 

894 

76.5 

69.0 

910 

71.8 

62.8 

Clear. 

Clear. 
C.K.S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.K.S. 


2.6 


N.E. 

N.  W. 

S.E. 

E. 

S.  S.  W. 

S. 

S.  S.  W. 

S. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  "1- 
6  p.  ni. 
9  p.m. 


2.5 


Mean. 


29.596 
29-  571 
29-571 
29-  583 
29-  589 
29-551 
29-  534 
29-  552 


29.  568 


76.0 

75.0 

74.0 

73-5 

74.0 

73-0 

8,5-5 

76.0 

89.2 

76.5 

91.  I 

78-5 

84.0 

76-5 

76.5 

73-0 

Si.  2 

75-2 

C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 


4.0 


S.S.  W. 

S.  W. 

S.  W. 

N. 

N.  N.  W. 

N.W. 

S.W. 

S.W. 


July  12. 


July  17. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  ni. 
Noon. 

3  P- 1"- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean, 


29. 
29. 
29. 
29- 
29- 
29. 
29. 
29- 


29. 


919 

68.0 

66.0 

913 

65.8 

64.0 

927 

64.0 

61. 0 

920 

74-5 

67.0 

885 

84-5 

69.  0 

836 

88.5 

71.0 

772 

86.2 

74.0 

772 

78.0 

67-5 

868 

76.2 

67.4 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.K.S. 

C.K. 

C.K. 

C.  K. 
C.  K.  S. 

C.  K. 


4-1 


S. 

S. 
S.  S.  W. 
S.W. 
S.  W. 
S.W. 
S.  w. 

S. 


Midn't. 

3  a-  Hi- 
fi  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon.  I 

3  P-  m-  I 
6  p.  m. ! 
9  p.  m. 


2-4 


29-  562 
29-  546 
29-  559 
29.566 

29-  571 
29-551 
29-  569 
29.  603 

Mean .  1     29. 566 


73-0 

71.0 

71.0 

70.5 

72.5 

71.0 

8,3-0 

75-0 

90.0 

76.0 

8,3-0 

77-0 

87.0 

74-0 

75-0 

70.5 

79-3 

73-1 

C.K. 

3 

C.K. 

3 

C.  K.  S. 

3 

C.  K.  S. 

7 

C.K. 

7 

C.K, 

6 

C.  K.  S. 

4 

S. 

I 

4-2 

s.  w. 
s.  w. 
s.  w. 

w. 

w. 

w. 

N.  N.  W. 
N.W. 


July  13. 


July  18.* 


Midn't. 
3  a.  ni. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


29. 
29. 
29. 
29. 
29, 
29. 
29, 
29, 


826 
726 

718 
707 

677 
619 

593 
621 


29.  686 


73-6 
71.0 
73-0 
82.0 
90-3 
93-7 
86.5 
80.5 


^1-3 


68.0 
67.0 
69.  o 

7LO 

74-5 
75-0 
74-0 
71.0 


71.  2 


C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


3 
3 
4 
8 
10 

3 

6 

10 


5-9 


S.W. 
S.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 

W. 
S.W. 

w. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


2.6 


Mean. 


29.613 
29.  617 
29-  647 
29-  677 
29.  665 
29.  615 
29.  608 
29-  663 


29-  638 


7,3.0 

70.5 

71.0 

68.5 

73-5 

72.0 

84.0 

74-5 

88.  5 

75-5 

92.0 

77.0 

79.0 

72.0 

74-5 

69-5 

79-4 

72-4 

Clear. 
C.S. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


3.6 


N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.  w. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  m- 
6  p.  m. 

gp-m. 

Mean. 


July  14. 


July  19. 


29.  621 

29-  595 
29. 625 
29. 638 
29. 638 
29-599 
29. 630 
29. 670 


29.  627 


76.5 

70.5 

75-0 

71.0 

72.0 

71.0 

81.0 

75-5 

86.0 

78.0 

85.0 

77-0 

78.5 

74.0 

72.0 

71. 0 
73-5 

78.2 

N. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 

N. 


10 
10 

7 
10 

7 
7 

10 
10 


8.9 


N.W. 
N.W. 
N.E. 
S.E. 

E. 

E. 

E. 
S.E. 


Midn't. 
3  a.  ni. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon, 

3  P-  "1- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


2.5 


Mean. 


29-  737 
29.  684 

72.0 
71.0 

29.  727 

71.0 

29-  751 
29.  762 
29.  760 
29  756 

79.0 
82.8 
84.0 
83.0 

29.790 

74.0 

29.  746 

77- > 

69.  o 

68.  7 
67.0 

69-5 
69.0 
68.0 
67.0 
66.0 


68.0 


C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K. 
C.K. 


S.W. 

N.  W. 

N. 
N.  N.  E. 

N. 

N. 
N.W. 

E. 


^  Velocity  of  wind  is  recorded  in  miles  per  hour  from  July  18  to  end  of  year. 
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July  20. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  111. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 

Mean 


Barom- 
eter. 


29-795 
29.832 
29.  879 
29.  902 
29.  882 
29.848 
29.  840 
29-  835 


29-  852 


"3  3 


^ 


PQ  o 

ij  a 


72.0 

69.  o 
67.0 

74.8 

81.0 
85.0 
81.5 

71-5 


75-2 


65.0 
63.0 
61 .0 
64.0 
66.0 
68.0 
69.0 
65.0 


Clouds. 


65.1 


Clear. 

C.K. 

C.K. 

C.  K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.K.S. 
C.K.S. 


3 
o 


o 


Wind. 


3-8 


Direc- 
tion. 


W. 

N.  E. 

N. 
N.  E. 
N.E. 

W. 

N.  N.  E. 

N.  W. 


5-  I 


July  21. 


Vlidn't. 

29.806 

3  a.m. 

29.  783 

6  a.  m. 

29.  799 

9  a.  m. 

29.  797 

Noon. 

29.  769 

3  p.m. 

29.  726 

6  p.  111. 

29.  689 

9  p.m. 

29.679 

Mean . 


29.  756 


68.5 

65.5 

67.0 

65-0 

67.0 

65.8 

71-5 

68.5 

78.0 

72.0 

82.0 

72.0 

82.0 

66.2 

75- 0 

70.0 
68.1 

73-9 

C.K.S. 

C.K. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 


9 
6 

9 
10 
10 
S 
6 
2 


7-5 


W. 

N.E. 
E. 

N. 
S. 

s. 
s. 
s. 


2.8 


July  22. 


Midn't.  I 
3  a.  m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 

Noon. 

3  P-  "'■ 
6  p.  m 
9p.m 


Mean. 


29.660 

29.631 
29-  643 
29-  f'35 
29-  5S5 
29-  524 
29.482 
29.  476 


29.580 


70. 
66 
69 
80 
88, 
92 

90-5 
78.0 


79-4 


C.K. 
C.K. 
C.K. 
Haze. 
Haze. 
Clear. 
Clear. 
Clear. 


0.4 


S. 
S.W. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
S.  W. 

W. 


3 
2 

7 
11 
8 
8 
7 


6.2 


July  23. 


July  25. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  m- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


29.883 
29.  881 
29.905 
29.  900 
29.  842 
29.  784 

29- 734 
29. 748 


Mean .  <     29. 835 


u 

u 

<i) 

il 

j3  ^ 

*  .• 

H     QJ 

H  fe 

£« 

£■2 

3   3 

5  s 

n  0 

«  0 

b" 

«s 

a 

^ 

0 

0 

65.0 

58.8 

63.5 

590 

64. 0 

60.0 

74.2 

69- 3 

85.5 

73- 0 

90.2 

74.0 

87.5 

74.0 

81.0 

73 -o 

76.4 

67.6 

Clouds. 


Clear. 
Clear. 
C.K. 
C.K. 

C. 
C.  K. 
C.K. 
Clear. 


3 
O 

U 


o 


o 
o 

3 
2 

7 
3 
3 
o 

2.  2 


Wind. 


Direc- 
tion. 


S.W. 
S.W. 

S. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 


July  26. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  111. 
9  a.  111. 
Noon. 
3  p.  ni. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean 


29-  739 
29.  706 
29. 693 
29.685 
29.  627 
29-  541 
29-  507 
29.569 


29-  633 


78.0 

72.5 

75- 0 

71-5 

72.0 

69.0 

85.0 

74.0 

95- 0 

77.0 

75- 0 

71-5 

79-5 

73-5 

76.2 

73-0 

79-5 

72.8 

C.K. 

C.K. 

C.  K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.K.S. 
C.  K.  S. 


5-2 


S.  E. 

S. 

S. 
S.W. 
S.W. 
N.W. 
S.W. 
S.W. 


July  27. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  111. 
9  a.  111. 
Noon. 

3  P-  m-  I 
6  p.  ni.  1 

9  P-  m- 


29-  576 
29-  593 
29. 687 
29.  766 
29.  782 
29.  776 
29.777 
29.  830 


Mean. 


29.  723 


73.0 
71.0 

70-5 
76.0 

81.5 
82.5 
81.0 
69.  o 


75-6 


69-5 
67.0 
66.0 
61.0 

63-5 
63-5 
6:2.0 
60.0 


64. 1 


N. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
Clear. 
Clear. 


10 
8 
5 
3 
3 
2 
o 
o 


3-9 


N.  W. 
N.W. 
N.W. 

N. 
N.W. 
N.W. 

N. 

E. 


29-  479 
29.471 

29-  505 
29-  563 
29-  543 
29-  523 
29-  534 
29.  600 


Mean.      29.527 


76.0 

69.0 

73- 0 

67.0 

72.0 

64.0 

80.0 

69.0 

84.6 

•65.0 

89.0 

64.0 

85.5 

64.0 

74.0 

63.0 

79-3 

65-.  6 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.K.S. 

C.K. 
C.K.S. 

C.K. 


2.5 


N.W. 
N.W. 
N.W. 

N.W. 
N.W. 
N.W. 

N.W. 
N. 


7 

5 

2 

8 

13 

13 

II 

5 


8.0 


July  24. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  P-  "'■ 
Mean. 


29-657 

67.0 

61.0 

29. 713 

64.0 

58.5 

29.  779 

61.  0 

55-0 

29.832 

68.5 

58.0 

29. 828 

76.0 

67.0  1 

29.819 

80.0 

62.0 

29. 826 

75-5 

61.5 

29-859 

67.0 

59- 0 

29.789 

69.9 

60.2 

C.K. 
Clear. 
C.  S. 
C.K. 
C.  K. 
C.  K. 
C.K. 
Clear. 


I 
o 
I 
2 
2 
2 
I 
o 

I.I 


N. 

N.E. 
N.E. 
N.E. 

W. 

N. 
N.E. 
N.E. 


7 
5 
7 
8 

7 
7 
5 
2 

6.0 


July  28. 


Midn't.  I 
3  a.  in. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 

Noon.  [ 

3  P-  m- : 
6  p.  III. 
9  p.  m. 


Mean. 


29.  867 
29.904 
29-  938 
29-  959 
29-  934 
29.881 
29.  826 
29-  833 


29-893 


69.  0 

59-0 

62.0 

56.0 

62.0 

55-0 

71.0 

60.  0 

78.0 

64.0 

83.0 

66.0 

79.0 

67.0 

73.0 

66.5 

72.1 

61.7 

Clear. 

Clear. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.  K. 


o 

3 
6 
6 
6 
5 
4 


3.8 


E. 

N.E. 

N.E. 

E.  S.  E. 

S. 

S. 

S. 

S 


July  29. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  111- 
6  p.  m. 

9  P-  m- 
Mean. 


29.  832 
29-  777 
29-  775 
29-  739 
29.  705 

29.  675 
29.  649 
29.  691 

29.  730 


71-5 

65.0 

69.0 

63-5 

68.0 

62.5 

77.0 

66.0 

84.0 

71.0 

84.0 

74.0 

84-5 

74.5 

75-5 
76.7 

71-5 

68.5 

C.K. 

C.K. 

C.  K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.K.S. 
C.  K.  S. 


7 
6 

5 
6 

9 

9 

10 

_7 

7-4 


S.  W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 

s.  w. 

S.W. 


4 
4 
4 

8 

9 

9 

12 

8 


7-2 


7 
5 
4 
5 
8 
II 
6 
5 


6.4 


7 
10 

6 
10 

13 
II 


8.6 


7 
6 
6 

7 
6 

3 
5 
_5 

5.6 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


July  30. 

* 

August  4. 

J3     - 

J3     • 

•a 

Wind. 

D 

Wine 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Hulb  T 
ometei 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  T 
ometer 

SI 
li 

Clouds. 

0 

c 
0 

Direc- 

Direc- 

0 

u 

p 

0 

tion. 

S' 

r 

1 

tion. 

0 

in. 

0 

111. 

ill. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.695 

72.0 

70.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

3 

Midn't. 

29.  837 

67.0 

60.0 

C.K. 

9 

N.E. 

4      '' 

3  a.m. 

29.706 

70.8 

68.5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

4 

3  a.  !n. 

29.791 

66.5 

63.0 

C.K. 

9 

N.E. 

4 

6  a.  ni. 

29.718 

71.0 

69-5 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

6 

6  a.  m. 

29.  807 

66.0 

65.0 

N. 

10 

N.E. 

5 

9  a.  ni. 

29-  734 

81.5 

69.5 

C.K. 

3 

N.  E. 

7 

9  a.  m. 

29.  827 

65.0 

64.0 

N. 

10 

N.W. 

5 

Noon. 

29-  725 

87.0 

69.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

6 

Noon. 

29.  769 

64.0 

62.0 

N. 

10 

N.E. 

5 

3P-Jn- 

29.  693 

90.0 

67.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

5 

3  p.m. 

29.  740 

73.5 

68.5 

C.K. 

10 

S.E. 

4 

6  p.  m. 

29.665 

86.0 

66.0 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

4 

6  p.  m. 

29.699 

73.0 

69.0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

4 

9p.m. 

29.  670 

75-0 

65-5 
68.1 

Clear. 

0 

S.E. 

5 

9  p.  m. 

29.698 

70.0 

69.0 

N. 

10 

N. 

4 
4-4 

Mean. 

29.  701 

79.2 

3-1 

5.0 

Mean. 

29.  771 

68.1 

65-1 

9-8 

July  31. 

August  5. 

Midn't. 

29.  674 

70.  0 

59-0 

Clear. 

0 

N.E. 

3 

Midn't. 

29. 684 

69.5 

68.5 

C.K.S. 

10 

W. 

I 

3  a.  m. 

29.  641 

70.0 

63.6 

C.K. 

3 

N.E. 

3 

3  a.  ni. 

29.  675 

68. 0 

67.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

3 

6  a.  m. 

29-  635 

67.0 

63.0 

C.  K. 

9 

N.E. 

3 

6  a.  m. 

29.681 

66.5 

6,S.5 

C.  K.  S. 

7 

N.  W. 

4 

9  a.  m. 

29. 627 

76.2 

71-5 

C.K. 

7 

N.E. 

4 

9  a.  m. 

29. 682 

76.0 

63.0 

C.K. 

3 

W. 

2 

Noon. 

29.613 

84.0 

75-0 

C.K. 

9 

N.E. 

6 

Noon. 

29.  678 

82.0 

71.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

4 

3  P-  m- 

29-  547  ■ 

76.  o' 

73- 0 

C.K.N. 

10 

S.E. 

8 

3  p.  "1. 

29.  657 

82.5 

69.5 

C.K. 

4 

S.S.  E. 

5 

6  p.  m. 

29-519 

74.0 

73- 0 

C.K. 

10 

N. 

5 

6  p.  m. 

29.  643 

82.0 

71.0 

C.K. 

I 

S.  W. 

6 

9  p.  ni. 

29.528 

73-0 

72.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

9  p.  m. 

29.  673 

74.6 
75-1 

64.  0 

Clear. 

0 

W. 

4 

Mean. 

29-598 

73-8 

68.8 

7-2 

4.2 

Mean. 

29.  672 

67.4 

4-9 

.... 

3-6 

August  i. 

August  6. 

Midn't. 

29-  538 

71-5 

71.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

3 

Midn't. 

29.  684 

70.0 

67.8 

Clear. 

0 

s.  w. 

3 

3  a.  m. 

29. 520 

70-5 

70.0 

C.K. 

10 

N. 

2 

3  a.  m. 

29.661 

68.0 

66.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

3 

6  a.  ni. 

29. 562 

69. 0 

68.0 

C.K. 

10 

N. 

3 

6  a.  m. 

29.  671 

66.5 

66.0 

C.K. 

3 

w. 

I 

9  a.  m. 

29-  585 

73-0 

70.0 

C.K. 

8 

N.W. 

4 

9  a.  m. 

29.  681 

82.0 

72.0 

C.K. 

I 

N.E. 

5 

Noon. 

29-  593 

83.0 

73-0 

C.K. 

7 

S.W. 

5 

Noon. 

29.  642 

92.0 

72.0 

C.K. 

5 

N.  W. 

6 

3  p.m. 

29-  583 

88.0 

77.0 

C.K. 

9 

N.W. 

5 

3  p.m. 

29.  635 

68. 0 

65.5 

N. 

10 

N.  W. 

9 

6  p.m. 

29-  593 

84.0 

73-5 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

3 

6  p.  m. 

29.  610 

69.  0 

67.0 

N. 

10 

N. 

6 

9  p.m. 

29.668 

76.0 

71-5 

C.S. 

2 

N.W. 

5 

9  p.m. 

29.  630 

68.0 

67.0 

C.K. 

9 

N.W. 

3 

Mean. 

29-580 

76.9 

71-8 

8.1 

3.8 

Mean. 

29.  652 

72.9 

67.9 

5-1 

4-5 

August  2. 

August  7. 

Midn't. 

29.  721 

71.0 

60. 0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

7 

Midn't. 

29.  656 

68.0 

62.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

6 

3  a.m. 

29.  736 

67-5 

62.0 

C.  K.S. 

10 

N.W. 

9 

3  a.m. 

29.668 

61.0 

56.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

6 

6  a.  m. 

29.  812 

6.5-2 

59-5 

C.  K.  S. 

I 

N. 

5 

6  a.m. 

29. 694 

60.5 

55.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

7 

9  a.  ni. 

29. 877 

77.0 

64.0 

C.K. 

I 

N.E. 

6 

9  a.  m. 

29.  705 

69.  2 

62.0 

C.K. 

3 

N.  N.  W. 

7 

Noon. 

29.880 

84.0 

66.0 

C.K. 

I 

N.E. 

6 

Noon. 

29.680 

75.0 

63.0 

C.K. 

6 

N.W. 

7 

3  p.  m. 

29-  852 

.86.5 

67-5 

C.K. 

3 

S.W. 

5 

3  p.  ni. 

29-  654 

79- 0 

68.0 

C.K. 

7 

N.  N.  W. 

8 

6  p.  m. 

29-  875 

79.0 

64.6 

C.K. 

9 

S.E. 

6 

6  p.  m. 

29. 654 

76.0 

63.0 

C.K.S. 

I 

N.  W. 

7 

9  p.  m. 

29.906 

72.5 

64.0 

C.K. 

4 

W. 

4 

9  p.m. 

29. 683 

70.0 

61.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6 

Mean. 

29-832 

75-3 

63-4 

4-9 

6.0 

Mean. 

29. 674 

69.8 

61.2 

3-5 

.... 

6.8 

August  3. 

Augus-b  8. 

Midn't. 

29.909 

68.0 

65.0 

C.K. 

8 

E. 

3 

Midn't. 

29-  715 

66.0 

58.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7      i 

3  a.m. 

29. 899 

65.0 

63.0 

C.K. 

3 

E. 

3 

3  a.m. 

29.706 

62.5 

57-0 

Clear. 

0 

N.  W. 

9 

6  a.  m. 

29.911 

64.  2 

64. 0 

C.K. 

7 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

29.  753 

62.0 

57-5 

Clear. 

0 

N.W. 

10 

9  a.  m. 

29.  918 

72.0 

69.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4 

9  a.  m. 

29. 792 

75.0 

63. 0        C.  K. 

I 

N.W. 

8 

Noon. 

29.904 

81.0 

65.0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

8 

Noon. 

29.  776 

81.0 

64.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

8 

3  p.m. 

29.866 

81.5 

67.0 

C.K.S. 

9 

S.E. 

8 

3  p.  m. 

29.  750 

84.0 

66.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7 

6  p.  m. 

29-  843 

78.5 

65.2 

C.K. 

5 

N.E. 

7 

6  p.  m. 

29.  755 

81.0 

68.0 

C.K. 

2 

E. 

4 

9  p.m. 

29-  843 

71.0 

63.0 
65.2 

C.K. 

7 

N.E. 

3 

9  p.m. 

29.  799 

71.0 

65.3 

Clear. 

0 

S. 

3 

Mean. 

1 

29.887 

72.6 

.... 

7-2 

4.8 

Mean. 

29. 756 

72.8 

62.4 

.... 

0.8 

7.0 

OBSERVATIONS  FOR  1893. 
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1 

August  9. 

August  14. 

1 
i 

"3  E 

CQ  S 

1    -    i 

1 
0 

Wind 

Ther- 

sr. 

% 
0 

Wind 

Mean    - 
..   Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb 
omet( 

Clouds. 

0 
5 

Direc- 

■m' 

'0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  2 

Bulb 
omet 

Clouds. 

Direc- 

'^ 

u 

"  S 

*-*  s 

i. 

tion. 

>,£ 

t;s 

t: 

tion. 

^ 

<5 

0 

(S 

> 

^ 

^ 

> 

in.         ! 

0 

k 

ni. 

in. 

0 

0 

in. 

Midn't. 

29.825 

68.5 

63.0 

Clear. 

0 

W. 

2 

Midn't. 

29-  847 

65.0 

53- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

10 

3  a.  m. 

29-  833 

64.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

I 

3  a.  m. 

29.860 

59-0 

54- 0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

8 

6  a.  m. 

29.  869 

66.0 

63.0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

3 

6  a.  m. 

29.  863 

56.0 

50.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

7 

9  a.  m. 

29.  894 

80.2 

68.5 

C. 

I 

N.W. 

2 

9  a.  m. 

29-  895 

65.0 

56-0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

8 

Noon. 

29.  8.S0 

87.0 

71-5 

C.K. 

2 

N.W. 

4 

Noon. 

29-  875 

72-5 

60.5  i      C.K. 

7 

N.E. 

7 

3  P-  ">• 

29.  832 

86.5 

69- 5 

C.K. 

2 

N.W. 

3 

3  P-  "1- 

29.  819 

75-0 

61.0        C.K. 

7 

N.W. 

5 

6  p.  m. 

29.816 

83.0 

70. 0 

C.K. 

3 

S.  E. 

7 

6  p.  ni . 

29-805 

72.0 

60. 0        C.  K. 

9 

N.E. 

^      i 

9  p.m. 

29.  842 

75-5 

69.0 

67.1 

C.K. 

4 
1.6 

S. 

4 

9  p.  m. 

29.  802 

65.0 

59. 0        C.  K. 

10 

S. 

6      I 

Mean. 

29.  849 

76.3 

3-2 

Mean. 

29.  846 

66.2 

56-7       •    -    •    ■ 

6.8 

6.8 

August  10. 

August  15. 

Midn't. 

29.  850 

,    71.0 

68.0 

Clear. 

0 

S. 

4 

Midn't. 

29.799 

61.0 

57-0 

C.K. 

8 

W. 

2 

3  a.  m. 

29- 833 

67.0 

66.0 

C.K. 

1 

s. 

3 

3  a.  m. 

29.  779 

60.0 

56-0 

C.  K. 

9 

N. 

5 

6  a.  m. 

29. 853 

65.0 

64.0 

C.K. 

3 

N.E. 

I 

6  a.m. 

29,  7S7 

58.0 

54-5 

C.K. 

3 

N.  W. 

4 

9  a.  ni. 

29.  870 

66.0 

63.0 

C.K. 

9 

S. 

I 

9  a.  m. 

29-  773 

73-0 

61.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

5 

Noon. 

20. 835 

8i.  2 

69-5 

C.K. 

8 

S. 

4 

Noon. 

29-751 

81.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5 

3  P-  m- 

29. 768 

85-0 

71.0 

C.K. 

6 

S. 

6 

3  P-  m- 

29.  699 

8,5-2 

64.0 

Clear. 

0 

N.E. 

4 

6  p.  m. 

29. 742 

81.5 

70-5 

C.K. 

1 

S.  E. 

7 

5  p.  m. 

29.  676 

82.0 

64.0 

Cl?ar. 

0 

N.  W. 

3 

9  p.m. 

29.741 

29.812 

73-0 
73-7 

62.0 

Clear. 

0 

S. 

4 

9  p.m. 

29.697 

69.5 

59- 0 

Clear. 

0 

N. 

3 

Mean. 

66.8 

3-5 

3-8 

Mean . 

29-  745 

71.2 

59-7 

2.6 

3-9 

August  ii. 

.\UGUST    16. 

Midn't. 

29.  747 

69.0 

66.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3 

Midn't. 

29.  702 

67.0 

57-" 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

,      3  a.  m. 

29.  726 

64.8 

63-5 

C.S. 

I 

S. 

3 

3  a.  m. 

29. 695 

65.0 

55-0 

Clear. 

0 

N.W. 

5 

6  a.  m. 

29.  728 

65-5 

65.0 

C.  K.S. 

6 

S. 

2 

6  a.  m. 

29.  724 

59-5 

54-5 

C.K. 

7 

N.  W. 

4 

9  a.  m. 

29-  733 

78.0 

70.0 

C.K. 

6 

S. 

2 

9  a.  m. 

29.  723 

78.0 

66.0 

C.K. 

I 

S. 

I 

Noon. 

29.  701. 

84.0 

72.0        C.K. 

4 

S.E. 

3 

Noon. 

29.  702 

87-5 

67.0 

Clear. 

0 

s. 

3 

3  P-  ra- 

29.  637 

89.0 

72.  5  1      C.  K. 

4 

S.E. 

8 

3  P-  "1- 

29-  643 

87.0 

65.0 

C.K. 

3 

vS.  E. 

7      i 

6  p.  m. 

29.616 

86.5 

73-0        C.K. 

2 

S. 

8 

6  p.  m. 

29.613 

85-0 

65.  0 

C.K. 

I 

S.W. 

9      1 

9  p.  m. 

29-  635 

79.0 

71.0        C.K. 

2 

S. 

4 

9  p.  m. 

29-  634 

75-0 

64.0 

C. 

I 

S. 

4 

Mean . 

29.690 

77.0 

69.1 

3-1 

4-1 

Mean , 

29.680 

75-5 

61.7 

1.6 

4-4  \ 

August  12. 

1 
August  17. 

Midn't. 

29. 629 

74.0 

70.0 

C.K. 

3 

vS.  W. 

3 

Midn't. 

29.  616 

73-0 

62.0 

C.K. 

I 

S.W. 

4 

T,  a.  ni. 

29-591 

71.0 

70.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

2 

3  a.  ni. 

29-  575 

70.0 

63-5 

C.K. 

10 

s. 

2 

6  a.  ni. 

29.  601 

70-3 

69.0 

C.K. 

9 

w. 

3 

6  a.  ni. 

29-  569 

68.5 

63-5 

C.K.S. 

10 

S.W. 

3 

9  a.  ni. 

29.  609 

82.3 

72.0 

C.  K.S. 

6 

w. 

6 

9  a.  m. 

29-  55S 

66.0 

64-5 

C.K. 

10 

S. 

3     ■ 

Noon. 

29-  586 

^0.0 

76.0 

C.K.S. 

9 

w. 

4 

Noon. 

29-  562 

72.  0 

69.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4 

3  P-  ni- 

29-  585 

73-0 

70.0 

C.K.N. 

10 

s.w. 

6 

3  P-  "1- 

29-514 

81.5 

74.0 

C.K. 

5 

s. 

6 

6  p.  m. 

29.590 

78.0 

71.0 

C.K. 

8 

S.E. 

4 

6  p.  ni. 

29.490 

81.0 

78.0 

C.K. 

I 

s. 

7 

!     9  p.  m. 

29.631 

74-5 

69-5 

C.K. 

8 

N.W. 

6 

9  p.m. 

29.506 

74-5 

72.  0 

C.K. 

3 

W. 

4 

Mean. 

29.603 

76.6 

70.9 

.... 

6.6 

4-2 

Mean. 

29-  549 

73-3 

68.3 

6.2 

4-1 

August  13. 

August  18. 

Midn't. 

29.663 

72.0 

69.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6 

Midn't. 

29-  530 

74.0 

68.2 

C.K. 

I 

N.W. 

7 

3  a.m. 

29. 681 

68.0 

65.0 

C.K. 

I 

N.W. 

,8 

3  a.  in. 

29-  541 

69.8 

64.0 

C.K. 

1 

N.  N.W. 

7 

6  a.  m. 

29-  732 

67.0 

61.0 

C.K. 

2 

N.W. 

10 

6  a.  m. 

29-571 

66.0 

'  61.0 

C.K. 

8 

N.W. 

6 

9  a.  m. 

29-  773 

74-5 

■     64.0 

C.K. 

4 

N.E. 

t2 

9  a.  m. 

29.  592 

73-0 

64.0 

C.K. 

6 

N.W. 

6 

Noon. 

29.  782 

8i.o 

6.S.5 

C.K. 

4 

N.  N.  E. 

12 

Noon. 

29-  572 

82.0 

66.0 

C.K. 

4 

N.W. 

9 

3  P-  •"• 

29.  764 

80.0 

64.  0 

C.K. 

2 

N.  N.  E. 

12 

3  P-  "1- 

29-  532 

84.0 

65.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

7 

6  p.  ni. 

29-  758 

76.0 

59-0 

C.  K.  S. 

1     I 

N.W. 

10 

6  p.  m. 

29-  538 

82.0 

66.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7 

9  p.m. 

29-799 

70.0 

56-5 

C.S. 

I 

N. 

8 

9  p.  m. 

29-  574 

70.5 

64-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

Mean. 

29-  744 

73- 0 

63.0 

2.  2 

9-8 

Mean. 

29-  556 

75-2 

64.8 

3-0 

6.5 
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August  19. 

* 

August  24. 

I-. 

u 

>, 

!    i 

• 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  s 

0) 

"3  S 

Clouds. 

0 

c 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulb  The 
meter. 

3  g 

Clouds. 

■c 
0 

Wind. 

>, 

>, 

m  0 

pq  0 

Direc- 

" 

pq  0 

pq  0 

0 

Direc- 

•3    ' 

t^ 

-.^ 

^ 

tion. 

"v 

^^ 

ti^ 

\~ 

tion. 

_o 

P 

0 

PL. 

> 

Q 

is 

P4 

> 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  585 

67.0 

64.0 

C.K. 

I 

W. 

3 

Midn't. 

29,  623 

71.0 

66.0 

C.K. 

10 

N.E. 

15 

3  a.  m. 

29-  577 

63.0 

61.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

3 

3  a.  m. 

29-  635 

70.5 

66.5 

C.K. 

10 

N.W. 

15 

6  a.  m. 

29.  609 

62.0 

59- 0 

C.K. 

3 

W. 

■3 

6  a.  m. 

29. 649 

70.  0 

66.0 

C.K. 

8 

N.W. 

13 

9  a.  m. 

29.  628 

76.6 

66.5 

C.K. 

I 

S.  E. 

3 

9  a.  m. 

29. 659 

77-5 

68.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

10 

Noon. 

29.  623 

86.0 

68.0 

C.K. 

3 

S. 

3 

Noon. 

29,  670 

86.0 

76.5 

C.K. 

N.W. 

10       ' 

3  p.m. 

29-  574 

86.6 

70.0 

C.K. 

9 

S.E. 

8 

3  P-  m- 

29, 639 

90.0 

74.0 

C.  K.  ; 

3 

S.W. 

8 

6  p.  m. 

29-  564 

83.0 

68.0 

C.K. 

2 

S.W. 

9 

6  p.  m. 

29, 663 

86.0 

72.0 

C.K. 

3 

S.  S.  W. 

6 

9  p.m. 

29-587 

76.2 

64.0 

C.K. 

I 

S. 

7 

9  p.m. 

.  29.713 

77.0 

71.0 
70.0 

C.K. 

I 

s. 

5 

Mean. 

29-  593 

75- 0 

.65.1 

2.6 

4-9 

Mean. 

29. 656 

78.5 

4.9 

10.  2 

AOGUST   20. 

August  25. 

Midn't. 

29.602 

71.0 

65.  5        C.  K. 

6 

S. 

5 

Midn't. 

29. 741 

73- 0 

69. 0        C.  K. 

I 

s.  s.  w. 

3 

3a.m. 

29-  587 

68.0 

63.0 

C.K. 

3 

S. 

3 

3  a.m. 

29-  735 

69.5 

68. 0  1      C.  K. 

I 

s. 

3 

6  a.  m. 

29. 623 

66.0 

64-5 

C.K. 

10 

N. 

3 

6  a.  m. 

29-  755 

66. 0  i      C.  K. 

4 

S.W. 

3 

9  a.  m. 

29-  652 

72.0 

69.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

9  a.  m. 

29.  717 

88.5 

75- 0 

Clear. 

4 

s.  w. 

3 

Noon. 

29. 623 

83.0 

73- 0 

C.K. 

8 

S. 

3 

Noon. 

29-  737 

92.  5 

76.0 

C.K. 

5 

S.E. 

5 

3P-m- 

29.560 

87.0 

71.0 

C.K. 

3 

N. 

3 

3  p.m. 

29.  713 

92.0 

71-5 

C.K. 

4 

S.  w. 

6      i 

6  p.  ni. 

29-  577 

73- 0 

68.0 

C.K. 

9 

N. 

11 

6  p.  m. 

29.661 

89.0 

72.  0 

C.K. 

2 

vS.  w. 

10 

9  p.m. 

29.607 

69.0 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8 

9  P-  m- 

29. 695 

80.0 

70.5 

C.K. 

I 

S. 

6 

Mean. 

29.604 

73.6 

67.8 

7-4 

4.8 

Mean, 

29.719 

81.7 

71.0 

2.8 

4.9 

August  21. 

August  26. 

Midn't. 

29.  581 

67-5 

65.0 

C.  K. 

8 

N. 

7 

Midn't. 

•29.  718 

76.0 

70.5 

C.K. 

6 

S.W. 

4 

3  a.m. 

29. 526 

64.0 

63.0 

C.  K. 

2 

N. 

9 

3  a.m. 

29.  704 

74.0 

71.0 

C.K. 

8 

S.W. 

3 

6  a.m. 

29-  530 

64.  2 

62.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

8 

6  a.  m. 

29. 707 

72.0 

68.0 

C.  K.S. 

9 

S.W. 

3 

9  a.  m. 

29-  550 

69.5 

64.0 

C.K. 

8 

N.W. 

II 

9  a.  m. 

29-  738 

76.0 

70-5 

C.K.S. 

10 

S.W. 

2 

Noon. 

29-  556 

81.5 

67.0 

C.K. 

3 

N.W. 

II 

Noon. 

29.  738 

87.0 

74.0 

C.  K. 

6 

S.W. 

3 

3P-ni. 

29.566 

83.0 

64.0 

C.K. 

3 

N.W. 

II 

3  P-  m- 

29.696 

92.0 

74-5 

C.K. 

4 

S.W. 

8 

6  p.  m. 

29.601 

81.0 

64.0 

C.K. 

3 

N. 

9 

6  p.  m. 

29.  705 

84.5 

72.5 

C.K. 

4 

S.  w. 

6 

9  p.m. 

29. 651 

70.5 

61.0 

C.K. 

2 

S.E. 

3 

9  p.m. 

29.  720 

77.0 

71.0 

C.K. 

4 

S.W. 

4 

Mean. 

29.  570 

72.6 

63.8 

4.9 

8.6 

Mean. 

29.  716 

79.8 

71-5 

.... 

6.4 

4.1 

August  22. 

August  27. 

Midn't. 

29.  707 

66.0 

60.5 

C.K. 

2 

N. 

3 

Midn't. 

29-  731 

75-5 

71-5 

C.K. 

4 

s. 

3 

1     3  a.  m. 

29.  729 

65.0 

60.  0 

C.K. 

2 

N.E. 

4 

3  a.m. 

29.  726 

74.0 

72-5 

C.K. 

6 

s. 

3 

1     6  a.  m. 

29.  787 

65.5 

59-5 

C.K. 

4 

N.E. 

6 

6  a.  m. 

29-  737 

72.5 

72.0 

C.K. 

4 

S.W. 

3 

!     9  a.  m. 

29.811 

75- 0 

64.  2 

C.K. 

2 

S.E. 

7 

9  a.  m. 

29.  748 

82.0 

76.0 

c:k. 

4 

S.W. 

4 

Noon. 

29'  825 

8,3.0 

68.0 

O.K. 

3 

S.  E. 

7 

Noon. 

29. 746 

88.0 

71-5 

C.K. 

6 

s.  w. 

9 

3  p.m. 

29. 784 

82.5 

68.0 

C.K. 

7 

S.E. 

7 

3  P-  ni- 

29.706 

88.0 

74- 0 

C.  K.  S. 

7 

S.E. 

9 

6  p.  m. 

29. 781 

79.0 

66.0 

C.K. 

I 

S.E. 

8 

6  p.m. 

29.694 

86.0 

74.0 

C.K. 

6 

S.  S.  E. 

II 

9  p.m. 

29-  843 

73- 0 

66.0 

Clear. 

0 

S.E. 

6 

9p.m. 

29.  699 

77- 0 

73- 0 

C.K. 

8 

S. 

10 

Mean. 

29-  783 

73.6 

64.0 

2. -6 

.... 

6.0 

Mean , 

29.  723 

80,4 

73-  I 

5.6 

6.5 

August  23. 

August  28. 

Midn't. 

29'  843 

66.0 

63.0 

C.K. 

2 

S.E. 

3 

Midn't, 

29.  701 

75- 0 

73- 0 

C.K. 

8 

S.E. 

5 

3  a.  m. 

29-  834 

65.5 

64.0 

C.K. 

8 

N.E. 

6 

3  a,  m. 

29. 679 

73-5 

73- 0 

C.K: 

8 

S.E. 

5 

i     6  a.  m. 

29. 842 

65.0 

64.  0 

N. 

10 

N.E. 

8 

6  a.  m. 

29. 689 

74.0 

73- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

5       ! 

9  a.  m. 

29.831 

70.0 

64.0 

Mi,st. 

10 

N.E. 

10 

9  a.  m. 

29.  689 

77.0 

74.0 

C.K. 

8 

S.E. 

5      i 

Noon . 

29.808 

74.5 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10 

Noon. 

29.  649 

80.3 

74-0 

C.K. 

8 

S.E. 

II 

3  p.  m. 

29.  739 

78.0 

71.0 

C.K. 

10 

N.E. 

13 

3  P-  ni- 

29-514 

79.0 

74.0 

C.K. 

8 

S.  E. 

18 

6  p.  m. 

29.  721 

73-5 

71.5 

C.K. 

10 

N.E. 

10 

6  p.  m. 

29-  397 

77.0 

74- 0 

N. 

10  ♦ 

N.E. 

20 

9  p.m. 

29-  635 

73-5 

68.5 

C.K. 

10 

N.E. 

II 

9  p.  m. 

29.  281 

76.0 

74.5 

N. 

10 

N.E. 

24       . 

Mean. 

29. 782 

70.8 

66.6 

.... 

8.8 

8.9 

Mean. 

29-  575 

76.5 

73-7 

8.8 

II. 6 
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1 

August  29. 

September  3. 

u 

;: 

>, 

u 

(!. 

^ 

1 

V 

V 

3 

Wind 

. 

J3  ^ 

s 

■^ 

Wind.            1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  B 

Clouds. 

c 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  B 

•3  a 

Clouds. 

0 

U 

>^ 

>> 

pq  2 

fq  0 

»■    0 

Direc- 

'y 

«  2 

pq  0 

0 

Direc- 

r 

0 

1 

tion. 

I 

t 

1 

tion. 

0 
> 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't 

29.  129 

74.0 

71.5  \        N. 

lo 

S.E. 

32 

Midn't. 

29.  791 

60.0 

52.0 

C.K. 

2 

N. 

8 

3  a- 1"- 

29.120 

74-5 

70.  5         C.  K. 

10 

S.E. 

27 

3  a.  m. 

29.  799 

58.0 

51-0 

C.K. 

2 

N. 

8 

6  a.  m. 

29.  215 

75- 0 

70. 0  ;  c.  K.  s. 

9 

S.E. 

20 

6  a.  m. 

29.  839 

53- 0 

49.0 

C.K. 

2 

N. 

6 

9  a.  m. 

29.366 

83.0 

77.0!      C.K. 

6 

S.W. 

17 

9  a.  ni. 

29.851 

64.0 

55- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

3 

Noon. 

29.  475 

84.0 

70.  5  i      C.  K. 

4 

W. 

16 

Noon. 

29.  817 

68.6 

,S6.2 

C.K. 

I 

W. 

4 

3  P-  ni- 

29-  524 

86.0 

72.  0 

C.K. 

^ 

w. 

12 

3p.m. 

29.  736 

70.3 

59- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

4 

6  p.  m. 

29.617 

79-5 

69.5 

C.K. 

4 

N. 

II 

6  p.  m. 

29.711 

67.0 

57- 0 

Clear. 

0 

S.  W. 

4 

9  p.m. 

29.  705 

72.0 

66.0 

C.K. 

4 

N. 

5 

9  p.  m. 

29.713 

60. 0 

55.2 

Clear. 

0 

S.W. 

3 

Mean . 

29. 394 

78.  5 

70.9 

6.2 

17.5 

Mean. 

29.  782 

62.6 

54-3 

0.9 

5.0 

August  30. 

September  4- 

Midn't. 

29.810 

72.0 

66.0 

C.K. 

5 

N.  W. 

6 

Midn't. 

29.  713 

58.0 

55.2 

Clear. 

0 

s. 

3 

3  a.m. 

29.  824 

62.  0 

57- 0 

C.K. 

5 

N. 

5 

3  a.m. 

29.  701 

55-5 

52.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4 

6  a.m. 

29.  868 

57- 0 

54- 0 

C.K. 

3 

N.  W. 

6 

6  a.  m. 

29.  723 

54- 0 

50.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

3 

9  a.  m. 

29.  888 

68.0 

59.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

7 

9  a.  m. 

29-  751 

67.  0 

56.5 

C.K. 

2 

W. 

4 

Noon. 

29. 887 

73- 0 

61.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

5 

Noon. 

29.  729 

77.0 

62.5 

C.K. 

2 

W. 

7 

3  p.m. 

29.  840 

77.0 

63.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

5 

3  p.  m. 

29.  688 

80.0 

64.0 

C.K. 

2 

w. 

6 

6  p.  m. 

29.  847 

74.0 

64.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4 

6  p.  m. 

29.  701 

73.0 

65.5 

C.K. 

2 

S.W. 

9p.m. 

29. 879 

65.0 

59-0 

C.K. 

2 

N. 

3 

9  p.m. 

29.  723 

67.0 

61.0 

C.K. 

2 

S.W. 

4 

Mean. 

29-  855 

68.5 

60.4 

2.4 

5-1 

Mean. 

29.  716 

65.2 

58.4 

1-5 

4-4 

AuGu.ST  31. 

September  5. 

Midn't. 

29.  899 

62.0 

59- 0 

C.K. 

3 

vS.  W. 

I 

Midn't. 

29.  733 

61.2 

58.0 

C.  K. 

I 

S. 

3 

3  a.m. 

29-  893 

59.0 

58.0 

C.K. 

5 

w. 

I 

3  a.  111. 

29.  736 

60.  2 

56.8 

C.K. 

I 

S.W. 

2 

6  a.  m. 

29.917 

61.  0 

59- 0 

C.K. 

7 

w. 

0 

6  a.  ni. 

29-  756 

58.5 

56.0 

C.  K. 

3 

S.W. 

2 

9  a.  m. 

29.  926 

66.8 

63.0 

C.K. 

9 

N.  E. 

4 

9  a.  m. 

29.  756 

70.0 

63.0 

Haze. 

S.W. 

3 

Noon. 

29.  923 

70.0 

63.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4 

Noon. 

29. 723 

82.0 

67.0 

Haze. 

S.W. 

6 

3  P-  '"• 

29. 897 

70.0 

62.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5 

3  p.m. 

29. 662 

84.0 

69.  5 

Haze. 

S.W. 

8 

6  p.  ni. 

29. 876 

67.0 

62.0 

C.  K.  S. 

10 

N.  E. 

5 

6  p.  m. 

29.683 

78.0 

67.5 

C.K. 

4 

S.W. 

8 

9  p.m. 

29.867 

66.0 

62.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5 

9  p.m. 

29.690 

73- 0 

65.0 

C.K. 

4 

S.W. 

7 

Mean. 

29.900 

65.2 

61.0 

8.0 

3-1 

Mean . 

29.  717 

70.9 

62.8 

2.6 

. 

4.9 

September  i. 

September  6. 

Midn't. 

29.  867 

63.0 

60.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

2 

Midn't. 

29. 695 

67.0 

62.5 

C.K. 

7 

N. 

5 

3  a.  m. 

29.  858 

61.5 

60.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3 

3  a.  m. 

29.  702 

65.0 

61.5 

C.K. 

9 

N.W. 

6 

6  a.  m. 

29-  843 

60.  0 

59- 0 

N. 

10 

N.E. 

3 

6  a.  m. 

29-  733 

64.0 

61.0 

C.  K. 

9 

N.W. 

4 

9  a.  m. 

29.  831 

60.0 

59- 0 

N. 

10 

S.E. 

2 

9  a.m. 

29. 730 

68.0 

64.0 

C.K. 

3 

S.W. 

5 

Noon. 

29.  815 

59-0 

58.5 

N. 

10 

E. 

3 

Noon. 

29. 723 

81.2 

71.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3 

3  P-  ni- 

29.  762 

58.0 

57- 0 

N. 

10 

N.E. 

4 

3  P- 1". 

29.711 

83.0 

72.0 

C.K. 

I 

S.W. 

5 

6  p.  m. 

29.  701 

58.0 

57.5 

N. 

10 

N. 

4 

6  p.  m. 

29.  726 

79.0 

71-5 

C.K. 

3 

S.E. 

4 

9  p.  m. 

29.706 

58.6 

58.0 

C.K. 

10 

N. 

3 

9  p.  m. 

29.  777 

72.0 

68.0 

C.K. 

I 

S.E. 

4 

Mean. 

29.798 

59-8 

58.7 

10. 0 

.... 

3.0 

Mean. 

29. 725 

72.4 

66.4 

4-5 

4.5 

September  2. 

September  7. 

Midn't. 

29.  679 

58.0 

57.8 

C.  K. 

9 

N.W. 

2 

Midn't. 

29-  783 

6g.  0 

66.0 

Haze. 

N.E. 

5 

3  a.m. 

29.651 

56.0 

56.0 

Fog. 

9 

N.W. 

3 

3  a.  m. 

29.  761 

66.  2 

65.0 

C. 

I 

N.E. 

5 

6  a.m. 

29. 665 

57- 0 

57.0 

Fog. 

10 

S.W. 

3 

6  a.  m. 

29.761 

65.0 

64.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6 

9  a.m. 

29-  695 

60.0 

59- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

3 

9  a.m. 

29.  773 

72.0 

69.5 

Haze. 

10 

N.E. 

3 

Noon. 

29.696 

72.0 

66.0 

C.K. 

8 

W.  S  W. 

4 

Noon. 

29.  741 

83.0 

75.0 

C.K. 

8 

S.W. 

3 

3  p.  m. 

29-  673 

76.0 

61.0 

C.K. 

1 

N.W. 

10 

3  p.m. 

29.  670 

84.5 
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C.K. 
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N. 
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N. 

10 

N.E. 
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!      3  a.  m. 
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C.K. 
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N. 
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3  a.  m. 
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64.0 

63.0 

K. 

10 

N.E. 
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6a.m. 
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69.0 

64.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

2 

6  a,  m. 

29.  927 

64.0 

63.0 

K. 

10 

N.E. 

9 

9  a.  m. 

29.  726 

69- 5 

62.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6 

9  a.  m. 

29-  947 

66.5 

66.0 

N. 

10 

S.E. 

7 

Noon. 

29-  743 
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67.0 

C.K. 
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S.E. 
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C.K. 
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N.E. 
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E. 
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■6  p.  m. 
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N.E. 
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S.E. 
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N.E. 
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10 
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September  14. 

Midn't. 

29. 839 

63.0 

58.0 

C.K. 

6 

N.E. 

9 

Midn't. 

29-  859 

68.0 

67.0 

N. 

10 

E. 

5 

3  a.m. 

29. 847 

62.5 

59- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

5 

3  a.  m. 

29-  833 

68.0 

67-5 

C.K. 

10 

S.E. 

4 

6  a.  m. 

29. 877 

63.0 

61.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

4 

6  a.  m. 

29.829 

68.0 

67.5 

C.K. 

10 

S.E. 
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9  a.  m. 
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C.K. 

10 

N.E. 
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S.E. 
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29.817 

74.8 
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3  p.m. 
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S. 
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C.K.S. 

10 

N. 

2 

6  a.  m. 

29-  758 

70.0 

69.0 
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9  a.  m. 

29. 791 

64.0 

63.0 

N. 
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S.W. 

3 
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N.E. 

3 

3  p.m. 
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C.K. 

10 

S. 

8      ! 

6  p.  tn. 

29. 740 

66.0 
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7 

S. 
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Noon. 
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N.E. 

3 
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S.W. 
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N.W. 
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Noon. 
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S.W. 
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Noon. 
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61.0 

C.K. 
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S. 

4 

3p.m. 
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C.K. 

7 

s.  w. 
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64.0 

C.K. 

6 
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4 
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69.0 

C.K. 

6 

S.W. 

5 
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62.0 

C.K.S. 

5 

N.E. 

2 
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C.K. 
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3 

w. 
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C.K. 
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C.K. 
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S.W. 
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N. 
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S. 

9 
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C.K. 
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7 
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C.K.S. 
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n 
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74.0 

64-5 

C.K. 

I 

N.  W. 

9 

9  a.  m. 

29.  660 

66.5 

64.0 

C.K. 

10 

s.  w. 

9 

Noon. 

29.  749 

76.  0 

63.0 

C.K. 

7 
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13 

Noon. 
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72.0 

68.0 

C.  K. 

9 

s. 
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3  p.m. 

29.709 

77.0 

63.0 

C.K.S. 
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N.W. 

9 
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73- 0 

C.K. 
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7 
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61.0 

C.K. 
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N. 
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6  p.  m. 
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67-5 

66.0 

C.K. 

10 

N.W. 

10 

9  p.m. 

29. 763 

65.0 

57- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

6 

9  p.  m. 
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62.5 

58.5 

C.K. 

10 

N.N.W. 
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Mean . 
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61.0 
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56.0 

C.K. 

9 

N.W. 

8 

Midn't. 

29.  867 
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55-0 

C.K. 

10 

N.  N.  W. 

6 

3  a.  m. 
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58.0 

54.5 

C.K. 
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N. 

5 

3  a.  ni. 
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55-5 
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C.K. 
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N. 

8 

6  a.  m. 

29.  807 

55-5 
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C.K. 
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N. 

4 
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C.K. 
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N. 
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N.E. 

3 

9  a.  ni. 
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C'.K. 
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N.E. 
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Noon. 
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70.0 
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C.K. 
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3 

Noon. 
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N. 
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N.E. 
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9  p.m. 
Mean. 
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C.K. 
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N.W. 
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4.2 

4-2 

Mean. 
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58.5 

Clear. 

0 

S. 

4 
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30.064 

48.0 

47.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4 

3  a.  m. 

29.  767 

60.5 

59-5 

C. 

I 

S.W. 

4 

3  a.  m. ! 

30.  018 

48.5 

48.0 

C.  K. 

10 

N. 

4 

6  a.m. 

29-  754 

61.0 

60.0 

C.K.S. 

6 

S. 

5 

6  a.  m. 

30.  026 

49.0 

48.0 

C.K. 

10      1 

N. 

3 

9  a.  m. 

29.  719 

69.0 

64-5 

C.  K.  S. 

5 

S.W. 

5 

9  a.  m. 

30. 008 

51-5 

49.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5 

Noon. 

29.671 

81.0 

73- 0 

C.K. 

4 

s. 

7 

Noon. 

29. 986 

56.0 

51-0 

C.K. 

10 

N. 

5 

3P.m. 

29.610 

87.0 

73-5 

C.K. 

3 

S.W. 

8 

3  P-  "'• 

29-951 

59- 0 

52-2 

C.K. 

9 

N. 

5 

6  p.  m. 

29.  580 

80.0 

72.0 

C.K. 

2 

s.  s.  w. 

6 

6  p.m. 

29. 930 

52.0 

50-0 

C.K. 

2 

N. 

5 

9  p.m. 

29. 632 

74.0 

69.0 

C.K. 

7 

S.W. 

3 

9  p.  m. 

29.966 

49-8 

47.0 

C.K. 

7 

N. 

3 

Mean . 

29.690 

71-7 

66.2 

3-5 

5-2 

Mean. 

29-994 

51-7 

49.0 

8-5 

4.2 

30 
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September  28. 

October  3. 

u 

Ss-; 

Ther- 
er. 

0 

Wind. 

Ther- 
er. 

Ther- 
er. 

0 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

II 
M  0 

Clouds. 

§ 

Direc- 

'3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb 
omet 

Bulb 
omet 

Clouds. 

0 

c 
0 

Direc- 

'0 

tiS 

■E 

tion. 

tjE 

t; 

tion. 

Q 

^ 

^ 

> 

^ 

(S 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

Midn't. 

29.  930 

47.0 

46.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

2 

Midn't. 

29-  736 

55.0 

50.5 

C.K. 

2 

N.E. 

I 

3  a.m. 

29.912 

46.0 

44-5 

c.s. 

I 

N.  W. 

6 

3  a-  m- 

29.  740 

50-5 

48. 0        Clear. 

0 

N.  E. 

3 

6  a.  m. 

29.913 

45-5 

44.0 

c.s. 

I 

N. 

6 

6  a.  m. 

29.  762 

50.0 

47-0 

C.K. 

2 

E. 

I 

9  a.  m. 

29-951 

55-0 

51-0 

C.K. 

2 

W. 

2 

9  a.  m. 

29.  790 

64. 0 

57- 0 

Clear. 

0 

E. 

3 

Noon. 

29.925 

65.  c 

54-0 

C.K. 

3 

N.W. 

4 

Noon. 

29.  841 

72.9 

60.5 

C.  K.  S. 

I 

W.  S.  W. 

6 

3  p.  m. 

29.  877 

66.0 

55-0 

C.K. 

4 

N.W. 

8 

3  P-  m- 

29.  687 

74-6 

62.  0 

C.K. 

I 

S. 

10 

6  p.m. 

29-  857 

57-0 

51.0 

C.K. 

2 

W. 

5 

6  p.  m. 

29.  6S3 

68.5 

60.0 

C.  K. 

I 

s. 

9 

9  p.m. 

29. 864 

53-8 

48.0 

Clear. 

0 

W. 

3 

9  p.  m. 

29.  679 

62.0 

59-0 

C.K. 

I 

S.  E. 

9 

Mean. 

29.904 

54.5 

49.2 

2. 1 

4-5 

Mean. 

29.  740 

62. 2 

55-5 

I.O 

5-2 

September  29. 

October  4. 

Midn't. 

29. 861 

52.0 

47.0 

C.K. 

2 

N:W. 

"5 

Midn't. 

29.  634 

59-0 

57-0 

C.K. 

2 

s. 

6 

3  a.m. 

29-895 

48.0 

43- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

10 

3  a.  m. 

29.  611 

60.5 

59-0 

C.K. 

9 

N.E. 

4 

6  a.m. 

29.917 

43-0 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8 

6  a.  m. 

29.  618 

59-0 

58.0 

N. 

10 

E. 

5 

9  a.  m. 

29.936 

5t.o 

44-5 

Clear. 

0 

N.W. 

9 

9  a.  m. 

29.  649 

54-0 

53- 0 

N. 

10 

N.E. 

6 

Noon. 

29. 930 

56.5 

49-0 

C.K. 

4 

N.W. 

12 

Noon. 

29.631 

59-0 

58-0 

N. 

10 

N.E. 

9 

3  p.m. 

29. 896 

58-0 

49-0 

C.K. 

7 

N.W. 

12 

3  P-  ni- 

29.  620 

58.0 

57- 0 

N. 

10 

N.E. 

8 

6  p.m. 

29.917 

52.0 

47.0 

C.K. 

5 

N.W. 

9 

6  p.  m. 

29.861 

57- 0 

56.0 

C.K. 

9 

N.E. 

6 

9  p.m. 

29-933 

49-5 

45- 0 
45-6 

C.K. 

2 

N. 

5 

9  p.m. 

29.  710 

57-0 

56.0 

C.K. 

10  • 

N. 

5 
6.1 

Mean. 

29.  911 

51-2 

2.5 

8.8 

Mean . 

29.  667 

57-9 

56.8 

8.8 

September  30. 

October  5. 

Midn't. 

29.  926 

45-5 

43-0 

C.K. 

2 

N.W. 

6 

Midn't. 

29-  713 

57-0 

56.0        C.K. 

10 

N. 

5 

3  a.m. 

29.  916 

45-0 

42.5 

Clear. 

0 

N. 

8 

3  a.m. 

29-  715 

56.0 

55- 01      C.K. 

7 

X. 

5 

6  a.  m. 

29-  938 

43-0 

41.0 

C.K. 

2 

N. 

6 

6  a.  m. 

29-  854 

56.2 

56.0 

C.K. 

10 

N. 

3 

9  a.  m. 

29. 942 

52-0 

47-0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

9 

9  a.  m. 

29.  799 

58.0 

57-0 

C.K. 

10 

N.  E. 

4 

Noon. 

29.880 

59-2 

49.0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

7 

Noon. 

29.  789 

6,V5 

59-5 

C.K. 

10 

S.  E. 

3 

3  p.  m. 

29. 787 

63.0 

59-0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

6 

3  p.m. 

29-  771 

65-5 

■60.5 

C.K. 

10 

S.  W. 

3 

6  p.  m. 

29.760 

56.0 

49-5 

C.  K.S. 

10 

N.W. 

2 

6  p.  m. 

29.  776 

62.0 

60.  0 

C.K. 

8 

N.  W. 

I 

9p.m. 

29. 767 

52.5 

49.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

I 

9  p.m. 

29.  801 

61.0 

60.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

2 

Mean. 

29.864 

52.0 

47-5 

4.0 

5-6 

Mean. 

29.777 

59-9 

58.0 

9-4 

3.2 

October  i. 

October  6. 

Midn't. 

29-  745 

50.0 

47-0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

2 

Midn't. 

29.  825 

59-0 

60.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

2 

3  a.m. 

29. 648 

49- 0 

46.0 

C.K. 

8 

N.W. 

5 

3  a.  m. 

29.  748 

56.0 

57-" 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

6  a.m. 

29.693 

44.0 

46-5 

C.K. 

5 

N. 

6 

6  a.  m. 

29.  783 

56.0 

58.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2 

9  a.  m. 

29.  704 

57-5 

49.0 

C.  K. 

2 

N. 

6 

9  a.  ni. 

29.816 

59- 0 

57-5 

C.K. 

10 

W.  S.  W. 

4 

Noon. 

29. 644 

64.0 

54-0 

C.K. 

I 

N. 

8 

Noon. 

29.  769 

61.  0 

58.0 

C.K. 

lO- 

W.  S.  W. 

8 

3  p.m. 

29-  577 

67.0 

54-5 

C.K. 

I 

N. 

9 

3  P-  "1- 

29.  710 

62.0 

58.5 

C.K. 

10 

S.S.E. 

8 

6  p.m. 

29-  563 

57- 0 

51.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

7 

6  p.  m. 

29.  722 

62.0 

59-0 

C.K. 

10 

S.  E. 

7 

9p.m. 

29.588 

54.2 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8 

9  p.  m. 

29.700 

61.5 

61.0 

C.K. 

10 

S. 

8 

Mean. 

29. 645 

55-3 

49-5 

3  5 

6.4 

Mean. 

29-  759 

59-6 

58.6 

8.8 

5.1 

October  2. 

October  7. 

Midn't. 

29.615 

50.0 

45-8 

Clear. 

0 

N.W. 

12 

Midn't. 

29.  702 

62.3 

6r.5 

C.K. 

10 

S.E. 

6 

3  a.m. 

29.  621 

47-5 

44.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7 

3  a.m. 

29.  706 

62.0 

60.  0 

C.K. 

8 

S.  W. 

5 

6  a.  m. 

29.  659 

46.0 

42.5 

Clear. 

0 

N.W. 

11 

6  a.  m. 

29-  759 

57-3 

57- 0 

Clear. 

0 

W. 

3 

9  a.  m. 

29.686 

58.5 

51-5 

Clear. 

0 

N.W. 

12 

9  a.  m. 

29-  795 

66.0 

58.0 

Clear. 

0 

W. 

5 

Noon. 

29.  679 

69.8 

56-7 

Clear. 

0 

N.W. 

8 

Noon. 

29.808 

70. 0 

58.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

8 

3p.m. 

29. 648 

72.5 

59- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

4 

3  P- 1"- 

29.  767 

72.0 

61.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6 

6  p.  m. 

29.660 

64.0 

56.0 

C.K. 

3 

W. 

2 

6  p.  m. 

29-  773 

62.  0 

56.6 

Clear. 

0 

W. 

2 

9  p.m. 

29.  716 

59- 0 

52.0 

C.  K. 

2 

S.W. 

4 

9  p.  m. 

29.  809 

60.0 

55-0 

Clear. 

0 

s. 

2 

Mean. 

29.660 

58.8 

50.9 

0.6 

7-5 

Mean . 

29-  765 

64.0 

58-4 

2.  2 

.... 

4.6 
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October  8. 

1 
October  13. 

u 

>> 

1 

Wind. 

u 

i' 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  B 

ulbT 
metei 

Clouds. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter 

3  s 

3  e 

Clouds. 

>, 

m  0 

«  0 

Direc- 

0 

? 

« 0 

0 

Direc- 

^ 

a 

t3  S 

1 

tion. 

"3 
> 

tJ  3 

^ 

jl 

tion. 

in. 

0 

0 

ITl. 

in. 

0 

0 

111. 

Midn't. 

29.  804 

59-2 

.s8.o 

Clear. 

0 

S.W. 

2 

Midn't. 

29.  794 

60.0 

59- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

7 

3  a.  ni. 

29.  820 

52.0 

50.0 

Clear. 

0 

N. 

2 

3  a.m. 

29-  735 

60. 0 

59-  0  ^      C.  K. 

10 

N.E. 

9      j 

6  a.  m. 

29.844 

51-2 

49.0 

C.  K. 

I 

N. 

2 

6  a.  m. 

29.  694 

59- 0 

58.0 

C.K. 

9 

N.E. 

12      j 

9  a.  m. 

29.  862 

69.  0 

56.0 

Clear. 

0 

N. 

I 

9  a.  m. 

29.  638 

60.  0 

59- 0 

C.K. 

10 

E. 

14     ! 

Noon. 

29.803 

72.0 

64.0 

C.  K. 

4 

S. 

4 

Noon. 

29- 457 

63.0 

62.0 

Rain. 

10 

E. 

15 

3P-ni. 

29.  761 

73- 0 

62.0 

C.K. 

4 

S. 

7 

3  P-  m. 

29.  227 

67.0 

66.0 

Rain. 

10 

E. 

14    ! 

6  p.  m. 

29.  702 

64.0 

59-5 

C.  K. 

3 

s. 

3 

6  p.  ni. 

28.966 

68.0 

68.0 

N. 

10 

S.  S.  E. 

21         1 

9  p.  ni. 

29.  725 

55-7 

59-1 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

9  p.  m. 

28.  729 

69.6 

68.0 

N. 

10 

S.  S.  E. 

29 

Mean. 

29.790 

62.0 

.57-2 

1-5 

2.9 

Mean. 

29. 405 

63- 3 

62.  4 

9.8 

15-1 

i 

October  9. 

October  14. 

Midn't. 

29.  816 

56.0 

55-0 

Clear. 

0 

N.W. 

2 

Midn't. 

28.  849 

71. 0 

65.0, 

C.K. 

10 

S. 

33 

3  a.m. 

29.  746 

55- 0 

54.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

3  a.  m. 

28.  896 

63-5 

62.0 

N.       . 

10 

S.  S.  W. 

23 

6  a.  m. 

29.  746 

53- 0 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

6  a.  m. 

28.  991 

62.  0 

61.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

15 

9  a.  m. 

29.  736 

64.0 

58.0 

C.K. 

I 

S.W. 

2 

9  a.  m. 

29.080 

68.0 

62.3 

C.K. 

1 

S.  E. 

12 

Noon. 

29.  683 

69.4 

61. 0 

C.K. 

I 

s.  s.  w. 

3 

Noon . 

29.  183 

68.0 

57- 0 

C.K. 

5 

S.W. 

14 

3  p.  m. 

29.  639 

82.5 

68.0 

Clear. 

0 

S.W. 

9 

3  p.  m. 

29.  269 

69.  0 

57- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

14 

6  p.  m. 

29.  639 

71.0 

63.0 

Clear. 

0 

S.W. 

6 

6  p.  ni. 

29-  346 

59- 0 

50-0 

C.  K.  S. 

5 

W. 

13 

9  p.m. 

29.700 

69.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6 

9  p.  m. 

29.480 

53- 0 

51-0 

Clear. 

0 

W. 

6 

Mean. 

29.  713 

65.0 

59-1 

0.  2 

4.2 

Mean. 

29. 137 

64.2 

58.2 

5-4 

16.2 

October  10. 

October  15. 

Midn't. 

29.  707 

67.0 

60.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4 

Midn't. 

29. 520 

47.0 

45- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6 

3  a.  m. 

29.  797 

58.0 

54- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5 

3  a.m. 

29. 569 

48.0 

46.  0 

C.K. 

5 

W. 

7 

6  a.  m. 

29-  853 

53- 0 

49.0 

Clear. 

0 

N. 

8 

6  a.m. 

29.709 

47.0 

45- 0 

C.K. 

8 

W. 

6 

9  a.  m. 

29. 936 

62.0 

53- 0 

Clear. 

0 

N. 

8 

9  a.  m. 

29.686 

54- 0 

50.  0        C.  K. 

3 

w. 

4 

Noon. 

29. 984 

68.0 

56.0 

Clear. 

0 

N. 

7 

Noon. 

29.  728 

56.9 

47.0 

C.K. 

6 

W.S.W. 

10 

3  P-  m- 

29.  900 

72.0 

58.0 

Clear. 

0 

N. 

4 

3  p.m. 

29-  745 

57- 0 

46.5 

C.K. 

2 

N.W. 

12 

6  p.  m. 

29-  895 

62.0 

59- 0 

Clear. 

0 

N. 

4 

6  p.  m. 

29.  810 

51.0 

44- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

12 

9  p.m. 

29.  928 

61.0 

50-0 

Clear. 

0 

N. 

8 

9  p.m. 

29-  915 

50-0 

44.0 

C.K. 

10 

W. 

6 

Mean. 

29-  875 

62.  9 

54-9 

0.0 

6.0 

Mean. 

29.  710 

51-4 

45-9 

4.8 

7-9 

October  ii. 

October  16. 

Midn't. 

29. 927 

■57-0 

48.0 

Clear. 

0 

N. 

6 

Midn't. 

29.  917 

49.0 

42.0 

C.K. 

8 

W. 

5 

3  a.m. 

29. 923 

54- 0 

47- 0 

Clear. 

0 

N. 

6 

3  a.  m. 

29.  949 

47.0 

43- 0 

C.K. 

6 

w. 

3 

6  a.  m. 

29.  966 

52.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

5 

6  a.  m. 

29.  990 

45- 0 

42.  0 

C.K. 

6 

N.W. 

6 

9  a.  m. 

29.996 

60.0 

52. 0        Clear. 

0 

N.E. 

7 

9  a.  ni. 

30.  084 

51-0 

46. 0        C.  K. 

8 

N.W. 

5 

Noon. 

29.  977 

68.0 

56.5 

Clear. 

0 

N.E. 

5 

Noon. 

30.  161 

51.0 

44-  0  j      C.  K. 

8 

N.W. 

6 

3  p.m. 

29.921 

70.5 

.59- 0 

C.  K.  S. 

2 

E. 

3 

3  p.  ni. 

30.  106 

54- 0 

45-  0  :      C.  K. 

2 

N. 

9 

6  p.m. 

29.  936 

63.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

5 

S. 

4 

6  p.  m. 

30.  108 

47.0 

43. 0  I      Clear. 

0 

N. 

6 

9  p.  m. 

29- 985 

67.0 

52.0 

Clear. 

0 

S. 

2 

9  p.  m. 

30.  161 

42.  5 

40.0 

Clear. 

0 

N.E. 

5 

Mean . 

29-  954 

61.4 

51.8 

I.O 

4.8 

Mean. 

30.  060 

48.3 

43-1 

4-8 

5.6 

October  12. 

October  17. 

Midn't. 

29.911 

53- 0 

51-0 

Clear. 

0 

S. 

2 

Midn't.  t 

30. 171 

41.  0 

39.0        Clear. 

0 

S. 

I 

3  a.  m. 

29.  910 

50.0 

49.0 

Clear. 

0 

s. 

3 

3  a.  m. 

30.  171 

37- 0 

36.0        Clear. 

0 

vS.  E. 

3 

6  a.m. 

29.  924 

52.0 

50.0 

C.K. 

3 

s. 

3 

6  a.  ni. 

30.  191 

35-9 

35-  0      C.  K.  S. 

I 

S.E. 

1 

9  a.  m. 

29-  944  , 

55- 0 

54.2 

Fog. 

10 

s. 

4 

9  a.  m. 

30.  225 

48.0 

45.  0      C.  K.  S. 

1 

N.  W. 

2 

Noon. 

29.921 

64.0 

58.0 

C.K. 

8 

E. 

5 

Noon. 

30-  193 

58.5 

49. 0        Clear. 

0 

N. 

3 

3  p.  m. 

29.  918 

67.0 

59- 0 

C.K. 

9 

•E. 

6 

3  P-  111- 

30.  130 

63.0 

50. 0       Clear. 

0 

N.  W. 

4 

6  p.m. 

29.  830 

62.0 

58.0 

C.K. 

9 

N.E. 

5 

6  p.  m. 

30.  124 

55- 0  1 

47.  0  1     Clear. 

0 

N.W. 

3 

9  p.m. 

29-  833 

59- 0 

57.0 
54-5 

C.  K. 

9 

N. 

7 

9  p.  m. 

30.  205 

48.0 

44.  0  j 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

Mean . 

29.899 

57.8 

6.0 

4.4 

Mean .  | 

i 

30.  176 

48.3 

43-1 

0.2  i 

t 

1 

2-5 
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] 

October  iS. 

October  23. 

C 

u 

>% 

. 

u 

>, 

a; 

'H 

Wine 

. 

S 

S 

Wind.            1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

i2  'S 

H  S3 

Cloud,s. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  s 

H  S3 

Clouds. 

a 
0 

■*-<' 

t^ 

m  0 

«  0 

Direc- 

0 

m  0 

M  0 

Direc- 

CJ 

>.s 

t!  S 

t; 

tion. 

>.a 

ti  s 

t; 

tion, 

0 

0 

0 

^ 

>     * 

p 

^ 

£ 

> 

in. 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

Midn't. 

30.  168 

46.0 

42.  0 

Clear. 

0 

N. 

2 

Midn't. 

29.  747 

59-5 

59- 0           N. 

10 

N,E. 

19 

3  a.  m. 

30.  128 

44.0 

41.  0 

Clear. 

0 

N. 

4 

3  a.m. 

29.  679 

59-5 

59-  0           N. 

10 

N.E. 

20 

6  a.  ni. 

30.  141 

40. 0 

39- 0 

Clear. 

0 

N. 

2 

6  a.  m. 

29.  649 

60.  2 

60. 0           N. 

10 

N.E. 

18 

9  a.m. 

30.  179 

53-2 

49.0 

C.K. 

1 

N.  W. 

3 

9  a.  m. 

29-  675 

68.8 

68.  0 

N. 

10 

N.E. 

10 

Noon. 

30-  150 

66.5 

54- 0 

C.K. 

I 

E. 

3 

Noon. 

29-  657 

67.  0 

65.0 

C.K. 

5 

E. 

6 

3  P-  ni- 

30.  097 

68.0 

53- 0 

C.  K. 

2. 

N.E. 

6 

3  P-  m. 

29.  621 

72.0 

64.  0         C.  K. 

5 

S.E. 

6 

5  p.  ni. 

30.  108 

58-0 

49.0 

C.K. 

I 

E. 

4 

b  p.  m. 

29.  625 

65.0 

60.5 

C.K. 

5 

S. 

6 

9  p.  m. 

30-  145 

52.0 

46.5 

C.K. 

I 

S.E. 

3 

9  p.  m. 

29.  661 

59- 0 

56.0 
61.4 

C.K. 

2 

S. 

4 

Mean . 

30.  140 

53-5 

46.7 

0.8 

3-4 

Mean . 

29.  664 

63-9 

7-  I 

II.  I 

October  19. 

Midn't. 

October  24. 

Midn't. 

3°-  T52 

49- 0 

47.0 

C.K. 

2 

S.E. 

4 

29.  665 

58.0 

56.0 

Clear. 

0 

S. 

2 

3  a.  m. 

30-  147 

49.0 

49.0 

C.K. 

I 

■   N. 

4 

3  a.m. 

29.  639 

56.0 

54- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

3 

6  a.  m. 

30.  166 

47.0 

46.5 

Fog. 

N.E. 

6 

6  a.  m. 

29.  644 

54- 0 

53- 0 

Fog. 

0 

s.w. 

3 

9  a.  m. 

30.  240 

53- 0 

51.0 

C.K. 

8 

E. 

5 

9  a.  m. 

29.651 

57-5 

57- 0 

C.K. 

ID 

S.E. 

3 

Noon. 

30.  267 

60.  0 

54.0 

C.K. 

10 

E. 

7 

Noon. 

29.  604 

72.5 

64.0 

C.K. 

3 

N. 

I 

3  p.  m. 

30.  196 

60.0 

55- 0 

C.K. 

10 

E. 

5 

3  p.  m. 

29-  545 

75- 0 

64.0 

C.K. 

2 

S. 

3 

6  p.  ni. 

30.  166 

58.0 

53- 0 

C.K. 

10 

E. 

3 

6  p.  m. 

29-  559 

67.0 

61.  0 

C.K. 

2 

S. 

5 

9  p.  m. 

30.  182 

54-6 

51.0 

C.K. 

10 

E. 

5 

9  p.  m. 

29-  578 

63.5 

56.0 

Clear. 

0 

s. 

2 

Mean. 

30.  190 

53-8 

50.9 

7-3 

4.9 

Mean. 

29.  611 

62.  9 

58.1 

2.1 

.... 

2.8 

October  20. 

October  25. 

Midn't. 

30.  170 

49.0 

48. 0        C.  K. 

2 

N.E. 

3 

Midn't. 

29.  576 

60. 0 

59. 0        Clear. 

0 

s.w. 

I 

3  a.  ni. 

30.  142 

47.0 

46.  0  j     Clear. 

0 

N.  N.  E. 

3 

3  a.  ni. 

29.  587 

61.0 

57.0        Clear. 

0 

N.  W. 

2 

6  a.  m. 

30-  136 

46.  0 

46. 0  {      Fog. 

10 

N.E. 

5 

6  a.  m. 

29.  665 

57- 0 

55.0        Clear. 

0 

N. 

2 

9  a.m. 

30.  121 

49.0 

49.0 

Fog. 

10 

E. 

3 

9  a.  m. 

29-  744 

60.0 

54.  0        C.  K. 

2 

N.  W. 

4 

Noon. 

30.069 

59-5 

53-5 

C.K. 

3 

S. 

6 

Noon. 

29.  746 

62.  0 

53-5         C.K. 

3 

N. 

5 

3  p.m. 

30.009 

64.0 

55- 0 

C.K. 

3 

S. 

7 

3  P-  m- 

29.  723 

63.  5 

53- 0,      C.K. 

3 

N. 

8 

6  p.  m. 

29-  975 

55- 0 

53- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

3 

6  p.  m. 

29.  777 

55- 0 

48.  2        Clear. 

0 

N.  W. 

6 

9  p.  m. 

29-  953 

52.0 

51.0 

C.  K. 

8 

S.E. 

3 

9  p.m. 

29.813 

52.0 
58.8 

46.0 
53-2 

C.K. 

6 

N. 

7 

Mean. 

30. 072 

52.8 

50.2 

5.5 

4.1 

Mean. 

29.  704 

1.8 

4-4 

October  21. 

October  26. 

Midn't. 

29.  961 

53- 0 

■ 
51- 0 

C.K. 

10 

S.  E. 

3 

Midn't. 

29.  861 

47-5 

■ 
43- 0 

C.K. 

6 

N. 

8 

3  a.  ni. 

29.  896 

54- 0 

52.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3 

3  a.  ni. 

29. 879 

43- 0 

40.  0 

C.K. 

2 

N. 

6 

6  a.  m. 

29.  887 

54- 0 

53- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

6  a.  m. 

29.  894 

40.8 

38.  0 

C.K.S. 

2 

N. 

6 

9  a.  ni. 

29.  878 

56.5 

50.  3 

C.K. 

10 

N.E. 

4 

9  a.  111. 

29.909 

46.0 

42.0 

Clear. 

0 

N. 

6 

Noon. 

29.  871 

6r.o 

56.6 

C.K. 

9 

N.E. 

2 

Noon. 

29.919 

54-" 

47.  0 

Clear. 

0 

S. 

3 

3  p.  m. 

29-  843 

63.0 

5/-0 

C.K. 

2 

N.E. 

7 

3  p.  m. 

29.  841 

57- 0 

50.0 

C.K.S. 

2 

S.E. 

4 

6  p.m. 

29-  873 

59- 0 

55-" 

C.K. 

3 

E. 

6 

6  p.  ni. 

29.  844 

54-5 

50.5 

C.K. 

7 

S.E. 

4    ■ 

9  p.  m. 

29-  893 

57- 0 

56.0 
53-9 

Mist. 

10 

E. 

8 

9  p.  ni. 

29-  854 

51.0. 

49.0 

C.K. 

5 

S.E. 

4 

Mean . 

29.  888 

57-2 

8.0 

4-4 

Mean. 

29-  875 

49.2 

44-9 

3.0      ...    . 

5-1 

OOTOBEK    22. 

October  27. 

Midn't. 

29.  882 

55-5 

55- 0 

Mist. 

10 

N.E. 

6 

Midn't. 

29.  838 

48.0 

47.0 

C.K. 

5 

S.W. 

2 

3  a.  m. 

29.867 

57- 0 

56.0 

Mist. 

10 

N.E. 

8 

3  a.  m. 

29.  826 

48.0 

47.0 

C.K. 

5 

S.  W. 

2 

6  a.  m. 

29.  891 

58.0 

57- 0 

Mi.st. 

10 

N.E. 

9 

6  a.  m. 

29.  824 

52.0 

51.0 

C.K. 

10 

S. 

2 

9  a.  m. 

29.904 

59-5 

58.2 

C.K. 

10 

N.E. 

9 

9  a.  m. 

29.  813 

54.2 

53-8 

C.K. 

10 

S. 

3 

Noon. 

29.890 

62.4 

59-8 

C.  K. 

10 

N.E. 

II 

Noon. 

29.769 

55-2 

55- 0 

Mist. 

10 

S.S.E. 

4 

3  p.m. 

29.851 

60.8 

60.5 

Rain. 

10 

N.E. 

II 

3  P-  m- 

29.  702 

59-2 

58.2 

C.K. 

10 

S. 

7 

6  p.  m. 

29.  817 

61. 0 

60.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

15 

6  p.  ni. 

29.  670 

60.  0 

59-5 

C.K, 

10 

S.  W. 

5 

9  p.  m. 

29.  789 

6(j.  ^> 

59- 0 

58.  2 

N. 

10 

N.E. 

16 

9  p.  m. 

29-  635 

60.0 

59-5 

C.K. 

10 

S.W. 

3      1 

Mean, 

29.  861 

59-3 

10. 0 

10. 6 

Mean. 

29.  760 

54-6 

53-9 

8.8 

.3.5 
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October  28. 

November  2. 

1 

0 

Wind. 

0. 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  S 
M  0 

£■2 
51 

Cloud.s. 

s 

Direc- 

'0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  2 

St! 

M  0 

Clouds. 

Direc- 

t 

1 

tion. 

> 

P 

1 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

in. 

in. 

0 

0 

in. 

Midn't. 

29.  647 

60. 0 

59- 0 

Rain. 

10 

N.W. 

4 

Midn't. 

30.  021 

43.0 

42.0 

C.K. 

I 

S. 

5 

T,  a.  m. 

29-  739 

51.0 

49.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

11 

3  a.m. 

29-  995 

42.  0 

42.  0 

C.K. 

I 

S. 

3 

6  a.  m. 

29.  723 

46.0 

43- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

15 

6  a.  m. 

29.963 

36. 0 

36.0 

Haze. 

10 

S.E. 

3 

9  a.  m. 

29.  742 

52.0 

46.0 

C.K. 

^ 

N.W. 

8 

9  a.  m. 

29-  995 

42.  0 

41-5 

Fog. 

10 

S.E. 

2 

Noon. 

29.706 

56.5 

47-5 

C.K. 

2 

N.W. 

II 

Noon. 

29.  947 

60.0 

50.5 

C.K. 

3 

S.W. 

5 

3  P-  in. 

29-  657 

60.5 

49.0 

C.K. 

4 

s.w. 

6 

3  p.  m. 

29.  877 

60.5 

52.0 

C.K. 

7 

S.E. 

II 

6  p.  m. 

29.  667 

54- 0 

48.2 

C.K. 

10 

s.w. 

3 

6  p.  m. 

29.  848 

56.0 

53-5 

Clear. 

0 

S. 

6 

9  p.  m. 

29-  745 

51.0 

45- 0 
48.3 

C.K. 

7 

N.W. 

10 

9  p.m. 

29.  842 

54-0 

52-0 

S. 

I 

S. 

5 
5-0 

Mean . 

29.  703 

53-9 

5-5 

8.5 

Mean. 

29.  936 

49-2 

46.  2 

4-1 

October  29. 

November  3. 

Midn't. 

29.809 

46.  0 

39. 0        Clear. 

0 

N.W. 

12 

Midn't. 

29.  793 

51-0 

50.2 

Clear. 

0 

s. 

4 

3  a.m. 

29.  883 

39- 0 

34- 0        C.K. 

8 

N.W. 

11 

3  ^-  r". 

29-  723 

49-0 

48.0 

C.K. 

I 

s. 

4 

5  a.  m. 

29.  920 

38.0 

33-5 

C.K. 

8 

s.w. 

7 

6  a.  m. 

29.  721 

47.0 

46.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

5 

9  a.  m. 

29.964 

41-5 

35-5 

C.K. 

/ 

N.W. 

8 

9  a.  m. 

29.  760 

55-5 

49-0 

C.K. 

6 

s.w. 

3 

Noon. 

29.  886 

46.0 

37- 0 

C.K.S. 

7 

N.W. 

13 

Noon. 

29-  757 

61. 0 

54.0 

C.K. 

7 

S.E. 

3 

3  p.m. 

29.  900 

46.0 

38.0 

C.K.S. 

4 

N.E. 

12 

3  p.  m. 

29.  765 

67.  0 

55- 0 

C.K. 

6 

w. 

4 

6  p.m. 

30.  040 

41.0 

36.0 

C.K. 

8 

N.W. 

ID 

6  p.  m. 

29-  785 

59- 0 

54-0 

C.K. 

4 

N.E. 

6 

9  p.m. 

30.071 

37- 0 

33- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

5 

9  p.  m. 

29.819 

54-5 

51-5 

C.K. 

10 

N.E. 

4 
4-1 

Mean. 

29-  934 

41.8 

35.8 

5-6 

9.8 

Mean. 

29-  765 

55-5 

51.0 

5-2 

October  30. 

■ 

November  4. 

Midn't. 

30. 087 

34- 0 

31.0  1      C.K. 

2 

N.W. 

8 

Midn't. 

29.  798 

54-5 

51-0 

C.K. 

10 

•    N.E. 

6 

3  a.  m. 

30.  097 

33- 0 

30.0  !      C.K. 

4 

N.W. 

9 

3  a.  m. 

39-737 

51-5 

48-5 

K. 

10 

N.E. 

8 

6  a.  m. 

30.  136 

32.0 

29.  0        C.  K. 

4 

N.W. 

9 

6  a.  m. 

29-  715 

52-0 

50-0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

7 

9  a.  m. 

30.  171 

39- 0 

35.0  '    C.K.S. 

2 

N.W. 

7 

9a.m. 

29-751 

50.0 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10 

Noon. 

30.  160 

44.0 

36.0 

C.K. 

8 

N. 

7 

Noon. 

29.717 

48.0 

46.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9 

3  p.  m. 

30- 125 

46.5 

38.  .S 

C.K. 

4 

N.W. 

6 

3  P-  m- 

29.  691 

47.0 

45-5 

C.K. 

10 

N. 

8 

6  p.  m. 

30- 137 

39- 0 

34- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

/ 

6  p.  m. 

29.  761 

43-0 

41.0 

N. 

ID 

N.E. 

12 

9  p.m. 

30.  160 

37- 0 

32.0 

C.K. 

5 

N.W. 

5 

9  p.m. 

29.805 

41.0 

40. 0 

N. 

10 

N. 

10 

Mean. 

3°-  134 

38.1 

33-2 

4-4 

7.2 

Mean. 

29.  747 

48.4 

46.  2 

.... 

10.  0 

8.8 

October  31. 

November  5. 

Midn't. 

30.  129 

32.0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3 

Midn't. 

29-  831 

■42.0 

41.7 

N. 

10 

N.E. 

6 

3  a.m. 

30.  135 

30.5 

28.5 

C.K. 

2 

N. 

3 

3  a.  m. 

29-  834 

41-5 

41.  0 

N. 

10 

N. 

6 

6  a.  m. 

30.  182 

28.5 

27.0 

C.K. 

2 

N. 

3 

6  a.  m. 

29-  897 

42.0 

41.0 

N. 

10 

N. 

7 

9  a.m. 

30.  210 

40.0 

35- 0 

C.K. 

2 

E.  N.  E. 

2 

9  a.  m. 

29-  956 

42.0 

41.  0 

Mist. 

10 

N.E. 

9 

Noon. 

30.  184 

45- 0 

37- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

4 

Noon. 

29. 966 

44.0 

43-0 

C.K. 

10 

N.E. 

9 

3  p.  m. 

30.117 

49- 0 

39-8 

Clear. 

0 

S.E. 

4 

3  p.  m. 

29-  950 

45- 0 

43-5 

Mist. 

10 

N.E. 

7 

6  p.  ni. 

30.119 

43- 0 

40.5 

Clear. 

0 

S. 

4 

6  p.  m. 

29. 988 

45-0 

44-5 

N. 

10 

N.E. 

4 

9  p.  m. 

30.  129 

39- 0 

35-5 

Clear. 

0 

S. 

5 

9  p.  m. 

30.  010 

44-5 

44-0 

N. 

10 

N. 

4 

Mean . 

30-  151 

! 

38.4 

34-2 

1. 1 

3-5 

Mean. 

29. 929 

43-2 

42.5 

10.  0 

6.5 

November  i. 

November  6. 

Midn't. 

30. 136 

36.0 

33.0  1      C.K. 

4 

S.W. 

4 

Midn't. 

30. 022 

45-0 

44.0 

K. 

10 

E. 

4 

3  a.m. 

30. 116 

34- 0 

32.  0  !      Clear. 

0 

S. 

4 

3  a.  m. 

30.  018 

45- 0 

44.0 

K. 

10 

N. 

5 

6  a.  m. 

!    30.  124 

32.0 

30.0 

Clear. 

0 

S. 

3 

6  a.  m. 

30. 042 

45-0 

44.0 

K. 

10 

N. 

4 

9  a.  m. 

!    30- 134 

41.0 

38.0 

C.K. 

2 

s. 

3 

9  a.  m. 

30. 107 

46.0 

44-5 

K. 

10 

N. 

6 

Noon. 

30. 085 

51-5 

43- 0 

C.K. 

2 

s.  w. 

7 

Noon. 

30. 099 

51.0 

47.0 

C.K. 

5 

N.W. 

6 

3  p.  m. 

30-  047 

55-5 

46.0 

C.K. 

3 

S.E. 

12 

3  p.  m. 

30. 077 

57-0 

51.0 

C.K.S. 

2 

s. 

4 

6  p.  m. 

1    3°-  043 

51.0 

43- 0 

C.K. 

2 

S.E. 

9 

6  p.  m. 

30.069 

50.0 

47.0 

C.K.S. 

1 

N. 

3 

9p.  m. 

30. 042 

46.0 
43.4 

43- 0 

C.S. 

I    . 

S. 

6 

9  p.  m. 

3°-  103 

51.0 

45-5 

C.  K.  S. 

4 

N. 

6 

Mean. 

30.091 

38.5 

1.8 

6.0 

Mean. 

30.067 

48.8 

45-9 

6.5 

4.8 

14500 M    O 03- 
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26. 0 

Clear. 

0 

S. 

3 

Midn't. 

29.  963 

24-5 

24.0           S. 

I 

N.W. 

13 

3  a.  m. 

30.  250 

25-5 

24-5 

Clear. 

0 

S. 

3 

3  a.m. 

29.  999 

21.5 

21.0 

S. 

I 

N.W. 

7 

5  a.  m. 

30.  221 

25.0 

24-5 

C.K.S. 

I 

S. 

2 

6  a.  m. 

30.031 

20.  0 

19. 0 

S. 

I 

N.E. 

9  a.  m. 

30.  161 

29- 5 

27-5 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

4 

9  a.  m. 

30.  081 

24-5 

22.0 

C.K. 

2 

N. 

Noon. 

30.  061 

39- 0 

36. 0 

C.  K. 

ID 

N.  E. 

6 

Noon. 

30.  049 

31-5 

28.0 

C.  K. 

3 

N. 

3  p.m. 

29.905 

42.0 

39-0 

C.  K. 

10 

E. 

8 

3  P- 1»- 

30.  010 

33-  i 

32.0 

C.K. 

10 

S. 

5 

6  p.  m. 

29.  742 

45- 0 

42.0 

C.K. 

10 

E. 

9 

6  p.  ni. 

30.008 

31.0 

29.  0 

C.K. 

9 

s. 

6 

9p.m. 

29-  550 

51- 0 

50.0 

N. 

10 

S.E. 

16 

9  p.  m. 

30.008 

31-8 

30.0 

C.  K. 

10 

S.S.E. 

7 

Mean. 

30.  022 

35-5 

33-7 

5-9 

6.4 

Mean. 

30.  020 

27.2 

25.6 

4.6 

.... 

7.6 

November  aS. 

December  3. 

Midn't. 

29.  391 

55-0 

54-5 

N. 

10 

S. 

22 

Midn't. 

29. 925 

33- 0 

32.0 

Snow. 

10 

S.E. 

II 

3  a.m. 

29.  429 

50.0 

49-5 

C.K. 

4 

S.W. 

18 

3  a.  m. 

29.  817 

32.0 

32.0 

N. 

10 

S.E. 

7 

6  a.m. 

29.  426 

46.8 

46.  0 

C.K.S. 

8 

S.W. 

9 

6  a.  m. 

29.  686 

31-5 

31.2 

Mist. 

10 

S.  E. 

3 

9  a.  m. 

29.500 

47.0 

45-5 

C.  K. 

6 

W. 

6 

9  a.  ni. 

29.  631 

33-0 

32-5 

Sleet. 

10 

S.E. 

4 

Noon. 

29-  540 

52.0 

43-0 

C.K. 

3 

N.W. 

14 

Noon. 

29-  534 

.39- 0 

38.0 

C.K. 

10 

S. 

8 

3  p.m. 

29.586 

52.0 

48.0 

C.K. 

8 

N.W. 

13 

3  p.m. 

29.  402 

40.0 

39-0 

Mist. 

10 

S.W. 

13 

6  p.m. 

29.694 

45-0 

39- 0 

C.K. 

I 

W. 

9 

6  p.  m. 

29-  364 

41.0 

41. .0 

N. 

10 

E. 

6 

9  p.m. 

29.  746 

41.0 

37-0 

Clear. 

0 

w. 

5 

9  p.m. 

29-  444 

45- 0 

44-5 

N. 

10 

N.W. 

6 

Mean. 

29- 539 

48.6 

45-3 

5-0 

12.0 

Mean . 

29.  600 

36-8 

36-3 

10. 0 

7-2 

November  29. 

December  4. 

Midn't. 

29.  767 

37-5 

34-0 

Clear. 

0 

s.w. 

4 

Midn't. 

29.516 

40.0 

37- 0 

K. 

10 

N.W. 

15 

3  a.m. 

29.  797 

36.0 

34-5 

S. 

I 

vS.W. 

5 

3  a.  m. 

29.  602 

35- 0 

34-0 

K. 

10 

N.W. 

17 

6  a.  m. 

29.  791 

35-0 

34- 0 

C.  K.  S. 

9 

s.w. 

3 

6  a.  m. 

29. 752 

32-0 

31.0 

K. 

10 

N.W. 

21 

9  a.  m. 

29.  794 

39- 0 

37-0 

C.K. 

9 

s. 

5 

9  a.  m. 

29.  863 

30.0 

29.0 

C.K. 

5 

N.W. 

18 

Noon. 

29.  727 

■   50.5 

40.  0 

C.K. 

6 

S.E. 

8 

Noon. 

29-  935 

32.0 

30.0 

C.K. 

3 

N.W. 

18 

3  pro. 

29-  589 

61.0 

47-0 

C.K. 

6 

S. 

14 

3  p.m. 

29.965 

34- 0 

33-0 

C.K. 

I 

N. 

14 

6  p.  m. 

29-  540 

55-7 

45-3 

C.K. 

6 

.s. 

14 

6  p.  m. 

30. 031 

29.0 

27.6 

Clear. 

0 

N. 

8 

9  p.m. 

29-  531 

52.0 

44.0 

C.  K. 

9 

s.  s.  w. 

13 

9  p.m. 

3°-  059 

28.0 

27.0 

Clear. 

0 

N. 

6 

Mean. 

29.  692 

45-8 

39-5 

5-8 

8.2 

Mean. 

29.  840 

32.5 

31- I 

4-9 

14.6 
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Midn't. 

29. 502 

49.0 

44.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

10 

Midn't. 

30.069 

26.8 

26.0 

C.K. 

8 

N. 

8 

3  a.  m. 

29-  537 

47-0 

43-0 

C.  K.  S. 

10 

s.w. 

4 

3  a.  m. 

30. 015 

26.5 

25-5 

K. 

10 

N. 

II 

6  a.m. 

29.  569 

47.0 

42.0 

C.K.S. 

9 

s.  w. 

■5 
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29.  987 

26.0 

24-5 

K. 
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N. 
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9  a.m. 

29.  665 

48.0 

43-5 

C.K. 
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N.W. 

7 

9  a.  m. 

29-951 

26.0 

24.0 

K. 

10 

N. 

8 

Noon. 

29. 665 

51-0 

43- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

14 

Noon. 
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24.0 

23-5 
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C.K. 
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13 
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42.0 

39- 0 

C.K. 
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8 

S.E. 

2 
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C.K. 
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N.E. 
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C.K. 
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S.W. 
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C.K. 
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N.W. 
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I 

N.W. 
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E. 
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C.K. 
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29. 640 

39-2 

36-8 

7-5 

6.3 

Mean. 

29.989 

26,5 

25.0 

0.9 

.... 

3-0 

OBSERVATIONS  FOR  1893. 


37 


December  7. 

December  12. 

u 

u 

>> 

J3    j; 

'§ 

Wini 

. 

^u 

11 

s 

Wind.            1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  5 

«  2 

r-t  a 

n  § 

Clouds. 

a 
(J 

§ 
1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  a 

BO 

SI 

■S3  s 

Clouds. 

0 
u 

0 

Direc- 
tion. 

1 

Direc- 
tion. 

0 

_0 

a 

^ 

(S 

> 

Q 

(S 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.  019 

29-5 

28.0 

C.K. 

5 

S.E. 

2 

Midn't. 

29.  794 

39-0 

36. 0 

C.K. 

2 

S.W. 

5 

3  a.  m. 

29.971 

30.0 

30.0 

C.K. 

ID 

vS.E. 

3 

3  a.  m. 

29-  739 

41.8 

38.0 

Clear. 

0 

S.  S.  W. 
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Haze. 
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s.w. 
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s.w. 

lo 
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December  13. 

Midn't. 

30.  107 
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31.0 

Clear. 
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9 
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3S.O 

30.0 

C.K. 
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N. 

6 

3  a.  m. 
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29.  0 

Clear. 
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N. 
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30-  125 
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s. 
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N. 
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Clear. 
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N. 
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9  a.  m. 
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C.K. 
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N. 
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C.K.S. 

2 

N.W. 

13 
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31.0 

C.K. 

3 

N. 

4 

Noon. 
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,32.8 

28.0 

C.K. 

4 

N.W. 

17 

3  p.m. 

30.  073 

38.0 

35-0 

C.K. 

4 

S. 

5 

3  P-  m- 

30.  384 

31.5 

28.0 

C.K. 

4 

N. 

15 

6  p.m. 

30.  059 

33- 0 

32.0 

C.K. 

2 

E. 

3 

6  p.m. 

30. 454 

27.5 

25.5 

Clear. 

0 

N. 

8 

9  p.m. 

30.064 

29.  0 

28.0 
29.8 

Clear. 

0 

E. 

3 

9  p.m. 

3°-  503 

24.0 

23.0 

Clear. 
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Mean. 
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31-3 
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4-9 

Mean. 
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10.  2 

December  9. 

December  14. 

Midn't. 

30. 020 

28.0 

26.5 

C.K. 

2 

N. 

3 

Midn't. 

30.  529 

20.5 

19. 0 

Clear. 

0 

N.E. 

4 

3  a.  m. 

29.991 

27.0 

26.  0 

Clear. 

0 

N.E. 

5 

3  a.  m. 

30.  559 

18.0 

17.5 

C.K. 

2 

N.E. 

6 

6  a.  m. 

29-  954 

28.5 

28.0 

C.K. 

10 

N. 

5 

6  a.  m. 

30.  561 

21. 0 

20.5 

C.K. 

7 

S. 

4 

9  a.  m. 

29-951 

29.8 

29.8 

N. 

10 

N. 

3 

9  a.  m. 

30.  572 

22.  0 

18.0 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

5 

Noon. 

29.  852 

33- 0 

32-5 

N. 

10 

N.E. 

2 

Noon. 

30. 502 

26.3 

24.0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

9 

3  P-  111- 

29.  761 

38.0 

37- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

2 

3  p.  m. 

30.  397 

28.5 

27.0 

C.K.S. 

10 

S. 

12 

6  p.  m. 

29.  699 

.36.5 

36.0 

Fog. 

10 

S. 

2 

6  p.  m. 

30.  349 

29-5 

28.5 

C.K. 

10 

S. 
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9  p.m. 

29.  642 

36.0 

35-7 

Fog. 

10. 

S.W. 

3 

9  p.  m. 

30.  206 

31-5 
24.7 

31.0 
23.2 

C.K 

10 

S.W. 

10 

Mean. 

29-  859 

32-1 

31-4 

7.8 

....        3.1 

Mean. 

30.459 

7.0 

7.6 

December  xo. 

December  15. 

Midn't. 

29-  591 

28.0 

28.0 

Fog. 

to 

S.W. 

4 

Midn't. 

30.  102 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

S.  S.  W. 

II 

3  a.  m. 

29-  595 

29.8 

38.5 

C.K. 

10 

s.w. 

6 

3  a-m. 

30. 029 

35.0 

33-5 

C.K. 

10 

s.s.w. 

10 

6  a.  m. 

29.605 

38.0 

37-5 

C.K. 

10 

s.  w. 

6 

6  a.  m. 

29.  981 

37-0 

34.5 

C.K. 

10 

s.w. 

8 

9  a.  m. 

29.631 

38.0 

37- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

4 

9  a.  m. 

29.  949 

43-0 

42.  0 

C.  K.  S. 

9 

s.w. 

6 

Noon. 

29.604 

52-0 

44-5 

C.K.S. 

2 

w. 

3 

Noon. 

29.881 

54-5 

50.5 

C.K.S. 

10 

s.w. 
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3  P-  !"• 

29-  635 

48.0 

40.  0 

C.K. 

7 

N.W. 

9 

3  P-  ni. 

29.815 

62.0 

55-5 

C.K. 

8 

s.w. 

13 

6  p.  m. 

29.706 

40.5 

35- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

V^ 

6  p.  m. 

29-  795 

57- 0 

54.0 

C.K. 

6 

s.w. 

15 

9  p.  m. 

29-  755 

37-5 

32-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4 

9  p.m. 

29.  769 

55-0 

52.0 

C.K. 

^ 

s.  w. 

14 

Mean. 

29. 640 

39- 0 

36.6 

6.5 

5-5 

Mean. 

29.  915 

46.9 

44.1 

8.6 

10.  6 

December  ii. 

December  16. 

Midn't. 

29.  791 

36.0 

31.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

5 

Midn't. 

29.  713 

54.0 

52.0 

C.K. 

2 

s. 

14 

3  a.m. 

29-  835 

32.0 

28.0 

Clear. 

0 

s.  W. 

5 

3  a.m. 

29.  627 

52-0 

50.0 

C.K. 

2 

s. 

10 

6  a.  m. 

29-  895 

37- 0 

31-0 

C.K. 

2 

W. 

7 

6  a.  m. 

29.  504 

54- 0 

53.0 

C.K. 

10 

s. 

13 

9  a.  m. 

29- 995 

34.5 

33- 0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

4 

9  a.  m. 

29.412 

59.0 

57.0 

C.K. 

10 

s.w. 

14 

Noon. 

30. 016 

45- 0 

38.0 

C.  K.  S. 

9 

-S.  W. 

5 

Noon. 

29.  277 

59- 0 

58.0 

N. 

10 

s.w. 

14 

3  p.m. 

29-965 

45- 0 

37- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.  E. 

3 

3  P-  m- 

29.  248 

53- 0 

52.5 

N. 

10 

S.W. 

7 

6  p.  m. 

29-959 

38.0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

5 

6  p.  m. 

29.  257 

51.5 

51.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5 

9  p.  m. 

29-913 

36.0 

33- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

5 

9  p.m. 

29.  307 

45- 0 

44.0 

C.K. 

lO 

N.W. 

10 

Mean. 

29.  921 

37-9 

33-1 

.... 

3.2 

4.9 

Mean. 

29. 418 

53.4 

52.2 

8.0 

10.  9 
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34-0 

Clear. 

0 

W. 

18 

Midn't. 

29.  997 

35.0 

31.0 

C.K. 

9 

S. 

4 

3  a-  !"• 

29-  453 

35- 0 

30.0 

C.K. 

3 

N.W. 

14 

3  a.  m. 

30.009 

36.0 

33- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

I 

6  a.  m. 

29.  488 

34- 0 

29. 0 

C.K. 

9 

N.W. 

I  [ 

6  a.  m. 

30.  019 

37- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

N. 

2 

9  a.  m. 

29-  552 

33-2 

29, 1 

C.K. 

2 

N.W. 

12 

9  a.  ra. 

30.  064 

41.0 

37-5 

C.K. 

4 

S. 

I 

Noon. 

29. 560 

36.0 

30.2 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

12 

Noon. 

30.  065 

49-5 

42.  0 

C.K. 

10 

S.  w. 

2      j 

3  p.m. 

29-  573 

35-5 

30.0 

C.K. 

7 

N.W. 

II 

3  p.  m. 

30.  035 

49.8 

44- 0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

3 

6  p.  m. 

29.  615 

32.5 

29.0 

C.K. 

6 

N.W. 

8 

6  p.  ni. 

30.048 

48.0 

43- 0 

C.  K. 

9 

N.E. 

2 

9  p.m. 

29.669 

30.0 

2».  0 

C.K. 

4 

N.W. 

6 

9  p.  m. 

30.  056 

44.0 
42.5 

39- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

4 
2.4 

Mean. 

29-  536 

34.4 

29.9 

4.  I 

II-5 

Mean . 

30.  037 

38.1 

8.8 

December  i8. 

# 

December  23. 

Midn't. 

29.  673 

27.0 

26. 0        Clear. 

0 

N.W. 

7 

Midn't. 

30'.  036 

41.0 

37-5 

C.K. 

7 

1 

N.E. 

4 

3  a.m. 

29.697 

26.3 

25.0  ;     Clear. 

'0 

S.  W. 

4 

3  a-  m- 

29.986 

38.0 

36.0 

C.K. 

5 

N.E. 

2 

6  a.  ni. 

29.  748 

26. 0 

25. 0  1      C.  K. 

1 

W. 

6 

6  a.  m. 

29.984 

36. 0 

35- 0 

C.K. 

3 

S. 

2 

9  a.  m. 

29.  799 

31.0 

29.0        C.  vS. 

I 

S.  W. 

2 

9  a.  m. 

29.  976 

41.2 

38.0 

C.K. 

3 

S.  w. 

4 

Noon. 

29.  754 

37-0 

34-  0  ,      O.K. 

I 

S.  W. 

6 

Noon. 

29.  942 

55- 0 

47.0 

C.K. 

7 

s. 

2 

3  p.m. 

29.  686 

38.0 

35-  0  i      C.  K. 

3 

s.  w. 

II 

3  p.  ni. 

29-931 

60.  0 

50.0 

C.K. 

3 

s. 

3 

6  p.  m. 

29. 646 

35- 0 

33- 0        C.K. 

4 

s.  w. 

II 

6  p.  ni. 

29-  953 

55- 0 

43- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5 

9  p.m. 

29.612 

35- 0 

33- 0 

C.K. 

9 

s.w. 

12 

9  p.m. 

29.  996 

52.0 

47.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6 

Mean . 

29.-702 

31-9 

30.0 

2.4 

7-4 

Mean. 

29-  975 

47-3 

41-7 

....     1     3.6 

3.5 

December  19. 

December  24. 

Midn't. 

29-  558 

36.0 

34- 0 

C.K. 

9 

s.w. 

10 

Midn't. 

30.051 

47.0 

44-5 

C.K. 

2 

N. 

5 

3  a.m. 

29.508 

34- 0 

32.0 

C.K. 

I 

s. 

8 

3  a.  m. 

30. 040 

45- 0 

43-5 

C.K. 

4 

s.  W. 

3 

6  a.  ni. 

29.  456 

33- 0 

30.0 

C.K. 

4 

S.W. 

9 

6  a.  ni. 

30. 070 

43- 0 

42.0 

C.K. 

6 

s.  w. 

2 

9  a.  m. 

29. 484 

.36.5 

34. 0  ■    C.  K.  S. 

5 

S.  w. 

8 

9  a.m. 

30.  108 

42.0 

41.  0 

C.  K. 

10 

s.  w. 

2 

Noon. 

29- 513 

43- 0 

38. 0  :      C.  K. 

8 

vS.  E. 

6 

Noon. 

30. 075 

54- 0 

49.0 

C.K. 

7 

s. 

4 

3  p.  m. 

29.580 

42.  0 

36. 0        C.  K. 

5 

N.  W. 

14 

3  P-  m- 

30.000 

61.0 

53- 0 

C.K. 

3 

s.w. 

7 

6  p.  m. 

29.  748 

33-5 

30. 0        C.  K. 

3 

N .  W. 

17 

6  p.  m. 

29.986 

55- 0 

51-8 

C.  K.  S. 

5 

s. 

3 

9  p.  m. 

29.  829 

30.0 

29.0 
32-9 

C.K. 

2 

N.  W. 

iS 

9  p.m. 

29.  977 

51-5 

48. 0 

C.K. 

r 

s.  w. 

3 

Mean. 

29-  584 

36.0 

4.6 

11.2 

Mean. 

30. 038 

49-8 

46.6 

....         4.8 

3.6 

December  20. 

December  25. 

Midn't. 

29.  928 

28.0 

26. 3         Clear. 

0 

N.W. 

14 

Midn't. 

29. 963 

48.5 

46. 0  1      C.  K. 

3 

s.  w. 

3 

3  a.  m. 

29.  999 

26.0 

25.  0  j      C.  K. 

I 

N.W. 

11 

3  a.  m. 

29.909 

45- 0 

43. 0  1      C.  K. 

4 

s.  w. 

2 

6  a.  m. 

30.099 

24.0 

22. 7        Clear. 

0 

N.W. 

10 

6  a.  m. 

29.  890 

42.  0 

40.0        C.K. 

4 

s.  w. 

2 

9  a.  m. 

30-  195 

27.0 

25. 0        Clear. 

0 

N.W. 

7 

9  a.  m. 

29.  849 

44.8 

42.  5        C.  K. 

s.  w. 

2 

Noon. 

30-  233 

30.3 

28. 0        Clear. 

0 

W. 

II 

Noon. 

29.825 

54- 0 

44.  0         C.  K. 

S 

s. 

3 

3  p.  m. 

30.  213 

33- 0 

27.  0  ,      C.  K. 

2 

N.W. 

1 1 

3  P-  "1- 

29.  722 

65.0 

54.  0  1    C.  K.  S. 

S 

s.  w. 

5 

6  p.  m. 

30.  246 

28.0 

25.0 

Clear. 

0 

S.W. 

5 

6  p.  ni. 

29.  684 

57-5 

51.0  i    C.  K.  H. 

3 

vS.  w. 

7 

9  p.  ni. 

30.  282 

26.0 

27.8' 

24.0 
25-4 

Clear. 

0 

S.W. 

2 

9  p.  m. 

29-  643 

60.0 

52.5 

C.K. 

I 

s.  w. 

10 

Mean . 

30-  149 

0.4 

8.9 

Mean. 

29.811 

52.1 

46.6 

4.8 

4.2 

December  21. 

December  26. 

Midn't. 

30.  257 

24.8 

23.0 

Clear. 

0 

S. 

3 

Midn't. 

29.  619 

55-5 

50-0 

C.K. 

4 

s.  w. 

1 
8 

3  a.  m. 

30.  238 

23.0 

22.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

4 

3  a.  ra. 

29.  641 

48.0 

42.0 

C.K. 

6 

s.w. 

9 

6  a.  ni. 

30-  077 

23.0 

22.5 

Clear. 

0 

S.  w. 

7 

6  a.  m. 

29.  766 

44.0 

38.0 

C.K. 

8 

N.  W. 

20 

9  a.  m. 

30.  156 

28.0 

26.5 

Clear. 

0 

s.  w. 

6 

9  a.  ra. 

29.  899  1 

42.0 

36.0  ; 

C.K. 

8 

N.  W. 

■7 

Noon. 

30095 

40.5 

34-5 

Clear. 

0 

s.  w. 

8 

Noon. 

30.019  : 

41.0 

35- 0 

C.  K. 

2      ; 

N.  W. 

21       1 

3  p.  m. 

30. 045 

48.0 

43- 0 

Clear. 

0 

s.  w. 

6 

3  p.  m. 

30.066 

41.  0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

17      1 

6  p.  m. 

30. 029 

41.0 

37- 0  , 

Clear. 

0 

s.  w. 

5 

6  p.  m. 

30. 164 

35- 0 

30-5 

Clear. 

0 

N.W. 

12 

9p.m. 

30. 029 

38.0 

34- 0 
30.3 

Clear. 

0 

S.W. 

5 

9  p.m. 

30.188 

30.0 
42.1 

27-5 
36.6 

Clear. 

0 

N.W. 

II 

Mean. 

30.  1 16 

33-3 

0.  0 

5.5 

Mean. 

29. 920 

3-5 

14.4 
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Dkcember  27. 

December  30.                                              , 

i 

V- 

i. 

t^ 

Ji    ■ 

•c 

Wind. 

J3     - 

J3     . 

•a 

Wind.          1 

Mean 
!    Time. 

Barom- 
eter. 

P3  0 

an 

a  S 
ca  0 

Clouds. 

0 
a 

S 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  s 

C3  0 

P5  0 

Clouds. 

0 

0 

n 
0 

Direc- 

'0 

Direc- 

■c^^ 

^ 

tion. 

_0 

f 

ti  = 

ti 

tion. 

0      ! 

0 

is 

p: 

> 

Q 

^ 

& 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ni. 

Mitln't. 

30.  152 

27.0 

24-5 

Clear. 

0 

N.W. 

JO 

Midn't. 

29.  66 1 

44.0 

,39- 0 

C.K. 

10 

N.  E. 

7 

3  a.  m. 

30.  124 

25.0 

24.  0 

Clear. 

0 

N.  W. 

8 

3  a.  m. 

29.  667 

40.0 

37- 0 

C.K. 

10 

N.  E. 

8 

6  a.m. 

30.080 

23.0 

22.  0 

Clear. 

0 

N.  W. 

3 

6  a.  m. 

29.  703 

36.5 

36.0 

N. 

10 

N.E. 

9 

9  a.  m. 

30.  036 

25.0 

24.0 

C.  K. 

3 

S.  W. 

3 

9  a.  m. 

29-  725 

35- 0 

35- 0 

N. 

10 

N.  E. 

10 

Noon. 

29-  915 

36.8 

33- 0 

C.  K. 

I 

S.W. 

7 

Noon. 

29-  673 

35-3 

35- 0 

N. 

10 

N. 

IL 

3  p.m. 

29. 824 

41.  0 

36.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

6 

3  P-  "1- 

29.651 

35- 0 

.35- 0 

N. 

10 

N. 

8 

6  p.  m. 

29.796 

37- 0 

33  5 

Clear. 

0 

S. 

2 

6  p.  m. 

29.  698 

34- 0 

34- 0 

N. 

10 

N. 

6 

9  p.m. 

29.806 

39- 0 

33-5 

C.  K. 

2 

N.W. 

5 

9  p.m. 

29.  730 

33-5 

33-2 

N. 

10 

N. 

7 

Mean . 

29.967 

31-7 

28.8 

0.8 

5.5 

Mean. 

29.688 

36.7 

35- S 

10. 0 

8.2 

December  28. 

December  31. 

Midn't. 

29.  777 

32.0 

30.0 

C.  K. 

3 

S. 

3 

Midn't. 

29.711 

33- 0 

32-5 

C.K. 

10 

N. 

5 

3  a.  m. 

29.  730 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3 

3  a.  ni. 

29-  733 

33- 0 

32.8 

N. 

10 

N. 

3 

6  a.  m. 

29. 664 

32.5 

30-5 

Hail. 

10 

s. 

4 

6  a.  m. 

29-  757 

33- 0 

32.8 

N. 

10 

N. 

3 

9  a.  m. 

29.  602 

33- « 

32.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

3 

9  a.  m. 

29.861 

33- 0 

32.8 

C.K. 

9 

N.  W. 

3 

Noon. 

29.  492 

43-2 

40. 0 

C.  K. 

9 

S.W. 

4 

Noon. 

29.  872 

41.  0 

39- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

3 

3  P-  "1- 

29.  402 

53- 0 

45- 0 

C.  K. 

8 

S.  E. 

3 

3  P-  "1- 

29.900 

38.0 

33-5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

II 

6  p.  m. 

29.  391 

54- 0 

46.5 

C.  K.  S. 

■    8 

s. 

5 

6  p.  m. 

29.  963 

34.2 

30.5 

C.K.S. 

S 

N.W. 

7 

9  p.m. 

29-  358 

54- 0 

46.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

7 

9  p.  m. 

29.996 

33-1 

29.  0 

K. 

10 

N. 

4 

Mean. 

29-  552 

41.  6 

37-2 

.... 

7.2 

4.0 

Mean. 

29.  849 

34.8 

32.9 

9.0      .... 

4.9 

December  29. 

Midn't. 

29. 322 

53-5 

49.0 

C.K. 

7 

S.W. 

7 

3  a.  m. 

29. 316 

50-0 

44-5 

C.  K. 

5 

S.W. 

9 

6  a.  m. 

29.  292 

50.5 

45- 0 

C.K. 

9 

S.W. 

5 

9  a.  m. 

29-  344 

50.0 

46.  0 

C.K. 

10 

w. 

3 

Noon. 

29-  346 

60. 0 

51-5 

C.K. 

9 

s.  w. 

6 

3  p.  ni. 

29.390 

61.0 

52.0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

8 

6  p .  m. 

29.  516 

56.0 

47.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

7 

9  p.  m. 

29.617 

46.  0 

42.5 

C.K. 

lO 

S.W. 

8 

Mean. 

29-393 

53-4 

47.2 

8.0 

6.6 
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J.\NUARY    I. 

January  6. 

M    ■ 

>% 

^ 

Wind 

. 

1. 

4) 

A     ■ 

udy. 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometer 

3  B 

PQ  0 

Clouds. 

0 

U 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometer 

BulbT 
ometei 

Clouds. 

on  Clo 

Direc- 

Direc- 

city. 

Ih 

0 

tion. 

V 

> 

t 

r 

I 

tion. 

1 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.  049 

31.0 

29. 0           K. 

10 

S.  W. 

2.  0 

Midn't. 

29.  707 

47-5 

47.0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

3.0 

3  a.  m. 

30.  056 

30.5 

28.5 

C.K. 

8 

W. 

3-3 

3  a.  m. 

29-  739 

43-5 

43- 0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

1-7 

6  a.  in. 

30.  076 

30.0 

28.0 

C.  K. 

4 

N.  W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  759 

44.0 

42.5 

K. 

10 

N. 

5.7 

9  a.  m. 

30-  135 

34- 0 

30-5 

C.K. 

9 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  791 

41.0 

40.0 

C.K. 

8 

N. 

9-7 

Noon. 

30.  128 

39- 0 

34.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29-  731 

45-5 

43- 0 

C.K. 

8 

S.  E. 

9-7 

3  P-  "'• 

30.  066 

41.  0 

35- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

3-7 

3  P-  m- 

29.  679 

43- 0 

42.0 

C.K. 

fo 

vS.  E. 

6.7 

6  p.  ni. 

30.  088 

36.0 

32.0 

K.S. 

I 

N.W. 

3-0 

6  p.m. 

29.  676 

42.0 

42.0 

Fog. 

10 

N. 

4.0 

9  p.m. 

30.093 

32-5 

31.0 
31.0 

Clear. 

0 

N. 

3-0 

9  p.m. 

29.  719 

42.0 

42.0 

Fog. 

10 

N. 

5.7 

Mean. 

30.086 

34-2 

5-2 

4.2 

Mean. 

29.  725 

43-6 

42.7 

8.1 

5.8 

J.\NU.\KY    2. 

January  7. 

Midn't. 

30-093 

30-5 

28.5 

C.  K. 

2 

S. 

2.7 

Midn't. 

29.706 

41.5 

41-5 

,  Fog. 

lO 

N. 

4.0 

3  a.m. 

30.065 

29-5 

28.0 

C.K. 

3 

S. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  694 

40-5 

40.5 

Fog. 

10 

N. 

1-7 

6  a.  m. 

30.  029 

27.0 

26.5 

C.K. 

4 

s.     • 

2.7 

6  a.  m. 

29.  746 

39- 0 

39- 0 

Fog. 

10 

N. 

3-7 

j      9  a.  m. 

3°-  043 

30.0 

29.0 

C.K. 

3 

s. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  769 

40.0 

39-5 

Fog. 

10 

N.E. 

3-3 

j      Noon. 

29.996 

40.  0 

36.0 

Clear. 

0 

s. 

5-3 

Noon . 

29-  757 

41-5 

41.0 

N. 

10 

S. 

1.7 

3  p.m. 

29.903 

43- 0 

37- 0 

C.K. 

3 

S. 

6-3 

3  P-  "'■ 

29-  739 

39- 0 

38.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  889 

38.8 

35- 0 

C.  K.  S. 

I 

s. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  801 

38.0 

37- 0 

C.K. 

9 

W. 

2.0 

9  p.  m. 

29-  855 

34- 0 

32.2 

C.S. 

I 

S.. 

3-3 

9  p.  m. 

29-  853 

36.0 

33- 0 

C.K. 

7 

W. 

3.0 

Mean. 

29.  9S4 

34-1 

31-5 

2. 1 

3-7 

Mean. 

29-  758 

39-4 

38.7 

9-4 

3.0 

Jani:.\ry  3. 

January  8. 

i    Midn't. 

29-  837 

31-5 

30. 0        Clear. 

0 

S. 

2.3 

Midn't. 

29.899 

37- 0 

31-5 

C.  K. 

6 

N.W. 

6.3 

i      3  a-  m- 

29. 789 

30.0 

29.  0        C.  K. 

2 

s. 

2.7 

3  a.m. 

29. 946 

32.0 

28.0 

c.  K.  s: 

2 

N.W. 

13.7 

6  a.  m. 

29-  735 

29.0 

28.0 

C.K. 

3 

s. 

3-0 

6  a.  m. 

30. 050 

29.0 

25.0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  731 

30-3 

29.  0 

C.K. 

10 

s.  w. 

2.7 

9  a.m. 

3"- 157 

28. 0 

24.0 

C.K. 

2 

N. 

9.0 

Noon. 

29.  6S3 

39- 0 

37- 0 

C.K. 

9 

.  s. 

3-0 

Noon. 

30.  170 

34- 0 

29.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

10.7 

3  P-  in- 

29.  607 

46.0 

40.5 

C.  K. 

7 

s. 

7.0 

3  P-  '"• 

30-  147 

35-6 

34- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  601 

43- 0 

39-5 

C.  K.  S. 

2 

s. 

4.0 

6  p.  m. 

30.  182 

31.0 

29.  0 

C.K. 

3 

S. 

1.3 

9  p.  m. 

29.  627 

40.0 

38.0 

C.S. 

I 

■    s. 

3-3 

9  p.  m. 

30. 197 

30.0 

26.  0 

C.K. 

3 

S. 

2.3 

Mean , 

29.  701 

36.. 

33-9 

4.2 

3-5 

Mean. 

30.094 

32.1 

28.3 

3-4 

7.3 

January  4. 

January  9. 

Midn't. 

29.  587 

40. 0 

37- 0 

C.K. 

4 

s. 

5-0 

Midn't. 

3°-  193 

28.0 

25.  0  •      C.  K. 

9 

S. 

2.7 

3  a.m. 

29-  577 

39- 0 

36.5 

C.K. 

6 

s. 

6.3 

3  a.  m. 

30.  161 

27.0 

25-5 

C.K. 

10 

S. 

1.  0 

6  a.  m. 

29-  597 

38-0 

36.0 

C.K. 

8 

s. 

3-7 

6  a.  m. 

50.  150 

27.  0 

26. 0 

C.  K.  S. 

10 

S.  E. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  631 

39- 0 

36.6 

C.K. 

9 

s.w. 

4-7 

•9  a.  m. 

30.  170 

29.  0 

27-5 

C.K. 

10 

S. 

2.0 

Noon. 

29.  609 

45- 0 

4!-5 

C.K. 

10 

s.w. 

3-3 

Noon. 

30.  1 10 

31.0 

29-5 

C.  K. 

10 

S.  E. 

2.0 

3  p.  m. 

29.607 

52.0 

46.0 

C.K. 

10 

s. 

2. 0 

3  p.  m. 

29.  997 

33- 0 

31.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

1      6  p.  m. 

29.  628 

50.0 

46.0 

C.  K  vS. 

9 

s.w. 

2.7 

6  p.  m. 

29.968 

31.8 

28.5 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

9  p.m. 

29-  643 

48.0 

44.0 

Haze. 

■ 

s. 

4-3 

9  p.  m. 

29.  922 

30-5 

28.0 

C.K. 

10 

E. 

5-3 

Mean. 

29.  610 

43-9 

40.4 

8.0 

4.0 

Mean. 

30. 084 

29.7 

27.6 

9-9 

2.7 

January  5. 

January  10. 

Midn't. 

29.  629 

44.0 

42.5 

C.K. 

9 

s. 

3-3 

Midn't. 

29-  873 

31.0 

29.0 

K. 

10 

N.E. 

4.7 

3  a.  m. 

29-  597 

43-.0 

42.  0 

C.  K. 

7 

-     s. 

3-7 

3  a.  ni. 

29.  827 

30.0 

29-5 

Snow. 

10 

E. 

4.7 

6  a.  m. 

29.  566 

43-5 

43- 0 

C.K. 

8 

s. 

3-3 

6  a.  ra. 

29. 818 

29-5 

29.  0 

K. 

10 

N.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  591 

46.5 

45-6 

N. 

10 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29. 829 

30-5 

29-5 

K. 

10 

N.E. 

1-3 

Noon. 

29-  575 

51. D 

50.0 

C.K. 

10 

s.w. 

3-0 

Noon. 

29.816 

34- 0 

32. 0 

K. 

10 

S.W. 

1.3 

3  p.m. 

29.  568 

55- 0 

52.0 

,     C.K. 

8 

S.w. 

4.7 

3  p.  ni. 

29. 767 

34- 0 

32.6 

K. 

10 

S.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  6 1 2 

54-2 

51-5 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  782 

32.2 

32.0 

•    K. 

10 

S.W. 

3-0 

9  p.  m. 

29.685 

51-5 

50.0 

C.  K.  S. 

I 

W. 

6-3 

9  p.  ni. 

29.803 

32.0 

32.0 

Fog. 

10 

S.W. 

5.0 

Mean . 

29.603 

48.6 

47.1 

6.9 

.... 

4-1 

Mean. 

29. 814 

31.6 

30.7 

10.  0 

3-3 

44 
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January  ii. 

January  16. 

u 

M  .- 

u 

V 

Wind. 

u 

>. 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"a  H 

3  s 

K  0 

Clouds. 

0 

0 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  2 

n  0 

Clouds. 

0 

D 
0 

Direc- 

■5 

Direc- 

^ 

a-' 

r 

1 

tion. 

> 

r 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ni. 

Midn't. 

29.  752 

35-0 

34-8 

Fog. 

10 

S.E. 

4-7 

Midn't. 

29.613 

48.0 

46.5 

C.K. 

10 

S.  W. 

5-3 

3  a.m. 

29.  702 

35-0 

35-0 

Fog. 

10 

E. 

6.0 

3  a-"i- 

29.  607 

47-0 

46.5 

C.K. 

10 

S.  W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  661 

35-0 

35- 0 

Fog. 

10 

S.E. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  602 

47-0 

45-8 

C.  K.  S. 

10 

S.  W. 

3-0 

9  a.  m. 

29. 647 

35-5 

35-0 

K. 

10 

vS.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29.671 

48.0 

46.5 

C.K. 

10 

N. 

4.0 

Noon. 

29.  574 

38.0 

37-5 

N. 

10 

N. 

2-7 

Noon. 

29.  690 

55-0 

51-0 

C.K. 

9 

N.  N.  W. 

10. 0 

3  p.m. 

29.490 

40.  2 

40.0 

K. 

10 

S.W. 

3-0 

3  P-  "1- 

29.719 

53-0 

48.0 

C.K. 

10 

N.W. 

15.0 

6  p.  m. 

29. 430 

39-5 

39-0 

K. 

10 

S.W. 

5.7 

6  p.  m. 

29.813 

49.0 

45- 0 

C.K. 

4 

N. 

13-7 

9  p.  m. 

29-  495 

40.0 

35-0 

c.k. 

3 

N.W. 

9-7 

9  p.m. 

29.  869 

47-3 

43-5 

C.K. 

3 

N. 

II- 3 

Mean . 

29-  594 

37-3 

36.4 

9-1 

5-2 

Mean . 

29.  698 

49-3 

46.6 

8.2 

8.4 

January  12. 

January  17. 

II.  0 

Midn't. 

29-  533 

38.0 

32.0 

c.s. 

I 

N.  W. 

15-7 

Midn't. 

29.931 

46.0 

44.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

3  a.m. 

29.590 

34-0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

24.0 

3  a.  m. 

30.013 

42-5 

40.  0 

K. 

10 

N.E. 

13-0 

6  a.  ni. 

29-  654 

30.0 

27-5 

S. 

I 

N.  W. 

22.3 

6  a.  m. 

30.100 

41.0 

38.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

11. 0 

9  a.  m. 

29.  768 

27.  0 

•  24.0 

C.K. 

2 

N.W. 

25-7 

9  a.  m. 

30.  202 

40.  0 

36-5 

C.K. 

8 

N.E. 

10.  0 

Noon. 

29.  828 

31.0 

26.0 

C.K. 

2 

N.W. 

27.0 

Noon. 

30.  281 

36.0 

34- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

14-3 

3  p.m. 

29.  842 

32.0 

25.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

25.0 

3  P-  m- 

30.  253 

36.0 

33-0 

C.K. 

10 

N.E. 

8-7 

6  p.m. 

29.  913 

28.5 

25-5 

C.K. 

I 

N.W. 

21.0 

6  p.  m. 

30-  305 

34- 0 

31.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

8.0 

9  p.m. 

29.946 

25.0 

24.0 

C.K. 

I 

N.W. 

II.  0 

9  p.  m. 

•  30-  350 

33-0 
38-6 

30-5 

C.K. 

10 

E. 

5-7 

Mean . 

29-  759 

30.7 

26.  9 

1-5 

21.5 

Mean . 

30.  179 

35-9 

9-6 

10.  2 

January  13. 

January  18. 

Midn't. 

29.  919 

25.0 

23.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

Midn't. 

30-  337 

34-0 

32.5 

C.K. 

10 

E. 

3-7 

3  a.m. 

29.  941 

25.0 

23-5 

Clear. 

0 

N.W. 

12.7 

3  a.  ni. 

30.  320 

33-0 

32.0 

K. 

10 

N.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  995 

25.0 

23.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

6.0 

6  a.  m. 

30-  34" 

32.0 

31.0 

Snow. 

10 

E. 

4-7 

9  a.  m. 

30.011 

30-5 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

30-  368 

33- 0 

32.5 

Mist. 

10 

N.E. 

2-7 

Noon. 

29-  956 

41.0 

33-0 

C.K. 

I 

S.  W. 

4-7 

Noon. 

30.  301 

39-0 

37-0 

C.  K. 

10 

S.W. 

3-0 

3  p.m. 

29. 848 

45- 0 

34-4 

C.K. 

I 

S.W. 

6.0 

3  P-  '"■ 

30-183 

43-0 

39-6 

C  K. 

10 

S. 

8.0 

6  p.m. 

29.  825 

32-3 

30-5 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

5-0 

6  p.  ni. 

30-  163 

42.0 

40.  0 

C.K. 

10 

S. 

7-3 

9  p.  m. 

29.806 

35- 0 

29.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

3-0 

9  p.m. 

30.  128 

39-3 

38.0 

CK- 

6 

s. 

7.0 

Mean. 

29.  913 

32-4 

27-7 

0.6 

6.5 

Mean. 

30.  26S 

36.9 

35-3 

9-5 

4-9 

January  14.' 

Janua 

RY   19. 

5-3 

Midn't. 

29.  849 

34- 0 

29-5 

C.K. 

4 

S.  W. 

3-3 

Midn't. 

30. 076 

40.5 

39-0 

C.  K.  S. 

10 

s.  w. 

3  a.  m. 

29.  728 

32.0 

30.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2-7 

3  a.m. 

30.  030 

40.5 

39-2 

C.K. 

10 

s.  w. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  720 

31-5 

29-5 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

30.  104 

40.0 

39-0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

7.0 

9  a.  ni. 

29.  787 

42.0 

35- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.0 

9  a.  ni. 

30.  207 

44.0 

40.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.0 

Noon. 

29.  776 

53-5 

43-0 

C.K. 

2 

N.W. 

8-3 

Noon. 

30.  205 

49-5 

44-5 

C.K. 

2 

N.  W. 

17.0 

3  P-  '"• 

29.  727 

56.0 

47.0 

C.K. 

I 

N.W. 

13-7 

3  P-  ni- 

30.  188 

50.0 

39-6 

Clear. 

0 

N. 

14.7 

6  p.  m. 

29.  811 

50-5 

45-0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

9.0 

6  p.  m. 

30.  228 

44.0 

35-0 

Clear. 

0 

N. 

10.0 

9  p.  m. 

29-  857 

45-5 

42.  0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

30.  292 

36.0 

32.0 

Clear. 

0 

N.  N.  E. 

12.7 

Mean . 

29.  782 

43-1 

37.6 

3-9 

5-8 

Mean . 

30.166 

43-1 

38-5 

4-2 

10.2 

January  15. 

Janua 

RY    20. 

Midn't. 

29.860 

40.5 

39-0 

C.S. 

1 

S.  W. 

3-7 

Midn't. 

30.  304 

31-8 

29.0 

Clear. 

0 

N. 

7-7 

3  a.m. 

29-  834 

37.5 

36.0 

Clear. 

0 

N. 

1-3 

3  a.  m. 

30.  279 

28.5 

27.0 

Clear. 

0 

N.E. 

8-3 

6  a.  m. 

29.806 

36.0 

34-5 

C.S. 

I 

N.E. 

2.0 

6  a.  m. 

30.  284. 

27.0 

25-5 

S. 

I 

N.E. 

7-7 

9  a.  m. 

29-835 

,^8.5 

36.0 

C.K. 

8 

N.  E. 

3-7 

9  a.  m. 

30.315 

30.0 

28.0 

C.K. 

2 

N.E. 

7-3 

Noon. 

29-  775 

45-5 

41.0 

C.K. 

9 

S.E. 

5-3 

Noon. 

30.  288 

35-5 

33 -o 

C.K. 

9 

N.E. 

8.0 

3  P-  ni- 

29-713 

46.6 

44-0 

C.K. 

10 

S. 

6.0 

3  P-  "1- 

30.  210 

36-6 

33- 0 

C.  K. 

9 

N.E. 

7.3 

6  p.m. 

29.  677 

48.0 

45-5 

C.K. 

10 

S.E. 

5-0 

6  p.  m. 

30.  178 

36.0 

33- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

7-0 

9  p.m. 

29. 650 

47-0 

46.0 

C.K.  . 

9 

S. 

5-0 

9  p.m. 

30.  15^ 

37- 0 

34-0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.7 

Mean. 

29.769 

42.4 

40.  2 

6.0 

4.0 

Mean. 

30-  251 

32.8 

30.3 

5-1 

.... 

7-8 
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January  21. 

January  26. 

>-• 

t 

Wint 

. 

(LI 

A     ■ 

•a 
3 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

51 

Clouds. 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

pq  0 

Hi; 
3  s 

P3  S 

Clouds. 

0 
0 

0 

Direc- 

0 

Direc- 

i:^ 

r 
0 

t 

tion. 

^« 

tja 

^ 

tion. 

_o 

Q 

0 

(S 

r^ 

0 

^ 

fe 

> 

in. 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.096 

36.0 

34.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-3 

Midn't. 

30.  253 

22.0 

21. 0 

Crear. 

0 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

30.  034 

35-5 

34- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.3 

3  a.  m. 

30.  218 

21.  0 

20. 0 

C.K. 

4 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

29.944 

35- 0 

34- 0 

C.K. 

lO 

N.E. 

4-7 

6  a.  m. 

30. 208 

19.  0 

18.5 

C.K. 

8 

N.E. 

8.0 

9  a.  m. 

29.900 

35-5 

35- 0 

K. 

10    . 

E. 

5-7 

9  a.  m. 

30.  203 

21.  0 

19.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-3 

Noon. 

29.  887 

37-5 

37- 0 

N. 

10 

N.E. 

4.7 

Noon. 

30.  119 

26.  0 

24-5 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

3P-m. 

29-  759 

40.2 

40.  0 

N. 

10 

S.E. 

5-7 

3  p.m. 

30.012 

25.8 

25.0 

Snow. 

10 

N. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  774 

41.0 

41.0 

Fog. 

10 

N.W. 

2.0 

6  p.m. 

29.971 

26.0 

25.0 

Snow. 

10 

N. 

6-3 

9  p.m. 

29.807 

39-2 

39- 0 

Fog. 

10 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.  919 

27.0 

26.0 

Snow. 

10 

N.W. 

8.7 

Mean. 

29.900 

37-5 

36.8 

10.  0 

4-7 

Mean. 

3°-  "3 

23-5 

22.4 

7.8 

7-2 

January  22. 

1 
January  27. 

Midn't. 

29.  804 

39- 0 

.38.  ,S 

Fog. 

10 

N.E. 

5-7 

Midn't. 

29-851 

25.0 

24-5 

Snow. 

10 

N.W. 

12,7 

3  a.m. 

29.806 

38.0 

37-5 

Fog. 

10 

N.E. 

5-3 

3  a.  ni. 

29.  826 

24-5 

24.0 

C.K. 

8 

N.W. 

II.  7 

6  a.  m. 

29.844 

37- 0 

.36.5 

Fog. 

10 

N.E. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  840 

24.0 

23- 5 

C.K. 

7 

N.W. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  927 

36.4 

36.1 

C.  K. 

9 

N. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  891 

27-5 

24-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29.  913 

46.0 

42.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29.909 

32-3 

30.2 

C.K. 

4 

N.  W. 

13-7 

3  p.m. 

29.  869 

47-5 

42.0 

C.K. 

6 

S. 

6.0 

3  p.m. 

29.903 

34-0 

33- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

15-3 

6  p.  m. 

29.899 

45-8 

42.0 

C.K. 

9 

s. 

5-3 

6  p.  m. 

29.961 

28.0 

25.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-7 

9  p.m. 

29.  927 

41. 0 

38.0 

C.K. 

9 
8.1 

S.W. 

5.7 

9  p.m. 

29. 979 

27.0 

24.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

Mean. 

29.  874 

41.3 

39-1 

5-0 

Mean. 

29-  895 

27.8 

26.1 

4-5 

lo.  2 

January  23. 

Janu.yry  28. 

Midn't. 

29-  934 

37-5 

37- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

Midn't. 

29.  981 

26.7 

24-5 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  944 

37-5 

37- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.999 

24.0 

23.0 

C.K. 

2 

S. 

1-3 

6  a.  m. 

30.005 

37-5 

37- 0 

Fog. 

10 

S.W. 

4.7 

6  a.  ni. 

30.069 

21.  0 

20. 0 

C.K. 

4 

S.S.W. 

2-3 

9  a.  m. 

30. 029 

39-5 

.38.7 

C.K. 

3 

S.E. 

3-0 

9  a.  ni. 

•  30.119 

25.0 

24.  0 

C.K. 

ID 

S. 

1-3 

Noon. 

30. 048 

51.0 

46.2 

C.K. 

I 

s. 

6.3 

Noon. 

30.  109 

34-5 

33-0 

C.K. 

10 

E. 

2.7 

3  P-  ni- 

30.  006 

53- 0 

45- 0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

10.3 

3  P-  m- 

30- 057 

35-5 

31.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

30.  032 

49.0 

42.  0 

C.  K.  S. 

3 

s. 

7-3 

6  p.  ni. 

30. 047 

33- 0 

30.0 

C.  K. 

2 

E. 

5-0 

9  p.m. 

30- 043 

44.0 

42.0 

C.K. 

9 

s. 

5-0 

9  p.  m. 

30. 049 

33-5 

31-5 

C.K. 

10 

S. 

4-3 

Mean. 

30.005 

43-6 

40.  6 

6.0 

5-5 

Mean. 

30. 054 

29.2 

27.1 

6.0 

3-3 

January  24. 

January  29. 

Midn't. 

30.  024 

41.0 

40. 0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-0 

Midn't. 

29.  979 

32.0 

30.0 

C.  K. 

lO 

N.E. 

.5-0 

3  a.m. 

29.  974 

38.0 

37- 0 

Fog. 

10 

S.E. 

2.7 

3  a.m. 

29.899 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8-3 

6  a.  m. 

29-  951 

.3H.5 

38.5 

Fog. 

10 

S.  E. 

3-0 

6  a.  ni. 

29.  819 

33-0 

35-  0  1        N. 

10 

N.E. 

10.3 

9  a.  m. 

29.911 

40.0 

40.0 

Fog. 

10 

s. 

4.3 

9  a.  m. 

29-715 

34-0 

34- 0 

N. 

10 

N.E. 

12.0 

Noon. 

29.  801 

46.5 

45-5 

C.K. 

10 

s. 

5.0 

Noon. 

29.526 

37-0 

37-0 

N. 

10 

N.E. 

12.7 

3  V-  "I- 

29-  657 

49-3 

48.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7-7 

3  p.  m. 

29.311 

39-5 

39-5 

N. 

10 

N.E. 

13-7 

6  p.  ni. 

29.613 

55- 0 

52-5 

C.K. 

10 

S.W. 

"•3 

6  p.  m. 

29. 197 

38-5 

.38.  5 

N. 

10 

N.E. 

13.0 

9  p.m. 

29.711 

41.0 

40.  0 

N. 

10 

N.W. 

15.0 

,9  p.m. 

29.  140 

34- 0 

33-0 

Snow. 

10 

N.W. 

14.3 

Mean. 

29. 830 

43-7 

42.7 

9-1 

6.5 

Mean. 

29-  573 

35- 0 

34.8 

10.  0 

II.  2 

January  25. 

January  30. 

1    Midn't. 

29.  793 

34-5 

32-5 

Hail. 

10 

N.W. 

19.0 

Midn't. 

29.  125 

34-5 

34- 0 

N. 

10 

N.  N.  W. 

12.3 

3  a.  m. 

29.917 

28.0 

27.0 

C.K. 

10 

N.W. 

19-3 

3  a.m. 

29.  160 

33-5 

32.0 

K. 

10 

N.  W. 

14-7 

6  a.  m. 

30. 040 

24.0 

23.0 

C.K. 

8 

N.W. 

15- 0 

6  a.  m. 

29-  153 

33-0 

29. 0 

C.K. 

8 

N.W. 

24.0 

9  a.  m. 

3«-  '65 

22.0 

20.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

12.7 

9  a.  m. 

29.411 

31-5 

30.0 

C.K. 

4 

N.W. 

22.  0 

Noon. 

30.  205 

24.0 

22.0 

C.K. 

8 

N.W. 

13-7 

Noon. 

29-  455 

36.0 

32.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

24.7 

!      3pm- 

30.  178 

29.0 

24.8 

C.K. 

3 

N. 

12.  0 

3  P-  ni- 

29-  540 

37-0 

34-0 

C.K. 

4 

N.W. 

28.3 

6  p.m. 

30.  220 

36.0 

24.0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

10. 0 

6  p.  ni. 

29.  650 

33-0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

24-3 

9  p.m. 

30.260 

22.0 

21.0 

Clear. 

0 

N. 

5-3 

9  p.  ni. 

29.708 

32-0 

30.5 

Clear. 

0 

S.W. 

9-3 

Mean . 

30-097 

26.2 

24-3 

5.6 

13-4 

Mean. 

29.400 

33-8 

31-5 

4.6 

.... 

20.  0 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


January  31. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter, 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.m. 
9p.n1. 


Mean. 


29.  714 
29.  697 
29.  707 
29.739 
29.  741 
29.  705 

29-  745 
29.  797 


29.731 


fS  0 


29.  o 

28.0 
28.0 
36.0 
50.0 

52.6 
46.5 
39- o 


«  o 


28.5 
27-5 
27-5 
34- o 
42.0 
43-2 
40.5 
34-6 


Clouds. 


38.  6  1     34.  7 


Clear. 
Clear. 
C.  K. 
C.  K.  S. 
C.  K. 
C.  K. 
C.  K. 
C.K. 


O 


O 


Wind. 


Direc- 
tion. 


3 
2 
I 
6 

7 
10 


3-6 


S.  W. 

s.  w. 

s. 

s.  w. 

s.w. 

N.  E. 
N.  E. 

N.  E. 


3-0 
3-3 
2.3 
2.7 

1-7 

4.0 
5-0 

8.7 


3.S 


February  i. 


February  5. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  in. 


Mean . 


in. 

29.  801 

29-  973 

30.  027 
30. 120 
30.  150 
30.  121 
30. 123 
30.  121 


30-  054 


I-. 

;_ 

<v 

v 

r; 

•^  ij 

i-  S 

H  ^ 

1  s 

m  0 

«  0 

>.S 

tjE 

0 

^ 

0 

0 

23.0 

21. 0 

17.0 

16.0 

15.0 

14.0 

18.5 

16.5 

24-5 

21.5 

26.0 

24.0 

25-5 

24.0 

23-5 

22. 0 

21.6 

19.9 

Clouds. 


C.K. 

Clear. 

Clear. 

C.K. 

C.K. 

Clear. 
C.K.S. 
.C.  S. 


t: 

o 


wind. 


Direc- 
tion. 


N.  W. 
N.  W. 

N. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.  W. 

N. 


February  6. 


■a! 
> 


15-3 
20.3 

18.3 
I5-0 
16.7 
II. o 
6.0 
2.3 


13- I 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  ni- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


29.773 
29.  721 
29.  648 
29.  650 
29.  659 
29.  661 
29.  799 
29.  909 


29.  728 


38.0 
36.0 
35- o 
35- o 
39- o 
41.0 
34- o 


36.0 


35- o 
34- o 
33-5 
33- o 
36.5 
36.0 
30.0 
27.0 


33-1 


C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
C.K. 


10 

10 

10 

10 

9 

4 

3 

3 


N.  E. 
N.  E. 

N. 
N.  E. 
N.W. 
N.W. 

N. 

N. 


7-4 


6.0 

5-3 

4-7 

4-7 

5,3 

14-3 

21.  7 

10.3 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  ni- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


9.0 


Mean . 


30.  130 
30. 084 
30.  061 
30.  082 
30.  060 

29-995 
29.  983 

29-  995 


30. 049 


23-5 

22.5 

23.0 

22.  0 

24.  0 

22.0 

28.0 

25.0 

39- 0 

34- 0 

42.0 

35- 0 

40.  0 

34-7 

34- 0 

30-5 

31-7 

28.2 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
Clear. 
C.  S. 
Clear. 


10 
7 
3 


4-  I 


N. 

N. 

N. 

N. 
S.W. 
S.W. 

s. 
s. 


February  2. 


February  7. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  ni- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.  970 

29.  982 

30.  005 
30.  097 
30. 046 
29.  939 
29.  891 
29.  827 


29. 970 


26.0 
25.0 

23-5 
28.  o 

36.5 
38.0 

35- o 
32.2 


24.0 
24.0 
23.0 
26.  o 
33- o 
34-5 
30-5 
29.  o 

29.3       28.0 


Clear. 
Clear. 

C.K. 
Clear. 

C.K. 

C.K. 
C.K.S. 

C.K. 


2.5 


N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 

S. 
S.  W. 

S. 

S. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  m- 
6  p.  m. 
9p.m. 


Mean, 


29-  958 
29.  945 
29.  923 
29.904 
29.  847 

29-  751 
29.  725 
29.  705 


30-5 
30.0 
29.  6 
31.0 
38.0 
47.0 
45- o 
44.0 


29-  845       36.  9 


28.0 
28.0 
27.0 
29.0 
34- o 
40.0 

39-5 
41.  o 


33-3 


Clear. 
Clear. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
K. 


o 
o 
9 
9 
9 
6 
10 
10 


6.6 


Febru.^ry  3. 


F-ebruary  8. 


4-4 


S. 

5-7 

s. 

,S.o 

s. 

4-3 

s. 

2.3 

S.  E. 

5.3 

S.  W. 

7.0 

S.  W. 

,S.3 

s. 

4-3 

4.9 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


29. 748 

35- 0 

31.0 

29.607 

36.0 

33- 0 

29. 566 

37-5 

35-0 

29-  565 

39-0 

38-5 

29-  536 

41.5 

41.0 

29-514 

46.0 

45- 0 

29-  534 

44-0 

44.0 

29-  523 

44.0 

44.0 

29-574 

40.4 

39-9 

C.K. 
C.  K. 

N. 

N. 

N. 
C.K. 

N. 

N. 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


s. 

10.  0 

s. 

10. 0 

s.  w. 

6.7 

s.  s.  w. 

.3.3 

s. 

.3-3 

N.E. 

i.-^ 

S.  E. 

3-f 

N.E. 

1-7 

Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


4-9 


Mean. 


29.  664 

43-0 

40.5 

29. 651 

41.0 

37-5 

29. 651 

41. 0 

38.0 

29.  688 

42.5 

39- 0 

29.  702 

48.5 

44-0 

29.  670 

47-0 

44.0 

29.  702 

45-5 

44-7 

29.  684 

44.0 

43- 0 

29.  676 

44-1 

41-3 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 

N. 

C.K. 

N. 

N. 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


S. 

s.  w. 

s.  w. 

s.  w. 

s. 

S.  R. 
E. 

N.E. 


February  4. 


February  9. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.  481 
29. 436 
29.446 
29.  442 

29-  451 
29.  406 
29.  564 
29.  737 


29-  495 


42.  2  , 
41.0  ! 
35- o  j 
35-5 
35- o 
34- o 
29-5 
J9-o_\   

35-2  I  34.8 


42.0 

N. 

41.  0 

N. 

.35-0 

N. 

,35-0 

K. 

.34-  5 

N. 

34- 0 

N. 

29.0 

Snow 

28.0 

C.K. 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
3 


9-1 


N.E. 

N. 

N. 
N.E. 

N. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


6.0 

8.7 
8.0 
5-0 

5-7 

8.0 

12.  7 

II.  o 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


29.  641 

29.  570 
29.  468 
29-  458 
29  452 
29.  448 
29.471 
29-  493 


43. 
43- 
45 
44 
45 
45 
45 
41 


».  I 


Mean .  I  29.  500   44. 


2 

43-2 

5 

43-5 

0 

45-0 

0 

43-6 

5 

45- 0 

5 

45-0 

5 

45-0 

5 

40.5 

2 

43-2 

Fog. 

N. 

N. 

N. 
Fog. 
C.K. 
C.K. 

K. 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


4-7 
4-3 
3-0 

2-3 

2.0 
2.  o 
3-0 
4-3 


3-2 


E. 

6.0 

E. 

7-7 

N.E. 

8-7 

N.E. 

9-3 

N.E. 

6.0 

N. 

5-7 

N.E. 

6.0 

N.E. 

8.0 

7-2 


OBSERVATIONS  FOR  1894. 


47 


February  10. 

February  15. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

BulbTher- 
ometer. 

Clouds. 

0 
0 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbTher- 
ometer. 

BulbTher- 
ometer. 

Clouds. 

1 
0 

Wind 

Direc- 

'5 

Direc- 

'0 

u 

Q 

r 

(2 

tion. 

■3 
> 

r 

1 

tion. 

Velo 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ra. 

Midn't. 

29.498 

40.  0 

40. 0 

Fog. 

10 

N.E. 

6.7 

Midn't. 

29.  615 

27.  0 

26.5 

Sleet. 

10 

N.E. 

12.3 

3  a.  m. 

29.  456 

39-5 

39-5 

Mist. 

10 

N.  E. 

6.7 

3  a-  m- 

29.  424 

30.0 

29.6 

N. 

10 

N. 

6  a.  m. 

29.  496 

40.5 

40- 5 

Mist. 

lo 

N.  W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  298 

30. 0 

29.2 

C.K. 

10 

N.  W. 

9  a.  m. 

29.  569 

41-5 

41.0 

C.K. 

10 

N.  N.  E. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  275 

28.0 

27.0 

C.K. 

9 

N.W. 

Noon. 

29.611 

51- 5 

47.0 

C.K. 

6 

S.W. 

5-7 

Noon. 

29-  235 

32.5 

31-5 

C.K. 

7 

N.W. 

3  p.m. 

29.  610 

58.0 

49-5 

C.K.S. 

I 

s.w. 

6.3 

3  P-  m- 

29.  264 

36.0 

34- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

13.0 

6  p.  m. 

29.690 

49.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

12.7 

6  p.  m. 

29-  393 

31.0 

29.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

22.0 

9  p.m. 

29.  814 

45- 0 

42.5 

C.K. 

2 

N.  W. 

8.0 

9  p.m. 

29-  556 

26.5 

24.5 

C.K. 

10 

N.W. 

22.0 

Mean. 

29-  593 

45-6 

43-1 

6.4 

7.2 

Mean. 

29.  382 

30.1 

28.9 

7.6 

17-3 

February  ii. 

February  16. 

Midn't. 

29-  834 

42.0 

36.2 

C.K. 

3 

S. 

5.3 

Midn't. 

29.  6ii 

25.0 

24.0 

C.K. 

9 

N.W. 

17-3 

3  a.m. 

29. 852 

40.0 

34- 0 

C.K. 

3 

W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  664 

24.0 

22.6 

C.K. 

9 

N.W. 

15- 0 

6  a.m. 

29.  864 

38.0 

33- 0 

C.K. 

2 

W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  785 

22.5 

21.8 

C.K. 

3 

N.W. 

13-7 

9  a.  m. 

29. 924 

44.0 

37- 0 

C.K. 

3 

W. 

4-3 

9  a.  m. 

29. 890 

27.0 

25.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

15-3 

Noon. 

29.  908 

52.0 

40.5 

C.K. 

3 

N.W. 

9-3 

■    Noon. 

29- 965 

30.0 

26.0 

C.K. 

3 

.N.W. 

23-7 

3  p.  m. 

29.903 

52.0 

40.  0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

12.  0 

3  p.m. 

30.  020 

30.5 

26.5 

C.K. 

3 

N.W. 

19.0 

6  p.m. 

29-  933 

46.  0 

38.5 

C.  K.  S. 

8 

N.  W. 

6.0 

6  p.  m. 

30-095 

27.0 

24-5 

C. 

2 

,N.  W. 

15- 0 

9p.m. 

29.  974 

39-5 

34-5 
36.7 

C.S. 

I 

N. 

5-0 

9  p.m. 

30. 191 

25.0 

23.0 
24.2 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

Mean . 

29.899 

44-2 

4.0 

6.2 

Mean . 

29.903 

26.4 

4.0 

15-4 

February  12. 

February  17. 

Midn't. 

29-  957 

35- 0 

31.0 

C.K. 

3 

N. 

6.3 

Midn't. 

30.217 

21. 0 

20.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

3-7 

3  a.m. 

29.  942 

.33-  0 

•30.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

3  a.m. 

30. 199 

21.5 

20.5 

C.K. 

I 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  914 

30-5 

28.,'i 

C.K. 

10 

N.  W. 

II.  0 

6  a.  m. 

30.  200 

22.0 

21.0 

C.S. 

I 

>\W. 

3-3 

9  a.m. 

29.  847 

28.0 

27-5 

Sleet. 

10 

N.E. 

1.V7 

9  a.  m. 

30.218 

26.0 

26.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29. 690 

27-5 

27.  0 

N. 

10 

N.E. 

16.3 

Noon. 

30. 151 

39-6 

32.5 

C.K. 

9 

S.W. 

9-3 

3  p.m. 

29-  452 

30.5 

30.0 

N. 

10 

N.E. 

5-3 

3  p.m. 

30. 042 

46.0 

39- 0 

C.K. 

9 

S. 

15-7 

6  p.m. 

29. 320 

33- 0 

32.5 

N. 

10 

N.E. 

II.  0 

6  p.m. 

30.007 

44-5 

,38.  .5 

C.K. 

7 

S. 

12.3 

9  p.m. 

29.  267 

33-7 

33- 0 

N. 

10 

N.E. 

10. 0 

9  p.m. 

•29. 985 

44.0 

40.  0 

C.K. 

5 

S.W. 

11.7 

Mean. 

29. 674 

31-4 

29.9 

9-1 

10. 0 

Mean. 

30. 127 

33-1 

29.7 

5-2 

8.0 

February  13. 

February  18. 

Midn't. 

29. 231 

28.0 

27-5 

C.K. 

10 

N.W. 

8.3 

Midn't. 

29.886 

43- 0 

41.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

10. 0 

3  a.m. 

29. 324 

26.3 

25.2 

Snow. 

10 

N.W. 

II.  7 

3  a.m. 

29. 786 

44.0 

43- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

7-3 

6  a.m. 

29. 476 

27.0 

25.5:     C.K. 

10 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

29.  739 

45- 0 

44- 0 

N. 

10 

S.W. 

14.7 

9  a.m. 

29.608 

28.0 

26.5 

C.K. 

10 

N. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  732 

52.0 

49.0 

C.K. 

10 

S.W. 

16.0 

Noon. 

29. 707 

33- 0 

31.0 

C.K. 

9 

N. 

5-7 

Noon. 

29.  747 

61.  0 

53-5 

C.K. 

8 

S.W. 

H-3 

3  p.  m. 

29-  773 

36.0 

32.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

10.7 

3  P- 11'- 

29-  758 

57-5 

49-5 

C.K. 

8 

N.W. 

10.7 

6p.m. 

29. 872 

31-5 

30.0 

C.K.S.. 

2 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  791 

52.5 

46.0 

C.K. 

8 

N.W. 

6.3 

9  p.m. 

29.969 

29.2 

28.0 

C.K.S. 

I 

N. 

7-3 

9  p.m. 

29.  820 

48.0 

43- 0 

C.K. 

5 

N.E. 

4-7 

Mean. 

29. 620 

29.9 

28.2 

.... 

6.9 

8.6 

Mean. 

29.  782 

50.4 

46.1 

8.6 

10.5 

February  14. 

February  19. 

Midn't. 

30.005 

26.  0 

24-5 

C.K. 

10 

N. 

6.3 

Midn't. 

29.  832 

45- 0 

40.0 

C.K. 

8 

N.E. 

5-3 

3  a.m. 

30. 039 

25.0 

24.0 

C.K. 

10 

N. 

6-3 

3  a.m. 

29.808 

42.5 

40.0 

C.  K. 

6 

N.E. 

5-3 

6  a.  m. 

30.  053 

24.0 

23.0 

C.K. 

10 

N. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  846 

41.  0 

39- 0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

6.0 

9  a.m. 

30-  103 

24.0 

23.0 

C.K. 

10 

N. 

4-3 

9  a.  m. 

29.812 

43- 0 

40.0 

C.K. 

10 

N. 

4.3 

Noon. 

30.066 

26.5 

25.0 

C.K. 

10 

N. 

5-3 

Noon. 

29.  770 

52.0 

47.0 

C.K. 

9 

S.W. 

5-7 

3  p.m. 

29.  825 

30.0 

29.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

3  P-  m. 

29.  672 

56.5 

50.0 

C.  K. 

6 

S.E. 

5-0 

6  p.m. 

29-  859 

29-5 

28.5 

N. 

10 

E. 

5-0 

6  p.  m. 

29. 620 

56.0 

49-5 

C.K. 

6 

S. 

5-7 

9  p.m. 

29-  795 

28.0 

27.0 

Snow. 

10 

N.E. 

5-7 

9  p.m. 

29-  564 

505 

47- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

6.0 

Mean. 

29.968 

26.6 

25.5 

10.  0 

5-6 

Mean . 

29.  740 

48.2 

44.1 

7.2 

5-4 

48 
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February  25. 
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Time. 
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Clouds. 
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c 
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Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 
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Clouds. 
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t; 
0 

tion. 

13 

^B 

*-  B 

t 

tion.  . 

_o 

■ 
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fu 
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rs 

(S 
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in. 

0 

0 

m. 

.  in. 

0 

0 

ni. 

Midn't. 

29.  722 

45- 0 

42.5 

C.K. 

3 

N.  W. 

13-7 

Midn't. 

30.  497 

13.5 

13.0 

C.K. 

5 

N.E. 

6.0 

3  a.m. 

29.  779 

40.5 

37.0 

C.K. 

4 

N.W. 

10.0 

3  a.  m. 

30.  488 

12.5 

12.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

6  a.  ra. 

29.  840 

38.0 

35-5 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

4-3 

6  a.  m. 

3°-  534 

12. 0 

II. 0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  930 

40. 0 

35- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

10.3 

9  a.  ni. 

30.  461 

13.0 

11. 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

7-3 

Noon. 

29.  977 

42.0 

36-5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

7.0 

Noon. 

3°-  370 

14.0 

12.5 

Snow. 

10 

N.E. 

9.0 

3  p.m. 

29-  893 

48.0 

41.  0 

C.K. 

4 

N. 

3-7 

3  p.  m. 

30. 231 

17.0 

16.0 

Snow. 

10 

N.E. 

"■3 

6  p.  m. 

29. 873 

44-5 

39- 0 

C.K. 

6 

S.E. 

4.0 

6  p.  ni. 

30. 097 

19.0 

18.0 

Snow. 

10 

N.E. 

13.0 

9  p.m. 

29-  854 

41.5 

36.0 

C.K. 

7 

S.  E. 

7-7 

9  p.  ni. 

29.  965 

21.5 

21.0 

Hail. 

10 

N.E. 

19-3 

Mean. 

29. 858 

42.4 

37.8 

5-5 

7.6 

Mean. 

30.  330 

15-2 

14.4 

9.2 

10. 0 

February  21. 

February  26. 

Midn't. 

29.800 

38.0 

36.0 

Clear. 

0 

S.W. 

7-7 

Midn't. 

29.  670 

29.0 

28.0 

Sleet. 

10 

N.E. 

16.7 

3  a.m. 

29. 732 

38.5 

37- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

4-7 

3  a.  m. 

29. 401 

31.0 

30.5 

K. 

10 

N.E. 

24.0 

6  a.m. 

29. 722 

38.0 

37- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  267 

33- 0 

32-5 

N. 

10 

N.E. 

23.7 

1     9  a.  m. 

29. 782 

46.8 

38.0 

C.K. 

9 

N. 

5.0 

9  a.  m. 

29. 307 

33-4 

33- 0 

Sleet. 

10 

N.E. 

21.7 

Noon. 

29.  720 

43- 0 

37- 0 

C.K. 

9 

N. 

13-3 

Noon. 

29.490 

36.0 

34- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

II. 0 

3  p.m. 

29. 810 

4r.  0 

35-5 

C.K. 

10 

N.W. 

13-3 

3  P-  m- 

29.  612 

38.0 

35- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

21.7 

6  p.m. 

29.844 

35- 0 

33- 0 

C.K. 

10 

N. 

8.7 

6  p.  ni. 

29-  715 

37-5 

36.0 

C.K. 

7 

N. 

20.  7 

9  p.m. 

29. 882 

29.0 

28.0 

Snow. 

10 

N. 

1-3 

9  p.m. 

29.  840 

36.0 

33-5 

C.K. 

6 

N.W. 

10. 0 

Mean . 

29. 786 

38.7 

35.2 

8.4 

7-  I 

Mean. 

29-  538 

34.2 

34-1 

91 

.    .    .    . 

i8.7 

February  22. 

February  27. 

Midn't. 

29.  920 

28.0 

27. 0       Snow. 

10 

N.E. 

4-3 

Midn't. 

29.960 

30.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-3 

3  a.m. 

29.  91 1 

27-5 

26. 5        Snow. 

10 

N.E. 

5-3 

3  a.  m. 

30.005 

27.0 

26.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29. 914 

27.0 

26.0  :         K. 

lO 

N. 

5-0 

6  a.  m. 

30.  054 

25.0 

24.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29. 940 

29.0 

28.0           K. 

10 

N. 

4-3 

9  a.  m. 

30. 122 

32.0 

26.5 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

2.7 

Noon. 

29-  9J6 

31.0 

28.  0  1      C.  K. 

10 

N.W. 

2.7 

Noon. 

.30. 144 

39-3 

32.0 

C.K.S. 

7 

S.E. 

2.7 

3P.111- 

29.  894 

32. 0 

29.5  1      C.K. 

10 

S. 

2.7 

3  P-  m. 

30.  104 

42.0 

33-5 

C.  K. 

8 

S.E. 

4.0 

6  p.m. 

29.880 

30.5 

29.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

6  p.  m. 

30.  lOI 

36.0 

34-5 

C.K. 

4 

E. 

4-3 

9  p.m. 

29.  870 

30.0 

29.0 

C.K. 

8 

S.W. 

4-7 

9  p.m. 

30.  122 

31.0 

30. 5 

C.  K. 

3 

E. 

3-7 

Mean . 

29.908 

29.4 

27.9 

9.8 

4.0 

Mean. 

30.  076 

32.8 

29-5 

3.8 

4.0 

February  23. 

February  28. 

Midn't. 

29.  867  V 

30-5 

30.0 

C.K. 

4 

S.W. 

4-7 

Midn't. 

30.  127 

29-5 

29.  0 

C.K. 

3 

N.E. 

3-3 

3  a.m. 

29.  870 

28.0 

27-5 

Clear. 

0 

w. 

5-0 

3  a.  m. 

30.096 

26.5 

26.0 

C.K.S. 

2 

N.E. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  938 

27.0 

26.5 

C.S. 

I 

N. 

7-3 

6  a.  m. 

30.096 

25.0 

24-5 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

1-7 

9  a.  m. 

30.  050 

28.0 

26.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.3 

9  a.  ni. 

30.  078 

29.0 

28.0 

C.K. 

9 

E. 

3-3 

Noon. 

30.  074 

31.0 

28.0 

C.K. 

3 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

30.  048 

38.0 

35- 0 

C.K. 

7 

S. 

5-7 

3  P-  ni. 

30.  050 

33- 0 

30.0 

C.K. 

4 

N.W. 

12.3 

3  P-  ni. 

29.  983 

45- 0 

40.0 

C.K. 

5 

S.E. 

S-o 

6  p.  m. 

30.  100 

30.0 

28.0 

C.K. 

6 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 

29.971 

42.  0 

38.0 

C.K. 

8 

E. 

S-o 

9  p.  m. 

30.  179 

25.0 

24.  0 

C.K. 

6 

N. 

9-3 

9  p.m. 

29-  975 

35.5 

34.5 

C.  K. 

8 

S.E. 

3-3 

Mean  ■ 

30.  016 

29.  I 

27-5 

3-2 

8.2 

Mean. 

30. 047 

33.8 

31-9 

6.4 

3-7 

February  24. 

March  i. 

Midn't. 

30. 248 

21.2 

20.5 

C.K. 

I 

N.  W. 

9.7 

Midn't. 

29. 946 

34- 0 

33- 0 

C.K. 

2 

N. 

2.0 

3  a.m. 

30.  266 

16.  .s 

15-5 

C.S. 

I 

N.W. 

8.7 

3  a.  m. 

29.  918 

32-5 

31-5 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

2.3 

6  a.m. 

30.390 

14.0 

13.0 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

8.7 

6  a.  m. 

29. 926 

32.0 

31.0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

3-0 

9  a.  m. 

30-476 

14.0 

12.  0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

10.3 

9  a.  ni. 

29-  938 

36.0 

34- 0 

C.K. 

I 

N.E. 

3-7 

Noon. 

30.  483 

17.0 

16.0 

C.K. 

6 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

29.  894 

49-3 

43- 0        C.K. 

I 

vS.  E. 

2.3 

3P-ni. 

30.  469 

20.5 

18.5 

C.K. 

7 

N.W. 

8.7 

3  P-  m- 

29.844 

53- 0 

45-5        C.K. 

3 

S. 

3-7 

6  p.  m. 

30.497 

18.0 

17.0 

C.K. 

7 

N.E. 

8.0 

6  p.m. 

29.  814 

51.0 

44.0 

C.K. 

4 

S. 

3-7 

9  p.m. 

30-  526 

15- 0 

14.0 

C.K. 

4 

N.E. 

6.7 

9  p.m. 

29.  840 

43- 0 

40.  0 

C.K. 

2 

E. 

2.0 

Mean. 

30- 419 

17.0 

15.8 

3.6 

9.0 

Mean. 

29.890 

41.4 

37.8 

2.1 

2.8 

1 
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March  2. 

March  7. 

>> 

!>^ 

0) 

•3  iJ 

OJ 

-§ 

Wind 

V 

-§ 

Wine 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  e 
«  9 

a' 

Wet  Bulb  T 
mometet 

Clouds. 

0 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  T 
niometer 

3  S 
«  0 

Clouds. 

0 
§ 

1 

Direc- 
tion. 

Direc- 
tion. 

in. 

0 

0 

ni. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  821 

39-5 

38-0 

Clear. 

0 

N. 

1-7 

Midn't. 

29.  789 

53-0 

52-0 

C.K. 

8 

S.  W. 

10.0 

3  a.  m. 

29.790 

35- 0 

34-5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  S13 

50.0 

49.0 

C.K. 

6 

S.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  777 

33- 0 

32.5 

C.  K.  S. 

I 

S.  W. 

2.0 

6  a.m. 

29.871 

46.5 

45-0 

C.K. 

4 

N.W. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  778 

49.0 

37- 0 

C.K. 

5 

S.  W. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  924 

52.0 

45- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.  73S 

58.6 

49- 0 

C.K. 

4 

W. 

5-7 

Noon. 

29.  885 

57-5 

47-5 

C.  K. 

I 

N.W. 

11-3 

3  P-  m- 

29-  738 

55- 0 

45- 0 

C.K. 

2 

N.  W. 

17.7 

3  P-  m- 

29.790 

62. 0 

49.0 

C.K. 

I 

S.W. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  Si 7 

47.0 

39- 0 

C.  K. 

4 

N.W. 

18.3 

6  p.  m. 

29-744 

5S.0 

47.0 

C.  K.  S. 

I 

S.E. 

2.3 

9  p.  m. 

29.901 

42.0 

36.0 

C.K. 

4 

N.W. 

9-7 

9  p.  m. 

29-  734 

51-0 

45- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-7 

Mean. 

29-  795 

44-9 

38.9 

2.5 

.... 

7.4 

Mean. 

29.  819 

53.8 

47.4 

.... 

2.6 

6.1 

March  3. 

March  8, 

Midn't. 

29.  942 

38.0 

34.0        C.K. 

4 

N.W. 

9.0 

Midn't. 

29.  710 

48.0 

44.0 

Clear. 

0 

S. 

5-3 

3  a.  m. 

29-  974 

36.0 

33-  5  !      C.  K. 

4 

N.W. 

14.3 

3  a.m. 

29. 668 

45- 0 

43- 0 

C.K. 

6 

S.E. 

2.7 

6  a.  m. 

30.016 

34-0 

33.0;      C.K. 

3 

N.W. 

14-7 

6  a.  ni. 

29.  646 

42.0 

41.  0 

C.  K. 

10 

N.  E. 

3-3 

9  a.  m. 

30- 123 

42.5 

38.0  !      Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

9  a.  ni. 

29-  675 

45- 0 

44-5 

K. 

10 

N.  E. 

2-3 

Noon. 

30.  122 

5I-0 

43- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-7 

Noon. 

29.  706 

55-2 

50.5 

C.K. 

I 

N.W. 

1-7 

3  P-  m- 

30.  072 

53- 0 

45- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

II. 7 

3  P-  m- 

29.  673 

63.0 

53- 0 

C.K. 

2 

N. 

8.3 

6  p.  ni. 

30.  079 

49.0 

41.5 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  701 

59-8 

48.0 

C.K. 

I 

N. 

7-3 

9  p.m. 

30. 102 

43-8 

38.0 

Clear. 

° 

S.W. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  756 

50.0 

48.0 

Clear. 

0 

E. 

4-7 

Mean . 

30.  054 

43-4 

38.2 

1.4 

II.  I 

Mean, 

29.  692 

51.0 

46-5 

3-8 

4-4 

March  4. 

March  9. 

Midn't. 

3°- 156 

41.0 

38.0 

Clear. 

0 

S.W. 

I.  0 

Midn't. 

29-  774 

45-5 

45-0 

C.K. 

5 

N. 

2-7 

3  a.  m. 

30.  161 

35- 0 

33- 0 

Clear. 

0 

w. 

1-7 

3  a.  m. 

29.  76S 

45-0 

44-5 

C.K. 

9 

N. 

5-7 

6  a.  ni. 

30-  194 

33-5 

31-5 

Clear. 

0 

s.  w. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  777 

44.0 

43-8 

Fog. 

10 

N.E. 

7-7 

9  a.  ni. 

30.  244 

42.5 

,38.5 

Haze. 

0 

S.W. 

1-3 

9  a.  ra. 

29.  804 

42.0 

41.5 

Fog. 

10 

N.E. 

7-3 

Noon. 

30.  230 

53-5 

44.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

6.7 

Noon. 

29.  815 

46.3 

45-0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

3  p.m. 

30.  182 

59- 0 

46.5 

C.  K.  S. 

3 

s. 

9-3 

3  p.  m. 

29.  720 

50.0 

47-6 

C.K. 

10 

S.E. 

4.3 

6  p.  m. 

30.  172 

55-  5 

46.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  737 

50.0 

48.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

2.7 

9  p.  m. 

30. 194 

46.0 

40. 0 

Clear. 

0 

s. 

5-7 

9  p.  m. 

29-  773 

49.0 

46.0 

C.K. 

6 

N. 

4.7 

Mean. 

30.  192 

45.8 

39-7 

.... 

0.  6 

4-5 

Mean. 

29-  771 

46.5 

45-2 

8.8 

5-2 

March  5. 

March  io. 

Midn't. 

30. 197 

41-5 

37- 0 

Clear. 

0 

s. 

6.0 

Midn't. 

29.  769 

47-0 

46.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.3 

3  a.m. 

30.  153 

39- 0 

35- 0 

Clear. 

0 

s. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  815 

47.0 

46.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

30- 163 

37-5 

35- 0 

C.K. 

2 

s. 

3-7 

6  a.  ni. 

29.  861 

47- 0 

46.0 

C.K. 

10 

N. 

6.3 

9  a.  m. 

30.  182 

46.5 

40.8 

C.K. 

2 

s. 

4.0 

9  a.  ni. 

29-  946 

50.0 

47.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

5-3 

Noon. 

30.  1,^8 

65.0 

52.0 

C.K. 

7 

S.W. 

6.7 

Noon. 

29-  943 

55-0 

50.0 

C.K. 

8 

S.E. 

5-0 

3  P-  111- 

30.069 

70.0 

53- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

II.  7 

3  P-  m- 

29.  887 

53- 0 

49.0 

C.K. 

3 

E. 

7-7 

6  p.  m. 

30. 056 

6,3.2 

55- 0 

C.K. 

6 

S.W. 

9-7 

6  p.  ni. 

29.  8S2 

48.0 

46.0 

C.K. 

3 

E. 

6.0 

9  p.  m. 

30-051 

57- 0 

47.0 

C.K. 

7 

s. 

5-7 

9  p.  ni. 

29.  882 

46.0 

45-0 

C.K. 

10 

E. 

6.0 

Mean. 

30. 126 

52.5 

44-4 

3-4 

6-5 

Mean. 

29-  873 

49.1 

46.9 

7-9 

6.0 

March  6. 

March  11. 

Midn't. 

30.017 

54.0 

48.0 

C.K. 

8 

vS.W. 

6.7 

Midn't. 

29.  846 

47- 0 

46.5 

Mist. 

10 

S. 

3-0 

3  a.  m. 

30.005 

52.0 

48.0 

C.K. 

8 

S.W. 

6.0 

3  a,  ni. 

29.  802 

47-5 

47.0 

C.K. 

9 

S. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  997 

50.0 

48.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

5.3 

6  a.  m. 

29-  772 

48.0 

47-0 

C.K. 

10 

S. 

6-3 

9  a.  m. 

30.  (X)4 

56.0 

52.0 

C.K. 

7 

S.W. 

8.7 

9  a.  m. 

29-  775 

49-2 

48.8 

C.K. 

10 

s.  \v. 

8-7 

Noon. 

29.  924 

67.  0 

56- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

14.7 

Noon. 

29-  703 

59-5 

54.5 

C.K. 

6 

S.W. 

10.3 

3  P-  '"• 

29.  774 

69.0 

56.0 

C.K. 

8 

vS.  w. 

18.3 

3  P-  in- 

29.  619 

66.0 

59-0 

C.K. 

10 

s. 

12,  0 

6  p.  ni. 

29.  749 

66.0 

56.0 

C.  K.  S. 

4 

s. 

16.0 

6. p.  ra. 

29.  617 

63.8 

59-0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  75« 

62.0 

56-0 

C.K. 

9 

s.  s.  w. 

10.3 

9  p.  m. 

29-  685 

58.0 

46.0 
51.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

Mean. 

29.904 

59-5 

52.5 

7.  2      ...    . 

10.8 

Mean. 

29. 727 

54-9 

.    .    .    . 

9-2 

6.8  1 

1 

14500 M    O 03- 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


March  12. 

March  17. 

1_ 

X    ■ 

'a 
3 

Wind 

<u 

V 

3 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

7"*    ^- 

M  0 

Clouds. 

0 
G 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■5  B 
m  2 

«  0 

Cloud.s. 

0 
G 

c 

0 

■  1 

Direc- 

"0 

Direc- 

b'' 

0 

tion. 

13 

b^ 

ti  s 

u 

0 

tion. 

Q 

0 

A- 

> 

0 

^ 

A. 

> 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

in. 

Midn't. 

29.  694 

53-5 

44.0 

C.  K. 

9 

N. 

13-7 

Midn't. 

29. 798 

53-0 

42-5 

C.K. 

4 

vS.  W. 

8.7 

3  a.  m. 

29.  698 

50.0 

42.  0 

C.  K. 

9 

N. 

6.7 

3  a.  ni. 

29.  820 

47.0 

40.  0 

C.K. 

9 

S. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  728 

46.0 

39- 0 

C.K. 

10 

N. 

7.0 

6  a.  m. 

29.884 

47.0 

39-8 

C.K. 

9 

N.E. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  782 

49.0 

39-8 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  937 

51.0 

43-0 

C.K. 

9 

E. 

6-3 

Noon. 

29.  747 

52:3 

41.  0 

C.K. 

4 

N.  W. 

9-3 

Noon. 

29.  937 

58.0 

46.5 

C.K. 

9 

S.E. 

6-3 

3  p.m. 

29.  665 

56.0 

43- 0 

C.K. 

6 

S.E. 

5-3 

3  P-  m- 

29.  892 

58.5 

48.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  656 

51.0 

41.  0 

C.K.S. 

2 

N.  W. 

5-0 

6  p,  m. 

29.  905 

56.5 

46.5 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

8.0 

9  p.  m. 

.    29.  670 

48.0 

38.0 
41.0 

Clear. 

0 

N. 

5-0 

9  p.  m. 

29.921 

53-0 

44.0 
43-8 

C.K. 

10 

S.E. 

8-7 

Mean , 

29.  705 

50.7 

6.0 

7-4 

Mean . 

29.  887 

53-0 

8.8 

6.4 

March  13. 

M.arch  18.                                                       j 

MidnH. 

29.  658 

43- 0 

36.2 

C.K. 

5 

S.  W. 

2-3 

Midn't. 

29.  897 

51.0 

45- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  652 

41.  0 

36.0 

C.K. 

5 

S.W. 

1-3 

3  a.  m. 

29.  887 

48.0 

42.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  648 

38.0 

35-5 

C.K. 

3 

s.w. 

2.0 

6  a.  m. 

29-915 

46.5 

42.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6-3 

9  a.  m. 

29-  635 

46.5 

41.8 

C.K. 

I 

s.w. 

3-0 

9  a.  ni. 

29,  929 

48.5 

44.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29.  566 

58.0 

50.0 

C.  K.  S. 

10 

s.  w. 

9.0 

Noon. 

29.907 

58. 0 

52.0 

C.K. 

5 

N. 

3-u  i 

3  p.  m. 

29.440 

61.0 

55- 0 

C.K. 

10 

s.w. 

14.7 

3  P-  m. 

29.  826 

66.0 

58.0 

C.K. 

2 

S. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  405 

60.0 

49.0 

C.K. 

10 

s.w. 

12.7 

6  p.  m. 

29.  773 

63-5 

57-0 

C.  K.  S. 

7 

s.  s.  w. 

7-7 

9  p.m. 

29-  435 

58.0 

49.0 
44.1 

C.K. 

10 

w. 

II.  7 

9  p.  m. 

29.  761 

56-5 

54-5 
49-3 

C.K.S. 

7 

s.w. 

5-7 

Mean . 

29-  555 

50-7 

6.8 

7-1 

Mean . 

29.  862 

54-8 

7-6 

5-4 

March  14. 

March  19. 

Midn't. 

29.  421 

56.0 

47- 0 

C.K. 

ID 

w. 

12.7 

Midn't. 

29-  741 

53-5 

53-0 

C.K. 

9 

s. 

5-3 

1  a.  m. 

29-  459 

50,0 

43- 0 

C.K. 

6 

w. 

14.0 

3  a.  ni. 

29.  701 

54- 0 

53-0 

C.K. 

10 

s. 

5-3 

■      6  a.  m. 

29-  531 

43- 0 

38.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

14.7 

6  a,  m. 

29.  681 

53-0 

52.8 

C.K. 

10 

s. 

6.0 

1      9  a.  m. 

29.  659 

44-5 

37- 0 

C.K. 

I 

N.  W. 

12. 0 

9  a.  ni. 

29-  658 

62.  0 

59-0 

C.K. 

3 

s.  w. 

7-3 

Noon. 

29.  701 

47.0 

38.0 

C.K. 

I 

N.W. 

22.3 

Noon. 

29-  633 

69.  0 

63.0 

C.K. 

8 

s. 

6.0 

3  p.m. 

29.  707 

50.0 

39- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

20.7 

3  P-  !"■ 

29-  595 

77.0 

64.  0 

C.K. 

7 

N.  M'. 

II.  7 

6  p.  m. 

29.  762 

41.  0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

6  p.  m. 

29.681 

70-5 

60.5 

C.  K.  S. 

7 

N.  \V. 

16.7 

9  p.  m. 

29.  853 

40.  0 

34- 0 
39-2 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

9  p.  m. 

29-  734 

64-5 

58.0 

C.  K. 

I 

■    N.W. 

7-3 

Mean . 

29.  637 

46.4 

2.9 

14.4 

Mean. 

29.  678 

62.  9 

57-9 

6.9 

8.2 

March  15. 

March  20. 

U).  0 

Midn't. 

29.880 

36.0 

31.0 

Clear. 

0 

N. 

9.0 

Midn't. 

29-  789 

61.  0 

51-5 

C.  K. 

2 

E. 

3  a.m. 

29.  887 

33' 0 

28.0 

C.K. 

2 

N. 

12.7 

3  a.  ni. 

29-  845 

58.0 

54-0 

C.K. 

9 

N. 

5-7 

6  a.m. 

29.917 

29.  0 

26.0 

C.K. 

4 

E. 

2.0 

6  a.  m. 

29.909 

52.5 

49.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

9.0 

9  a.  m. 

29.  880 

38.2 

.36.7 

C.K.S. 

6 

N.E. 

3-7 

9  a.  ni. 

29-  985 

53-5 

47.0 

C.K. 

6 

N.E. 

9-3 

'       Noon. 

29.831 

40.0 

34- 0 

C.K.S. 

10 

S.E. 

9-3 

Noon. 

29-  974 

60.5 

50-5 

C.K. 

3 

N.E. 

7.0 

3  P-  "1- 

29-  735 

41.0 

36.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

11.7 

3  P- 1"- 

29.  922 

64.0 

52.0 

Clear. 

0 

S.E. 

8-3 

6  p.  m. 

29.  610 

42.2 

38.0 

C.K. 

10 

S. 

"•3 

6  p.  m. 

29.  920 

60.5 

52.5 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

8.0 

9  p.  Ul. 

29.  617 

40.0 

38.0 

N. 

10 

N.E. 

4.3 

9  p.  m. 

29-  925 

53-0 

48.0 
50.6 

Clear. 

0 

S.E. 

8.0 

Mean. 

29-  795 

37-4 

33-5 

6.5 

8.0 

Mean . 

29.909 

57-9 

4.0 

8.2 

March  16. 

March  21. 

Midn't. 

29-  554 

39-5 

39- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-7 

Midn't. 

29.  969 

49.0 

46.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

9-3 

3  a.  m. 

29-  540 

39- 0 

38-5 

C.K. 

10 

S.W. 

2.3 

3  a.  m. 

29.917 

47.0 

45-0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  570 

41.  0 

40.  0 

C.K. 

10 

N. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  893 

44.6 

44.0 

Mist. 

10 

E. 

6.3 

9  a.  ni. 

1     29. 652 

47.8 

45- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  885 

46.5 

46.0 

Fog. 

10 

E. 

4-3 

Noon. 

29.  669 

62.5 

52.0 

C.K. 

9 

N.W. 

10.  0 

Noon. 

29-  831 

49-5 

49.0 

C.K. 

10 

s.  w. 

2.  0 

3  p.  m. 

29.  649 

i     67.0 

53- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

9.0 

3  p.  m. 

29-  747 

54- 0 

52.8 

C.K. 

10 

s.  w. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  685 

I    61.0 

5"'0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  709 

55-0 

54-5 

C.  K.  S. 

9 

s. 

3-7 

9  p.m. 

29-751 

1    54.0 

44.0 

C.K. 

3 

N.W. 

j     6.3 

9  p.  ni. 

29.  728 

54- 0 

53-5 

C.K. 

2 

w. 

3-3 

Mean. 

29-  634 

.5I-5 

45-2 

.... 

7-5 

5.7 

Mean. 

29-  835 

50.0 

48.8 

8.9 

4-7 
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March  22. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  '11- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


29.  712 
29.  703 
29.  719 

29-  743 
29.  723 

29-  635 
29.  666 
29.  612 


e  o 


57- o 
60.0 

59- o 
69.0 
79.0 
79.0 
65.0 
63.0 


29.  689 


66.4 


v 

m  o 
13  S 


55- o 
56.0 
55.0 
62.0 
65.0 
74.0 
63.0 
61.0 


6t.  4 


Clouds. 


Clear. 

C.  K. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.  K. 

C.K. 
C.  K.  S. 

C.K. 


D 

c 
o 

)-< 

o 


o 

2 

3 
3 
I 
8 
10 
3 


3.8 


Wind. 


Direc- 
tion. 


W. 

W. 

W. 
S.  W. 
S.  W. 
S.  W. 
N.  E. 
S.  E. 


4.0 
4-3 
4-3 
4-3 
4.7 
10.3 

7-3 
3-3 


5-3 


March  27. 


Mean 
Time. 


Midn't. 

3  a-  ni- 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  '"• 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Barom- 
eter. 


Mean. 


30-  059 
30.  082 
30.  140 
30.  174 
30-  177 
30.  141 

30-  141 
30.  228 


30-  143 


y  Bulb  Ther- 
mometer. 

an 

m  § 

Q 

^ 

0 

0 

21.9 

20. 0 

20. 0 

19.0 

17.2 

16.0 

26.0 

24.0 

31-5 

27-5 

35.0 
29.  0 

32.5 
26.0 

27.0 
26.0 

2,').  0 

23.8 

1 

Clouds. 


Clear. 
Clear. 
Clear. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
Clear. 


o 


Wind. 


Direc- 
tion. 


N.  W. 
N.  W. 

W. 
N.W. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


> 


14.  o 
11-7 

4-3 
11-3 
13-7 
13-0 
14.0 

8.0 


II.  2 


March  23. 


March  28. 


Midn't. ; 
3  a-  m.  I 
6  a.  m. 
9  a.  m.  I 
Noon. ' 

3  P-  m-  ■ 
6  p.  m.  I 
9  p.  ni. 


29.  629  \ 
29.498  ' 

29-  434  ' 
29.  388  , 

29-508  , 
29-545  i 
29.  640  ' 

29-  797  i 


61.0 
58.0 
58.0 
60.  o 
51.0 

59- o 
50.0 
47.0 


Mean.!     29.555  |     55.5 


51.6 


59- 0 

N. 

57-0 

C.K. 

,57-0 

C.K. 
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Midn't. 

29.  462 

35-0 

33- 0 

K. 

10 

N.W. 

14.0 

Midn't. 

29.  774 

54-0 

47-5 

C.  K. 

2 

S.E. 

6.7 

3  a.  m. 

29-  485 

34-5 

33-5 

K. 

10 

N.W. 

12.7 

3  a.  m. 

29.  752 

48.5 

45-0 

C.  K. 

2 

S.E. 

4.0 

1     6  a.  m. 

29-  528 

34-0 

33-0 

Snow. 

10 

N.W. 

12.3 

6  a.  m. 

29-  774 

45- 0 

43-5 

C.  K. 

3 

N. 

4.0 

1     9  a.  m. 

29-  556 

37-6 

35-0 

C.  K. 

10 

N. 

17.0 

9  a.  m. 

29.  810 

57-0 

49-0 

C.  K. 

3 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.611 

40.3 

36.0 

C.  K. 

10 

N. 

18.0 

Noon. 

29.  800 

66.5 

56.5 

Haze. 

E. 

5-7 

3  P-  HI- 

29.  624 

46.0 

39-5 

C.  K. 

5 

N. 

'9-3 

3  P-  m- 

29-  795 

70.  0 

59-0 

C.  K. 

2 

N.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29. 676 

42-5 

37-5 

C.  K. 

5 

N.W. 

17.0 

6  p.  m. 

29.  811 

64.  0 

55-0 

C.  K. 

I 

S.E. 

10.3 

9  p.  m. 

29.  722 

39-0 

35-5 

C.  K. 

4 

N.W. 

11.7 

9  p.m. 

29.  891 

57- 0 

53-0 

Clear. 

0 

S.E. 

I1-3' 

Mean . 

29-  583 

38.6 

35-4 

8.0 

15-2 

Mean . 

29. 801 

57-8 

51- I 

1-9 

6-5 

Apri 

L  13. 

April  18. 

Midn't. 

29.717 

38.0 

35-0 

C.  K. 

3 

N.W. 

10. 0 

Midn't. 

29. 926 

52.0 

49.0 

C.  K. 

3 

S.E. 

8-3 

3  a.  m. 

29. 686 

37-5 

35-5 

C.  K. 

7 

N.W. 

9.0 

3  a.  m. 

29.  921 

49-5 

47-0 

C.  K. 

2 

S. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  704 

38-0 

35-0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  967 

45- 0 

44.0 

C.  K. 

4 

E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.710 

47-0 

40.5 

C.  K. 

2 

N.W. 

"■3 

9  a.  m. 

30.001 

55- 0 

51.0 

C.  K. 

9 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29.718 

50-5 

41-5 

C.  K. 

2 

N. 

19.  0 

Noon. 

29. 969 

65.0 

56-0 

C.  K. 

8 

S. 

8.0 

3  P-  m- 

29.666 

56.0 

46.0 

C.  K. 

I 

N.W.    . 

19-3 

3  P-  ni- 

29.900 

69.  0 

57-0 

C.  K. 

3 

E. 

13-7 

6  p.  ni. 

29.686 

55- 0 

45-0 

C.  K. 

I 

N. 

19.  0 

6  p.  m. 

29.887 

61.  0 

52.6 

C.  K. 

9 

S.E. 

16.3 

9  p.m. 

29. 723 

50.0 

42.0 
40. 1 

Clear. 

0 

N.W. 

12.7 

9p.m. 

29.911 

55 -o 
56-4 

47.0 

C.  K. 

10 

S.E. 

13-7 

Mean. 

29.  701 

46.5 

3-0 

13-5 

Mean. 

29-  935 

50-4 

1     6.0 

9.2 

Aprj 

I.  14- 

Apri 

I,  19- 

Midn't. 

20. 704 

44.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

'10.7 

Midn't. 

29-  883 

56-0 

52-0 

C.  K. 

10 

S.W. 

11.  7 

3  a.  m. 

29.697 

41.0 

35-0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

3  a.m. 

29-  837 

,58-5 

54-0 

C.  K. 

10 

S.W. 

11-3 

6  a.  m. 

29. 707 

41-5 

35-5 

C.  K. 

2 

N.W. 

14-3 

6  a.  m. 

29.  829 

58-5 

54- 0 

C.  K. 

10 

S.W. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  732 

45- 0 

40.0 

C. 

I 

N.W. 

13.0 

9  a.  m. 

29.821 

62.  2 

58.2 

C.  K. 

10 

S. 

8.0 

Noon. 

29.  684 

61.5 

49- 0 

C.  K. 

I 

N.W. 

13-3 

Noon. 

29-  787 

66.0 

61.2 

C.  K. 

9 

S. 

7-3 

3  p.m. 

29. 630 

64.  0 

47.0 

C.  K. 

I 

N. 

17-3 

3  P-  ni- 

29.  740 

72.0 

65.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  642 

60.  0 

45- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

17-3 

6  p.  m. 

29-  714 

68.0 

62.0 

C.  K. 

8 

S.E. 

8.0 

9  p.  m. 

29. 686 

52.0 

41.  0 

Clear. 

0 

N.E. 

5-7 

9  p.  m. 

29.  714 

63.0 

60.  0 

C.  K. 

8 

E. 

6.3 

Mean. 

29. 685 

51- I 

41.3 

.... 

0.9 

13-2 

Mean. 

29-  791 

63.0 

58-3 

9-4 

8.2 

Apri 

I-  15- 

Apri 

I.  20. 

Midn't. 

29-713 

47-0 

39-0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.0 

Midn't. 

29.688 

64-5 

61.5 

C.  K. 

9 

S.W. 

6-7 

3  a.  m. 

29. 710 

43-5 

36-5 

Clear. 

0 

N. 

10.3 

3  a.  m. 

29.  650 

65.0 

62.0 

C.  K. 

10 

S. 

8-7 

6  a.  m. 

29- 758 

42.0 

36.0 

C.  K. 

2 

N. 

10.3 

6  a.  m. 

29.  676 

64.0 

61. 0 

C.  K. 

9 

S.W. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  788 

52.0 

43- 0 

C.  K. 

3 

N. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  664 

65.0 

60.2 

C.  K.  S. 

10 

vS.W. 

II.  0 

Noon. 

29-  758 

60.0 

49.0 

C.  K. 

1 

S.  W. 

4-3 

Noon. 

29.636  ■■ 

73-0 

64.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

14-7 

3  p.  ni. 

29.712 

64.0 

50.0 

O.K. 

2 

E. 

4-7 

3P-ni- 

29-553 : 

72.0 

63.0 

C.  K. 

9 

s. 

18.7 

6  p.  m. 

29.  722 

60.0 

49-0 

C.  K. 

I 

S.E. 

5-3 

6  p.  m. 

29-512 

71.0 

63.0 

C.  K. 

7 

s. 

16.3 

9  p.  m. 

29-  775 

51-0 

45- 0 

Clear,     i 

0 

S.  E. 

5-7 

9  p.m. 

29-  531 

66.0 

62.0 

N. 

10 

s. 

13.0 

Moan . 

29.  742 

52.4 

43-4 

....         I.  I       .... 

6.5 

Mean . 

29.614 

67.6 

62.1 

9-1 

12.4 

54 
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April  21. 

April  26. 

u 

u 

t^ 

C 

u 

>\ 

S 
J3  l: 

J3  i_" 

3 

Wind 

. 

'^ 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Si- 

BulbT 
lomete 

Clouds. 

ion  Clo 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  T 
oineter 

J-i  a! 

3  E 
M  0 

Clouds. 

n 
0 

Direc- 

>> 

Direc- 

(J 

>.s 

X'^ 

H 

tion. 

^ 

>,c 

tjS 

t 

tion. 

0 

a 

^ 

^ 

> 

U 

0 

0 

£ 

01 

> 

in. 

0 

0 

m. 

■ 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.  561 

55.0 

54.5 

N. 

10 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

29.905 

52.5 

47.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

5.3 

3  a.m. 

29.  557 

54- 0 

53.5 

C.  K. 

10 

N.W. 

3.0 

3  a.m. 

29.903 

48.0 

46.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

6.3 

6  a.  m. 

29-  565 

53.5 

53- 0 

C.  K. 

7 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  923 

47.0 

45-5 

Clear. 

0 

S.  W. 

3.7 

9  a.m. 

29.  586 

55-5 

53.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

5.0 

9  a.  m. 

29.  918 

59-5 

53.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

5.3 

Noon. 

29-  552 

65-5* 

52.0 

C.  K. 

5 

S.  E. 

4.3 

Noon. 

29.  877 

65.8 

55.0 

C.  K. 

I 

S.  W. 

7.0 

3  p.  m. 

29.521 

57.0 

52.8 

C.  K. 

9 

N. 

"•3 

3  p.m. 

29.803 

69.6 

57.0 

C.K. 

3 

S.  E. 

9.3 

6  p.  m. 

29.518 

59.0 

52.0 

C.  K. 

9 

E. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  775 

68.0 

57.0 

C.K. 

3 

S. 

9.7 

9  p.m. 

29.  548 

54- 0 

51.0 

C.  K. 

10 

N. 

5.3 

9  p.m. 

29.  819 

59.0 

58.7 

53.0 
51.7 

C.K. 

2 

s. 

10.  0 

Mean. 

29.551 

56.7 

52.7 

7.9 

.... 

5.3 

Mean. 

29.  865 

I.  I 

7.1 

Apri 

i<  22. 

April  27. 

Midn't. 

29-  558 

50.0 

49.0 

N. 

10 

N.  W. 

9-3 

Midn't. 

29.  800 

54.0 

48.5 

Clear. 

0 

s. 

7-7 

3  a.m. 

29.  528 

49.5 

48.5 

C.  K. 

9 

N.  W. 

6.0 

3  a.  ni. 

29.  776 

51.0 

47.5 

Clear. 

0 

s. 

4.7  i 

6  a.  m. 

29.  538 

50.0 

48.0 

C.  K. 

8 

N.W. 

7.7 

6  a.  m. 

29.804 

51.0 

48.0 

C.  K. 

4 

s.w. 

4.0  ' 

9  a.  m. 

29.  586 

53.0 

49.0 

C.  K. 

9 

N.W. 

9.7 

9  a.  m. 

29.  824 

61.0 

56.0 

C.K. 

2 

s.w. 

5-3 

Noon. 

29  584 

58.0 

52.0 

C.  K. 

5 

N.  W. 

II,  0 

Noon. 

29.  788 

72.0 

59.5 

Haze. 

S.  E. 

5.0 

3  p.  m. 

29-  557 

58.5 

52.0 

O.K. 

9 

N.  W. 

9-3 

3  p.m. 

29.  724 

76. 0 

61.0 

C.  K. 

7 

S.  E. 

5.3 

6  p.  m. 

29.  574 

55.2 

50.0 

C.  K. 

9 

W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  733 

64.  0 

58.0 

N. 

10 

S. 

7.0 

9  p.m. 

29.  622 

51.0 

46.0 

C.  K. 

4 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.  779 

59.0 

56.0 

C.K. 

9 

S.W. 

5.0 

Mean. 

29.568 

53-2 

49.3 

7. 9      .... 

8.0 

Mean. 

29.  778 

61.0 

54.3 

4.6 

....        5.5 

Apri 

I-  23. 

April  28. 

Midn't. 

29.  650 

48.0 

44.0 

O.K. 

4 

N.W. 

6.7 

Midn't. 

29.  779 

56.0 

54- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

3.7 

3  a.  m. 

29.  646 

45.0 

42.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

8.3 

3  a.  m. 

29.  767 

.53.8 

52.0 

CK. 

2 

s.w. 

5.0 

6  a.  m. 

29.680 

44.5 

41-5 

O.K. 

2 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  775 

54.5 

53- 0 

C.  S. 

I 

s.  w. 

3.7 

9  a.  m. 

29.  741 

53.0 

47.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29.  782 

66.5 

61.  0 

C.  K. 

2 

s.w. 

2.7 

Noon. 

29. 733 

57.0 

48.0 

C.K.S. 

8 

W. 

7.3 

Noon. 

29.  729 

76.0 

64.5 

C.  K. 

2 

s. 

6.0  i 

3  p.m. 

29.  699 

61.0 

52.0 

C.  K. 

7 

N.W. 

6.7 

3  p.m. 

29.  656 

81.0 

64.0 

C.  K. 

5 

s.  w. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  723 

57- 0 

49.0 

C.  K. 

8 

N. 

9-7 

6  p.  m. 

29.  647 

68.0 

61.0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

9-7 

9  p.m. 

29.  763 

51.0 

46.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

7.3 

9  p.m. 

29.  649 

64.5 

60.0 

Clear. 

0 

s.w. 

2.3 

Mean. 

29.  704 

52.1 

46.2 

4.4 

7.9 

Mean. 

29. 723 

65.0 

58.7 

2.4 

5.0 

Apri 

L  24. 

Apri 

L  29. 

Midn't. 

29.  756 

47.0 

44.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

29.  743 

65.0 

58.0 

N. 

10 

N.W. 

9-3 

3  a.m. 

29.  758 

45.0 

42.0 

C.  K. 

5 

N.  W. 

8.7 

3  a.  m. 

29. 739 

59- 0 

57- 0 

C.  K. 

9 

N. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  793 

44.0 

41.0 

C.K. 

2 

•  N.  W. 

9-7 

6  a.  m. 

29-  835 

59-0 

55- 0 

C.K. 

9 

N.     • 

10.3 

9  a.  m. 

29. 792 

54- 0 

41. 0 

C.K. 

I 

N.  W. 

II.  0 

9  a.  m. 

29.  903 

61.5 

55.0 

C,  K. 

9 

N.E. 

13.3 

Noon. 

29.  773 

55- 0 

48.0 

C.K. 

lO 

N.  W. 

13.7 

Noon. 

29.  945 

67.  0 

56.0 

C.  K. 

4 

N.E. 

9.7 

3  p.  I". 

29.  759 

56.0 

49.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

"•3 

3  p.m. 

29. 929 

68.0 

56.5 

C.K. 

4 

S.E. 

7.7 

6  p.  m. 

29-  775 

56.0 

48.2 

C.K. 

9 

N.  W. 

II. 7 

6  p.  m. 

29.  949 

66.2 

56.0 

C.K.S. 

I 

S.  E. 

5.3 

9  p.  tn. 

29.809 

50.0 

46.  0 

C.K. 

2 

N.  W. 

8.0 

9  p.m. 

3°.  035 

58.0 

53-5 

Clear. 

0 

s. 

6.0 

Mean. 

29.  777 

50.9 

44.9 

5.2 

10.  0 

Mean. 

29.885 

63.0 

.55.9 

5.8 

8.7 

Apri 

I-  25. 

Apri 

L  30. 

Midn't. 

29.  821 

50.0 

46.0 

C.K. 

8 

N.W.    ■ 

7-7 

Midn't. 

30. 092 

54.0 

50.0 

Clear. 

0 

s. 

6.7 

1     3  a.  m. 

29.  823 

46.0 

43.5 

C.  K. 

10 

N.W. 

8.0 

3  a.m. 

30.098 

50.5 

42.5 

Clear. 

0 

s. 

6.7 

6  a.  ni. 

29.866 

45-5 

43.0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

30. 142 

43-8 

42.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

2.0 

9  a.  ni. 

29.909 

51.0 

46.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

8.0 

9  a.m. 

30.  169 

58.0 

52.0 

C.K. 

2 

s.  w. 

3.3 

Noon. 

29.900 

60. 0 

52.0 

C.  K.  S. 

8 

N.  W. 

5-3 

Noon. 

30.  156 

65.5 

55.0 

C.  K. 

2 

s. 

8.0 

3  p.  ni. 

29.  875 

61.0 

51.0 

C.K. 

9 

N.E. 

5-7 

3  p.m. 

30.109 

69.  0 

59- 0 

C.K. 

1 

s.  w. 

11.3 

6  p.  m. 

29.  861 

60.0 

50.8 

C.K. 

4 

N. 

3-7 

6  p.  m. 

30.  083 

64.0 

54-2 

C.K. 

I 

s. 

13.0 

9  p.  m. 

29.  895 

54.0 

48.2 

Clear. 

° 

S. 

1-7 

9  p.m. 

30.  086 

57.0 

52.  0 

Clear. 

0 

S.E. 

II.O 

Mean. 

29.869 

53.4 

47.6 

7.2 

6.0 

Mean . 

30.  117 

57.7 

50.8 

0.8 

....  1  7.8 

*  Possibly  10°  too  large,  but  maximum  thermometer  seems  to  .sustain  reading  given. 
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May  I. 

May  6. 

Mean  , 
Time. 

Barom- 
eter. 

y  Bulb  Ther- 
mometer. 

it  Bulb  Ther- 
mometer. 

Clouds. 

1 

§ 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 
pa  g 

;t  Bulb  Ther- 
mometer. 

Clouds. 

(A 

1 

a 
0 

Wind 

. 

Direc- 
tion. 

% 

Direc- 
tion. 

1 

u 

Q 

^ 

(2 

^ 

Q 

0 

& 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

30.  069 

52.0 

48.0 

Clear. 

0 

S. 

7.0 

Midn't. 

29.  616 

63.2 

62.8 

C.  K. 

10 

S. 

5-7 

1,  a.  m. 

30.  027 

48.6 

45-7 

Clear. 

0 

s.  w. 

5-0 

3  a.  m. 

29.590 

63.0 

62.  0 

C.  K. 

10 

s. 

8.0 

6  a.  m. 

3°-  013 

49.0 

47.0 

C.  K. 

3 

s.w. 

7-3 

6  a.  m. 

29-  578 

64.0 

63.0 

C.K. 

10 

s. 

7.0 

9  a.  m. 

29.987 

66.0 

58.5 

C.  K. 

2 

s.w. 

4-7 

9  a.  m. 

29-  571 

67.0 

64.0 

C.  K. 
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s.w. 

10.7 
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29-931 
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63.0 

C.  K. 
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C.K. 
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C.K. 
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79.0 
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C.  K. 
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s. 
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74-5 

67.  0 

C.K. 
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S.W. 
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29.  809 

69.  0 

62.5 
57-1 

Clear. 

0 

s. 

4.0 

9  p.  ra. 

29-  453 
29. 526 

74.0 

67  0 

K. 

10 

s.w. 

7.7 

Mean . 

29-  937 

64.9 

1. 2 

6.6 

Mean. 

69.5 

65.4 

8.9 

11.  2 

Ma 

V  2. 

May  7. 

Midn't. 

29.799 

64.6 

64.0 

Clear. 

0 

s. 

4.0 

Midn't. 

29.498 

61. 0 

60.8 

C.K. 

10 

s. 

.8.7 

3  a.  m. 

29.767 

60.6 

59-6 

Clear. 

0 

s.w. 

4.0 

3  a.  m. 

29.471 

61.0 

59-3 

C.K. 

9 

s. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  783  J 

62.  0 

61.0 

C.  K. 

7 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  533 

65.0 

64.0 

C.K. 

2 

w. 

4-7 

9  a.  m. 

29. 789 

75- 0 

66.5 

C.  K. 

5 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

29-  583 

72.5 

64.0 

C.K. 

3 

N. 

7-3 

Noon. 

29. 742 

83.5 

68.0 

C.  K. 

3 

N. 

7-7 

Noon. 

29-  633 

77.0 

60.5 

C.K. 

3 

s.w. 

10.7 

3  p.m. 

29-  673 

85.0 

68.0 

C.  K. 

4 

S.W. 

8.0 

3  p.m. 

29-  598 

80.0 

60.5 

C.K. 

3 

w. 

10.3 

6  p.  ni. 

29.  662 

82.0 

64.0 

C.  K.  S. 

7 

w. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  589 

80.2 

62.0 

C.K. 
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S.W. 

6.0 
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C.K. 

3 

N.W. 
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C.K. 
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C.K. 
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S. 
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3p.ni. 

30.046 

68.0 

61.0 

C.K. 

10 
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58.5 

56.0 

N. 
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N. 
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6  p.  m. 

30.067 
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59- 0 

C.K.S. 

10 

N. 
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6  p.  m. 

29-  538 

57-0 
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N. 

10 
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3-7 

9  p.m. 
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C.K. 
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N. 

4.0 

9  p.m. 
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C.K. 
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52.0 
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N. 
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N. 

10 

N. 
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3  a.m. 
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52.0 

C.K.S. 

7 

N. 

4-3 

3  a.  m. 

29.511 

56.5 

55-5 

N. 

10 

N. 

3-  7 

6  a.m. 

30.  167 

57- 0 

52-5 

C.K.S. 

2 

N.E. 

3-0 

6  a.  in. 

29-  495 

56.0 

55-2 

N. 

10 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

30. 168 

66.0 

58.0 

C.K. 

3 

S.E. 

4.0 

9  a.  ni. 

29.518 

63.6 

61.4 

K. 

10 

N.E. 

3-0 

Noon. 

30-  135 

71.2 

59-8 

C.K. 

I 

S. 

5-0 

Noon. 

29. 524 

71.6 

66.0 

C.K. 

8 

N.E. 

4.0 

3P-ni- 

30-057 

75.0 

60.5 

C.K. 

2 

S. 

7-7 

3  p.  m. 
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77.0 

70.0 

C.  K. 

7 

S.W. 

7.0 

6  p.  m. 
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72.5 

60.5 

C.K. 
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s. 

7.0 

6  p.  m. 
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77.0 

71.0 

C.K. 
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S.E. 
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56.5 
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s. 
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C.K. 
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E. 
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29.  480 
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K. 
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N.E. 

6.0 
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C.  K. 
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S.E. 

3-7 
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N.E. 

4-3 
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71.0 
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C.K. 
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N.W. 
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66.0 
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S.E. 
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Noon. 

29.911 
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64.  0 
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Noon. 
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70.0 

C.K. 
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65.0 

C.K. 
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N.W. 
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75- 0 

C.K. 
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N.W. 
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6  p.  m. 

29.  821 

80.5 

64.  0 

C.K. 
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N.W. 

7.0 

6  p.  111. 
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65-5 

65.0 

C.K. 
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7-3 

9  p.m. 
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71-5 
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C.K. 

3 

W. 
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s. 
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56.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.7 

;     3  a.  m. 

29.  475 

62.0 

60.5 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

2.7 

3  a.m. 

29.  507 

56.0 

54- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

7.7 

t      6  a.  m. 

29.  522 

61. 0 

60.  0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

6.3 

6  a.  m. 

29-  575 

58.0 

55-5 

C.K. 

3 

N.W. 

6-3 

9  a.  m. 

29-  550 

67.0 

61.  0 

C.  K. 

7 

S.E. 

9.0 

9  a.m. 

29.  606 

68.0 

61.5 

C.K. 

I 

N.W. 

5.7 

Noon. 

29.561 

70.0 

60.  0 

C.K. 

7 

S.E. 

10.3 

Noon. 

29.  623 

72.5 

61.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.3 

3  p.  m. 

29.  584 

69.0 

58.0 

C.K. 

4 

S.E. 

10.3 

3  p.m. 

29-  597 

76.2 

63.0 

C.K. 

3 

N.W. 

5-3 

1      6  p.  m. 

29.  634 

66.0 

58.0 

C.K. 

4 

E. 

10.  0 

6  p.m. 

29.  583 

74.0 

62.8 

C.K. 

2 

S. 

4.0 

i      9  P-  m. 
Mean. 

29.  688 

61. 0 

57- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

10.  0 
8.^4 

9  p.  m. 

29.671 

59- 0 

57.0 

N. 

9 

N.E. 

7-3 

29.560 

64.9 

59-3 
Mav 

6.1 

Mean. 

29.  584 

65.2 

58.9 

3-2 

6.3 

22. 

May  27. 

Midn't. 

29-  755 

58.0 

57- 0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

8.7 

Midn't. 

29.  639 

59.0 

55.5 

C.K. 

3 

W. 

4.3 

3  a.m. 

29.  747 

56.5 

56.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

9-3 

3  a.m. 

29-  643 

56.0 

54.5 

C.K. 

3 

w. 

4.0 

6  a.m. 

29.  773 

56.0 

55.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-7 

6  a.  m. 

29.667 

55- 0 

54- 0 

C.K. 

3 

w. 

2.0 

9  a.m. 

29.  757 

57.5 

56.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.0 

9  a.  m. 

29.  673 

69.5 

63.0 

Haze. 

0 

s.  w. 

2.7 

Noon. 

29.  772 

60. 2 

58.0 

N. 

10 

N.E. 

9.0 

Noon. 

29.  661 

76.5 

65.0 

C.K. 

2 

s. 

3-3 

3  p.m. 

29.  729 

64. 0 

59- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

9.0 

3  p.m. 

29.  607 

78.0 

64.  0 

C.K. 

I 

s. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  707 

61.5 

58.0 

C.K. 

7 

N.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29.598 

76.0 

62.0 

C.K. 

3 

s. 

7.7 

9  p.m. 

29.  733 

58.0 

56.0 

N. 

ID 

N.E. 

6.0 

9  p.  m. 

29. 631 

64,0 

60.  0 

Clear. 

0 

s.w. 

9.0 

Mean. 

29.  747 

59- 0 

56.9 

9.4 

8.3 

Mean . 

29. 640 

66.8 

59.8 

1.9 

5.1 

Ma\ 

'  23. 

May  28. 

Midn't. 

29.691 

57.0 

56.0 

K. 

10 

N.E. 

7-7 

Midn't. 

29. 623 

61.  0 

58.0 

Clear. 

0 

s. 

3.7 

3  a.  m. 

29.  643 

58.0 

57- 0 

K. 

10 

N.E. 

2.3 

3  a.  m. 

29. 571 

60.0 

58.0 

C.K. 

5 

S.E. 

3.0 

6  a.m. 

29. 655 

58.8 

58.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  581 

60.5 

,58.5 

C.K. 

7 

s. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  628 

63.0 

60.6 

C.K. 

9 

S.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  556 

67.5 

62.5 

C.  K.  S. 

8 

s. 

6.3 

Noon. 

29.  618 

64.8 

61.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29.521 

72.5 

65.5 

C.K. 

10 

s. 

10.7 

3  p.m. 

29-  579 

67.5 

61.0 

C.K. 

7 

S.E. 

2.3 

3p.  m. 

29.461 

70. 0 

64.0 

C.K. 

9 

s.w. 

6.7 

6  p.  m. 

29-  556 

61.0 

59.0 

N. 

10 

S.  E. 

2.7 

6  p.  m. 

29. 537 

59.0 

53.5 

C.  K. 

9 

N. 

14.0 

9  p.m. 

29-  552 

57- 0 

56.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  658 

51.0 

45.0 

Clear. 

0 

N.W. 

17.7 

Mean. 

29.  615 

60.  9 

58.6 

9-5 

3.6 

Mean. 

29.  564 

62.8 

58.1 

6.0 

8.5 

Ma\ 

'  24. 

MA'S 

!  29. 

Midn't. 

29.  526 

56.0 

55- 0 

C.K. 

7 

N. 

3-0 

Midn't. 

29.  687 

46.  0 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.3 

3  a.m. 

29.  484 

55.5 

54-5 

C.K.S. 

10 

N. 

3-0 

3  a.m. 

29.665 

42.0 

39.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

6  a.m. 

29-  456 

56.2 

55- 0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

5.3 

6  a.  m. 

29. 691 

45- 0 

41.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5.3 

9  a.  m. 

29.440 

62.0 

58.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.3 

9  a.m. 

29.731 

53.5 

47.0 

C.K. 

6 

N.W. 

3.7 

Noon. 

29.411 

68.0 

62.0 

C.K. 

7 

N.W. 

7.3 

Noon. 

29.685 

61.0 

51.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.3 

3  p.m. 

29.411 

62.5 

56.0 

N. 

10 

N.W. 

7-3 

3p.m. 

29.  658 

65.0 

53- 0 

C.K. 

X 

S.E. 

5.0 

6  p.m. 

29.419 

58.0 

55- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

12.3 

6  p.  m. 

29.  638 

63.0 

58.0 

C.K. 

7 

s. 

5-7 

9  p.m. 

29.  441 

54-5 

53.0 

C.K. 

5 

W. 

4-3 

9  p.m. 

29.  672 

57- 0 

52.0 

C.K. 

2 

S. 

4.3 

Mean. 

29.448 

59-1 

56.1. 

8.0 

6.1 

Mean. 

29.  678 

54.1 

47.8 

.       .       .       . 

2.  2 

6.3 

Mai 

'25. 

Ma-s 

^30. 

Midn't. 

29.  429 

55.0 

5I-0 

S. 

I 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  668 

54.0 

51.0 

C.K. 

4 

s. 

7-3 

3  a.m. 

29. 398 

55-5 

52.5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  658 

53.5 

51.0 

C.K. 

4 

s. 

6.0 

6  a.  ni. 

29. 436 

56.0 

52.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

7.0 

6  a.  ra. 

29.  672 

54.0 

51.0 

C.  K. 

3 

s. 

4.7 

9  a.  m. 

29-  454 

62.0 

56.0 

C.K. 

9 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

29.684 

58.5 

54- 0 

C.K. 

10 

s. 

6.3 

Noon. 

29-  455 

68.0 

60.0 

C.K. 

9 

N.W. 

11-3 

Noon. 

29.  656 

64.5 

58.0 

C.K. 

10 

s. 

8.3 

3  p.m. 

29.444 

69.  0 

60. 0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

II.  7 

3  p.m. 

29.590 

65.  3 

60.0 

C.K. 

10 

s. 

5.3 

6  p.m. 

29.466 

68.0 

59-5 

C.K. 

4 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29.  557 

64.0 

60.0 

C.K. 

10 

S.E. 

II. 0 

9p.m. 

29.  502 

62.0 

57-5 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

9p.m. 

29. 532 

62.0 

60.3 

C.K. 

10 

E. 

5.7 

Mean. 

29.448 

61.9 

56.1 

6.9 

8.1 

Mean. 

29.  627 

59-5 

55-7 

.... 

7.6 

.... 

6.8 
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May  31. 

June  5. 

u 
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>, 

i. 

J- 

1 

(U 

Wine 

. 

J3      . 

"^ 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3.  s 

Clouds. 

0 
3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
meter 

3  E 

Clouds. 

Direc- 

>^ 

w  0 

w  0 

0 

0 

m  2 

«  0 

0 

Direc- 

J 

>^« 

tiS 

t; 

tion. 

0 

>,a 

tis 

t; 

tion. 

Q 

^ 

(S 

^ 

0 

^ 

(2 

^ 

ill. 

0 

0 

ni. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  472 

62.0 

61.0 

Rain. 

10 

N.E. 

2.3 

Midn't. 

29-  532 

'  63.0 

61.5 

C.  K. 

10 

N. 

6.7 

3  a.m. 

29-451 

62.  0 

61-5 

Rain. 

10 

S.W. 

2.3 

3  a.  m. 

29-  538 

59.0 

58.0 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

6  a.m. 

29.  489 

58.0 

57.0 

K. 

10 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29-  568 

59-5 

57-0 

C.K. 

6 

N.E. 

5-3 

9  a.m. 

29.  496 

63.0 

58.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

8.0 

9  a.  m. 

29-  576 

63-0 

60.0 

C.K. 

10 

N. 

5-3 

Noon. 

29.  502 

66.5 

58.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

II. 3 

Noon. 

29-  576 

64.0 

62.0 

N. 

10 

S.W. 

3-3 

3  p.m. 

29.490 

63-5 

55.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

9-7 

3  P-  ni- 

29-  536 

73.0 

66.5 

C.K. 

6 

N.W. 

4.7 

6  p.  m. 

29.512 

58-0 

52-0 

C.  K. 

10 

W. 

7.0 

6  p.  m. 

29. 542 

72.0 

63.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-° 

9  p.m. 

29.  526 

55-0 

48.0 

C.  K. 

9 

W. 

6.7 

9  p.  m. 

29.  600 

67.5 

61.5 

C.K. 

8 

W. 

4.7 

Mean. 

29.  492 

61.0 

56.3 

9-4 

6.7 

Mean. 

29. 558 

65.1 

61.2 

8.6 

.... 

4.6 

June  i. 

June  6. 

Midn't. 

29-  532 

51-0 

46.0 

C.  K. 

6 

N.W. 

11.7 

Midn't. 

29.  664 

61.0 

52.0 

C.K. 

10 

s. 

8.7 

3  a.  m. 

29. 522 

47.0 

45.0 

C.  K. 

6 

W. 

9.0 

3  a.  m. 

29.  666 

57-0 

49.0 

C.K. 

10 

s. 

4-7 

6  a.m. 

29-  534 

49-0 

46.0 

C.  K. 

3 

S.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  706 

54- 0 

47-5 

N. 

10 

N.E. 

8.7 

9  a.  m. 

29-  532 

59-5 

51.  0 

C.  K. 

3 

N.W. 

9-7 

9  a.  m. 

29. 755 

48.0 

46.  2 

N. 

10 

N.W. 

8.7 

Noon. 

29.516 

62.  0 

53-0 

C.  K. 

6 

w. 

11-3 

Noon. 

29.  725 

46.5 

46.0 

N. 

10 

N. 

13.3 

3  p.m. 

29. 482 

64.8 

54-0 

C.  K. 

9 

w. 

9.0 

3  P-  ni- 

29.  694 

49.0 

48.6 

N. 

10 

N. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  474 

60.  0 

53-0 

C.  K. 

9 

w. 

4-7 

6  p.  ni. 

29.  678 

50.3 

49.0 

C.K. 

10 

N. 

5-0 

9  p.m. 

29-  505 

56.0 

52-0 

C.  K. 

4 

N.W. 

7.0 

9  p.  m. 

29.  678 

49.3 

49.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29.512 

56.2 

50.0 

5.8 

8.6 

Mean. 

29.  696 

51-9 

48.4 

10. 0 

7.0 

June  2. 

June  7. 

Midn't. 

29-  452 

55.0 

.51.5 

C.  K. 

10 

S. 

4.0 

Midn't. 

29-  656 

48.0 

47.0 

C.K. 

6 

N.W. 

4-7 

3  a.m. 

29.418 

53.0 

51-5 

C.  K. 

8 

S. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  628 

47.5 

46.5 

C.K. 

9 

N.W. 

9.0 

6  a.  m. 

29.  432 

53.0 

51.0 

C.  K. 

3 

S.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29. 652 

49-5 

48.0 

C.K. 

4 

N.W. 

9-3 

9  a.m. 

29.409 

65.0 

57-0 

C.  K.  S. 

7 

S.  W. 

7-7 

9  a.  m. 

29.681 

62.  0 

59-0 

C.K. 

1 

N.W. 

12.  0 

Noon. 

29.416 

69. 0 

60.0 

C.  K. 

7 

w. 

8-7 

Noon. 

29.  681 

62.5 

53-5 

C.  K.  S. 

6 

N. 

13-3 

3  p.m. 

29-  385 

74.0 

61.0 

C.  K. 

8 

w. 

8.3 

3  p.  m. 

29.  616 

68.0 

57.0 

C.K. 

4 

S.  W. 

10. 0 

6  p.m. 

29.388 

75-0 

63-0 

C.  K. 

6 

w. 

5-0 

6  p.  m. 

29.610 

64.0 

55.5 

C.K. 

10 

S.W. 

6.0 

9  p.m. 

29. 432 

63.4 

55- 0 

C.K. 

2 

w. 

7-7 

9  p.  m. 

29. 642 

59-5 

57- 0 
52.9 

C.K. 

7 

S.W. 

5-3 

Mean. 

29. 416 

63.4 

56.2 

6.4 

6.3 

Mean . 

29.  646 

57-6 

5.9 

8.7 

June  3. 

June  8. 

Midn't. 

29.444 

61.0 

53.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

6-3 

Midn't. 

29.  656 

59- 0 

,5,3.0 

C.K. 

9 

N. 

5.0 

3  a.  m. 

29. 434 

56.0 

52.0 

C.K. 

2 

w. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  710 

52.5 

51.0 

C.K. 

9 

N. 

7.3 

6  a.  m. 

29. 454 

59.0 

53-0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  799 

53- 0 

50.0 

C.  K. 

6 

N. 

6.3 

9  a.m. 

29. 482 

73.0 

61.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.7 

9  a.  in. 

29.  830 

59-5 

54- 0 

Haze. 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29. 485 

79.0 

63-5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29.  860 

67.  0 

58.0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.3 

3  p.m. 

29. 465 

83.2 

66.0 

C.K. 

3 

W. 

6.0 

3  p.  m. 

29-  839 

70.  0 

59.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.449 

80.0 

66.0 

C.K. 

6 

S. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  833 

70.0 

60.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4.3 

9  p.m. 

29.483 

72-5 

64.0 

C.K. 

3 

s. 

4.0 

9  p.m. 

29.  859 

62.  0 

56.0 

C.K. 

2 

S. 

2.3 

Mean. 

29.  462 

70.5 

59-8 

2.4 

4.9 

Mean. 

29.  798 

61.6 

55.1 

4-6 

6.0 

June  4. 

June  9. 

Midn't. 

29-453 

66.5 

61.5 

C.K. 

1 

s. 

4.0 

Midn't. 

29.  885 

57.2 

54.0 

C.K. 

3 

S.  w. 

3-7 

3  a.m. 

29-  445 

64.5 

60.5 

C.K. 

3 

s. 

5-0 

3  a.  m. 

29.  892 

56.0 

53.0 

C.K. 

9 

S.  w. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  463 

65.0 

61.0 

C.K. 

2 

s. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  902 

55.0 

54.0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29. 479 

78.0 

66.5 

C.K. 

2 

s. 

4.7 

9  a.  m. 

29.908 

67.0 

63.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29. 520 

88.0 

66.8 

C.  K.  S. 

2 

s. 

7.3 

Noon. 

29.907 

77.0 

67.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5.7 

3P>n. 

29. 430 

87.2 

68.5 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

10.7 

3  p.  m. 

29. 863 

81.5 

67.5 

Haze. 

S.W. 

5.7 

6  p.  m. 

29-  447 

79.0 

68.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29. 840 

77.0 

66.0 

Haze. 

S.W. 

6.0 

9  p.m. 

29- 503 

73-5 

66.5 

C.  K.  S. 

5 

N. 

4-7 

9  p.  m. 

29.  861 

70.  0 

62.5 

Haze. 

S.W. 

4.3 

Mean. 

29. 468 

75-2 

64.9 

3.4 

6.  I 

Mean. 

29. 882 

67.6 

60.  9 

8.4 

4.6 
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June  15. 
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Barom- 
eter. 

St! 

£t3 

Clouds. 

a 
0 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

51 

Clouds. 

c 

0 

Direc- 

'0 

P 

ti 

<2 
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> 

^' 

X  s 
^ 

<2 
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> 

in. 

0 

0 

lu. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  862 

66.0 

61.0 

C.  K. 

3 

W. 

4.0 

Midn't. 

29.989 

58.2 

54- 0 

Clear. 

0 

S. 

3-7 

3  a.m. 

29-  895 

65.0 

60.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  972 

54-0 

51.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  937 

66.0 

60.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29.  986 

55- 0 

52.0 

C.K.S. 

2 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29- 937 

76.0 

69.0 

Haze. 

10 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  989 

68.0 

57-0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-7 

Noon. 

29.  947 

82.0 

72.0 

Haze. 

10 

N.W. 

4.7 

Noon. 

29.  974 

74.0 

60.0 

C.K. 

2 

S.W. 

4-3 

3  P-  ni- 

29.917 

86.5 

73-5 

Haze. 

W. 

3-3 

3  P-  ni- 

29.  913 

78.0 

62.0 

C.K. 

7 

S.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  899 

83.0 

74.0 

Haze. 

W. 

1-7 

6  p.  m. 

29.  863 

75-5 

62.0 

C.K. 

9 

S. 

7-3 

9  p.  m. 

29.909 

73-5 

68.0 

Haze. 

w. 

2.3 

9P-ni, 

29.881 

66.0 

60. 0 

Haze. 

s. 

5-0 

Mean . 

29-913 

74.  s 

67.2 

8.4 

4.5 

Mean. 

29.946 

66.1 

■ 

57-2 

3-1 

4-8 

JUNl 

J  11. 

June  16. 

Midn't. 

29.919 

69.0 

64.0 

C.K. 

3 

w. 

2.3 

Midn't. 

29.  885 

63.0 

58.0 

Clear. 

0 

s. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  915 

.68.5 

64-3 

C.K. 

3 

w. 

3-0 

3  a.  m. 

29.861 

59-3 

57- <i 

C.K.S. 

3 

s. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  948 

67.0 

64.0 

C.K. 

4 

w. 

3-3 

6  a.  m. 

29-837 

61.  0 

59- 0 

C.K. 

7 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  953 

76.0 

69-5 

C.K. 

5 

N.W. 

9.0 

9  a.  m. 

29.  852 

73-0 

65.0 

C.K. 

4 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29-  943 

86.0 

75- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29.  818 

77- 0 

69.0 

C.K. 

10 

s. 

2-3 

3  P-  ">• 

29. 916 

89.0 

73-5 

C.K. 

5 

N.W. 

5-0 

3  P-  m- 

29.  780 

84.0 

73-5 

C.K. 

10 

S.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29-  859 

87-5 

75-5 

C.K. 

I 

N.W. 

1-3 

6  p.  m. 

29.  729 

82.2 

72.  0 

C.K. 

7 

S.E. 

3-7 

9  p.  m. 

29.859 

76.0 

69.0 
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S.W. 

2-7 

9  p.  m. 
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68.5 

C.K. 

3 

S. 
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77-4 

69.4 

'.    .    .    . 

3-2 

4.2 

Mean. 
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JUN] 
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C.K. 
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C.K. 
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C.K. 
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N.W. 
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C.K. 
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s. 
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N.W. 
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C.K. 
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C.K. 
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6 

N.E. 

6.0 

3  P-  m. 

29. 685 

87-5 
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C.K. 
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C.K. 
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3  a.  m. 
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58.0 

56.0 

C.K. 
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N.E. 
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29.  723 
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C.K. 
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s. 
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58.0 
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C.K. 

9 
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72.0 
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C.K. 
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s. 
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N.E. 
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29.  778 
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June  20. 
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Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.m. 
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3  P-  ni- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 
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29. 789 
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Mean .  |     29.  784 
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80.0 
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76.0 
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C.K. 
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June  21. 


June  26. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.  797 

73- 0 

29-  783 

70.0 

29.  813 

70.  0 

29.  820 

81.0 

29.  818 

88.5 

29.794 

90.0 

29.  770 

85.2 

29.  789 

77.0 

29.798 

79-3  1 

! 

70.  o 
67.0 

67-3 

72.0 

71-5 
71.0 

65.5 
69.0 


69.  2 


C.K. 
C.K. 
Clear. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
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S. 

S.W. 

W. 

N.  E. 
N.  W. 
N.  W. 

N. 
S. 


3-3 
2-3 
2.7 
2.7 
4.0 
5.0 
5-0 
3-0 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  "1- 
6  p.  ni. 
9  p.m. 


3-5 


Mean. 


29.  764 
29.  736 
29-  745 
29-  758 
29.744 
29.  65o 
29.  630 
29.  662 


29.712 


78.0 

73- 0 

75- 0 

72.0 

74.0 

71.0 

78-5 

72.5 

80.0 

75- 0 

86.5 

74.5 

77-5 
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74.5 

72.0 

78.0 
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10 
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5-0 
8.7 
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June  22. 


June  27. 
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6  a.  m. 
9  a.  m. 
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6  p.  m. 
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Mean. 


29.806 

73- 0 

68.0 

29. 792 

70.3 

67.0 

29.809 

68.0 

66.0 

29.  814 

84.0 

72.0 

29.808 

91.0 

72.5 

29. 782 
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73- 0 

29. 740 

90.2 

76.0 

29.  774 

79.0 

70.  2 
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80.8 

70.6 
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C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
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C.K.S. 
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S. 
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9  p.  m. 
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29. 638 
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71.5 

29. 656 

73- 0 

71.0 

29.  667 

73- 0 

71.0 

29. 669 

80.0 

79.0 

29.  686 

78.0 

71-5 

29.  659 

85.0 

73-5 

29.  647 

82.0 

73- 0 

29.  6S7 

74-5 

71-5 
72.8 

29.  664 

77-4 

C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.  K. 

C.  K. 

C.  K. 
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9 
9 
6 

3 
10 


7-9 


S.  W. 
S.  W. 
S.  W. 
S.  W. 
N.  E. 
N.  E. 
S.  W. 
S.E. 


6.3 
9-3 
6.0 

4.3 
4.0 

2.7 
3-0 
5-3 


5-1 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  P-  ni. 
6  p.  m. 

9  P-  '"• 
Mean 


June  23. 


June  28. 


29.  777 

76.0 

29-  758 

74-5 

29.812 

73- 0 

29.  820 

84.0 

29.  810 

93- 0 

29-  775 

97.0 

29.  772 

94.  0 

29.  770 

83.5 

29.  787 

84.4 

70.0 

Clear. 
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C. 

67.0 

C.K. 

73- 0 

C.K. 

76.0 
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C.K. 
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C.K. 
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N.  W. 
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N. 
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Noon. 
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Mean, 
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29.  674 
29.  699 
29-  756 
29-  757 
29.  708 
29.  716 
29-  735 


29.  716 
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68.5 

71.0 

67.0 

65.5 

68.0 

81.0 
86.0 

74.5 
71.0 

87.0 
86.0 

72.0 
73- 0 

77.0 

70.5 

78.4 

70.2 

C.K. 
C.  K. 

C. 

C. 
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C.  K. 
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S. 
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N. 
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E. 


4.0 
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5-3 
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June  24. 


June  29. 
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6  p.  m. 
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29.810 
29.  804 
29. 821 

29-  834 
29.  819 
29.  767 
29.  778 
29.  800 

29.  804 
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68.0 

75- 0 

68.0 

76.0 

70.0  1 

87.0 
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77.0 

87.0 
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S. 
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Midn't. 
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s. 
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Barom- 
eter. 

PQ  0 

Cloud.s. 

u 
.2 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  s 

S3  2 

3  s 

Clouds. 

0 
§ 

Direc- 

'0 

tion. 

> 

f 

r 

■5 

tion. 

> 

in. 

0 

° 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  741 

75.0 

70.0 

C.  K.  S. 

3 

S.  W. 

5.3 

Midn't. 

29.  649 

75- 0 

65.0 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

5.0 

3  a.  ni. 

29.  733 

72.5 

70.5 

C.  K.  S. 

7 

S. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  648 

72.0 

64.5 

C.  K.  S. 

5 

N.  W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  750 

71.0 

69. 0 

C.  K.  S. 

4 

E. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  677 

69.  0 

64. 0 

C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

2.0 

1      9  a.  ni. 

29.  784 

84.0 

75.0 

C.  K.  S. 

4 

W. 

2.3 

9  a.  m. 

29.  720 

79.0 

67.4 

C.  K.  S. 

I 

N.  E. 

3-3 

1       Noon. 

29. 770 

90.0 

75.0 

C.  K. 

6 

S. 

3.0 

Noon. 

29.  700 

85.0 

67.3 

C.  K. 

5 

N.  W. 

3.0 

3  P-  "1- 

29.731 

94.5 

73.5 

C.  K. 

4 

s.  w. 

3.3 

3  p.m. 

29  659 

86.5 

69. 0 

C.  K. 

5 

W. 

3-3 

j     6  p.  ni. 

29.  737 

87.0 

75.5 

C.  K. 

4 

S.  E. 

4.7 

6  p.  m. 

29.  621 

84.5 

69. 0 

C.  K. 

4 

S.  E. 

3.0 

9  P- 1"- 

29.  794 

81.0 

75.0 

C.  K. 

4 

S. 

5-0 

9  p.m. 

29.  635 

77.5 

67. 0 

C.  K. 

9 

S. 

3-7 

Mean . 

29.  755 

81.9 

72.9 

4-5 

3.4 

Mean . 

29.  664 

78.6 

66.6 

5.0 

3.7 

JUI,Y  I. 

July  6. 

Midn't. 

29.803 

76.0 

71.0 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

Midn't. 

29.631 

74.0 

69.0 

C.  K. 

6 

S. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  809 

72.0 

69. 0 

Clear. 

0 

s.  w. 

3.7 

3  a.  m. 

29.  597 

72.5 

68.0 

C.  K.  S. 

7 

S. 

4.0 

6  a.m. 

29. 833 

70.5 

67.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

3.3 

6  a.  m. 

29.580 

71.0 

68.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

4.0 

'      9  a.  m. 

29.  864 

81.0 

72.0 

Clear. 

0 

s. 

3.7 

9  a.  m. 

29.  546 

74.0 

70. 0 

C.  K. 

10 

S. 

5-0 

1       Noon. 

29.853 

88.0 

74.5 

C.  K. 

I 

s. 

6.7 

Noon. 

29.  505 

84  0 

73- 0 

C.  K. 

4 

N.  W. 

4.0 

I     3  p.m. 

29.  815 

91.5 

74.8 

C.  K. 

3 

s.  w. 

6.0 

3  p.m. 

29.  462 

78.5 

71.0 

N. 

10 

N.  W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  810 

84.0 

74.0 

C.  K. 

5 

s. 

9-7 

6  p.  m. 

29. 468 

74.0 

68.5 

C.  K. 

6 

N.  E. 

3-7 

9  p.m. 

29.  852 

78.0 

72.0 

C.K. 

3 

s. 

7-3 

9  p.  m. 

29.  494 

68.5 

67.5 

69.4 

• 

C.  K. 

3 

N. 

2.0 

Mean. 

29. 830 

80. 1 

71.8 

1.5 

5.5 

Mean. 

29.  535 

74.6 

7.0 

4-1 

July  2. 

July  7. 

Midn't. 

29. 845 

72.  5 

70. 0 

S. 

1 

s. 

3.0 

Midn't. 

29. 498 

67.5 

67.0 

C.  K. 

I 

S.  W. 

1-7 

3  a.  m. 

29. 834 

71.0 

69.5 

C.  K.  S. 

7 

s. 

2.3 

3  a.  m. 

29.  497 

65.5 

65.0 

C.  K. 

2 

w. 

5.3 

!     6  a.  m. 

29. 834 

72.0 

70.5 

C.  K. 

3 

N.  B. 

1.3 

6  a.  m. 

29. 548 

66.5 

63.5 

C.  K. 

2 

N.  W. 

5.3 

!      9  a.  m. 

29.802 

81.0 

73-5 

C.  K. 

9 

E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  609 

73-5 

63.0 

C.  K. 

I 

N.  W. 

8.0 

{       Noon. 

29.  770 

78.0 

72.8 

C.  K. 

9 

E. 

6.0 

Noon. 

29.  634 

78.0 

61.5 

C.  K. 

I 

N.  W. 

8.7 

3  p.  m. 

29.  713 

77.5 

73.0 

C.  K. 

9 

S.  E. 

4.7 

3  p.m. 

29.  654 

79.0 

60.0 

C.  K. 

2 

N.  W. 

9.0 

6  p.  m. 

29.685 

77.0 

73- 0 

C.  K. 

9 

E. 

2.3 

.6  p.  m. 

29.680 

76.  0 

60.  0 

C.  K. 

I 

N.  W. 

7-3 

9  p.m. 

29. 662 

73.0 

71.5 
71.7 

C.  K. 

6 

S. 

2.3 

9  p.m. 

29.  749 

66.5 

56.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-7 

Mean. 

29.768 

75-2 

6.6 

3.2 

Mean. 

29.609 

71.6 

62.0 

I.  2 

6.4 

JULY  3. 

July  8. 

Midn't. 

29.  674 

71.0 

70. 0  !  C.  K.  S. 

10 

S.  W. 

1.3 

Midn't. 

29.  791 

63.0 

54- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

6.3 

3  a.  m. 

29. 643 

70.8 

70.0 

C.  K.  S. 

I 

w. 

2.7 

3  a.  m. 

29.800 

60.0 

53.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5.3 

6  a.  m. 

29.666 

71.0 

69.8 

C.  K.  S. 

9 

s.  w. 

3.3 

6  a.  m. 

29.  838 

59.0 

53.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.671 

80.0 

73.0 

C.  K. 

7 

s.  w. 

3.7 

9  a.  m. 

29. 834 

70.  0 

59.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

2.7 

!       Noon. 

29. 685 

86.5 

73.0 

C.  K. 

7 

w. 

4.0 

Noon. 

29.  809 

78.0 

61.5 

C.  K.  S. 

3 

s.  w. 

4-7 

3  p.  ni. 

29. 643 

92.  0 

71.0 

C.  K. 

4 

N.  W. 

6.3 

3  p.m. 

29. 774 

82.5 

61.2 

C.  K. 

6 

N.  W. 

7.7 

6  p.  m. 

29. 648 

87.5 

72.0 

C.  K. 

5 

N.  W. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  794 

77.0 

60.  2 

C.  K. 

2 

N. 

7.7 

9  p.  m. 

29.  667 

79.0 

73.0 

C.  K. 

7 

S.  W. 

1-7 

9  p.m. 

29.  821 

67.0 

57.0 
57-4 

C.  K. 

I 

N. 

4.3 

Mean. 

29.  662 

79-7 

71.5 

6.2 

3.3 

Mean. 

29.  808 

69.6 

1-5 

5.3 

July  4. 

July  9. 

Midn't. 

29.  691 

74.0 

69. 0 

C.  K. 

I 

w. 

3.7 

Midn't. 

29.831 

63.5 

57.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

2.0 

3  a.m. 

29. 679 

72.0 

68.5 

C.  K.  S. 

4 

N.  W. 

3.0 

3  a.m. 

29.  835 

60.0 

55- 0 

C.  K. 

3 

N.  W. 

5.3 

6  a.  m. 

29.  670 

71.0 

66.0 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

0.  0 

6  a.  m. 

29.  872 

61.0 

54.0 

C.  K. 

2 

N. 

6.0 

9  a.  m. 

29.671 

84.0 

69.5 

C.  K.  S. 

3 

S.  W. 

'.3 

9  a.  m. 

29.  888 

68.0 

58.0 

C.  K.  S. 

8 

N. 

4-3 

Noon. 

29.  650 

«7.5 

70.0 

C.  K. 

7 

N.  \V. 

2.7 

Noon. 

29.  876 

76.0 

64-5 

C.  K. 

4 

N. 

4-7 

i     3  p.  "1. 

29. 623 

88.0 

68.0 

C.  K. 

5 

N.  W. 

9.0 

3  p.  "'. 

29.  829 

77.8 

60. 0 

C.  K. 

4 

N. 

4-3 

1     6  p.  m. 

29.  611 

84.0 

70.5 

C.  K. 

5 

S.  W. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  819 

76.0 

61.  0 

C.  K. 

3 

N. 

40 

9p.m. 
Mean . 

29.  633 

77.0 

66.0 

•C.  K. 

10 

S. 

3.0 

9  p.m. 

29. 850 

66.0 

58.0 

Clear. 

0 

N. 

4-7 

29.  654 

79-7 

68.4 

4.6 

3.4 

Mean. 

29.  850 

68.5 

58.4 

3.0 

4.4 

62 
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July  io. 

July  15. 

1 

Wind. 

u 

3 
U 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

SI 

3  a 

Cloud,s. 

0^ 

0 

Mean 
Time 

Barom- 
eter 

3  B 

Clouds. 

ii- 

-b 

pq  0 

«  0 

Direc- 

u 

m  0 

m  0 

0 

Direc- 

0 

0 

r 

(2 

tion. 

Q 

0 

tion. 

_0 

> 

Midn't. 

in. 
29.  863 

0 
62.0 

0 
55- 0 

Clear. 

0 

N. 

ni. 

3-7 

Midn't. 

ill. 
29.  719 

0 
71.0 

0 
69.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

111. 
4-3 

3  a.m. 

29-  845 

58.0 

54-5 

C.  K. 

2 

N. 

4.0 

3  a.  m. 

29.717 

68.5 

67.0 

C.K. 

7 

N.  W. 

4-7 

6  a.  m. 

29. 863 

59- 0 

54-5 

C.  K. 

3 

N.  \V. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  744 

69.  0 

66.0 

C.K. 

6 

N.  W. 

4.0 

9  a.  m. 

29. 879 

73- 0 

59- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.  E. 

2.7 

9  a.m. 

29.790 

79-5 

70.0 

C.K. 

6 

N.  E. 

4-3 

Noon. 

29.  86i 

77.0 

60. 0 

C.  K. 

I 

N.  E. 

4-7 

Noon. 

29.790 

87.0 

69.0 

C.K. 

5 

W. 

2-3 

3  P-  fi. 

29.  822 

79-5 

6i-5 

C.  K. 

8 

N.  W. 

3-7 

3  p.m. 

29.  719 

90.5 

70.0 

C.K. 

6 

N.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.805 

78.0 

62.  0 

C.  K. 

2 

S.  E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  737 

85.0 

72.0 

C.K. 

8 

N.E. 

2-3 

9  p.m. 

29.  821 

69.0 

59- 0 

Clear. 

0 

S. 

6.0 

9  p.  ni. 

29.  766 

78.0 

69.0 

C.K. 

9 

S. 

4-7 

Mean . 

29-  845 

69.4 

58.2 

2.4 

4.0 

Mean. 

29.  748 

78.6 

69. 0 

7.0 

3-9 

JUL^ 

/  II. 

July  16. 

Midn't. 

29-  837 

65.0 

57- 0 

Clear. 

0 

S.  W. 

4.0 

Midn't. 

29-  757 

74.0 

68.0 

C.K. 

8 

S.W. 

4.0 

3  a.m. 

29. 828 

60.0 

58.0 

C.  K. 

I 

S.  W. 

3-0 

3  a.  ni. 

29.  748 

70.  0 

67.5 

C.K. 

9 

S.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 847 

62.0 

590 

C.  K. 

3 

S.  W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  750 

69.0 

67.  0 

C.K. 

9 

S.  W. 

* 

9  a.  m. 

29-  859 

75-5 

67.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

3-3 

9  a.  ni. 

29.  792 

79.0 

73- 0 

C. 

3 

N.E. 

2-3 

Noon. 

29. 837 

85.0 

66.0 

C.  K. 

6 

S.  W. 

3-7 

Noon. 

29. 778 

86.5 

74-5 

C.K. 

6 

s. 

5-3 

3P-ni. 

29. 788 

88.4 

67.  0 

C.  K. 

3 

W. 

3-3 

3  p.  m. 

29-  754 

88.0 

74.0 

C.K. 

8 

S.w. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  779 

84.0 

67.0 

C.  K. 

8 

S.  E. 

4.3 

6  p.  m. 

29-  757 

82.0 

72.0 

C.K. 

6 

N.E. 

9.0 

9  p.m. 

29.  792 

74.0 

66.5 

C.  K. 

1 

S. 

4.3 

9  p.m. 

29.  812 

75- 0 

69.0 

C.K. 

5 

E. 

4-7 

Mean. 

29.821 

74.2 

63-4 

2.8  1    ...    . 

3-6 

Mean. 

29.  768 

77.9 

70-5 

6.8 

5.2 

JUL-s 

^  12. 

July  17. 

Midn't. 

29. 830 

71-5 

65-5 

C.K. 

4 

S. 

4.0 

Midn't. 

29.  819 

70.0 

67.  0 

C.K. 

6 

N.E. 

2-3 

3  a-  "1- 

29.  807 

67.5 

63-5 

C.K. 

4 

S. 

3-3 

3  a.  ni. 

29.  816 

67.0 

66.0 

C.K. 

7 

N.E. 

4-3 

6  a.  m. 

29.803 

66.5 

62.0 

C.K. 

6 

s.w. 

* 

6  a.  m. 

29-  845 

68.0 

67.0 

C.K. 

8 

N.E. 

7-3 

9  a.  ni. 

29.831 

79.0 

68.0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

» 

9  a.  m. 

29.  877 

78.0 

69.5 

C.K. 

7 

N.E. 

5-3 

Noon. 

29.  814 

91-5 

71.0 

C.K. 

8 

s.w. 

5-0 

Noon. 

29.866 

85.0 

73-5 

C.K. 

7 

S.  E. 

4-7 

3  p.m. 

29.  763 

94.5 

72.0 

C.K. 

5 

s.w. 

5-7 

3  p.m. 

29.  837 

87.,'i 

72.0 

C.  K. 

7 

S. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  723 

91.0 

71.0 

C.K. 

I 

s. 

8.3 

6  p.m. 

29-  845 

82.5 

72.  0 

C.  K. 

9 

S. 

8.0 

9  p.m. 

29-  756 

82.0 

68.0 

C. 

2 

s.w. 

8.3 

9  p.  m. 

29.  869 

74.5 

67.5 

C.K. 

7 

s. 

4.3 

Mean. 

29.  791 

80.4 

67.6 

.... 

4.2 

5-8 

Mean. 

29.  847 

76.6 

69-3 

7.2 

5-4 

Jui,\ 

13- 

JUL\ 

'  iS. 

Midn't. 

29- 756 

77.0 

66.0 

Clear. 

0 

s. 

6.7 

Midn't. 

29.  870 

72.5 

69.0 

C.K. 

9 

S. 

4-3 

3  a.m. 

29.  727 

70.5 

65.0 

C.K. 

3 

s. 

3-7 

3  a.m. 

29.868 

69.0 

68.5 

C.K. 

s. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  740 

70.0 

64.0 

C.K. 

2 

s.w. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  900 

68.0 

67.0 

C.K. 

8 

N.E. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  739 

84.8 

71.0 

C.K. 

I 

s.w. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  936 

78.0 

72.  0 

C.K. 

4 

S.  E. 

3-0 

Noon. 

29-  695 

95-2 

70.8 

C.K. 

3 

w. 

4-3 

Noon. 

29.  918 

85.0 

72.0 

C.K. 

2 

S.  E. 

6.0 

3  P-  '"• 

29. 622 

97.0 

72.0 

C.K. 

4 

s.w. 

7.3 

3  P-  111- 

29. 8S2 

89.0 

71.0 

C.K. 

4 

S. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  602 

92.  0 

71.0 

C.K. 

2 

s. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  858 

87.0 

72.0 

C. 

I 

S. 

6.0 

9  p.  m. 

29. 613 

82.0 

71.0 

C.K. 

7 

s.w. 

4.0 

9  p.m. 

29.  876 

78.0 

66.6 

Clear. 

'^ 

S. 

4-3 

Mean. 

29.687 

•83.6 

68.8 

2.8 

5-0 

Mean. 

29.888 

78.3 

69.8 

4.6 

- 

4.1 

JuiA 

14. 

JULV 

19- 

Midn't. 

.29.  621 

77.0 

65.5 

C.K. 

6 

s.w. 

3-3 

Midn't. 

29. 872 

73-0 

68.5 

C.K. 

I 

s.  w. 

4.0 

3  a.m. 

29. 629 

71.0 

64.0 

C.K. 

6 

s.  w. 

I.O 

3  a.  ni. 

29.865 

70.0 

68.5 

C.K. 

2 

s.w. 

3-3 

6  a.  m. 

29.651 

72.0 

63.0 

C.K. 

6 

s.w. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  872 

69.0 

68.0 

C.K. 

4 

s.  w. 

3-7 

9  a.  m. 

29.671 

86.0 

70.0 

C.K. 

•   8 

s.w. 

2.7 

9  a.  m. 

29.887 

76.0 

71-5 

Haze. 

s.w. 

4-7 

Noon. 

29. 656 

91.0 

71.0 

C.K. 

7 

s.w. 

5-3 

Noon. 

29.  866 

88.0 

70.0 

Haze. 

s.  w. 

7-3 

3  P-  ni- 

29-  633 

91.0 

72.5 

C.  K.  S. 

7 

N.  W. 

7.0 

3  P- 1". 

29-  773 

93- 0 

74.0 

Clear. 

0 

s. 

8.0 

6  p.  m. 

29  664 

71.0 

70.0 

C.K. 

10 

N. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  797 

89.0 

71.0 

Clear. 

0 

s. 

6.7 

9  p.m. 

29.699 

72.0 

70.0 

C.K. 

7 

w. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  762 

79.8  1 

69.6 

Clear. 

0 

s. 

4-3 

Mean. 

29-  653 

78.9 

68.2 

7-1 

3-8 

Mean. 

29-  837 

79-7 

1 

70.1 

1.  2 

5-2 

*  Clock  of  anemometer  stopped. 
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JuL^ 

'  20. 

July  25. 

u 

>i 

C 

>t 

■ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

1/ 

w  0 

m  0 

Clouds. 

n 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  B 

Hi! 

P3  0 

Clouds. 

J 

u 

5 

Wind. 

Direc- 

>> 
'0 

Direc- 

ss 

t 

tion. 

0 

>.B 

*J   C 

t: 

tion. 

0 

G 

^ 

& 

> 

^ 

• 

(S 

> 

in. 

0 

0 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  754 

76.0 

68.0 

C.K. 

I 

S.  W. 

5-0 

Midn't. 

29.769 

70.  0 

70.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

* 

!      3  a.  m. 

29.  736 

73- 0 

67-5 

C.  K. 

I 

S.  W. 

2-7 

3  a.  m. 

29.790 

68.5 

68.3 

C.  K. 

9 

S.  W. 

* 

6  a.  m. 

29.  723 

71.0 

67.  0 

C.K. 

6 

S.  W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  832 

69.  2 

69.0 

C.K. 

7 

S.W. 

* 

9  a.  m. 

29.717 

81.0 

71.0 

Haze. 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29.  867 

79-5 

73- 0 

C.K. 

5 

S.W. 

■X- 

Noon. 

29.683 

93-2 

72.7 

Haze. 

S.  W. 

6.0 

Noon. 

29.  864 

89.0 

75- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

* 

1     3  p.  m. 

29.  609 

95-0 

72.0 

Haze. 

S. 

8.0 

3  P-  m- 

29-  834 

90. 0 

73- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

I     6  p.  m. 

29-  548 

91.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

2 

S. 

8.7 

6  p.  m. 

29-  832 

87.0 

72-5 

C.  K. 

3 

S.  E. 

4.3 

1     9  P-  in- 

29.560 

83.0 

70.0 

C.  K.  S. 

2 

S. 

5-0 

9  p.  m. 

29.  852 

79- 0 

72.0 

C.S. 

I 

S. 

2.3 

Mean. 

29.666 

82.9 

70.1 

.... 

2.4 

5-6 

Mean. 

29.  830 

79.0 

71.6 

4-4 

3.6 

Jui.\ 

r  21. 

July  26. 

Midn't. 

29-  547 

76.0 

70.  6 

C.K. 

3 

S. 

3-3 

Midn't. 

29.  886 

75- 0 

72.0 

C.K. 

6 

S. 

* 

3  a.m. 

29-514 

74.0 

69.0 

C.K. 

9 

S. 

3-0 

3  a.m. 

29.880 

72.0 

70.0 

C.K. 

2 

S. 

■» 

6  a.  m. 

29.  507 

73- 0 

68.5 

C.K. 

10 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  931 

71-5 

70.0 

C.  K. 

3 

S.W. 

* 

9  a.  m. 

29.510 

80.0 

71.0 

C.K. 

8 

N.W. 

0.7 

9  a.  m. 

29-  950 

82.0 

74.0 

C.K. 

3 

N.W. 

* 

Noon. 

29.  504 

89.0 

74.0 

C.K. 

6 

N.W. 

4-3 

Noon. 

29-  942 

91.0 

76.5 

C.K. 

2 

S. 

2.3 

3  P-  ni- 

29-  459 

89.2 

74.0 

C.K. 

6 

N.W. 

5-0 

3  p.  m. 

29.  910 

93-5 

74.0 

C.K. 

2 

S. 

3-3 

6  p.m. 

29-  47S 

76.0 

70.0 

C.K.N. 

10 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  897 

87.0 

73- 0 

C.K. 

7 

S.E. 

4.0 

9  p.m. 

29-526 

74.0 

69-5 

C.K. 

10 

N.W. 

8.3 

9  p.m. 

29.  902 

81.0 

72.0 

72.7 

C.K. 

2 

s. 

2.7 

Mean. 

29.506 

78.9 

70.8 

7.8 

3-9 

Mean. 

29.  912 

81.6 

3-4 

3-1 

JUL^ 

■  22. 

July  27. 

Midn't. 

29- 544 

72.3 

69.5 

C.K. 

10 

N.  W. 

1-3 

Midn't. 

29.  941 

76.0 

73- 0 

Clear. 

0 

s. 

2.5 

3  a.  m. 

29-  540 

71.0 

69.0 

C.K. 

10 

N. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  927 

73-5 

72.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

0.7 

6  a.m. 

29-5^9 

70.0 

68.0 

C.K. 

10 

N. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  920 

73- 0 

72. 0 

C.K. 

7 

N.E. 

0.0 

9  a.  m. 

29.  621 

70.0 

68.5 

N. 

10 

N.  E. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  923 

84.0 

76.5 

C.K. 

4 

S.W. 

1-7 

Noon. 

29.  639 

69.0 

67.5 

N. 

10 

N.  E. 

7.0 

Noon. 

29. 926 

91. 0 

75-0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-3 

3  P-  >"• 

29.  647 

66.5 

65.8 

N. 

10 

N.E. 

9.3 

3  P-  "1- 

29-  873 

92.0 

75-0 

C.K. 

6 

S.W. 

5.3 

6  p.  m. 

29-  659 

65.0 

63.0 

N. 

10 

N.E. 

"•3 

6  p.  m. 

29.  849 

89.0 

75- 0 

C.  K.  S. 

7 

S.E. 

4.7 

9  p.  m. 

29-  675 

64.0 

63.0 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

9  p.  m. 

29.  841 

86.0 

77.0 

C.  K.  S. 

9    ■ 

S. 

2.0 

Mean. 

29.614 

68.5 

66.8 

.... 

10. 0 

....    !     7-0 

Mean. 

29.900 

83.1 

74-4 

5-5 

2.5 

JULI 

>-  23. 

JUL-i 

!    28. 

Midn't. 

29-  655 

64.  0 

63.0 

N. 

10 

N. 

10.3 

Midn't. 

29.  890 

79.0 

75- 0 

C.K. 

3 

s. 

2.7 

3  a.  m. 

29. 643 

64.0 

63.0 

N. 

10 

N.E. 

12.3 

3  a.m. 

29-  85S 

75- 0 

71.0 

C.K. 

7 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  657 

65.0 

64.0 

Mist. 

10 

N.E. 

9-3 

6  a.  m. 

■29.8S0 

75-0 

73-0 

C.K. 

,  3 

S.W. 

0.7 

9  a.  m. 

29. 679 

66.0 

65.0 

Mist. 

10 

N.E. 

8.7 

9  a.  ni. 

29.890 

86.5 

77.0 

C.K. 

2 

w. 

1-7 

Noon. 

29-  693 

67.  0 

66.0 

Mi-st. 

10 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29.  862 

94.0 

77-5 

C.K. 

2 

vS.  w. 

2.7 

3  P-  "1- 

29-  675 

67.0 

66.2 

Mist. 

10 

N.E. 

10.3 

3  p.  m. 

29.790 

95-0 

72.0 

C.K. 

6 

s.  w. 

3-0 

6  p.  in. 

29.  669 

67. 0 

66.5 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

6  p.  ni. 

29- 755 

92.8 

77.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-3 

9  p.  m. 

29. 687 

67.0 

66.2 

N. 

10 

N.E. 

3.3 

9  p.m. 

29.  768 

82.5 

72.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

2.7 

Mean. 

29. 670 

65.9 

65.0 

10.  0 

8.8 

Mean. 

29-  837 

85.0 

74-3 

3-5 

2-3 

July  24. 

JUL'i 

r  29. 

Midn't. 

29-  643 

66.0 

65-9 

N. 

10 

N.E. 

5-0 

Midn't. 

29.  748 

79.0 

72.  0 

C.K. 

3 

S.E. 

1-7 

3  a.  m. 

29.  632 

66.2 

66.0 

Mist. 

10 

N. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  743 

76.0 

70.0 

C.K. 

3 

w. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  679 

66.0 

65.9 

C.K. 

10 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29-759 

75- 0 

71-5 

C.  K.  S. 

3 

S.  w. 

1-7 

9  a.  ni. 

29.711 

71.0 

69.0 

C.K. 

9 

S.W. 

I.O 

9  a.  m. 

29.  772 

8,5.5 

75-5 

C.K. 

2 

N.W. 

2.3 

Noon. 

29.718 

79-5 

71-5 

C.K. 

6 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29-  759 

93- 0 

76.0 

C.K. 

2 

w. 

6.0 

3  p.  III. 

29-  685 

84.5 

74-0 

C.K. 

4 

S.W. 

5.3 

3  P-  >n- 

29.  702 

89.0 

76.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

4.3 

6  p.  m. 

29. 701 

80.0 

7S0 

C.K.S. 

4 

S. 

4.0 

6  p.  in. 

29. 670 

72.0 

70.  0 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.  W. 

5-7 

9  p.  ni. 

29-  755 

72.0 

70.0 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  770 

71-5 

69.0 

K. 

10 

N.  W. 

3-7 

Mean. 

29.  690 

73-2 

69.7 

....    1     7-6 
t 

3-3 

Mean . 

29.  740 

So.  I 

72.5 

5-1 

3-5 

*  Clock  of  anemometer  stopped. 
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July  30. 

August  4. 

4> 

U 

>< 

3 

Wind 

i 

J3  ^^ 

W^inc 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

|§ 

{-1  a> 

at 

Clouds. 

0 

a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  a 

P5  0 

3  a 
m  0 

Clouds. 

0 
u 

c 
0 

Direc- 

■3 

Direc- 

'0 

>.e 

tJ  6 

t. 

tion. 

v^a 

tiS 

t; 

tion. 

a 

^ 

& 

> 

a 

^ 

^ 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  739 

71.0 

69.0 

N. 

9 

N. 

6.0 

Midn't. 

29.  649 

71-5 

70.0 

N. 

10 

N.W. 

1.0 

3  a.  m. 

29.  749 

70-5 

69.0 

C.K. 

8 

N.W. 

* 

3  a.m. 

29.  684 

66.5 

65-5 

N. 

10 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  763 

70-5 

69. 0 

C.  K.  S. 

7 

n:w. 

* 

6  a.  m. 

29-  749 

62.  0 

61.0 

N. 

10 

N. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  791 

80.5 

73-5 

C.K. 

5 

W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  791 

66.0 

59-0 

C.K. 

7 

N.E. 

5-0 

Noon. 

29.  792 

85-5 

74-5 

C.K. 

5 

W. 

3-0 

Noon. 

29.819 

72-3 

61. 0 

C.K. 

7 

N. 

6.7 

3  p.m. 

29.  750 

82.0 

75-0 

C.  K.  S.  N. 

9 

N.W. 

1-7 

3  P-  m- 

29.  800 

76.  0 

64.  0 

C.K. 

6 

N.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  752 

79.0 

74.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.810 

77.0 

62.0 

C.K. 

8 

N. 

6-3 

9  p.  m. 

29.  7S1 

74.0 

71.0 

C.  K.  S. 

3 

s.w. 

1. 0 

9  p.m. 

29-  837 

67.0 

61.0 

C.K. 

9 

N. 

3-7 

Mean. 

29.  765 

76.6 

71.9 

6.9 

2.8 

Mean . 

29.  767 

69.8 

62.9 

8.4 

'■' 

July  31. 

August  5. 

Midn't. 

29-  795 

72.0 

69.2 

C.K. 

9 

S.W. 

2-3 

Midn't. 

29.864 

66.0 

59-5 

C.K. 

10 

N. 

0.0 

3  a.m. 

29-  758 

70.0 

67.0 

C.K. 

9 

S.E. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  863 

64-5 

59- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  771 

70.0 

68.0 

C.K. 

9 

S.E. 

0.7 

6  a.  m. 

29.905 

64.  0 

57-0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  775 

74.0 

70.0 

C.K. 

9 

S.W. 

0-7, 

9  a.  ni. 

29-  939 

69.6 

61.0 

C.K. 

9 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29.  779 

81.5 

74.0 

C.K. 

8 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29-951 

75-0 

62.0 

C.K. 

9 

N.E. 

4-3 

3  p.m. 

29-  739 

86.5 

75-2 

C.K. 

5 

s.w. 

4-3 

3  P- 1»- 

29-  915 

77.0 

63.0 

C.K. 

7 

S.E. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  705 

79-5 

69-5 

C.  K. 

9 

N.W. 

4-7 

6  p.  m. 

29.909 

72.0 

62.  0 

C.K. 

6 

N. 

3-0 

9  p.m. 

29.  765 

71.0 

68.0 

Clear. 

0 

N. 

2-3 

9  p.m. 

29.911 

66.0 

61.5 

C.K. 

8 

N.E. 

0.3 

Mean. 

29.  761 

75-6 

70.  I 

7.2 

2.3 

Mean . 

29.  907 

69-3 

60.6 

8.5.- 

3-0 

August  i. 

August  6. 

Midn't. 

29-  753 

70. 0 

69.0 

C.K. 

3 

W. 

0-3 

Midn't. 

29-  925 

64.  0 

61.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

0.0 

3  a.  m. 

29.711 

70.0 

68.5 

C.  K. 

2 

N.W. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  920 

62.0 

59-0 

C.  K.  S. 

7 

s. 

0.0 

6  a.  m. 

29.719 

68.0 

67.  0 

C.  K. 

9 

N.W. 

0.  0 

6  a.  m. 

29.  926 

60.0 

57-0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

0.0 

9  a.  m. 

29-  744 

79-0 

73-0 

C.K. 

7 

S.W. 

0.0 

9  a.  m. 

29.  929 

73-0 

63.0 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

0.7 

Noon. 

29.  729 

87.0 

74.0 

C.K. 

5 

S.W. 

1-3 

Noon. 

29.  910 

78-5 

64.0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

4-7 

3  p.m. 

29.  688 

89.0 

76.5 

C.K. 

7 

S.W. 

3-3 

3  p.m. 

29.  866 

83.0 

65.5 

C.K. 

2 

W. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  663 

85.5 

74-5 

Haze. 

S.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29-  854 

77.0 

64- 5 

C.K. 

2 

S.  E. 

3-7 

9p.m. 

29.  682 

77.0 

71.0 

Haze. 

S. 

3-3 

9  p.m. 

29.882 

70-5 

62.0 

Clear. 

0 

S. 

4-3 

Mean. 

29.711 

78.2 

71.7 

5-5 

1.8 

Mean. 

29. 902 

71.0 

62.0 

4.0 

2.  I 

August  2. 

August  7. 

Midn't. 

29.  677 

73-5 

71.0 

C.K. 

7 

S.E. 

0.7 

Midn't. 

29.871 

65.0 

61.0 

Clear. 

0 

S. 

2.7 

3  a.m. 

29.  670 

71.0 

69- 3 

C.K. 

10 

S.  E. 

0. 0 

3  a.  m. 

29-  859 

61.5 

59-5 

C.S. 

I 

S. 

0-3 

6  a.  m. 

29.  665 

71.  0 

70-5 

Fog. 

10 

S.E. 

I.O 

6  a.m. 

29.  871 

59-5 

58.0 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

0. 0 

9  a.  m. 

29.  661 

77.0 

74.0 

C.K. 

•7 

S.W. 

0.7 

9  a.  m. 

29. 869 

73- 0 

67.0 

C.  K.  S. 

6 

S. 

0.3 

Noon. 

29-  633 

85- 5 

74-5 

C.K. 

5 

S.E. 

5-7 

Noon. 

29.  S40 

80. 0 

66.5 

C.  K.  S. 

2 

s. 

3-3 

3  p.m. 

29-  532 

84.0 

76.0 

C.K. 

7 

S.W. 

7.0 

3  p.m. 

29.  786 

82.0 

67.0 

C.K. 

I 

s. 

6-3 

6  p.  m. 

29-  545 

77-0 

71  0 

C.K. 

6 

S.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29.  766 

81.5 

67.0 

C.K. 

I 

s. 

6.0 

9  p.m. 

29-  547 

75- 0 

70-5 

C.K. 

9 

S.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  769 

73- 0 

66.5 

C.K. 

I 

s. 

3-7 

Mean . 

29.  616 

76.8 

72.1 

■ 

7-6 

,    ^    ^    .    j     3.5 

Mean. 

.29. 829 

71.9 

64.  I 

2-5 

2.8 

August  3. 

August  8. 

Midn't. 

29-  563 

74.0 

71-5 

C.K. 

10 

s. 

0.0 

Midn't. 

29-  793 

69.0 

66.0 

Clear. 

0 

s. 

2.3 

3  a.m. 

29-551 

71.0 

69.0 

C.K. 

4 

s. 

1.  0 

3  a.m. 

29.  762 

66.5 

64.0 

Clear. 

0 

s. 

0.0 

6  a.  m. 

29-  551 

71-5 

69.0 

C.K. 

9 

w. 

0.7 

6  a.  m. 

29.769 

65-5 

64.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

0.0 

9  a.m. 

29-  594 

80.0 

74.0 

C.K. 

7 

w. 

2.  0 

9  a.  m. 

29-  776 

75-0 

69.0 

Clear. 

0 

S.W. 

0.0 

Noon. 

29.608 

86.5 

77.0 

C.K. 

5 

w. 

5-3 

Noon. 

29.  746 

89.0 

76.8 

C.K. 

6 

S. 

0. 0 

3  p.m. 

29-  585 

83-5 

71-5 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

3  P-  "1- 

29.  703 

92.5 

77-0 

C.K. 

6 

s.  w. 

3-3 

6  p.  m. 

29-588 

79-5 

74.0 

C.K. 

10 

.N.W. 

1.0 

6  p.  m. 

29.  677 

86.0 

74-  0  i      C.  K. 

9 

s. 

3-7 

9p.m. 

29-  637 

76.5 

72.0 

N. 

10 

W. 

1.0 

9  p.m. 

29. 692 

80.0 

71.0 

C.  K. 

5 

s.w. 

0.7 

Mean. 

29-  585 

77.8 

72.  2 

8.1 

2.0 

Mean . 

29-  740 

77-9 

70.  2 

3.2       .... 

I.  2 

*  Clock  of  anemometer  .stopped. 


OBSERVATIONS  FOR  1894. 


65 


August  9. 

August  14. 

i 

i 

^ 

Wind 

. 

1 

u 

1 

Wind 

. 

Mean 

Barom- 

bT 

eter 

IbT 
eter 

0 

3 

Mean 

Barom- 

£■2 

Clouds 

a 

i^ 

>, 

Time. 

eter. 

3  ta 
n  2 

<§§ 

c 
0 

Direc- 

'0 

Time. 

eter. 

«  0 

^i 

0 

Direc- 

8 

xS 

t;2 

^ 

tion. 

0    . 

>,n 

t  " 

•^ 

tion. 

0 

^ 

(2 

> 

0 

^ 

(2 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  679 

76.0 

69.0 

C.  K. 

6 

S. 

0.0 

Midn't. 

29.  763 

67.2 

66.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

3  a.  in. 

29-  655 

75- 0 

70. 0 

C.K. 

4 

s. 

2.0 

3  a.m. 

29-  755 

65.0 

65.0 

Haze. 

N.W. 

2.3 

6  a.  ni. 

29.  673 

77.0 

67.5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.780 

64.0 

64.0 

Fog. 

N.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29.689 

85.0 

7I-S 

C.K.S. 

8 

W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  832 

72.  0 

69.0 

C.K. 

7 

S. 

2-3 

Noon. 

29.  669 

92.  0 

74.  0  ^      C.  K. 

4 

N.W. 

2.0 

Noon. 

29.  829 

78.6 

71.0 

C.  K. 

5 

S. 

5.0 

3  V-  in- 

29.  628 

89.0 

72.0        C.K. 

9 

N.E. 

5-3 

3  P-  in- 

29.  774 

84.0 

71.0 

C.K. 

4 

S. 

4-3 

6  p.  ni. 

29.  642 

84.5 

72.0 

C.K. 

9 

N. 

1. 0 

6  p.  m. 

29.  766 

79.0 

70.  0 

Clear. 

0 

S. 

5-3 

9  p.  ni. 

29.  660 

78.5 

69.5 

C.K. 

7 

s.  W. 

2.0 

9  p.  m. 

29-  757 

73- 0 

69.0 

C.  K.  S. 

s. 

4-7 

Mean. 

29.  662 

82.1 

70.7 

6.9 

2.0 

Mean. 

29.  782 

72.8 

68.2 

.... 

3. 2    .... 

i 

3.6 

August  10. 

August  15. 

Midn't. 

29-  743 

70.  .S 

68.5 

C.  K.  S. 

lo 

N. 

3-7 

Midn't. 

29-  756 

70.  0 

68.0 

C.K.S. 

8 

s.  w. 

4.0 

3  a.  ni. 

29-  751 

67.0 

64-5 

C.K. 

10 

N. 

6.0 

3  a.m. 

29-  733 

69.  0 

68.5 

C.S. 

3 

s. 

5-0 

6  a.  m. 

29-  743 

65.0 

62.  0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  733 

68.0 

67.6 

C.K. 

10 

s. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  801 

67.0 

62.3 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  704 

76.0 

71.2 

C.K. 

6 

s. 

4.3 

Noon. 

29.  817 

72.0 

62.0 

C.K. 

10 

N. 

5-3 

Noon. 

29.  665 

84.6 

7,S.6 

C.K. 

6 

s. 

5-7 

3  p.  m. 

29.  813 

70-5 

61.  0 

C.  K. 

9 

N. 

6.0 

3  P-  m- 

29-  577 

89.0 

75- 0 

C.  K. 

6 

s. 

6.0 

6  p.m. 

29.  821 

69.0 

61.0 

C.K. 

9 

E. 

4.0 

6  p.m. 

29-  635 

85.0 

75- 0 

C.K. 

6 

s. 

4-7 

9  p.m. 

29.  842 

65.0 

60.5 

C.K. 

7 

N.E. 

0-3 

9  p.  m. 

29-  585 

75- 0 

70.0 

10 

s. 

5.0 

Mean. 

29.  791 

68.2 

62.7 

9-4 

4.2 

Mean . 

29.  674 

77-1 

71-4 

6.9 

4-9 

August  11. 

August  16. 

Midn't. 

29. 818 

62.0 

60.0 

C.K. 

10 

N.E. 

0.  0 

Midn't. 

29-  593 

68.5 

62.5 

C.K. 

9 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

29.  850 

61.5 

59-5 

C.K. 

8 

N. 

0.0 

3  a.  ni. 

29.  604 

66.  0 

63.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

9-3 

6  a.  ni. 

29.  874 

63.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

4 

N. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  649 

65.0 

62.  0 

C. 

2 

N.W. 

5.3 

9  a.  m. 

29-  895 

72.0 

63.0 

C.K. 

2 

E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  688 

72.0 

63.5 

Clear. 

0 

N. 

6.3 

Noon. 

29.890 

78.0 

62.0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

4-7 

Noon. 

29-  675 

77.0 

64-5 

C.K. 

3 

N. 

9.0 

3  p.  m. 

29. 862 

78.0 

65-0 

C.K. 

9 

S.E. 

6.  0 

3  p.m. 

29.  652 

79-6 

66.0 

C.K. 

6 

N. 

6.7 

6  p.  m. 

29- 833 

74.0 

66.0 

C.K. 

9 

S. 

5.3 

6  p.  m. 

29.  636 

75.6 

65.0 

C.K. 

4 

N.E. 

5-3 

9  p.m. 

29. 864 

70-5 

64.0 

C.  K. 

9 

S. 

5-7 

9  p.m. 

29.706 

67.0 

64.2 

C.K. 

2 

N.E. 

4.0 

Mean. 

29.861 

69.9 

62.3 

.    . 

6.8 

3-3 

Mean. 

29.  650 

71-3 

63.8 

3-6 

6.6 

August  12. 

August  17. 

Midn't. 

29. 854 

69.0 

63.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.7 

Midn't. 

29-695 

67.5 

63.0 

C.K. 

4 

N.W. 

2.0 

3  a.  m. 

29. 798 

69.0 

6.3.5 

K. 

10 

S.E. 

4.7 

3  a.m. 

29-  715 

65.0 

62.0 

C. 

I 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 764 

69.  0 

63.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  750 

,63.0 

59-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29. 787 

6.S.2 

64.  2 

N. 

10 

S.E. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  789 

72.0 

64.  0 

Clear. 

0 

N. 

3-7 

Noon. 

29.  749 

67.0 

66.0 

N. 

10 

S.E. 

4.0 

Noon. 

29.  792 

80.0 

64.0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.3 

3  P-  "1- 

29.718 

69.0 

66.0 

N. 

10 

S.E. 

1-3 

3  P-  m- 

29.  763 

81.0 

65.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.712 

67.0 

66.0 

K. 

10 

S.E. 

0.0 

6  p.  m. 

29-  753 

78.5 

66.0 

C.K. 

4 

S.W. 

3-3 

9  p.  in. 

29.  731 

66.0 

66.0 

K. 

10 

S.E. 

0.0 

9  p.  m. 

29.  7S9 

74.0 

66.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

3-0 

Mean . 

29.  764 

67.6 

64.7 

10. 0 

.... 

3-2 

Mean. 

29.  756 

72.6 

''■' 

3-1 

3-8 

August  13. 

August  18. 

Midn't. 

29.  705 

65.5 

65.0 

K. 

10 

N.E. 

0. 0 

Midn't. 

29.789 

68.0 

65.0         C.K. 

8 

E. 

3-0 

3  a.  ni. 

29. 675 

65.0 

64- 5 

K. 

10 

N.E. 

0.0 

3  a.m. 

29.  781 

68.0 

65.  51      C.  K. 

10 

S. 

3-7 

6  a.  ni. 

29.  686 

64- 5 

64.0 

K. 

10 

N.E. 

0.0 

6  a.  m. 

29.  776 

68.5 

66.  5  j      C.  K. 

10 

.  S. 

3-7 

9  a.  ni. 

29.  704 

65.0 

64-5 

Fog. 

10 

N. 

0.  0 

9  a.  m. 

29-  785 

72.5 

69.  5  i      C.  K. 

10 

S.  W.  ) 

3-3 

Noon. 

29.  696 

69.0 

68.0 

Fog. 

10 

S. 

0.  0 

Noon. 

29. 781 

84.0 

74-  2         C.  K. 

9 

S. 

7.0 

3  p.  ni. 

29.  68 1 

72.0 

70. 0 

Fog. 

10 

E. 

I.  0 

3P-in- 

29.719 

85.0 

73- 0 

C.K. 

9 

S. 

7-7 

6  p.  ni. 

29.700 

72.0 

70.0 

Fog. 

10 

E. 

4.0 

6  p.  m. 

29. 719 

71.0 

67.  0 

C.  K. 

10 

S.E. 

10. 0 

9  p.  ni. 

29.  746 

69.  0 

68.0 

C.  K.  S. 

5 

W. 

3-3 

9  p.m. 

29-  737 

73-8 

69.  0 

C.K. 

10 

S. 

6.7 

Mean . 

29.  699 

67.8 

66.8 

9-4 

I.o 

Mean . 

29. 761 

73-8 

68.7 

9-5 

.... 

5.6 
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August  19. 

August  24. 

u 

u 

>-. 

X 

V 

3 

Wind 

s  . 

J3    • 

13 
S 

Wind.          1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  T 
ometer 

SI 

Clouds. 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

K  0 

w  0 

Clouds. 

0 

u 

0 

Direc- 

Direc- 

'0 

>.B 

tjs 

■E 

tion. 

>,  a 

t;  a 

t. 

tion. 

P 

0 

<S 

> 

Q 

^ 

£ 

> 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  724 

69-5 

67. 0 

C.  K. 

I 

S.W. 

4.0 

Midn't. 

29.911 

67.  0 

63.  0 

C.  K.  S. 

6 

S.  W. 

4.0 

3  a.m. 

29.  707 

65.0 

64.0 

C.S. 

I 

S. 

2-3 

3  a.  m. 

29.  897 

64.0 

62.5 

C. 

4 

S.W. 

30 

6  a.  m. 

29.  707 

63.7 

63.0 

Haze. 

S.E. 

2.0 

6  a.  m. 

29.907 

62.3 

61.0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  718 

74-5 

68.5 

Clear. 

0 

S. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  901 

71.0 

66.0 

Haze. 

3 

S. 

3.7 

Noon. 

29.  679 

83.0 

71.0 

C.S. 

2 

S. 

4.3 

Noon. 

29.  891 

79-5 

68.5 

Clear. 

0 

s.   . 

6.0 

3  p.m. 

29.  717 

88.0 

69.0 

C.K. 

4 

s. 

8.7 

3  p.m. 

29.  836 

83.2 

69. 0 

C.K. 

3 

E. 

4-7 

6  p.  m. 

29-599 

80.0 

71.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  815 

78.5 

68.0 

C.K.S. 

9 

S.W. 

4-3 

9  p.m. 

29.  638 

70.  0 

68.0 

10 

N.  W. 

4-3 

9  p.  m. 

29.  849 

78.5 

68.0 

C.K. 

■9 

S.E. 

3-3 

Mean. 

29.686 

74.2 

67-7 

3-9 

4-4 

Mean . 

29.  876 

73- 0 

65.8 

4.8 

.... 

4.0 

August  20. 

August  25. 

Midn't. 

29.  636 

67.0 

66.0 

C.K. 

8 

W. 

4.0 

Midn't. 

29.816 

71.0 

63.0 

C.K. 

10 

s. 

4.3 

3  a.  m. 

29-  635 

67.0 

65.5 

C.K. 

7 

w. 

2.7 

3  a-  ni'- 

29.  798 

70.0 

66.5 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

3.0 

6  a.m. 

29. 642 

65.0 

64.0 

C.K. 

5 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  796 

69.  0 

67.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  659 

67.3 

65.8 

C.K. 

9 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  78 1 

76.0 

71.0 

C.K. 

5 

s.    • 

1-3 

Noon. 

29.  682 

75- 0 

67.0 

C.K. 

6 

N. 

II-3 

Noon. 

29-  753 

83-5 

71.0 

C.K. 

8 

S.E. 

3-0 

3  p.m. 

29.  674 

78.0 

67.0 

C.K. 

6 

N. 

7-7 

3  p.  m. 

29.  7 1 1 

85.0 

70. 0 

C.K. 

7 

S.E. 

9-3 

6  p.  m. 

29.666 

78.0 

67.0 

C.K. 

2 

N. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  679 

85.6 

72.0 

C.K.S. 

3 

S.W. 

7-7 

9  p.m. 

29.  710 

73- 0 

65.0 

C.K. 

10 

W. 

2-3 

9  p.m. 

29.709 

76.0 

71.0 

C.K. 

2 

S. 

3-7 

Mean. 

29-  663 

71-3 

65-9 

.... 

6.6 

5.8 

Mean. 

29-  755 

77.0 

68.9 

6.9 

4.4 

August  21. 

August  26. 

Midn't. 

29.  729 

68.0 

63.0 

C.K.S. 

8 

N. 

30 

Midn't. 

29.  714 

73- 0 

70. 0 

C.  K.  S. 

2 

S. 

2.0 

3  a.m. 

29.744 

66.0 

61.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  688 

71.0 

69.5 

C.  K.  S. 

4 

S. 

4.7 

6  a.m. 

29.  769 

65.0 

60.5 

C.  K.  S. 

I 

N. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  684 

70.  0 

69. 0 

C.  K.  S. 

7 

s. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  817 

73- 0 

66.0 

Clear. 

0 

N. 

5-7 

9  a.  m. 

29.803 

80.0 

74.0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.803 

75-5 

64.0 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

7-7 

Noon. 

29.  784 

86.0 

74.0 

C.  K.  S. 

I 

s. 

4.3 

3  p.m. 

29.  791 

78.0 

63.6 

C.K. 

2 

N. 

4-3 

3  p.m. 

29.  685 

69.0 

68.5 

N. 

10 

w. 

7.0 

6  p.  m. 

29.799 

72.  0 

61.0 

C.K. 

5 

N.E. 

2.7 

6  p.  m. 

29.699 

69.0 

68.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-0 

9  p.m. 

29-  833 

63.0 

57- 0 

C.K. 

2 

E. 

1-7 

9  p.  m. 

29-  733 

68.0 

67.0 

C.K. 

10 

N. 

3-0 

Mean. 

29. 786 

70.1 

62.1 

3-5 

4-5 

Mean. 

29.  724 

73-3 

70.0 

5.8 

.... 

4-5 

August  22. 

August  27. 

Midn't. 

29-  857 

62.0 

55- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

I.  0 

Midn't. 

29.  725 

68.0 

67.0 

K. 

10 

N.W. 

4.0 

3  a.m. 

29. 887 

58.5 

52.0 

Haze. 

•  N. 

1.7 

3  a.  m. 

29.  729 

67.5 

66.5 

K. 

10 

N. 

3-3 

6  a.m. 

29.  921 

59-5 

52.0 

C.  K. 

I 

N. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  733 

67.  0 

66.0 

C.K. 

10 

N. 

4-3 

9  a.  m. 

29.909 

68.0 

56.0 

C.K. 

I 

N.E. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  764 

70.  0 

69. 0 

C.  K. 

10 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29.914 

74-5 

56.2 

C.K. 

I 

N.E. 

2.0 

Noon. 

29.  763 

73-5 

69.5 

C.K. 

10 

N.E. 

7-3 

3  p.  m. 

29.  868 

80.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  P-  ni. 

29.  750 

71.0 

68.0 

C.K. 

10 

N. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  856 

77-5 

63.0 

Clear. 

0 

S.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  765 

69.8 

67.0 

K. 

10 

N.E. 

6.7 

9  p.m. 

29-  875 

68.5 

60.0 

Clear. 

0 

S. 

5.0 

9  p.  m. 

29-  785 

68.0 

66.0 

K. 

10 

N. 

4-3 

Mean. 

29.886 

68.6 

57- 0 

0.4 

3-1 

Mean . 

29-  751 

69.4 

67.4 

10.0 

5.5 

August  23. 

August  28. 

Midn't. 

29. 877 

64.0 

59- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-0 

Midn't. 

29-  773 

66.0 

65.0 

Haze. 

N. 

2.3 

3  a.m. 

29.  881 

61.5 

58.5 

Clear. 

0 

S. 

2-3 

3  a.  m. 

29-  759 

65.5 

64-5 

K. 

10 

W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.907 

59- 0 

57- 0 

C.S. 

I 

S.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  777 

65.0 

64.0 

Haze. 

10 

E. 

1-3 

9  a.  m. 

29-  943 

77.0 

67.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

2.3 

9  a.  m. 

29.800 

71.0 

67.0 

Haze. 

10 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29.  924 

81.5 

66.0 

Clear. 

0 

S.E. 

4-3 

Noon. 

29.  771 

76.0 

70.0 

C.K. 

8 

S.W. 

30 

3  p.m. 

29.883 

84.0 

66.5 

C.  K. 

8 

S. 

7-7 

3  p.m. 

29.711 

82.0 

73- 0 

C.  K. 

10 

S. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  884 

79.0 

68.0 

C.K. 

8 

S.E. 

6.0 

6p.m. 

29.  702 

78.0 

72.0 

C.K. 

10 

S. 

6.0 

9  p.m. 

29.  919 

70.2 

64-5 

C.K. 

S 

S. 

4.0 

9  p.m. 

29.  729 

73- 0 

70.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4.0 

Mean. 

29.902 

72.0 

63.3 

.... 

2.8 

4.2 

Mean . 

29-  753 

72.1 

68.2 

.... 

9.6 

3-1 

OBSERVATIONS  FOR  1894. 
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AUGU.ST    29. 

September  3. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

u 

W  0 

Clouds. 

1 

c 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

U 

M  0 

Clouds. 

% 

c 
.2 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

"0 

«^" 

1' 

1 

tion. 

0^ 
> 

f 

i 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.721 

70.0 

69.0 

C.K. 

10 

.S.E. 

3-0 

Midn't. 

29-  855 

68.0 

66.0 

C.  K. 

7 

S.W. 

2.3 

3  a.  m. 

29.  716 

68.5 

67.8 

K. 

10 

N. 

2.  0 

3  a.  m. 

29-  845 

65.0 

64.0 

Haze. 

8 

S.W. 

3-0 

6  a.  ni. 

29.  746 

67.  0 

66.2 

K. 

10 

N.E. 

2-3 

6  a.  m. 

29.860 

65.5 

65.0 

Fog. 

10 

S.W. 

0.7 

9  a.  ni. 

29.  776 

70.0 

67.0 

K. 

10 

N. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  899 

68.8 

68.0 

Fog. 

10 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29-  773 

75- 0 

67.5 

Haze. 

10 

N.E. 

5-0 

Noon. 

29.  897 

80.0 

74.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.7 

3  P-  ni- 

*  29.  738 

*79-5 

»69.o 

C.K. 

9 

N.E. 

3-7 

3  P-  "'• 

29.  872 

83.0 

73- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-3 

6  p.  ni. 

29.  720 

75- 0 

71-5 

K. 

10 

E. 

1-7 

6  p.  m. 

29.  872 

77- 0 

70.0 

Haze. 

10 

S.  E. 

7-3 

9  p.m. 

29-  731 

71.0 

68.2 

K. 

10 

S. 

3-0 

9  p.  m. 

29.908 

71-5 

68.0 

Haze. 

10 

S.E. 

5-7 

j      Mean . 

29.  740 

72.  0 

68.3 

9-9 

3-2 

Mean. 

29.876 

72.4 

68.5 

9-4 

3.6 

August  30. 

September  4. 

i    Midn't. 

29.  699 

70-5 

69.5 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

Midn't. 

29-  945 

68.0 

66.0  , 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  68 1 

70. 0 

69.  .5 

K. 

10 

S. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  929 

67.  0 

65.0 

C.K. 

9 

N. 

4-3 

6  a.  m. 

29. 677 

69.5 

69.0 

Fog. 

10 

S.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  933 

67.0 

66.0 

K. 

10 

N. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  679 

73- 0 

71.0 

Haze. 

10 

S. 

3-3 

9  a.  ni. 

29. 952 

68.5 

67.0 

K. 

10 

N.E. 

6.3 

'  Noon. 

29.  643 

86.5 

74.0 

Haze. 

10 

S.W. 

4-7 

Noon. 

29.931 

73- 0 

69.5 

C.K. 

10 

E. 

3-0 

3  p.  m. 

29.611 

87.0 

72.0 

Haze. 

10 

N.W. 

7.0 

3  P-  !"• 

29.  888 

77.0 

72.  0 

Haze. 

10 

E. 

3-3 

6  p.  ni. 

29.  637 

81.0 

70.0 

Haze. 

10 

N. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  878 

76.0 

71.0 

Haze. 

lo 

E. 

4-3 

9  p.  ni. 

29.671 

76.  0 

65.0 

C.K. 

9 

N. 

6.0 

9  p.m. 

29.  882 

72.  0 

68.5 

C.K. 

10 

E. 

4.0 

;      Mean . 

29. 662 

76.7 

70. 0 

9-9 

4-4 

Mean . 

29.917 

71.  I 

68.  I 

9-9 

4-3 

August  31. 

September  5. 

Midn't. 

29.689 

71-5 

64.0 

C.K. 

10 

N. 

5-0 

Midn't. 

29.907 

70.0 

69.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2.7 

3  a.m. 

29. 693 

66.5 

63.0 

C.K. 

10 

N. 

4-7 

3  a-  ni- 

29.885 

70.0 

69.0 

Haze. 

10 

S.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 738 

64.0 

61.5 

C.K. 

10 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  897 

71.0 

70.  0 

Fog. 

10 

S. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  786 

70.0 

64.  0 

C.K. 

10 

N. 

4.0 

9  a.  m. 

29.891 

75- 0 

72.0 

C.K 

7 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29-  7«3 

76.0 

65.0 

C.K. 

9 

N. 

5-7 

Noon . 

29.  860 

83.0 

75- 0 

C.K. 

.  7 

S.S.E. 

7-7 

3  p.m. 

29- 753 

79-5 

62.0 

C.K. 

9 

N.W. 

3-3 

3  P-  m- 

29.  8i6 

84.  5 

74.0 

C.K. 

10 

S.W. 

7.0 

;      6  p.  m. 

29-  749 

75- 0 

68.3 

Haze. 

10 

S.W. 

1-3 

6  p.  m. 

29.  792 

81.0 

73- 0 

C.K. 

10 

S. 

3-7 

9  p.m. 

29.  S05 

70. 0 

68.0 

C.K. 

7 

N.E. 

2.7 

9  p.  m. 

29.  816 

78.0 

71-5 

Haze. 

S. 

5-3 

Mean. 

29.  750 

71.6 

64.5 

9-4 

3.8 

Mean. 

29.  858 

76.6 

71.7 

9.0 

4.4 

September  i. 

September  6. 

Midn't. 

29. 831 

66.0 

62.0 

C.K. 

7 

N.E. 

3-0 

Midn't. 

29. 786 

71.0 

69-5 

C.K. 

8 

S. 

2.0 

3  a.  m. 

29.821 

65.0 

60.6 

C.K. 

9 

N.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29.  782 

69. 0 

68.0 

C.K. 

8 

S.W. 

2. 0 

6  a.  m. 

29.  866 

61.0 

59- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  S02 

69.  0 

68.0 

Fog. 

10 

s. 

I.  0 

9  a.  ni. 

29.903 

71-5 

67.0 

Haze. 

W. 

I.O 

9  a.  m. 

29.811 

74.0 

72.0 

Fog. 

10 

s. 

I.  0 

Noon. 

29.  888 

79.0 

68.0 

Haze. 

N.E. 

2.0 

Noon. 

29.798 

82.0 

74.0 

C.K. 

9 

S.  E. 

4-3 

3  P-  ">■ 

29.  856 

81.5 

67.0 

Haze. 

N.E. 

3-0 

3  P-  "'• 

29.  742 

84.0 

74.0 

CK.S. 

7 

E. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  848 

76.0 

66.0 

Haze. 

N.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29. 729 

80.0 

71.2 

C.  K.  S. 

7 

E.  ■ 

4.0 

1      9  P-  '"• 

129.  892 

69.0 

64.0 

,  Haze. 

N.E. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  768 

74.0 

70-5 

C.K. 

6 

N.E. 

4-7 

Mean. 

29.  863 

71. 1 

64.  2 

8.0 

2.7 

Mean, 

29.  777 

75-4 

70.9 

8.1 

2.7 

September  2. 

September  7. 

Midn't. 

29.  889 

65.0 

62.0 

C.K. 

9 

S.W. 

3-7 

Midn't. 

29.  885 

72.0 

70.  0 

C.K. 

9 

N.E. 

5-0 

3  a.  m. 

29. 874 

62.0 

60.0 

C.K. 

6 

W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  869 

70.0 

69.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29.889 

62.0 

61.0 

Fog. 

10 

W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  885 

71-5 

70.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2-3 

9  a.  m. 

29.896 

70.0 

67.0 

Haze. 

S.W. 

1.0 

9  a.  m. 

29.  805 

75-5 

72.5 

C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29.  877 

80.0 

71..  0 

Haze. 

S.W. 

4.3 

Noon . 

29.  792 

82.0 

73- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

3  P-  "•• 

29-  839 

84.0 

77.0 

Haze. 

S.W. 

3-3 

3  P-  ni- 

29.760 

81.5 

74.0 

C.K. 

9 

S.E. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  819 

78.0 

72.0 

Haze. 

S.W. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  772 

78.0 

72.0 

C.K. 

8 

S.E. 

7.0 

9  p.  m. 

29.  848 

71.0 

68.0 

Haze. 

S.W. 

3-0 

9  p.  m. 

29-  793 

74- 0 

69.  0 

C. 

1 

S.E. 

5-7 

Mean . 

29.866 

71-5 

67. 2      ...    . 

8.3 

2.8 

Mean . 

29.  820 

75.6 

71.2 

8.2 

5-0 

*  After  3  p.  m.  reading,  thermometers  removed  to  meteorological  house,  south  of  main  building. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


September  8. 

September  13. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

L 

at; 

PQ  0 

Clouds. 

§ 

D 

c 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ii 

Clouds. 

a 
0 

Wind. 

i 

Direc- 

^ 

1     Direc- 

_^ 

r 

r 

tion. 

"3 
> 

s" 

t. 

l      tion. 

0 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  779 

72.0 

70.0 

C.K. 

3 

S. 

4.3 

Midn't. 

30.  192 

66.0 

58.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7.7 

3  a.m. 

29.  779 

70.5 

69.6 

C.K. 

9 

S. 

4.3 

3  a.  m. 

30. 184 

64-5 

56.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5.0 

6  a.m. 

29-  795 

72.0 

71.0 

C.K. 

10 

S. 

5-3 

6  a.m. 

30.  214 

63.0 

57-0 

C.K. 

ID 

N.E. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  797 

80.  .5 

74-5 

C.  K. 

6 

s. 

6.7 

9  a.  m. 

30.  247 

67. 0 

60.  0 

C.K. 

9 

N.E. 

3-0 

Noon. 

29-  751 

88.0 

77-0 

C.K. 

8 

s.  w. 

9-3 

Noon. 

30.  240 

76.  ,s 

62.0 

C.K. 

4 

S.E. 

6.3 

3  P-  ni- 

29. 701 

90.0 

78.0 

C.K. 

6 

s.w. 

8.7 

3  p.m. 

30.  195 

77.0 

63.0 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

7.0 

6  p.m. 

29. 686 

76.0 

71.0 

C.  K.  S. 

10 

s.w. 

6.3 

6  p.m. 

30.  185 

72.0 

63-5 

C.  K.  S. 

2 

vS.E. 

6-3 

9  p.m. 

29.717 

77.0 

73-5 

C.  K.  S. 

5 

s. 

3-7 

9  p.m. 

30.  192 

66.2 

63-0 

C.S. 

I 

N. 

5-0 

Mean. 

29-  751 

78.2 

73-1 

7.1 

6.1 

Mean. 

30.  206 

69.0 

60.3 

6.8 

5-3 

September  9. 

September  14. 

Midn't. 

29.  707 

75-5 

74.0 

C.  K. 

7 

s. 

4-7 

Midn't. 

30.  179 

65.0 

63.0 

C.K. 

3 

N.E. 

3-7 

3  a.m. 

29.  729 

74-0 

73- 0 

C.K. 

6 

w. 

3-0 

3  a.m. 

30.  162 

64.0 

62.8 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  749 

73- 0 

72.0 

C.  K.  S. 

6 

s. 

3.0 

6  a.  m. 

30.  164 

63.0 

62.0 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

1-7 

9  a.m. 

29.  762 

81.5 

76.0 

C.K. 

3 

w. 

1-7 

9  a.  m. 

30-  185 

73- 0 

68.0 

C.K. 

4 

S. 

2.7 

Noon. 

29.  756 

89.0 

77.0 

C.K. 

3 

w. 

5-3 

Noon. 

30.  144 

80.5 

70.0 

C.K. 

6 

S. 

7.0 

3  p.m. 

29.  701 

94.7 

80.5 

C.K. 

4 

s. 

4.0 

3  p.  m. 

30.  085 

81.5 

70-5 

C.  K. 

9 

S.E. 

7-7 

6  p.m. 

29.699 

88.5 

77.0 

C.  K.  S. 

7 

s.w. 

50 

6  p.  m. 

30.047 

76.5 

68.5 

C.  K.  S. 

5 

N.E. 

8.7 

9  p.m. 

29.  726 

82.0 

75- 0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

4.0 

9p.m. 

30.  050 

71-5 

65-5 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

6.0 

Mean. 

29.  729 

82.3 

75.6 

5-5 

3.8 

Mean. 

30.  127 

71.9 

66.3 

5.5 

5.1 

September  10. 

September  15. 

Midn't. 

29.  696 

77.0 

74.0 

C.K. 

6 

N. 

4.0 

Midn't. 

30.  023 

68.0 

64.0 

C.K. 

3 

S.W. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  649 

75- 0 

73- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

2.3 

3  a.  m. 

29.991 

66.5 

635 

C.K. 

8 

S.E. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  659 

73- 0 

71.8 

C.  K.  S. 

4 

N.W.    . 

3.3 

6  a.  m. 

29.  989 

66.0 

64.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

5.3 

9  a.m. 

29.631 

84.0 

76-5 

C.K. 

4 

S.E. 

2.3 

9  a.  ni. 

29.971 

76.  0 

69.  0 

C.K. 

7 

S. 

5.0 

Noo^i. 

29-554 

92.5 

77.0 

C.  K. 

3 

S. 

4-7 

Noon. 

29.  930 

86.0 

73.0 

C.  K. 

2 

S. 

5-0 

3  p.m. 

29.468 

94.0 

71.0 

C.K. 

4 

S.W. 

II. 0 

3  P-  ni- 

29.  841 

89-5 

74-5 

C.K. 

3 

S.  W. 

9.0 

6  p.  m. 

29.  487 

80.0 

72.0 

C.  K.  S.  N. 

9 

N.  W. 

14.0 

6  p.  m. 

29.  824 

83.0 

73-0 

C.  K. 

7 

S.E. 

8.7 

9  p.m. 

29. 624 

78.0 

69-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

II. 0 

9  p.m. 

29.  824 

77.0 

71.0 

C.K. 

9 

S. 

6.3 

Mean. 

29-596 

81.7 

73-1 

5.0 

6.6 

Mean. 

29-  924 

76.5 

69.0 

6.1 

6.2 

September  11. 

September  16. 

Midn't. 

29.  619 

72.0 

67.0 

C.K. 

10 

N.W. 

7-7 

Midn't. 

29.  848 

74.0 

69.0 

C.K. 

2 

S. 

5.0 

3  a.m. 

29.686 

67.  0 

64.  0 

C.  K. 

9 

N.W. 

6.3 

3  a.m. 

29.  837 

69.  0 

67.0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

4.0 

6  a.m. 

29.  777 

65.0 

62.0 

C.K. 

10 

N.W. 

10.7 

6  a.  m. 

29.  824 

66.5 

64.5 

C.S. 

I 

S.W. 

4.0 

9  a.m. 

29.  847 

67-5 

55- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

12.0 

9  a.  m. 

29.  840 

80.0 

70.5 

C.S. 

I 

S.W. 

Noon. 

29.  867 

73- 0 

,S8.5 

C.K. 

3 

N.W. 

11-3 

Noon. 

29.  820 

88.  0 

74.0 

C.  K.  S. 

I 

s.w. 

3  p.  m. 

29-  845 

76.0 

61.0 

C.K. 

3 

N.  E. 

7.3 

3  P-  m. 

29.  764 

93- 0 

74.0 

C.K. 

2 

s.w. 

7.3 

6  p.  m. 

29.864 

69.  2 

59-5 

C.K. 

7 

N.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  778 

78.0 

70.0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

29.  921 

62. 0 

56.0 

C.K. 
'    ■  I  ■ 

7 

N.  E. 

4-3 

9  p.  m. 

29.  850 

71.0 

68.5 

N. 

10 

¥• 

8.3 

Mean. 

29.803 

69.0 

60.4 

6.6 

8.4 

Mean. 

29.  820 

77-4 

69.7 

3-6 

6.1 

September  12. 

September  17. 

Midn't. 

29.990 

61.  0 

55- 0 

C.K. 

3 

N.E. 

3.0 

Midn't. 

29-  854 

695 

68.0 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

3-7 

3  a.m. 

30. 032 

58.0 

54-0 

C.  K. 

I 

N.E. 

2.3 

3  a.  m. 

29. 839 

69.  0 

68.0 

C.  K.S. 

10 

N. 

3-0 

6  a.  m. 

30. 074 

570 

54-0 

C.K. 

4 

N. 

5.0 

6  a.  m. 

29.  842 

69.0 

68.0 

C.K.S. 

9 

N. 

2.7 

9  a.  m. 

30- 137 

68.5 

60.5 

C.K. 

6 

N.E. 

7.0 

9  a.  ra. 

29. 838 

74.0 

71.0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

Noon. 

3°-  136 

72.0 

60.5 

C.K. 

8 

E. 

6.3 

Noon. 

29.821 

81.5 

74.0 

C.  K.  S. 

6 

E. 

3  p.m. 

30.  126 

72.0 

61.0 

C.K. 

10 

S.  S.  E. 

7.0 

3  p.m. 

29. 778 

77.0 

72.0 

C.K.' 

9 

N.  N.  E. 

. 

6  p.m. 

30-113 

71-5 

66.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

5-0 

6  p.  m. 

29. 770 

76.0 

71-5 

C.K. 

8 

S. 

5-7 

9p.m. 

30-  157 

68.5 

60.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

9  p.m. 

29.784 

72.0 

69- 5 

C.K. 

7 

s. 

5-3 

Mean. 

30.096 

66.1 

58.9 

6.4 

5-0 

Mean. 

29. 816 

73-5 

70.2 

8.2 

.... 

4.1 
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September  18. 

September  23. 

i 

^ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

h 

U 

B  0 

Clouds. 

1 
U 

a 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

H  S3 

£■55 
3  E 

M  0 

^1 

Clouds. 

13 

a 
0 

0 

s 
0 

Wine 

. 

Direc- 

0 

Direc- 

^ 

t!^ 

0 

tion. 

fc-S 

t. 

tion. 

Q 

eS 

(S 

> 

Q 

0 

oi 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.  766 

69.  0 

67.5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

4.0 

Midn't. 

29.  785 

63.0 

60.2 

C.K. 

I 

S.E. 

.3.7 

3  a.m. 

29.  727 

67.5 

66.0 

C.  K. 

10 

s. 

4-3 

3  a.m. 

29.  739 

61.0 

59-5 

C. 

1 

S. 

2.7 

6  a.  m. 

29.729 

67.2 

66.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

4.7 

6  a.  m. 

29.  777 

59.0 

58.2 

C.K.S. 

I 

S.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  726 

69.0 

67. 0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  792 

70. 0 

65.0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

3-3 

Noon. 

29.  707 

71.0 

68.0 

C.K.S. 

10 

S.  E. 

3-3 

Noon. 

29.  746 

80.2 

66.8 

C.  K.  S. 

2 

S. 

7.3 

3  p.m. 

29.  690 

72.0 

70.0 

N. 

10 

S.W 

4.7 

3  p.  111. 

29.  701 

82.0 

69.5 

C.K. 

5 

S.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29.  667 

71.0 

69.0 

C.  K. 

9 

E. 

2.0 

6  p.  m. 

29.  695 

78.0 

69.0 

C.K. 

5 

S.W. 

5-7 

9  p.m. 

29.  662 

69.8 

69.0 

K. 

10 

E. 

3.0 

9  p.  m. 

29.717 

73- 0 

67.0 

C.K. 

I 

S.W. 

5.0 

Mean. 

29.709 

69.6 

67.8 

9.8 

3.8 

Mean . 

29.744 

70.8 

64.4 

2.  I 

4.9 

Sbptembkr  19. 

September  24. 

Midn't. 

29.  644 

66.0 

65.0 

N. 

10 

S. 

4.0 

Midn't. 

29.  743 

71.0 

66.0, 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

3  a.m. 

29.  604 

65.0 

64.0 

N. 

10 

N. 

2.7 

3  a.  m. 

29-  795 

67.0 

63.5 

C.  K.  S. 

2 

N. 

7-7 

6  a.  m. 

29-  577 

64.2 

6,3.5 

N. 

10 

N.E. 

5.0 

6  a.  m. 

29.  859 

63.0 

60.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

5.0 

9  a.  m. 

29-  543 

66.  ,S 

66.0 

N. 

10 

E. 

4-3 

9  a.  m. 

29.907 

65.5 

56.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

10.7 

Noon. 

29.  507 

68.0 

67.0 

N. 

10 

S.E. 

4.3 

Noon. 

29.  911 

68.5 

56.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

12.0 

3  p.m. 

29.  466 

70.0 

68.0 

C.  K. 

10 

S.E. 

3-3 

3  p.m. 

29.  877 

71.0 

57.0 

C.K. 

4 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  456 

70.0 

68.0 

C.K. 

9 

W. 

3.0 

6  p.  m. 

29.881 

66.0 

56.5 

C.K. 

2 

N.W. 

5-3 

9  p.m. 

29-  458 

64.0 

62.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

9  p.  m. 

29.  847 

61.0 

53- 0 

C.K. 

2 

N. 

4.0 

Mean. 

29-  532 

66.7 

65.4 

9-9 

4.1 

Mean . 

29.852 

66.6 

58.5 

.... 

2.  0 

7.0 

September  20. 

September  25. 

Midn't. 

29.  472 

61.0 

60.0 

C.S. 

I 

N. 

3-7 

Midn't. 

29.  977 

58.0 

52.  5  :      C.  K. 

9 

N.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  4S4 

60.5 

60.0 

C.  K.  S. 

4 

S. 

3.3 

3  a.  m. 

30.  016 

55-5 

50.0  1      C.K. 

8 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  49S 

60.0 

59-2 

C.K.S. 

2 

S.W. 

4-7 

6  a.  m. 

3°.  053 

51.5 

47.0  1    C.K.S. 

4 

N.W. 

4.7 

9  a.  m. 

29.518 

69.5 

64.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

30. 095 

59- 0 

51.5  !    C.K.S. 

2 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29-  540 

74.5 

64.  0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

7-3 

Noon. 

30.094 

64.0 

52.  0  1    C.  K.  S. 

3 

N. 

■  8.7 

3  p.m. 

29-  548 

76.0 

64.5 

C.K. 

7 

N.W. 

10. 0 

3  p.  m. 

30.  049 

66.5 

53.  5  i      C.  K. 

2 

N.W. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  612 

69.5 

62.5 

C.K. 

4 

N.W. 

10. 0 

6  p.  m. 

30.  070 

61.5 

51.5  i      C.K. 

2 

N.E. 

6.0 

9  p.m. 

29-  659 

64.0 

59- 0 
61.7 

C.K. 

3 

W. 

3-7 

9  p.m. 

30. 105 

56.0 

48.0        C.K. 

I 

N.  N.  E. 

7.0 

Mean. 

29-  541 

66.9 

4-8 

5.7 

Mean . 

30.  057 

59- 0 

50. 8  '    ...    . 

3-9 

6.0 

September  21. 

September  26. 

Midn't. 

29-719 

63.0 

57.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5.0 

Midn't. 

30.  Ill 

,52.8 

47.0 

S. 

I 

N.E. 

7.0 

3  a.  m. 

29-  725 

60.0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

30.  104 

49.0 

44.0 

C.K.S. 

2 

N.E. 

II. 0 

6  a.  m. 

29. 769 

56.0 

54- 0 

C.S. 

I 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

3°.  147 

46.0 

41.0 

C.  K.  S. 

8 

N. 

10. 0 

9  a.  m. 

29. 787 

67.8 

61.  0 

C.K. 

I 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

30.  168 

58.0 

50.0 

C.K. 

9 

N.E. 

7.7 

Noon. 

29. 796 

78.5 

66.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

Noon. 

30.  122 

58.8 

56.0 

C.K. 

9 

N.E. 

10. 0 

3  p.m. 

29.  774 

83.0 

68.0 

C.K. 

2 

W. 

3-7 

3  p.  "1. 

30.  03s 

60.5 

54-5 

C.K. 

9 

N.E. 

12.0 

6  p.  ni. 

29.  767 

74-5 

66.0 

C.K. 

5 

S.W. 

2-3 

6  p.  m. 

29.  985 

59.0 

54.5 

C.K. 

10 

N. 

10. 0 

9  p.m. 

29.799 

69.0 

63.0 

C.K. 

3 

W. 

3.0 

9  p.  m. 

29. 970 

59.0 

55.5 

C.K. 

10 

N. 

10.  0 

Mean. 

29.  767 

69.0 

61.6 

.    .    .    .    j     1.8 

4.1 

Mean. 

30.080 

55-4 

50.3 

7.2 

.... 

9-7 

September  22. 

September  27. 

Midn't. 

29.  819 

65.0 

62.0 

Haze. 

S. 

2.0 

Midn't. 

29.  879 

58.  5       54-  0 

C.K. 

10 

N.E. 

12.0 

3  a.m. 

29.818 

62.0 

60.8 

Haze. 

s. 

2.0 

3  a.  m. 

29. 839 

59.0 

57- 0 

C.K. 

10 

N. 

10.3 

6  a.  m. 

29-  833 

60.0 

59.0 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  780 

60.  0 

59-5 

C.  K.  S. 

10 

N. 

14.3 

9  a.m. 

29-  857 

69.5 

65.0 

C.K.S. 

4 

S. 

1-3 

9  a.  m. 

29. 764 

62.0 

59-8 

N. 

10 

N.E. 

17.3 

Noon. 

29-  845 

80.8 

66.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

5.3 

Noon. 

29.713 

65.0 

62.0 

N. 

10 

N.E. 

18.7 

,     3  p.  m. 

29. 788 

81.0 

67.0 

C.  K. 

5 

w. 

8.0 

3  p.  ni. 

29.  648 

64.0 

63.0 

N. 

10 

N.  N.  E. 

16.0 

,    6  p.  m. 

29. 781 

74.0 

6.'i.5 

C.K. 

5 

s. 

3-3 

6  p.  m. 

29. 646 

62.  0 

61.0 

N. 

10 

N.  N.  E. 

18.7 

9p.in. 

29.801 

67.5 

63.5 

C.K. 

2 

s. 

3-7 

9  p.m. 

29.  625 

63.0 

61.0 

K. 

10 

N.E. 

18.3 

1      M  an. 

1 

29. 818 

70.1 

63.6 

4.2 

•    •    •    •        3-5 

i 

Mean. 

29.  737 

61.7 

59-7 

10. 0 

15.7 

70 
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September  28. 

October  3. 

u 

1^ 

>> 

(I4 

w 

>. 

J3  ^• 

T3 

Wind 

">: 

41 

5 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  2 

B  3 

Clouds. 

0 

u 

c 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

MS 

3  S 

"3  S 

Clouds. 

_2 
0 

^ 

PQ  0 

«  0 

0 

Direc- 

0 

m  0 

W  0 

Direc- 

0 

(2 

tion. 

0 
I 

0 

i 

tion. 

0 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.627 

62.5 

61.0 

K. 

10 

N.E. 

18.0 

Midn't. 

29-  599 

66.0 

65.0 

Clear. 

0 

S.  E. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  625 

63.0 

60.5 

K. 

10 

N.E. 

18.7 

3  a.  ni. 

29-  598 

64.  0 

63.0 

C.K.S. 

I 

S.E. 

2.3 

6  a.  m . 

29.  624 

63.5 

60.0 

C.K. 

10 

N.E. 

17.0 

6  a.  ni. 

29.  612 

62.0 

61. 0 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  661 

64. 0 

61. 0 

K. 

10 

N.E. 

18.7 

9  a.  ni. 

29.  605 

73-0 

69-5 

C.  K.  S. 

5 

S.W. 

6-7 

Noon. 

29-  653 

67.0 

63.0 

K. 

10 

N.E. 

18.3 

Noon. 

29-  552 

81.5 

72.0 

C.  K. 

7 

S.W. 

15-0 

3  P- 1"- 

29. 626 

69.5 

65-5 

C.K. 

10 

N.E. 

17-3 

3  p.  ni. 

29.518 

83.0 

71.0 

C.  K. 

4 

S.W. 

16.3 

6  p.  m. 

29. 620 

68.0 

65.  5 

C.K. 

10 

N.E. 

16.7 

6  p.  ni. 

29.  502 

78.0 

70.0 

C.K. 

2 

S.W. 

14-3 

9  p.m. 

29. 651 

67.5 

65.3 

K. 

10 

N. 

18.3 

9  p.  m. 

29-517 

74.5 

68.5 

Clear. 

0 

S.W. 

9.0 

Mean. 

29. 636 

65.6 

62.7 

10.0 

17.9 

Mean . 

29-  563 

72.8 

67.5 

3-1 

8.7 

September  29. 

October  4. 

Midn't. 

29-  634 

64.0 

64.  6 

N. 

10 

N. 

17.0 

Midn't. 

29-  558 

64-5 

63.0 

N. 

10 

N.W. 

10.3 

3  a.m. 

29.  612 

64.0 

63-5 

K. 

10 

N. 

14-3 

3  a.  ni. 

29-  554 

64.0 

62.5 

C,K. 

10 

N. 

2.7 

6  a.m. 

29. 623 

64.0 

63-4 

N. 

10 

N. 

14.0 

6  a.  ni. 

29-  568 

63.0 

62.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  676 

65.0 

64.0 

N. 

ID 

N. 

12.  0 

9  a.  m. 

29-  598 

66.2 

64-5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

1-7 

Noon. 

29. 618 

69. 0 

67.0 

N. 

10 

N. 

12.3 

Noon. 

29-551 

71.0 

62.5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

3-0 

3  p.m. 

29.590 

70.5 

68.5 

C.K. 

10 

N.E. 

12.3 

3  P-  !"• 

29-  530 

67.0 

62. 0 

C.K. 

9 

S.W. 

II. 0 

6  p.  m. 

29-  593 

71.0 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

11. 0 

6  p.  m. 

29-  495 

64.0 

60.5 

C.  K. 

8 

S.E. 

8-7 

9  p.m. 

29.608 

71.0 

66.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

14-3 

9  p.m. 

29-  493 

61.5 

59-0 

C.  K. 

10 

W. 

6-3 

Mean. 

29.  619 

67.3 

65-4 

10.  0 

13-4 

Mean. 

29-  543 

65.2 

62. 1 

9-4      .... 

5-7 

September  30. 

October  5. 

Midn't. 

29.605 

70.0 

65.0 

C.K. 

10 

N.E. 

15-3 

Midn't. 

29.  482 

60.0 

57-0 

K. 

10 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29-  575 

68.0 

64.0 

C.  K.  S. 

ID 

N. 

12.7 

3  a.  m. 

29-  474 

56.0 

53-0 

S. 

I 

W. 

3-3 

6  a.m. 

29.  615 

64.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

9.0 

6  a.  ni. 

29.  524 

54-0 

51.0 

S. 

I 

N.  W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  634 

66.5 

6i.o 

C.K.S. 

9 

N.W. 

10.  0 

9  a.  m. 

29.521 

59-5 

51.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29. 637 

75-8 

66.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

29.  520 

65.0 

53-5 

C.K.S. 

3 

W.  S.  W. 

7-3  i 

3P.m. 

29.638 

78.0 

68.0 

C.K. 

7 

N. 

10.3 

3  P-  111- 

29-  508 

69.  0 

56.8 

C.K. 

7 

W. 

6-3  i 

•  6  p.  m. 

29.631 

70.0 

66.0 

C.K. 

7 

N.E. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  570 

61.5 

54-0 

N. 

10 

N.W. 

6-7 

9  p.m. 

29. 665 

64.0 

62.0 

C.  K. 

2 

S.E. 

5-0 

9  p.  m. 

29.  689 

58.6 

49- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

3-7 

Mean. 

29.  625 

69.5 

63-9 

7-1 

10.  I 

Mean. 

29-  536 

60.  4 

53-2 

4.0 

5-5 

October  i. 

October  6. 

Midn't. 

29.  693 

63.5 

59- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29.  726 

50.0 

46-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.689 

61.5 

58.5 

C.S. 

I 

N.E. 

2.7 

3  a.  m. 

29.744 

49-5 

45-5 

Clear. 

0 

S.  W. 

3-7  i 

6  a.  ni. 

29.  761 

60.  0 

58.2 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

1-7 

6  a.  in. 

29.  797 

48-5 

45-0 

C.K. 

3 

W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  801 

63- 5 

56.2 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

9.0 

9  a.  m. 

29.  879 

56.2 

49.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

5-3  i 

Noon. 

29-  783 

69.5 

58.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29.904 

61.7 

52.0 

C.K. 

I 

N.W. 

13-3  [ 

3  p.m. 

29.731 

74- 0 

59- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

3  P-  111- 

29.  897 

64.0 

52-2 

C.K. 

2 

N.W. 

8-3  : 

6  p.  m. 

29.  705 

66.0 

57- 0 

C.K. 

2 

W. 

4.7 

6  p.  m. 

29.917 

57-8 

51-0 

C.K. 

I 

N.W. 

6-3 

9  p.  m. 

29.  718 

■61.  0 

54- 0 

C.K. 

2 

S.  W. 

3-0 

9  p.  ni. 

29.963 

54-0 

47-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

Mean. 

29-  735 

64.9 

57-5 

3-8 

5-0 

Mean. 

29.  853 

55-2 

48.6 

1.2 

6.6 

October  2. 

October  7. 

Midn't. 

29.  724 

58.0 

52.0 

S. 

I 

N.W. 

2-3 

Midn't. 

29.  987 

48.0 

47.0 

Clear. 

0 

N. 

4-3 

3  a.  m. 

29.699 

54- 0 

52.0 

C.  K.  S. 

I 

W, 

1-3 

3  a.  m. 

29.  981 

45-0 

43.  5 

Clear. 

0 

N.  W. 

4-3 

6  a.m. 

29-  695 

54.5 

51.8 

C.  K.  S. 

8 

N. 

1-7 

6  a.  m. 

30.  019 

44-5 

43-5 

C.K.S. 

2 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29. 678 

60.5 

58.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

3-3 

9  a.  m. 

30-  059 

58-0 

51-0 

Clear. 

0 

KW. 

4-3 

Noon. 

29.  646 

72.5 

65.5 

C.  K.  S. 

I 

S.  E. 

2.3 

Noon. 

30.  027 

65-5 

56.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

4-3 

3  P-  m- 

29.  614 

74-5 

65.5 

C.K. 

2 

S.E. 

4.0 

3  P-  in- 

29-  957 

67.0 

55-7 

C.  K.  S. 

4 

s. 

5-0 

6  p.  m. 

29.609 

74- 0 

67.0 

C.  K. 

2 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29- 953 

61.  0 

53-5 

C.K. 

7 

E. 

4.7 

9  p.m. 

29.  623 

67.5 

65-5 

C.K. 

I 

E. 

4.0 

9  p.  m. 

29-  957 

55-2 

50-5 

C.K. 

9 

S. 

3-3 

Mean. 

29.  661 

64.4 

59-7 

3-2 

2.8 

Mean. 

29.992 

55-5 

50.1 

2.8 

4.2 
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1 

October  8. 

October  13. 

u 

<u 

•0  ij 

3 

Wind. 

■0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3E 
w  2 

s  S 

PQ  0 

Clouds. 

•0 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Hi 

3  E 

n  0 

^1 

Clouds. 

0 

c 
0 

Direc- 

Direc- 

>.a 

t  <^ 

t; 

tion. 

>.c 

■SB 

t 

tion. 

fi 

'^ 

& 

> 

G 

^ 

0 

0^ 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.911 

53-0 

50.0 

C.  K. 

6 

S. 

2.7 

Midn't. 

29.  848 

55-5 

53-0 

C.K. 

9 

S. 

7-7 

3  a-  in- 

29.  872 

51-5 

49-5 

C.K. 

6 

S.  E. 

3-0 

3  a.  m. 

29.  782 

56.0 

53-5 

C.K. 

10 

S. 

8.7 

6  a.  m. 

29.  844 

50-5 

49-5 

C.K. 

7 

S. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  734 

54-0 

52.0 

C.K. 

10 

S.W. 

10.7 

9  a.  m. 

29.  830 

62.5 

,56.5 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

2.  0 

9  a.  m. 

29. 704 

54-0 

52.7 

N. 

10 

s.w. 

9.0 

Noon. 

29.  770 

69.5 

58.5 

C.K. 

3 

S.W. 

8.7 

Noon. 

29. 648 

55-2 

54-8 

N. 

10 

s. 

10.7 

3  p.m. 

29.  679 

69.0 

59- 0 

C.K. 

9 

S. 

II.  0 

3  P-  m. 

29-  542 

58.5 

56.6 

C.K. 

9 

s. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  639 

63.0 

58.0 

C.K. 

10 

s. 

10.3 

6  p.  m. 

29-  504 

56.0 

54-6 

C.  K.  S. 

3 

s.w. 

4-7 

9  p.  m. 

29.  614 

60.0 

57-0 
54.8 

C.K. 

10 

S.W. 

7.0 

9  p.  m. 

29-  549 

51-0 

49.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6-7 

Mean. 

29.  770 

59-9 

6-5 

5-8 

Mean. 

29.664 

55-0 

53-5 

8.9 

8.2 

October  9. 

October  14. 

Midn't. 

29-  578 

57-0 

56.0 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

Midn't. 

29-  547 

50-5 

46-5 

C.K. 

10 

N.  N.  W. 

9-7 

3  a.  m. 

29.  570 

56.5 

55-0 

C.K. 

to 

N. 

4-3 

3  a.m. 

29-  525 

46-5 

43-5 

C.K. 

5 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  609 

56.0 

55-0 

C.K. 

10 

N. 

10.3 

6  a.  m. 

29-  533 

41.0 

38.0 

C.K. 

3 

W. 

3-0 

9  a.  ni. 

29-  653 

56.5 

48.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

9-7 

9  a.  m. 

29-  587 

51-0 

45-0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.613 

57-5 

48.0 

C.K. 

10 

N. 

II. 7 

Noon. 

29-  635 

49.0 

43- 0 

C.  K.  S.  N. 

9 

N.W. 

14.0 

3  P-  m- 

29-  550 

53-0 

47-6 

C.K. 

10 

N. 

7.0 

3  P-  "1- 

29.  669 

51-0 

43- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

15-7 

6  p.  m. 

29.  528 

51.0 

47-0 

N. 

10 

N. 

6  p.  m. 

29-  735 

47-0 

40.0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.7 

9  p.m. 

29-  415 

49-5 

48.0 

N. 

10 

N. 

9  P-  m- 

29-  835 

44-0 

37- 0 
42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

Mean. 

29-  564 

54-6 

50.6 

10. 0 

7-8 

Mean. 

29-  633 

47-5 

4-5 

9-2 

October  10. 

October  15. 

Midn't. 

29. 234 

50.0 

49.0 

N. 

10 

N. 

Midn't. 

29.  869 

39- 0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

29. 056 

49.0 

48.5 

■  N. 

10 

N. 

3  a.  m. 

29.  925 

35-0 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  100 

48.0 

47- 0 

N. 

10 

N. 

6  a.  m. 

29.  968 

35-0 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29. 256 

52.0 

50. 0 

C.  K.  S.  N. 

9 

N.W. 

9  a.  m. 

30. 024 

44-0 

38.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29-  353 

62.0 

55-2 

C.K. 

I 

N.W. 

16.3 

Noon. 

29-  995 

51-0 

42.5 

C.K. 

2 

N.W. 

10. 0 

3  p.  m. 

29-  383 

65.0 

57-0 

C.K. 

I 

N.W. 

13-7 

3  P-  111- 

29.  929 

55-0 

45- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29-  458 

56.5 

50-0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  927 

48.0 

43-0 

C.S. 

I 

W. 

4-3 

9  p.m. 

29. 526 

50.5 

47-0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

9  p.  m. 

29.  929 

44.0 

40. 0 

Clear. 

0 

s.w. 

2.0 

Mean . 

29. 295 

54-1 

50-5 

5-1 

12.6 

Mean. 

29.  946 

43-9 

38-3 

1-9 

6.1 

October  ii. 

October  16. 

Midn't. 

29-514 

47-0 

44-5 

C.K. 

2 

S. 

3-3 

Midn't. 

29.879 

40-5 

39-0 

Clear. 

0 

s. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  574 

51.0 

46-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

3  a.m. 

29.  836 

39-0 

38-0 

C.K. 

3 

s. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  697 

50-5 

45-5 

C.K. 

4 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29.  807 

38-0 

37-0 

C.K. 

2 

s.w. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  775 

56.0 

47.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8-7 

9  a.  m. 

29.  767 

45-5 

42.5 

C.  K.  S. 

9 

s.w. 

4-7 

Noon. 

29.807 

61.0 

49.0 

C.K.  S. 

4 

N.W. 

15-7 

Noon. 

29-  643 

61. 0 

52.0 

C.K. 

I 

s.w. 

9.0 

3  P-  111- 

29.831 

64.  0 

55-4 

C.K. 

6 

N.W. 

16.7 

3  P-  111- 

29-  493 

68.2 

55-0 

Clear. 

0 

s.w. 

13.0 

6  p.  m. 

29.919 

56.0 

48-5 

C.  K.S. 

I 

N.W.- 

9-3 

6  p.  in. 

29-  463 

61.  0 

54-0 

C.K. 

I 

s. 

10.7 

9  p.m. 

29.993 

53-0 

46.  0 

Clear. 

0 

N. 

4-7 

9  p.  m. 

29.  482 

55-5 

50.6 
46.0 

Clear. 

0 

s. 

6.3 

Mean. 

29.  764 

54-8 

47.8 

2.2 

9-2 

Mean. 

29.671 

51-2 

2.0 

6.8 

October  12. 

October  17. 

Midn't. 

30.  027 

47.0 

45-0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29-450 

52-0 

49.0 

Clear. 

0 

s.w. 

5-0 

3  a.m. 

30.  029 

43- 0 

41.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  403 

50.0 

47.0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-3 

6  a.  m. 

30.065 

40.0 

39-0 

C.K. 

2 

aw. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  381 

51-0 

48.0 

C.K.S. 

3 

S. 

5-0 

9  a.  m. 

30.  121 

52-5 

47.0 

C.K.S. 

I 

w. 

3-3 

9  a.  m. 

29.396 

66.0 

56.0 

Clear. 

0 

S.W. 

6.7 

Noon. 

30.  063 

62.0 

50-5 

Clear. 

0 

s. 

5-3 

Noon. 

29.  340 

77-2 

62.5 

Clear. 

0 

s.w. 

II. 0 

3  p.  m. 

29. 986 

65-5 

54- 0 

C.  K.S. 

I 

S. 

7-3 

3  P- 111- 

29-  277 

81.0 

60.0 

Clear. 

0 

w. 

13.0 

6  p.  m. 

29-  947 

58-5 

51.0 

C.K. 

8 

s. 

8-7 

6  p.  m. 

29-364 

70. 0 

57-0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

13-3 

9  p.m. 

29-  923 

54-8 

50.0 

C.K. 

8 

s. 

8-3 

9  p.  m. 

29-  530 

62.0 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

Mean . 

30. 020 

52-9 

47.2 

2-5 

5-4 

Mean. 

29-  393 

63.6 

53-2 

0-5 

8.8 
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October  18. 

OcroBER  23. 

J5  .• 

>> 

S 

Wind. 

u 

•=1  ,• 

_>> 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  s 

pq  0 

Bulb  T 
ometei 

Clouds. 

0 

u 

c 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  S 

P3  0 

3  a 
«  5 

Clouds. 

0 

0 

c 
0 

Direc- 

'0 

Direc- 

0 

l-i 

0 

t; 

0 

tion. 

s 

> 

S' 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

in. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29!  610 

54-5 

46.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

"■3 

Midn't. 

30.  006 

57-8 

56.0 

C.  K. 

10 

N. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  673 

48.0 

43- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.996 

56.0 

54-5 

C.  K. 

10 

N. 

6.0 

6  a.  m. 

29-  743 

46.5 

41.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

30.  016 

55- 0 

54- 0 

C.K. 

10 

N. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  857 

54- 0 

46.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

7-7 

9  a.  m. 

3°-  034 

56.0 

54- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.7 

Noon. 

29.851 

64.  0 

51-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Noon. 

3,0.  025 

58.0 

55-5 

C.K. 

10 

N.E. 

3.3 

3  p.m. 

29.  815 

68.0 

54- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

3  P-  m. 

29.  977 

60.8 

57- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  823 

59-3 

50.5 

C.K. 

4 

N.W.    . 

3-3 

6  p.  m. 

29.  979 

59- 0 

54.0 

K. 

10 

E. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  874 

53-5 

48.0 
47-6 

C.  K.  S. 

4 

S. 

2.3 

9  p.m. 

29.993 

57- 0 

54- 0 

K. 

10 

E. 

3-7 

Mean. 

29.  781 

56.0 

1-5 

6.4 

Mean. 

30.003 

57-5 

54-9 

10. 0 

4-5 

October  19. 

October  24. 

Midn't. 

29.  874 

50.0 

47.0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

2.3 

Midn't. 

29.962 

56.0 

53- 0 

_C.K. 

10 

S.E. 

4-7 

3  a.m. 

29.  870 

47.0 

45- 0 

Clear. 

0 

S.  W. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  902 

55- 0 

53- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  892 

44-5 

43-5 

C.  K.  S. 

3 

S. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  934 

55- 0 

52.5 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29. 941 

55-5 

51.0 

Haze. 

S. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  854 

56.0 

54- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.3 

Noon. 

29.  892 

69.  0 

57.0 

Clear. 

0 

S.W. 

9-3 

Noon. 

29.  805 

59-5 

56.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7-7 

3  p.m. 

29. 861 

69.5 

57- 0 

C.K. 

I 

S. 

II.  7 

3  P-  m- 

29-  735 

64-5 

58.0 

C.  K.  S. 

4 

S. 

6.7 

6  p.m. 

29. 847 

62.0 

57-5 

C.S. 

I 

S. 

10. 0 

6  p.  m. 

29-  775 

57- 0 

55- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

8.3 

9p.m. 

29.  847 

55-3 

51.8 

Clear. 

0 

S. 

5-3 

9  p.m. 

29,  792 

52.0 

51.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

Mean. 

29. 878 

56.6 

^51.2 

1-3 

6.0 

Mean. 

29-  845 

56.9 

54.2 

7-9 

6.5 

October  20. 

October  25. 

Midn't. 

29.  848 

52.2 

50-5 

Clear. 

0 

s. 

4.3 

Midn't. 

29-  785 

50.0 

49.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

29-  834 

49-5 

49.0 

Clear. 

0 

vS.W. 

2.7 

3  a.m. 

29.  771 

51.0 

49'5 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29. 840 

46.0 

46.  0 

Fog. 

2 

W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  789 

52.3 

51-5 

C.  K. 

10 

N.W. 

7.7 

9  a.m. 

29. 877 

56.0 

53- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.815 

53- 0 

51.0 

C.K. 

10 

N. 

II. 0 

Noon. 

29. 847 

70.5 

62.0 

C.K. 

I 

s. 

4.0 

Noon. 

29.809 

54- 0 

51-0 

C.K. 

10 

N. 

12.7 

3p.m. 

29.811 

74.0 

64.0 

C.K.S. 

I 

s. 

9.0 

3  P-  111- 

29.  769 

54-2 

51-5 

C.K. 

10 

N. 

II. 0 

6  p.  m. 

29.806 

66.0 

61.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

5-7 

6  p.  m. 

29-  757 

53- 0 

51.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

8.0 

9  p.m. 

29.815 

60.5 

57.0 

Clear. 

0 

s. 

2.7 

9  p.  m. 

29.  740 

50-0 

49.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29-  835 

59-3 

55-3 

I.O 

4.0 

Mean. 

29.  779 

52.2 

50.4 

7-4 

8.7 

October  21. 

October  26. 

Midn't. 

29.811 

57-5 

56.3 

Clear. 

0 

s. 

2.3 

Midn't. 

29.  690 

50.2 

49.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.806 

55- 0 

54- 0 

C.S. 

1 

s. 

1.7 

3  a.  m. 

29. 612 

49.0 

47-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.7 

6  a.  m. 

29. 816 

52.0 

52.0 

Fog. 

3 

N. 

3-3 

6  a.  m. 

29. 623 

46.0 

44-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

29-  845 

55- 0 

54- 0 

Fog. 

6 

N.  E. 

2.7 

9  a.  m. 

'29.618 

55- 0 

50.5 

C.K. 

I 

N. 

6.7 

Noon. 

29. 847 

70.  0 

64.0 

C.  K. 

2 

N.E. 

2.7 

Noon. 

29-  575 

63.0 

55- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

3  P-  ni- 

29.808 

73-5 

64- 5 

C.K. 

3 

S.E. 

5-3 

3  P-  !"■ 

29-  530 

63.  0 

56-0 

C.K. 

5 

N.E. 

2.7 

6  p.  m. 

29. 816 

67.0 

61.5 

C.  K.  S. 

5 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  574 

57- 0 

54-5 

C.K. 

10 

E. 

4-7 

9  p.m. 

29.831 

62.3 

59- 0 
58.2 

C.K.S. 

I 

N. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  606 

54- 0 

51-0 

C.K. 

10 

E. 

4.3 

Mean. 

29. 822 

61.5 

2.6 

3-4 

Mean. 

29.604 

54.6 

51.0 

.... 

4.8 

5.8 

October  22. 

• 

October  27. 

Midn't. 

29. 848 

58.0 

56.0 

C.K. 

2 

N. 

4.0 

Midn't. 

29.  620 

53-5 

52.0 

C.  K. 

10 

N. 

5.0 

3  a.m. 

29. 865 

56.0 

56.0 

Fog. 

10 

N. 

7-3 

3  a.  m. 

29.  628 

53- 0 

51.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5.7 

6  a.  m. 

29.893 

56.0 

55-5 

K. 

10 

N.E. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  662 

53- 0 

52.  0 

C.K. 

lO 

N.E. 

5.3 

9  a.m. 

29-  935 

57-5 

56.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  712 

54- 0 

52.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.3 

Noon. 

29.  951 

61.  0 

56.5 

C.K. 

10 

E. 

8.0 

Noon. 

29.  721 

56.5 

53-0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.3 

3P-m- 

29.  952 

62.0 

57- 0 

C.K. 

10 

N. 

6.7 

3  p.m. 

29.  694 

59- 0 

54- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

7.7 

6  p.  m. 

29-  959 

59- 0 

57- 0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

4-3 

6  p.m. 

29.  702 

58.0 

54- 0 

C.K.S. 

10 

N. 

5.0 

9p.m. 

29.993 

58.0 

56.0 

K. 

10 

N. 

5-3 

9p.m. 

29.  714 

55- 0 

52.0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

6.7 

Mean. 

29.  924 

58.4 

56.2 

8.9 

6.2 

Mean. 

29.  682 

55.2 

52.5 

9-5 

6.2 

OBSERVATIONS  FOR  iS 
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October  28. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  in. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean . 


Barom- 
eter. 


29.  710 
29.  698 
29.  686 
29.  701 
29.  683 
29.665 
29.  667 
29.  641 


29.  681 


ll 

u 

V 

<u 

•S  ^ 

•^      L.- 

H  fc 

B  s 

£t3 
3  S 

5ti 

3.  S 

«  0 

m  0 

>,C 

tjB 

Q 

^ 

0 

0 

53-2 

50.0 

52.0 

49-6 

52.5 

49.0 

55- 0 

51-5 

56.0 

52.0 

54-0 

52-5 

54- 0 

53-" 

54- 0 

53- 0 

53-8 

51-3 

Clouds. 


C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 

N. 

N. 

N. 

C.  K.  S. 


X 

3 

CI 

a 
o 

'i, 
<2 


9 
10 
10 

4 
10 
10 
10 
10 


9-1 


Wind. 


Direc- 
tion. 


N. 

N. 

N.  E. 

N.  E. 
N.  N.  E. 

N. 

N. 
N. 


9.0 

8.7 

9-7 

12.0 

13-3 
10.  o 

13-3 
10.  7 


10.8 


October  29. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  ni. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean . 


29.  659 
29.  647 

29-  659 
29.  699 
29.  707 
29.  696 
29.  726 
29-  754 


29.693 


55- 0 

54- 0 

54- 0 

52.0 

53-8 

53- 0 

!    55- 0 

54- 0 

57- 0 

55-5 

:    58.3 

57- 0 

j    58.0 

57- 0 

57.0 
56.0 

56.0 

54.8 

! 

C.K. 
C.K. 

N. 
C.K. 
C.  K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


N. 

N. 
N.  W. 

N. 
N.  E. 
N.W. 
N.  vV\ 

N. 


5-7 


October  30. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  ni. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.  779 
29.  781 

29-  795 
29.813 
29.  789 
29.  717 
29.711 
29.  684 


29-  759 


56.0 

54.0 

56.0 

53-6 

55- 0 

54- 0 

56.0 

54-5 

60.0 

57- 0 

61.0 

55-5 

60.0 

■55-5 

57- 0 

55- 0 

57-6 

54-9 

C.  K. 
C.K. 
C.  K-. 
C.K. 
C.  K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 


10 
10 
10 
10 
10 

9 
10 
10 


9-9 


E. 
N. 
S.E. 
E. 
E. 
E. 
S. 

s. 


5-0 

4.0 

3-3 

4-3 

7-3 

10.3 

10.  o 

12.  7 


7-1 


November  2. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  P-  m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean 


Barom- 
eter. 


29-  955 
29- 951 
29.  967 
29.  990 
29.  950 
29.  878 

29-  835 
29.  797 


29-  915 


u 

u 

i) 

£  ■ 

•=>  ,• 

H  S3 

5h  iJ 

x>X 

a^ 

s  c 

3.  s 

pq  0 

M  0 

h" 

*y 

C 

^ 

0 

0 

49.0 

46.5 

48.0 

45-5 

45-5 

44.0 

54-5 

50.0 

66.0 

55- 0 

68.0 

56.0 

62.  0 

57- 0 

58.5 

54-2 
51.0 

56-4 

Clouds. 


Clear. 
Clear. 
Clear. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
C.  K.  S. 
Haze. 


3 
o 

o 


o 


1-9 


Wind. 


Direc- 
tion. 


S. 

S. 

S. 
S.E. 

S. 
S.W. 

S. 

S. 


November  3. 


Midn't. 

3  a-m 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  ni. 


29.  698 
29-  525 
29-  493 
29.490 

29-  519 
29-  565 
29.  621 
29. 677 


Mean . 


29-  574 


60.  0 

57.0 

60.5 

59-5 

61.0 

60.3 

55.8 

53- 0 

61.5 

51. 0 

56.0 

48.0  : 

48.0 

43- 0 

46.0 

41.0 

56.1 

51.6 

,    C.K. 

N. 

N. 

C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 

C.  K. 

C.K. 


10 

10 

10 

2 

I 
I 
3 
5 


5-2 


S. 

S. 

W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


November  4. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  m- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.  684 
29.  700 

29-  738 
29.  769 
29.719 
29.  652 
29.  629 
29.  631 


29.690 


43- 0 

40.0 

40.5 

38.5 

41-5 

40.0 

47.0 

43- 0 

55- 0 

48.0 

57- 0 

49.0 

51.0 

46.5 

47.0 

44- 0 

47.8 

43-6 

Clear. 
Clear. 
C.S. 
Clear. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


1-9 


N.  W. 
N.  W. 
N.W. 

W. 

W. 
S.E. 

S. 
S.E. 


I 
> 


3- 
3- 
3- 
3. 
8. 
12. 
9- 
9- 


6.6 


7-7 
n.  7 

9-7 

9-3 

13-3 

15-3 

13.0 

II. o 


II. 4 


II. 
2. 

7- 
2. 

3- 
4- 
4- 
2. 


October  31. 


November  5. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  P-  m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


i 


Mean 


29-  5S7 
29.496 
29. 416 

29-  450 
29.  460 
29.  446 
29.586 
29.  706 


57- o 
56.0 
57- o 
49.0 
58.0 
61.0 
48.0 
45- o 


29.518 


53-9 


55- 

5 

54-5  1 

56. 

3 

48 

0 

55- 

0 

51- 

0 

44. 

0 

41. 

5 

50. 

8 

N. 

N. 

■N. 

N. 

C.  K. 

C.  K.  S. 

Clear. 

Clear. 


10 

10 

10 

10 

5 

5 

o 

o 


6.2 


S.E. 

S. 
S.E. 
N.W. 
S.W. 
S.W. 
N.W. 

W. 


II-3 

II.  o 

6.3 

II. 7 

13-3 
9-3 

13-7 
6.0 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3P-m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


10.3 


Mean. 


29. 625 
29. 488 
29-  458 
29-  434 
29-413 
29.  402 

29-  465 
29.  507 


29-  474 


46.0 

44-5 

44-5 

43-5 

46.  0 

44.8 

45-5 

45- 0 

48-5 

44.0 

46-5 

43- 0 

46.5 

41.5 

43- 0 
45.8 

49-5 

44-5 

Clear. 
C.K. 

N. 

N. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


o 

10 

10 

10 

9 

9 


7.6 


S. 

s. 

N. 
N.W. 
N.W. 

N.  N.  W. 
N.W. 
N.W. 


November  i. 


November  6. 


Midn't. ' 
3  a.  m. ! 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


29-  757 
29.  787 

29-  855 
29.  900 
29.  894 

29-  883 
29.899 
29.  938 


Mean .  |     29.  864 


41.0 

39-  0  1 

40.  0 

37-5 

39-" 

37.0 

50.5 

44-5 

63.0 

52.0 

67.0 

55- 0 

58.0 

51.0 

52.0 

51-3 

48.0 

45-5 

Clear. 
Clear. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 

C.  K. 
Clear. 
Clear. 


W. 

S.W. 

s. 
s.  w. 
s.w. 

S.W. 

s. 

N.W. 


3-0 

3-7 
3-0 

4-3 
8.7 

6.7 
6.0 
4-7 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6.p.  ni. 
9  p.m. 


5-0 


Mean , 


29-  547 
29-  549 
29.612 
29. 676 
29.  683 
29.  702 

29-  757 
29.  805 


29.  666 


41.0 

35- 0 

39- 0 

36.0 

38-0 

35- 0 

43-2 

39- 0 

44.0 

37.0 

45-5 

38.0 

40.5 

36.5 

38.0 

35- 0 

41.2 

36-4 

Clear. 
Clear. 
CK.S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
Clear. 

C.  K. 


3-1 


N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


3-0 
2.7 
2.0 

5-7 
10.  7 
16.0 
13.0 
10.3 


7-9 


n-1 
8.3 
8.0 

6.3 

12.  o 

15- o 

li.o 

5-" 

9-9 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


November  7. 

November  12. 

1    . 

t 

Wind. 

(U 

1 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  B 

£■2 
5  B 

Clouds. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  S 

3  a 

Clouds. 

0 

c 

li> 

M  0 

PQ  0 

0 

Direc- 

0 

CO   0 

«  0 

Direc- 

0 

S' 

Ill 

tion. 

> 

l-< 

0 

1 

tion. 

0 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29-  833 

33-5 

32.0 

C.K. 

I 

W. 

5-0 

Midn't. 

29-931 

30.0 

27.0 

C.  K.  S. 

8 

N.  W. 

,5.0 

3  a.m. 

29-  843 

32.0 

30.7 

S. 

I 

N.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  943 

27-5 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  870 

33- 0 

30.  i 

C.  K.  S. 

2 

W. 

4.0 

6  a.  ni. 

30.  000 

26.0 

25.0 

C.S. 

I 

N.W. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  898 

39-3 

34- 0 

C.K. 

9 

w. 

5.0 

9  a.  m. 

30.  064 

31.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.  847 

42.0 

36.0 

C.K. 

9 

w. 

6.3 

Noon. 

30.  046 

39- 0 

31-5 

C.  K. 

2 

N.W. 

6.3 

3  p.m. 

29.  797 

45-5 

39- 0 

C.K. 

9 

w. 

5-3 

3  p.  m. 

30.  01 1 

41.  0 

33- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  759 

43- 0 

38.0 

C.K. 

9 

S. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  987 

34-0 

32.0 

C.K. 

3 

S. 

3-3 

9  p.m. 

29-  743 

42.5 

38.0 

C.K. 

10 

s. 

4.0 

9  p.m. 

30.  006 

31.0 

29.0 
28.8 

C.K. 

5 

S. 

3-3 

Mean. 

29.  824 

38.8 

34-8 

6.2 

4.6 

Mean. 

29.998 

32.4 

2.9 

4-8 

November  8. 

November  13. 

Midn't. 

29.  739 

42.5 

39- 0 

N. 

10 

E. 

5-3 

Midn't. 

30.007 

33- 0 

30.0 

C.K. 

10 

S. 

4.0 

3  a.m. 

29.677 

42-5 

41.0 

N. 

10 

E. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  979 

35- 0 

32-5 

C.K. 

10 

S. 

4,7 

6  a.  m. 

29.  687 

43.0 

41-5 

N. 

10 

S. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  949 

36.0 

32.3 

C.  K.  S. 

9 

s. 

7-7 

9  a.  m. 

29-  695 

42.3 

41-5 

N. 

10 

s.w. 

3-3 

9  a.  m. 

29.917 

42. 0 

36.0 

C.K. 

9 

s. 

10.3 

Noon. 

29.666 

45- 0 

44.0 

K. 

10 

s.w. 

2.7 

Noon. 

29-  835 

47.0 

39-0 

C.  K.  S. 

3 

s. 

15-3 

3  p.m. 

29. 650 

46.5 

45- 0 

C.K. 

10 

s. 

2.0 

3  P-  m- 

29-  757 

49-5 

40.5 

C.K. 

4 

s. 

14.0 

6  p.  m. 

29.  679 

45.5 

43-5 

C.K. 

10 

s.w. 

I.O 

6  p.  m. 

29-  751 

43-5 

39-0 

C.K. 

6 

s.  s.  w. 

8.0 

9  p.m. 

29.  709 

44-5 

43-5 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

9  p.m. 

29-  745 

44.0 

38.0 

C.K. 

10 

s. 

6-3 

Mean. 

29. 688 

44.0 

42.4 

10.  0 

3-4 

Mean . 

29.  868 

41.2 

35-9 

7-6 

.... 

8.8 

November  9. 

November  14. 

Midn't. 

29.  713 

46.0 

44-5 

N. 

10 

s. 

5-0 

Midn't. 

29.719 

43- 0 

39- 0 

C.K. 

10 

s. 

5-3 

3  a.  m. 

29.683 

44.0 

43- 0 

K. 

10 

s. 

6.3 

3  a.m. 

29.  689 

41-5 

40.  0 

C.K. 

10 

s. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  742 

42.0 

41.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  663 

40.8 

39- 0 

K. 

10 

s.w. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  763 

42.  0 

39-5 

C.K. 

9 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  683 

41.0 

39- 0 

K. 

10 

s.w. 

2-7 

Noon. 

29.  68 1 

47-5 

41-5 

C.  K. 

2 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.  685 

42.5 

39-5 

C.K. 

3 

N.W. 

9-7 

3  p.m. 

29.619 

49- 0 

43- 0 

C.K. 

5 

S.E. 

3-7 

3  p.m. 

29.  702 

46.0 

39-0 

C.K. 

2 

N.W. 

18.0 

6  p.  m. 

29-  585 

43- 0 

41. 0 

C.K. 

10 

E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  750 

41.  0 

36.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

14-3 

9  p.m. 

29.616 

42.5 

41.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.7 

9  p.m. 

29-  795 

39- 0 

35- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

8.3 
8.2 

Mean. 

29-  675 

44-5 

41.8 

8.2 

4.7 

Mean. 

29.711 

41.8 

38.3 

■       ■       '       ■ 

6.4 

November  io. 

November  15. 

Midn't. 

29-  545 

43- 0 

41.  0 

C.K. 

7 

s. 

6.3 

Midn't. 

29.  851 

38.0 

35-0 

C.  K.  S. 

8 

W. 

3-7 

3  a.m. 

29-  548 

40. 0 

38.0 

C.  S. 

I 

W. 

4-3 

3  a.m. 

29.  864 

34-0 

32.5 

Clear. 

0 

s. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  573 

37- 0 

35-2 

C.  S. 

I 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  888 

31-3 

29- 5 

Clear. 

0 

s.w. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  599 

38.0 

34-8 

C.K. 

8 

N.W. 

4-7 

9  a.m. 

29.  900 

39-6 

36.8 

Clear. 

0 

s. 

3-7 

Noon. 

29-  583 

47.0 

39- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

II.  0 

Noon. 

29.  832 

51-5 

44.0 

C.K. 

I 

s. 

10.7 

3  P-  n»- 

29-  593 

46.5 

39- 0 

C.K. 

3 

W. 

12.0 

3  P-m. 

29-  751 

56.0 

47.0 

C.K. 

I 

s.w. 

14-3 

6  p.  m. 

29. 625 

41.  0 

35-5 

C.K. 

9 

N.  W. 

6.7 

6  p.  m. 

29-  735 

49.0 

44.0 

C.K. 

I 

s. 

9.0 

9  p.m. 

29.660 

40.0 

35- 0 
37.2 

C.K. 

9 

S.W. 

6.0 

9  p.m. 

29-  735 

47.0 

43- c 

C.K. 

I 

s. 

9.0 

Mean. 

29-  591 

41.6 

5-0 

6.8 

Mean. 

29.  820 

43-3 

39- 0 

1-5 

7-1 

November  ii. 

November  16. 

Midn't. 

29. 707 

37- 0 

3.3- 0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

5-0 

Midn't. 

29.  745 

47.0 

43- 0 

Haze. 

s.w. 

8.7 

3  a.m. 

29. 727 

33-5 

30-0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  747 

44-5 

42.0 

Haze. 

s. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  744 

32.5 

29.0 

C.S. 

I 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29-  754 

43- 0 

41.  0 

C.S. 

I 

s.w. 

6-3 

9  a.  m. 

29.  806 

36.5 

32.0 

C.K. 

3    ■ 

W. 

7.0 

9  a.m. 

29.  779 

48.0 

44-0 

C.K. 

I 

s.  w. 

5-3 

Noon. 

29.  798 

38.5 

32-5 

C.K. 

7 

N.  W. 

8.3 

Noon. 

29-751 

60.0 

51. 0 

C.K. 

2 

vS. 

5-7 

3  p.  m. 

29-  795 

43-5 

33- 0 

C.K. 

4 

N.  W. 

7.0 

3  p.m. 

29.  687 

64.0 

53- 0 

C.K. 

I 

s. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  828 

35-5 

30.5 

C.K. 

3 

N.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  707 

55-5 

49-0 

C.  K. 

2 

s. 

4.0 

9  p.m. 

29.871 

32.5 

29.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

50 

9  p.  m. 

29.  724 

52.0 

47-  0        C.  K. 

4 

S.W. 

4-3 

Mean. 

29. 784 

36.2 

31- I 

3-9 

6.6 

Mean. 

29.  737 

51.8 

46.  2  i    .... 

1.8 

6.3 
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November  17. 

November  22. 

1- 

a; 

Wind 

. 

S 

"2 

Wine 

. 

^  i^ 

3 

•a  i; 

•a  u 

H  S 

(H   S 

0 

f-i  S 

H  S 

Meati 
Time. 

Barom- 
eter. 

—  H 
«  2 

Clouds. 

U 

B 
0 

Direc- 

"C 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  E 

«  2 

3  e 
« 0 

Clouds. 

0 

a 
0 

Direc- 

>\ 

1 

tion. 

I 

Q 

r 

0 

tion. 

1j 
> 

in. 

0 

0 

111. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29-  715 

50.0 

48.0 

C.K. 

4 

S.  E. 

5-3 

Midn't. 

29.869 

44-5 

44.0 

C.K. 

2 

W. 

3-0 

3  a.  m. 

29.  683 

50.5 

49.0 

C.K. 

9 

S.  E. 

4.0 

3  a.  m. 

29.907 

40.  0 

39- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  658 

52.0 

50.5 

C.K. 

10 

S.  S.  E. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  938 

34-5 

34-0 

C.K. 

2 

S. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  699 

55- 0 

,5.V8 

C.  K.  S. 

10 

S.  W. 

6.3 

9  a.  m. 

30-  059 

40.  2 

39-8 

Haze. 

S.W. 

2.3 

Noon. 

29.  691 

61.7 

58.5 

N. 

10 

N.  W. 

4-3 

Noon. 

30.  041 

56.5 

50.5 

Haze. 

s. 

3-3 

3  P-  111- 

29-  705 

53-5 

51.0 

K. 

10 

N. 

11.  0 

3  p.  m. 

29.  970 

60.0 

51-0 

C.  K. 

s. 

7-3 

6  p.  m. 

29-  753 

47- 0 

55-5 

N. 

10 

N. 

II. 0 

6  p.  m. 

29.966 

53-4 

47-0 

C.K. 

s. 

6.7 

9  p.  m. 

29.  791 

44.8 

43- 0 

51-2 

N. 

10 

N. 

8.7 

9  p.  m. 

29.  970 

48.0 

45- 0 

C.  K. 

s. 

4-7 

Mean . 

29.  712 

51.8 

9-  ' 

7.0 

Mean. 

29-965 

47-1 

43-8 

.... 

1.6 

4-3 

November  18. 

November  23. 

Midn't. 

29.  811 

44.0 

42.0 

C.K. 

10 

N. 

7-3 

Midn't. 

29.  921 

46.  0 

45-0 

.  C.K. 

10 

S.E. 

5-0 

3  a.m. 

29.800 

43- 0 

40.5 

C.  K. 

10 

N. 

7.0 

3  a.m. 

29.899 

47.0 

46.5 

Fog. 

10 

S.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  809 

41.  0 

37- 0 

C.  K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  869 

48.5 

48.2 

Fog. 

10 

S.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  883 

41.  0 

36.5 

C.  K.  S. 

8 

N.  E. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  860 

51.0 

50-2 

Mist. 

10 

s. 

4-7 

Noon. 

29.  849 

42.0 

37- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

7-3 

Noon. 

29-  785 

57-5 

55-2 

C.K. 

9 

S. 

5-3 

3  p.m. 

29.  797 

43- 0 

39- 0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

3-7 

3  p.m. 

29. 695 

67.0 

60.0 

C.  K.  S. 

4 

S. 

8. 0 

6  p.  m. 

29.806 

42.0 

38.0 

C.K. 

10 

N. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  774 

56.0 

52.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.7 

9  p.m. 

29.  707 

41.  0 

38.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-0 

9  p.m. 

29.  825 

51.0 
53-0 

46.0 
50.4 

C.K. 

10 

N.W. 

12-3 

Mean. 

29.808 

42.1 

38.5. 

9.8 

5-4 

Mean. 

29.  828 

9-1 

6-7 

November  19. 

November  24. 

Midn't. 

29-  757 

41.0 

38.5 

C.K. 

■4 

S.W. 

1-3 

Midn't. 

29.  874 

44.0 

40-5 

C.K. 

9 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

29.  747 

40.0 

38.0 

C.K. 

6 

W. 

2.3 

3  a.  m. 

29.868 

38.0 

35-0 

C.K. 

8 

N.W. 

8.7 

6  a.  m. 

29-  743 

39- 0 

37- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.869 

35- 0 

33-0 

C.K. 

7 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  809 

41.  0 

39- 0 

C.K. 

10 

W. 

2.7 

9  a.  in. 

29-  843 

40.5 

.36.5 

C.  K.  S. 

6 

N. 

8-3 

Noon. 

29-  835 

47.0 

39-5 

C.K. 

6 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.  809 

46.0 

40.  2 

C.  K.  S. 

4 

S. 

4-7 

3  p.  m. 

29-  855 

46.0 

38.0 

C.K. 

3 

N.W. 

lb.  3 

3  P-  m- 

29.717 

49.0 

42.5 

C.K. 

3 

w. 

6-7 

6  p.  m. 

29. 978 

40. 0 

34- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

13-3 

6  p.  m. 

29-  731 

41.2 

38.2 

C.K. 

2 

s.w. 

5-7 

9  p.m. 

30.072 

35- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

"•3 

9  p.m. 

29. 729 

42.5 

36.0 

Clear. 

0. 

w. 

9-3 

Mean. 

29-  850 

41.  I 

36.9 

5-0 

7-  1 

Mean. 

29.805 

42.0 

37-7 

4-9 

7-6 

November  20. 

November  25. 

Midn't. 

30. 152 

30.0 

27.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Midn't. 

29. 724 

42.5 

34-0 

C.K. 

I 

N.W. 

14-3 

3  a.m. 

30. 184 

26. 0 

25.0 

Clear. 

0 

N. 

5-0 

3  a.  m. 

29. 727 

35-5 

31-0 

Clear. 

0 

N.W. 

14.0 

6  a.  m. 

30-  254 

25.0 

24.0 

C.K. 

2 

N. 

5-7 

6  a.  m. 

29. 729 

35- 0 

30-5 

Clear. 

0 

N.W. 

16.7 

9  a.m. 

30.  326 

32.0 

28.0 

C.S. 

I 

N. 

6.3 

9  a.  m. 

29-  739 

38.0 

31-5 

C.K. 

I 

N.W. 

15-7 

Noon. 

30.  280 

39- 0 

32.0 

Clear. 

0 

S. 

6.0 

Noon. 

29.  763 

41.  0 

34- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

25-7 

3  p.  m. 

30. 229 

40.  0 

33- 0 

C.K. 

I 

E. 

8.0 

3  P-  "1- 

29.  800 

39-6 

32-5 

C.K. 

3 

N.W. 

25-3 

6  p.  m. 

30.  189 

37- 0 

32.0 

Clear. 

0 

N.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29.902 

37-0 

31-5 

C.K. 

3 

N.W. 

20.3 

5  p.m. 

30.  160 

34.0 

31.2 

C.K. 

1 

S.  E. 

6-3 

9  p.m. 

29.  948 

33-8 

30.0 

C.K. 

I 

N.W. 

14.0 

Mean. 

30.  222 

32.9 

29.0 

0.6 

6.7 

Mean. 

29.  792 

37-8 

31-9 

I.  2 

18.2 

November  21. 

• 

November  26. 

Midn't. 

30.100 

36.0 

34- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

Midn't. 

29.  974 

32.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.  0 

3  a.  m. 

30.  049 

36.5 

35- 0 

C.K. 

10 

N. 

2.3 

3  a.  m. 

30.000 

31.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

30.000 

37-5 

36.5 

N. 

10 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

30. 036 

30.0 

27.0 

C.K. 

2 

N.W. 

10. 0 

9  a.  m. 

29.967 

39-7 

39- 0 

C.K. 

10 

S. 

2.7 

9  a.  m. 

30.  102 

32.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

•   Noon. 

29.901 

48.5 

46.0 

C.K. 

10 

S.W. 

'•7 

Noon. 

30.063 

39- 0 

32.0 

C.K. 

I 

N.W. 

9-7 

3  p.m. 

29.  829 

54- 0 

50.2 

Clear. 

0 

S. 

4-3 

3  P-  in- 

29-965 

42.0 

34-0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

5-0 

6  p.m. 

29-  853 

49.0 

47.0 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

6  p.  m. 

29.901 

36.0 

3I-0 

C.  K.  S. 

I 

S.E. 

6.0 

9  p.m. 

29.  885 

47.0 

46.0 

Clear. 

0 

w. 

2-3 

9  p.  m. 

29.  802 

36.2 

31.0 

C.K. 

9 

S.E. 

7-7 

Mean. 

29.948 

43-5 

41.7 

6.2 

2.9 

Mean. 

29.980 

34.8 

30.1 

.... 

•  2.8 

.... 

8.4 
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November  27. 

December  2. 

u 
j3  C 

3 

Wind. 

5^   ^ 

•A 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
mete 

ho; 
1^ 

Clouds. 

0 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 

3  S 

Clouds. 

0 
0 

a 

>, 

^ 

m  0 

n  0 

Direc- 

0 

05   0 

m  0 

0 

Direc- 

^b 

t;  S     /' 

1 

tion. 

^ 

t^ 

ti^ 

■c 

tion. 

0 

0 

^ 

^ 

> 

0 

^ 

^ 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  684 

40.  0 

33-5;      C.K. 

9 

S.  S.  E. 

13-3 

Midn't. 

29-  853 

40.5 

39- 0 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

3  a.m. 

29.  623 

40.5 

34-  5  1      C.  K. 

9 

S.E. 

12.  0 

3  a.  m. 

29   769 

39- 0 

38.5 

C.  K. 

10 

N. 

2-3 

6  a.  m. 

29.580 

41.0 

36. 0  j      C.  K. 

10 

S.  S.  E. 

9-7 

6  a.  ni. 

29.  720 

39- 0 

38.5 

Rain. 

10 

N. 

3-0 

9  a.  m. 

29-  595 

45- 0 

39. 0  !     Haze. 

S.W. 

8.7 

9  a.  m. 

29.  670 

40.0 

39- 0 

Fog. 

10 

E. 

2.0 

Noon. 

29.560 

59- 0 

49.5  i     Haze. 

S 

8.7 

Noon. 

29-  633 

43- 0 

42.0 

C.K. 

10 

N.W\ 

1-3 

3  P-  "'• 

29. 484 

59- 0 

50.  0  '      C.  K. 

7 

S.W. 

9.0 

3  p.  m. 

29.  638 

45-0 

43-5 

C.K. 

10 

N.  W. 

6-7 

6  p.  m. 

29-515 

53-5 

47.5,      C.K. 

3 

S.W. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  729 

47.0 

43- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

14-3 

9  p.m. 

29-  556 

50.0 

46.  0        C.  K. 

3 

S.W. 

7.0 

9  p.  m. 

29.817 

42.0 

36.0 

C.K. 

7 

N.W. 

15-3 

Mean. 

29-  575 

48.5 

42.  0 

6.8 

9-4 

Mean. 

29.  729 

41.9 

39-9 

9-4 

6.1 

November  28. 

December  3. 

Midn't. 

29.590 

50-5 

42.5 

C.K. 

4 

N.W. 

7-7 

Midn't. 

29.  865 

36.0 

32.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

12.0 

3  a.  m. 

29.  706 

45- 0 

38.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

17-3 

3  a-  111- 

29.  922 

36.0 

33- 0 

C.K. 

9 

S.  W. 

6-7 

6  a.  m. 

29-  835 

37- 0 

31-0 

C.K. 

4 

N.W. 

29.7 

6  a.  m. 

29-  973 

34-5 

31-5 

C.K. 

2 

N.  W. 

5-0 

9  a.  m. 

3°-  055 

34- 0 

27.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

17.0 

9  a.  m. 

30.005 

38-0 

33- 0 

C.K. 

I 

N.  W. 

7.0 

Noon. 

30.  136 

35- 0 

28.0 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

22.3 

Noon. 

29.  998 

43-0 

37-0 

C.K. 

I 

N.  \\'. 

8-3 

3  p.m. 

30.196 

35-5 

28.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

"•3 

3  p.m. 

29-945 

45-5 

38.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

3-0 

6  p.m. 

30.  287 

30.0 

25.8 

Clear. 

0 

N.W. 

14.3 

6  p.  m. 

29-  959 

40.0 

35- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

3-0 

9  p.m. 

30.  346 

27.0 

24.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

9  p.m. 

29.  939 

34-2 

32.0 

C.S. 

I 

S.W. 

1-7 

Mean. 

30-  019 

36.8 

30.6 

1-9, 

16.0 

Mean. 

29-  951 

38.4 

34-0 

2.  0 

5-8 

November  29. 

December  4. 

Midn't. 

30.  362 

25.5 

23.0 

C.K. 

2 

N.W. 

II. 7 

Midn't. 

29.907 

31.0 

29.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

3-3 

3  a.m. 

30. 383 

24.0 

22.5 

C.K. 

2 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

29.  847 

31.6 

30.0 

C.K. 

10 

s. 

3-7 

6  a.  m. 

30.  407 

21.  0 

20.5 

C.K. 

2 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

29.  809 

33- 0 

31-6 

C.K. 

7 

S.E. 

4.0 

9  a.  m. 

30.  464 

27.0 

24-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  816 

36.0 

34-  0  [      C.  K. 

8 

S.  W. 

4.0 

Noon. 

30.  428 

34- 0 

29-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29-  775 

44-5 

39-5        C.K. 

5 

W. 

4-7 

3  p.m. 

30.  362 

36.0 

31.0 

Clear. 

0 

S.E. 

4-3 

3  p.m. 

29.  740 

47-5 

41.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-c 

6  p.  m. 

30.  368 

30.0 

27.0 

Clear. 

0 

E. 

2-3 

6  p.  m. 

29.  747 

42.0 

38-0 

C.K. 

4 

N.W. 

2-7 

9  p.m. 

3°-  365 

28.0 

- 

26.0 

C.K. 

3 

E. 

4.0 

9  p.m. 

29.  799 

39- 0 

35- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.7 
4.0 

Mean. 

30.  392 

28.2 

25-5 

I.  I 

6.6 

Mean. 

29.805 

38.1 

34-8 

5-1 

November  30. 

• 

December  5. 

Midn't. 

30.  332 

29.0 

26.5 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

Midn't. 

29-  843 

32.0 

30.0 

C.K. 

2 

N. 

7.0 

3  a.m. 

30. 301 

30.0 

28.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7.0 

3  a.m. 

29-  855 

30-5 

29.0 

C.K. 

2 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

30.  270 

31-5 

30.5 

N. 

10 

S.E. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  869 

32.0 

29. 0 

C.K. 

3 

N. 

5-0 

9  a.  m. 

30.  274 

33- 0 

31.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

5-3 

9  a.  m. 

29-  834 

30.6 

28.0 

C.K. 

I 

N. 

5-7 

Noon. 

30.  207 

37-7 

32- 0 

C.  K.  N. 

10 

S. 

8.0 

Noon. 

29.  922 

38.0 

32.0 

Haze. 

2 

N.  W. 

3-7 

3  p.  m. 

30.  138 

35- 0 

32.2 

N. 

10 

S. 

7.3 

3  p.m. 

29.867 

44.0 

38.0 

C.  K. 

2 

S.  W. 

3-3 

6  p.m. 

30. 148 

36.0 

33- 0 

K. 

10 

S.E. 

■2.7 

6  p.  m. 

29.  901 

36.0 

33- 0 

C.K. 

2 

S.  W. 

4-7 

9  p.  m. 

30.  127 

36.0 

33-5 

K. 

10 

E. 

2.0 

9  p.m. 

29. 891 

33-5 

31-5 

Clear. 

0 

S.E. 

2.3 

Mean. 

30.  226 

33-5 

30.8 

9-9 

5-1 

Mean. 

29-  873 

34-6 

31-3 

1.8 

-    .    -    .    1    4-5 

i 

December  i. 

December  6. 

Midn't. 

30. 078 

36.5 

29.  2 

C.K. 

10 

S. 

2-3 

Midn't. 

29.900 

31.0 

29-5 

Clear. 

0 

1 

S.  W. 

3-7 

3  a.m. 

30-  059 

36.0 

34- 0 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  895 

29-5 

28.5 

Clear. 

0 

s.  w. 

2-7 

6  a.  m. 

30. 026 

36.0 

35.0 

C.K. 

ID 

N. 

5-3 

6  am. 

29. 887 

28.0 

27.0 

C.K. 

2 

s.  w. 

2-3 

9  a.  m. 

29.999 

38.0 

36.5 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

9  a.  in. 

29. 8S7 

31.0 

30.0 

C.K. 

3 

S.  \\-.     : 

2.3 

Noon. 

29.  947 

43- P 

40. 0 

C.K. 

9 

S.E. 

2.0 

Noon. 

29.863 

47.0 

40.0 

Clear. 

0 

S.  w.     t 

3-3- 

3P-ni- 

29.901 

45- 0 

41-5 

C.K. 

10 

E.  S.  E. 

2.7 

3  P-  «!• 

29-  835 

52.5 

43- 0 

Clear. 

0 

w. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  916 

44.0 

41-5 

C.K. 

10 

N. 

2.3 

6  p.  m. 

29. 879 

45- 0 

38.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-3 

9  p.m. 

29.  889 

42.0 

40.0 

C.K.      1 

1 

10 

N. 

5-0 

9  p.m. 

29.909 

40.  0 

35- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

2-3 

Mean. 

29.  977 

40.  I 

37-2 

9-9 

3-5 

Mean. 

29.882 

38-0 

33-9 

0.6 

.... 

3-4 

i 


OBSERVATIONS  FOR  1894. 


n 


December  7. 

December  12. 

u 

1!. 

>, 

b^ 

fl  ■-• 

-^ 

Wind. 

J3    • 

M 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

M  0 

m  0 

Clouds. 

0 
0 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

^  a 
«  0 

n  S 

Clouds. 

0 
§ 

Direc- 

Direc- 

.^ 

u 

1 

tion. 

> 

t!  a 

0 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

in. 

in. 

0 

0 

m. 

Midu't. 

29.  901 

35- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29.851 

41.0 

40.5 

N. 

10 

N.E. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  897 

34- 0 

31-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

3  a.m. 

29.804 

41-5 

41.0 

N. 

10 

N.E. 

4-7 

6  a.  m. 

29.903 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

6  a.m. 

29.  746 

41-5 

41.0 

N. 

10 

N.E. 

4-3 

9  a.  tn. 

29.  925 

35- 0 

33- 0 

C.K. 

3 

N. 

1-3 

9  a.  m. 

26.  719 

42.5 

42.0 

Mist. 

10 

E. 

3-7 

Noon. 

29.  918 

48.0 

41.5 

C.K. 

3 

S.  E. 

3-7 

Noon. 

29.  601 

44.0 

44.0 

N. 

10 

S. 

2.0 

3  P-  tn- 

29.  847 

53- 0 

44.0 

C.  K. 

3 

S.W. 

6.7 

3  p.m. 

29-  573 

50- 0 

50-0 

Mist. 

10 

W. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  814 

46.5 

40. 0 

C.K. 

4 

S.E. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  629 

48.5 

48.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

9  p.  m. 

29.810 

43-5 

39- 0 

C.  K. 

3 

S.E. 

4-7 

9  p.  m. 

29.  697 

45-0 

43- 0 

C.K. 

I 

W. 

7-3 

Mean. 

29.  877 

40.6 

36.0 

2.  0 

4.0 

Mean. 

29.  702 

44-2 

43-7 

.    .    .    .  ' 

8.9 

4.6 

December  8. 

December  13. 

Midn't. 

29.  747 

43- 0 

39-5 

C.K. 

8 

S. 

4.3 

Midn't. 

29-  737 

46.0 

42.0        C.K. 

I 

N.W. 

7.0 

3  a.m. 

29-  731 

41.0 

40. 0 

Rain. 

10 

S.E. 

6.7 

3  a.m. 

29.  776 

43- 0 

38.6  ;     C.K. 

7 

N.W. 

18.3 

6  a.  ni. 

29. 707 

41.0 

40.5 

Rain. 

10 

S.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  795 

42.0 

38.0 

C.K. 

6 

N.W. 

13-7 

9  a.  m. 

29. 703 

40.8 

40.0 

N. 

10 

S.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  841 

43- 0 

38.0 

C.  K. 

7 

W. 

7-3 

Noon. 

29-  659 

43- 0 

42.5 

N. 

10 

S. 

4-3 

Noon. 

29.  849 

47.0 

40.5 

C.K. 

6 

w. 

10. 0 

3  P-  m- 

29-  577 

43-2 

43- 0 

N. 

10 

S.E. 

3-7 

3  p.m. 

29-  833 

47-5 

41.0 

C.K. 

3 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29-  559 

44-5 

44.0 

N. 

ID 

S. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  847 

42.5 

37-5 

C.K. 

4 

N.W. 

II-3 

9  p.  m. 

29.  570 

45- 0 

44-5 

Fog. 

10 

W. 

1-3 

9  p.m. 

29-  857 

40.5 

36.5 

C.K. 

4 

N.W. 

8.3 

Mean . 

29-  657 

42.7 

41.8      .... 

9.8 

3-9 

Mean. 

29.  817 

43-9 

39- 0 

4.8 

II.  2 

December  9. 

December  14. 

Midn't. 

29-  558 

45- 0 

44-5 

Fog. 

10 

N.W. 

I.  0 

Midn't. 

29.  847 

39- 0 

I 
35-  si      C.  K. 

2 

N.W. 

14.0 

3  a.  m. 

29.  567 

44-5 

44.0 

Fog. 

10 

N.W. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  840 

38.0 

34.5        C.K. 

2 

N.W. 

II. 0 

6  a.  m. 

29-  597 

44.0 

43-5 

Fog. 

10 

N.E. 

50 

6  a.  m. 

29-  859 

36.0 

33-  0        C.  K. 

2 

N.W. 

6.0 

9  a.  ni. 

29.  638 

44.0 

44.0 

Fog. 

10 

E. 

2.3 

9  a.  m. 

29-  895 

39-8 

35.2  ,    C.K.S. 

2 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29- 596 

44-5 

44.0 

Fog. 

10 

N.E. 

1-7 

Noon. 

29.  883 

40.  2 

39.0        C.K. 

I 

N.W. 

14.0 

3  P-  ni- 

29-  573 

46.0 

45- 0 

C.K. 

4 

N. 

3-3 

3  p.m. 

29-  873 

48.0 

41.0        C.K. 

3 

N.W. 

12.3 

6  p.  m. 

29.  621 

43- 0 

42.  6 

C. 

I 

N.W. 

1-7 

6  p.  m. 

29.888 

41.0 

38.  0  :      C.  K. 

4 

W. 

50 

9  p.m. 

29.  720 

41.0 

38.3 

C.K. 

7 

N. 

10. 0 

9  p.m. 

29.  897 

40.0 

36.0  [      C.K. 

4 

N.W. 

8.7 

Mean. 

29.609 

44.0 

43-2 

7.8 

3-4 

Mean. 

29.873 

40.  2 

36.5 

2.5 

9-5 

December  10. 

December  15. 

Midn't. 

29-  745 

38.0 

35- 0 

C.K. 

^ 

N. 

10.  0 

Midn't. 

29.  900 

41.0 

36.0 

C.K. 

2 

N.W. 

13.0 

3  a.  in. 

29.  777 

36.0 

33- 0 

C.K. 

6 

N. 

6.3 

3  a.  m. 

29.906 

35- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6-3 

6  a.  ni. 

29.  793 

35- 0 

33- 0 

C.K. 

3 

N. 

5-3 

6  a.  m. 

29.912 

31.0 

29- 5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

9  a.m. 

29.  865 

34-5 

33- 0 

C.K. 

10 

E. 

7-7 

9  a.  m. 

29.  928 

36.0 

34- 0 

C.K. 

I 

S.W. 

2-3 

Noon. 

29.  856 

35-5 

35- 0 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

Noon. 

29.908 

50.5 

44.0 

C.K.. 

2 

S.  E. 

3-0 

3  p.  m. 

29.  826 

36.0 

35-5 

N. 

10 

N.E. 

II.  0 

3  p.m. 

29-  853 

56.0 

46.0 

C.K. 

3 

S.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.800 

39' 0 

38.0 

N. 

10 

N.E. 

12.7 

6  p.  m. 

29-  853 

48.0 

43- 0 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

5-7 

9  p.m. 

29.  781 

42.0 

41.0 

N. 

10 

E. 

"■3 

9  p.m. 

29.861 

44.0 

40.  2 

C.K. 

8 

S.E. 

4.0 

Mean . 

29-805 

37- 0 

35-4 

7.8 

9.2 

Mean. 

29.890 

42.7 

38.0 

2.  2 

5-4 

December  ii. 

'  ^ 

December  16. 

Midn't. 

29.  772 

44.0 

44.0 

N. 

10 

N.E. 

9.0 

Midn't. 

29-  845 

42.0 

39- 0 

C.K.S. 

4 

S. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  771 

43-5 

43- 0 

N. 

10 

N.E. 

12.0 

3  a.  m. 

29.  841 

40.0 

38.5 

C.K.S. 

S.  H. 

3-  7 

6  a.  m. 

28.  81 1 

42.5 

42.0 

N. 

10 

N.E. 

13.0 

6  a.  m. 

29.801 

36.0 

35.0 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

3-  0 

9  a.  m. 

29.  881 

41.0 

40.5 

Mist. 

10 

N. 

12.  0 

9  a.  m. 

29.806 

40.0 

38.0 

C.  K.  S. 

6 

S.  W. 

4.0 

Noon. 

2^.  882 

43- 0 

42.3 

N. 

10 

N. 

6-3 

Noon. 

29.766 

49.0 

45- 0 

C.K. 

9 

S. 

6.0 

3  p.  ni. 

29-  893 

43-8 

43-2 

Mist. 

10 

N.E. 

5-3 

3  p.  m. 

29. 707 

59- 0 

50-0 

C.K. 

4 

S. 

12.7 

6  p.  m. 

29.  879 

42-5 

42.0 

Mist. 

10 

N.E. 

b-3 

6  p.m. 

29.689 

55- 0 

47.0 

C.K. 

10 

S. 

I'-  3 

9  p.m. 

29.883 

41.0 

40.5 

K. 

10 

N.E. 

7.0 

9  p.m. 

29.  737 

52.0 
46.6 

47.0 

N. 

10 

S. 

6.0 

Mean. 

29.  S46 

42.7 

42.2 

10. 0 

.... 

8.9 

Mean . 

29-  774 

42.4 

6.8 

6.4 

78 
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December  17. 

December  22. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"S  3 
pq  0 

U 

M  0 

Clouds. 

1 
0 
c 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

U 
U 

3  a 

pq  0 

u 

Hi; 

Si 

Clouds. 

s 

0 

a 
a 
0 

Wind. 

Direc- 

'3 

Direc- 

Pi 

• 

1 

tion. 

>.a 

u 
Q 

tion. 

0 
iU 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  709 

49.0 

48.0 

C.K. 

5 

S. 

7.0 

Midn't. 

29.  850 

44.8 

41.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-3 

3  a.m. 

29.  724 

45.0 

45- 0 

C.  K. 

4 

s.w. 

5-3 

3  a.  lu. 

29.  789 

44.0 

41.0    ':         C.K. 

3 

S.W. 

2.  0 

6  a.  m. 

29-  783 

46. 0 

45- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

2.7 

6  a.  ni. 

29.  797 

42.  0 

39- u 

Clear. 

0 

N.W. 

2.  0 

9  a.  m. 

29. 848 

50.0 

45- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  843 

51.0 

45- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

1     3.0 

Noon. 

29. 894 

51.0 

43- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

Noon. 

29.  856 

53-5 

46-5 

C.K. 

6 

N.  W. 

6.7 

3  P-  m- 

29. 928 

44.0 

41. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

16.7 

3  P-  111- 

29.  871 

53- 0 

46.  0 

C.K. 

4 

N.W. 

14.  0 

6  p.  m. 

29.  982 

42.0 

36.5 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29-  837 

46.0 

41.0 

C.K. 

5 

N.W. 

"•3 

9  p.m. 

30. 058 

35- 0 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

9  p.  m. 

29.  966 

41.0 

37- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

8.0 

Mean, 

29.866 

45-2 

41.9 

2.  I 

8.8 

Mean. 

29.  851 

46.9 

42.1 

5-1 

....     1     6.5 

December  18. 

December  23. 

Midn't. 

30.099 

33- 0 

30-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Midn't. 

29.  986 

37- 0 

35- 0         C.K. 

2 

N.E. 

3-3 

3  a.m. 

30. 109 

32.0 

29.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

30.019 

35- 0 

32.0  j      C.K. 

3 

N.E. 

S-o 

5  a.m. 

30. 131 

30.5 

28.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

30.  038 

30.0 

29.0  ,      C.K. 

2 

N. 

2-3 

9  a.  m. 

30.  172 

35-5 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

9  a.m. 

30.  120 

31- 6 

29.  0 

Clear. 

0 

N. 

4.0 

Noon. 

30- 154 

40.0 

34- 0 

C.  K. 

2 

N.  E. 

9.0 

Noon. 

30-II5 

38.0 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

3  P-  ni- 

30.094 

42.  0 

35- 0 

Clear. 

0 

N. 

7.0 

3  p.m. 

30.  085 

39- 0 

32.2 

Clear. 

0 

E. 

6.7 

6  p.  m. 

30. 057 

35-6 

31.2 

C.K.S. 

3 

N. 

3-3 

6  p.m. 

30.  100 

33- 0 

32.0 

C.K. 

3 

S.E. 

4-3 

9  p.m. 

30-  043 

33- 0 

30.0 

C.K. 

9 

S.E. 

2.0 

9  p.m. 

30.  132 

30.0 

29.  0 

C.K. 

I 

S.E. 

4-3 

Mean. 

30. 107 

35-2 

31.2 

2.  2 

6.0 

Mean . 

30.  074 

34.2 

31- 3 

1-4 

4.9 

December  19. 

December  24. 

Midn't. 

29. 986 

32.0 

30.0 

C.K. 

9 

S.  E. 

3-0 

Midn't. 

3°-  132 

28.5 

27-5 

Clear. 

0 

E. 

3-0 

3  a.  ni. 

29. 941 

31.0 

29.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-0 

3  a.  m. 

30.  100 

27.  0 

26. 0 

Clear. 

0 

E. 

2.7 

5  a.m. 

29. 899 

31.0 

29.  0 

C.K. 

9 

S.E. 

2.0 

6  a.  m. 

30.  no 

26.0 

25.0 

Clear. 

0 

E. 

2.  0 

9  a.  m. 

29. 917 

34- 0 

31.0 

C.K. 

10 

N.E. 

1-7 

9  a.  m. 

30.119 

28.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2.7 

Noon. 

29.  888 

43- 0 

38.0 

C.K. 

5 

S.W. 

2-3 

Noon. 

30.  025 

38.0 

32.0 

C.K. 

2 

S.W. 

4-3 

3  p.m. 

29.  847 

46.5 

40.5 

C.K. 

2 

S.W. 

3-3 

3  p.m. 

29.  914 

40. 0 

36.0 

C.K. 

7 

s. 

II.  7 

6  p.  m. 

29.868 

40.  0 

36.0 

C.K. 

3 

s. 

1-3 

6  p.  m. 

29.  864 

37.5 

35-2 

C.K. 

10 

S.E. 

8.7 

9  p.  m. 

29. 928 

37.0 

35- 0 

C.K. 

3 

s. 

2.0 

9  p.m. 

29.805 

37- 0 

36. 0 

C.K. 

9 

S.E. 

5-0 

Mean. 

29.909 

36.8 

33.6 

6.2 

2-3 

Mean. 

30.009 

32.8 

30.6 

3-5 

5-0 

December  20. 

December  25. 

Midn't. 

29-  957 

34- 0 

32.0 

C.K. 

4 

S.W. 

1-3 

Midn't. 

29.717 

37.0 

.36.  ,S 

N. 

10 

S.E. 

5-7 

3  a.  m. 

29-  955 

32.0 

30.0 

C.K. 

2 

S.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.  634 

36.7 

36.3 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  994 

33- 0 

30.0 

C.K. 

I 

S.  w. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  803 

37- 0 

36.5 

C.K. 

9 

S.E. 

4.7 

9  a.  m. 

29-  957 

36.0 

34- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

2-3 

9  a.  m. 

29-  643 

39- 0 

38.0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29.  947 

48.0 

42.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29. 663 

45- 0 

43- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

2.3 

3  p.m. 

30. 016 

51-2 

42.  0 

C.K. 

4 

N.W. 

6.3 

3  p.m. 

29.  727 

45- 0 

41.5 

C.K. 

8 

N.W. 

10. 0 

6  p.  m. 

30-  039 

45-5 

40. 0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-0 

6  p.  ni. 

29.  814 

41.  0 

37- 0 

C.K. 

8 

N. 

14.0 

9  p.m. 

30.  080 

42.  0 

37-5 

C.K. 

1 

S.W. 

2-3 

9  p.m. 

29.909 

37- 0 

34.0 

C.K. 

9 

N.W. 

lo.  0 

Mean. 

29.993 

40.  2 

35-9 

2.  0 

3-4 

Mean. 

29.  739 

39-7 

37.8 

9.0 

7.0 

December  21. 

December  26. 

Midn't. 

30. 093 

,36.5 

34- 0 

Clear. 

0 

S.  W. 

2. 0 

Midn't. 

29.  989 

35.0 

34- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

30.  094 

33-5 

31- 5 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

3  a.  m. 

30.  045 

29.0 

26.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

30.  088 

31.0 

29-5 

C.K. 

I 

N.W. 

1-7 

6  a.  m. 

30.  052 

26. 0 

25.0 

C.K. 

3 

N.E. 

3-3 

9  a.  m. 

30.  100 

.36.5 

34- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

30.  079 

26.0 

25.0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

4.0 

Noon. 

30- 051 

52.0 

43-5 

C.K. 

I 

S.E. 

1-7 

Noon. 

30.  049 

29.0 

25.0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

6.7 

3  p.m. 

29.  964 

54- 0 

45- 0 

C.K. 

4 

S.E. 

6.7 

3  p.m. 

29-  937 

25.4 

25.0 

Snow. 

10 

N.E. 

8.3 

6  p.m. 

29.  947 

46.5 

41-5 

C.K. 

8 

N. 

5-3 

6  p.m. 

29-  773 

26.0 

25-5 

Snow. 

10 

N.E. 

12.  0 

9  p.  m. 

29.911 

45- 0 

40.6 

C.K. 

10 

S.W. 

5-0 

9  p.m. 

29. 622 

32.0 

31-5 

N. 

10 

N.E. 

13.0 

Mean. 

30-  031 

41.9 

37-4      .... 

31 

3-2 

Mean . 

29-  943 

28.6 

27.1 

7-5 

7.4 
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December  27. 

December  30. 

•0 

Win( 

1.    . 

i 

v 

>. 

Wind. 

J!  u 

5^  ^ 

g 

M  ij 

J3  iJ 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
lomete 

"a  S 
«  2 

Clouds. 

U 
a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
omete 

BulbT 
omete 

Clouds. 

0 

c 
0 

Direc- 

'0 

Direc- 

0 

t^ 

tj3 

t. 

tion. 

0 

xc 

u  0 

t; 

tion. 

_o 

fi 

^ 

& 

^ 

a 

0 

(2 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

n:. 

Midn't. 

29.  378 

33- 0 

32.0 

N. 

10 

N.  E. 

14-7 

Midn't. 

29.  889 

16.0 

15-0 

C.K. 

2 

S.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  240 

31.5 

31.0 

N. 

10 

.    N.  E. 

15- 0 

3  a.m. 

29.  901 

15-0 

14.0 

Clear. 

0 

aw. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  134 

26.  5 

26.0 

Mist. 

10 

N.W. 

13.0 

6  a.  m. 

29.899 

14.0 

13.0 

C.K. 

2 

S.W. 

9  a.  m. 

29. 295 

26.0 

25.0 

C.K. 

7 

N.  W. 

16.0 

9  a.  m. 

29.  919 

16. 0 

15-0 

C.K. 

3 

S.W. 

1      Noon. 

29-  45^- 

29.  0 

26.0 

C.K. 

4 

N.W. 

16.7 

Noon. 

29.  877 

24.0 

22.  0 

C.K. 

8 

S.W. 

i      3  P-  m. 

29-  545 

28.0 

25.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

10.3 

3  P-  ni. 

29-  853 

30.0 

27.0 

C.K. 

8 

S.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29-  737 

23-5 

22.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29.  866 

29. 2 

26.2 

C.K. 

10 

S. 

4.0 

9  p.m. 

29.836 

20.  2 

19.0 

Clear. 

0 

N.\V. 

9-3 

9  p.  m. 

29.868 

28.0 

27.0 

C.K. 

10 

S.W. 

10. 0 

Mean . 

29-  452 

27.2 

25.8 

5-5 

13- I 

Mean. 

29.884 

21.5 

19.9 

5-4 

5-1 

December  28. 

December  31. 

j    Midn't. 

29.  865 

18.0 

17.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

Midn't. 

29.  863 

29. 0 

27.0 

C.K. 

10 

S.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  900 

16.  0 

15-0 

C.K. 

9 

N.W. 

.3.3 

3  a.  m. 

29.871 

30.0 

27- 5 

■  C.K. 

10 

S.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29.904 

15-2 

14-3 

C.K. 

9 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  S69 

26.5 

26.6 

C.K. 

10 

s. 

1. 0 

9  a.  m. 

29.  865 

15-5 

14.  0 

C.K. 

6 

N.W. 

6.3 

9  a.  m. 

29-  895 

29. 0 

27-5 

C.K. 

9 

N. 

2.7 

Noon. 

29-  935 

18.0, 

16.5 

C.K. 

2 

N.W. 

12.3 

Noon. 

29. 872 

32.0 

29.0 

C.K. 

6 

N. 

7-7 

3  p.  m. 

29.899 

18.0 

17.0 

C.K. 

3 

N.W. 

"•3 

3  p.m. 

29.866 

31-5 

28.5 

C.K. 

9 

N. 

9-7 

6  p.m. 

29-  853 

15.0 

9.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.906 

28.0 

26.0 

C.K. 

10 

s. 

8.7 

9  p.m. 

29.  927 

II. 0 

10. 0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

29-  959 

21.8 

21.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

8.7 

Mean. 

29.  894 

15-8 

14.  I 

3-9 

7-9 

Mean. 

29.888 

28.5 

26.6 

8.2 

5.8 

December  29. 

Midn't. 

29.  961 

8.0 

8.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

3  a.m. 

29-  975 

5-5 

5-0 

Clear. 

0 

N.W. 

2-3 

6  a.  m. 

29-985 

6.0 

5-0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

30-  034 

7.0 

6-5 

Clear. 

0 

S.W. 

8.7 

Noon. 

30.004 

14.0 

11-5 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

3  p.m. 

29-  934 

19.0 

15-8 

C.K. 

7 

S.W. 

10. 0 

6  p.  m. 

29.918 

17.0 

15- 0 

C.K. 

7 

S.E. 

7-3 

9  p.m. 

29.899 

19-5 

16.5 

C.K. 

ID 

S.W. 

7-7 

Mean. 

29.964 

12.0 

10.4 

3-0 

6.8 

OBSERVATIONS  FOR  1895. 
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JANU.\RY    I. 

January  6. 

1 

u 

>> 

u 

>. 

<u 

3 

Wind 

OJ 

u 
J3     ■ 

■^ 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

.0  ■£ 
•3  B 

P3  0 

3  a 

Clouds. 

0 

C 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter, 

BulbT 
ometer 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

u 

c 
0 

Direc- 

Direc- 

0 

xa 

tJ  s 

t; 

tion. 

0 

>^ " 

tjB 

t; 

tion. 

_o 

0 

0 

& 

I> 

0 

^ 

& 

> 

in. 

0 

m. 

in. 

° 

0 

m. 

Midn't. 

29.  948 

18.0 

17. 0        Clear. 

0 

S. 

6.3 

Midn't. 

29.964 

26.0 

22.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  929 

15-8 

14.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  a-  in- 

29.  900 

28.0 

24.0 

N. 

10 

S.E. 

8.7 

6  a.m. 

29.  946 

16.  0 

15- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

6  a.  m. 

29.  889 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  972 

19.0 

18.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  779 

34-5 

32.0 

C.K. 

10 

s. 

10. 0 

Noon. 

29- 915 

27-3 

26.5 

C.K. 

I 

N.W. 

3-7 

Noon. 

29.  750 

39-5 

37- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

10.3 

3  p.m. 

29. 913 

32.0 

27.0 

C.  K. 

2 

S.W. 

7.0 

3P-m. 

29.  725 

42.0 

40.0 

C.K. 

10 

S.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.921 

26.0 

23.0 

C.K. 

I 

N.W. 

4.0 

6  p.  ni. 

29.  729 

43-0 

41. 0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

5.0 

9  p.m. 

29-  959 

24. 0 

22.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

9  P-  m- 

29.  755 

42.5 

42.0 

C.K.S. 

10 

S.E. 

4.7 

Mean. 

29-  938 

22.5 

20.  4 

0.5 

5-5 

Mean. 

29.811 

35-9 

33-6 

9-9 

7.8 

January  2. 

January  7. 

4- 

Midn't. 

29.  977 

20.0 

19.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3.0 

Midn't. 

29-  749 

45-8 

44-5 

•    C.K. 

lO 

S.E. 

10.3 

3  a.m. 

29.  989 

19. 0 

18.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1.7 

3  a.m. 

29.  753 

47-5 

46.5  ■ 

K. 

lO 

S. 

12.7 

6  a.  m. 

30.005 

18.0 

17.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2-3 

6  a.m. 

29-  757 

49-0 

48.0 

C.K. 

10 

S.E. 

12.7 

9  a.m. 

30-  053 

21.  0 

19-5 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  785 

48.0 

46.5 

C.K. 

9 

S. 

13-3 

Noon. 

30. 028 

29.8 

26.  0 

C.K. 

10 

W. 

2.7 

Noon. 

29.  781 

55-0 

51-5 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

12.3 

3P-in. 

29. 979 

29-5 

26.5 

C.  K. 

10 

S. 

3-0 

3  p.m. 

29.780 

59- 0 

53-0 

C.K. 

9 

S.W. 

11. 0 

6  p.m. 

29. 978 

28.0 

26.0 

K. 

10 

w. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  821 

55-0 

51-0 

C.K. 

7 

S.W. 

9-3 

9  p.m. 

29. 991 

25.2 

24-5 

Snow. 

10 

s. 

2.3 

9  p.m. 

29-  845 

53- 0 

50-5 

C.K. 

9 

S.W. 

8.0 

Mean , 

30.  000 

23.8 

22.  I 

.... 

6.2 

2.8 

Mean. 

29.  784 

51-5 

48.9 

9-2 

II.  2 

January  3. 

January  8. 

Midn't. 

29.963 

25.0 

24.8 

C.K. 

10 

E. 

3-3 

Midn't. 

29-  855 

50.5 

49-5 

C.K. 

9 

S.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  947 

25-5 

25.0 

C.K. 

lO 

S. 

2.  0 

3  a.  m. 

29. 861 

50.0 

49-0 

C.  K. 

10 

S.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  956 

26.  0 

25.2 

C.K. 

10 

N. 

l.o 

^  a.  m. 

29-  875 

50.0 

49.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29. 987 

28.0 

27.0 

C.K. 

ID 

N.E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.931 

46.0 

45-0 

N. 

10 

N. 

10.3 

Noon. 

29. 987 

29. 0 

28.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

Noon. 

29-  987 

41.  2 

40-5 

N. 

10 

N.W. 

11-3 

3  P-  ni. 

29-965 

28.0 

27.0 

C.K. 

TO 

N.W. 

4-3 

3P-ni. 

29-993 

37- 0 

36.0 

N. 

10 

N.W. 

10.  7 

6  p.  m. 

29. 941 

27-5 

26.5 

K. 

10 

N.W. 

2.3 

6  p.m. 

30. 036 

33-0 

33- 0 

Snow. 

ID 

N.W. 

8-7 

:     9  p.  m. 

29. 936 

26.0 

25.0 

K. 

10 

W. 

2.7 

9  p.m. 

30-093 

33-0 

33-0 

Snow. 

10 

N.W. 

9-3 

Mean . 

29.960 

26.  9 

26.  I 

10.  0 

2.7 

Mean . 

29-  954 

42.6 

41.9 

9-9 

7-5 

January  4. 

January  9. 

Midn't. 

29.907 

25-5 

24.0  !        K. 

10 

S.W. 

3-3 

Midn't. 

30-093 

33- 0 

33-0 

Snow. 

10 

N.W. 

8.0 

3  a.  m. 

29.  918 

24.0 

23.0  1         K. 

10 

w. 

5.0 

3  a.m. 

30.  092 

33-0 

33-0 

Snow. 

10 

N. 

11. 0 

6  a.  m. 

23.8 

23.0  1         K. 

10 

w. 

4-3 

6  a.  m. 

30.113 

30-0 

29.8 

Snow. 

10 

N. 

10. 0 

1      9  a.  m. 

29.918 

24.0 

23-5 

C.K. 

9 

w. 

3-7 

9  a.  m. 

30.  158 

28.0 

27.0 

Snow. 

10 

N.E. 

II.  7 

Noon. 

29.  947 

30.2 

27.0 

C.K. 

6 

N.W. 

7.0 

Noon. 

30.  125 

29-5 

28.,=! 

Snow. 

10 

N.E. 

10.  0 

3  p.m. 

29.971 

31.0 

26.6 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

II-3 

3  p.m. 

30.  097 

30.0 

29.0 

Snow. 

10 

N.E. 

6-3 

6  p.m. 

30.  024 

25.0 

22.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

30.083 

30.0 

29.0 

Snow. 

10 

N. 

8.7 

9  p.m. 

30.081 

21. 0 

19.0 

C.K. 

3 

N.W. 

II. 0 

9  p.m. 

30-  055 

31.0 

30-5 

N. 

10 

N. 

13-0 

Mean. 

29.967 

25.6 

23-5 

6.9 

7.0 

Mean. 

30.  102 

30.6 

30.0 

10.  0 

9-8 

January  5. 

January  10. 

Midn't. 

30.  n  I 

18.  ,s 

17.0 

C.K. 

6 

N.W. 

8.7 

Midn't. 

29.  989 

32.3 

31-5 

N. 

10 

N.E. 

14.0 

3  a.  m. 

30.  140 

16.5 

15- 5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

3  a.  m. 

29.  971 

33- 0 

32-5 

N. 

ID 

N.E. 

13-3 

6  a.  m. 

30.  152 

14.5 

13.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

29.  869 

33-0 

32.7 

N. 

10 

N.E. 

13-7 

9  a.  ni. 

30.  229 

17-5 

16.0 

C.  K.S. 

2 

N.E. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  822 

33-5 

32.0 

N. 

10 

N.E. 

13-7 

Noon. 

30.  173 

22.0 

19.2 

C.K.S. 

8 

S.E. 

5.0 

Noon. 

29-  715 

36.0 

36.0 

N. 

10 

•     E. 

15-7 

3  p.  m. 

,    30. 077 

25.8 

22.0 

C.  K.  S. 

9 

S.  E. 

b.7 

3  p.m. 

29.  586 

38.0 

38.0 

N. 

10 

E- 

16.7 

6  p.  m. 

1    30. 052 

21.2 

19-5 

C.  K.  S. 

4 

S.E. 

7.0 

6  p.  m. 

29.480 

44.0 

43-5 

N. 

10 

N.E. 

17.0 

9  p.m. 

I    30-017 

23.6 

22.0 

C.K. 

7 

S. 

6.7 

9  p.  ni. 

29-519 

46-5 

46.0 

N. 

10 

S.W. 

10.7 

Mean. 

30.  119 

20. 0 

18.  I 

.... 

4.5 

.... 

7.2 

Mean. 

29-744 

37.0 

36.5 

.... 

10.  0 

.... 

14.4 
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January  ii. 

January  16. 

i. 

u 

>^ 

u 

t^ 

•a  .- 

4) 
X      ■ 

-^ 

Wind. 

J3     • 

M  . 

3 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

s  2 

Clouds. 

0 

a 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  a 

UlbT 
meter 

Clouds. 

0 
0 

>-> 

^ 

P5  0 

w  0 

0 

Direc- 

u 

fQ  0 

W  0 

0 

Direc- 

0 

>.s 

■*-•  G 

t, 

tion. 

s 

t'^ 

tfS 

t; 

tion. 

0 

a 

^ 

& 

> 

Q 

^ 

^ 

> 

iu. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-532 

40-5 

40.  0 

C.K. 

3 

S. 

12.7 

Midn't. 

29-  794 

35- 0 

34- 0 

N. 

10 

E. 

4-7 

3  a.  m. 

29-  537 

39-5 

39-0 

C.K. 

7 

S. 

9.0 

3  a.  m. 

29.  732 

35- 0 

34-0 

K. 

10 

S.E. 

1-7 

6  a.  m. 

29-513 

38-0 

37-5 

C.  K. 

7 

s. 

6.7 

6  a.  ni. 

29.  669 

37-0 

35-0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  543 

38.0 

37-5 

C.  K.  S. 

10 

S.  w. 

n.  0 

9  a.  m. 

29-  679 

36.0 

35- 0 

N. 

10 

W. 

3-0 

Noon. 

29-514 

46.5 

44.0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

9.0 

Noon. 

29-  595 

36.0 

35-9 

N. 

10 

s.  w. 

2.0 

3  P-  m- 

,  29.  566 

45-5 

41-5 

C.  K.  S. 

9 

w. 

13-3 

3  P-  m- 

29-  587 

35-2 

35-0 

N. 

10 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29-  595 

40.  2 

38-6 

C.K. 

I 

w. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  662 

36.0 

34-5 

C.K. 

10 

N.W. 

II-3 

9  p.m. 

29-  633 

36.0 

35-0 

C. 

I 

s. 

2.7 

9  p.  m. 

29-  725 

33-0 

32-0 

C.K. 

4 

N.W. 

7.0 

Mean. 

29-  554 

40.5 

39-1 

5-2 

....  1  8.7 

Mean. 

29.680 

35-4 

34-4 

9.2 

5-4 

• 

January  12. 

Janu,\ry  17. 

Midn't. 

29.  627 

33-0 

32.0 

C.K. 

3 

s. 

3-3 

Midn't. 

29.741 

32.5 

31.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

II.  7 

3  a.m. 

29-  623 

31.2 

30.6 

C.  K.  S. 

2 

s.      . 

2.7 

3  a.  m. 

29-  757 

31.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

7-7 

6  a.  m. 

29.  607 

29.  0 

28.0 

C.K. 

1 

E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.807 

29-5 

27-5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  594 

32-0 

31.0 

C.K. 

3 

N.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29. 847 

31.0 

29.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.7 

Noon. 

29.  499 

41.0 

39-0 

C.K. 

6 

N.E. 

4.0 

Noon. 

29.  841 

41.0 

32-2 

C.K. 

I 

N.W. 

7-7 

3  p.m. 

29-  415 

44-5 

39-5 

C.K. 

9 

■    S.E. 

4-3 

3  p.m. 

29.  818 

44-0 

37-5 

C.K. 

I 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29-  374 

43-5 

40.0 

N. 

10 

N.E. 

14.0 

6  p.  m. 

29-  875 

38-0 

32.6 

Clear. 

0 

N.W. 

11.7 

9  p.m. 

29.  281 

41.8 

40. 0 

N. 

10 

N. 

14.7 

9  p.m. 

29. 921 

34-9 

30.9 

Clear. 

0 

N. 

7-7 

Mean. 

29. 502 

37-0 

35-0 

5-5 

6-3 

Mean. 

29.  826 

35-2 

31- 1 

0.8 

8.5 

January  13. 

January  18. 

Midn't. 

29.  261 

35- 0 

34-0 

C.K. 

lo 

S.W. 

10.3 

Midn't. 

29-  935 

31.0 

27.0 

Clear. 

0 

N. 

3-3 

3  a.  m. 

29. 370 

20.0 

,18.0 

C.K. 

ID 

N.W. 

17.7 

3  a.  m. 

29-  964 

29.0 

26.0 

Clear. 

0 

N. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  387 

8.0 

* 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

ii-i 

6  a.  m. 

29-  995 

26.0 

25.0 

Clear. 

0 

N. 

2.7 

9  a.  ni. 

29-  452 

5-0 

4-5 

Snow. 

10 

N.W. 

10. 0 

9  a.  m. 

30.023 

29. 0 

27-5 

C.K. 

3 

E.  S.  E. 

3-0 

Noon. 

29-448 

9.0 

8.0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.7 

Noon. 

29-  945 

32-5 

29.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-7 

3  p.m. 

29. 446 

10.5 

9-5 

C.K. 

9 

N.W. 

9-7 

3  P-  ni. 

29-  833 

34- 0 

31.0 

C.K. 

9 

S.E. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  502 

10. 0 

9.0 

C.K. 

8 

S.W. 

12-3 

6  p.  m. 

29 -739 

34-0 

31.0 

C.K. 

2 

E. 

■7-7 

9  p.m. 

29-537 

13.0 

12.0 

C.K. 

5 

S.W. 

9-3 

9  p.  m. 

29.  568 

34-3 

32.0 

C.K. 

10 

E. 

5-3 

Mean. 

29-  425 

13-8 

12.8 

8.1 

11.  2 

Mean. 

29-  875 

31.2 

28.6 

4.2 

4.8 

January  14. 

January  19. 

Midn't. 

29-  541 

16.0 

14-5 

C.K. 

4 

S.W. 

II.  7 

Midn't. 

29-  492 

40.0 

25-5 

Haze. 

0 

S.E. 

6.0 

3  a.m. 

29-  554 

16.5 

15-0 

C.K. 

3 

S.W. 

8.7 

3  a.  m. 

29.  462 

39- 0 

,36.5 

C.  K.S. 

8 

W. 

5-0 

6  a.  m. 

29-  645 

17.0 

1,5.5 

C.K. 

2 

S.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29-  495 

39- 0 

37- 0 

C. 

I 

N.  W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  722 

20. 0 

18.0 

C. 

I 

w. 

3-3 

9  a.  ni. 

29. 647 

44-0 

39-0 

C.  K. 

8 

N.  W. 

16.0 

Noon. 

29-  740 

30.0 

26.  0 

C. 

I 

w. 

5-3 

Noon. 

29.  829 

34-0 

31.0 

C.K. 

9 

W. 

14.7 

3  p.m. 

29-  756 

31.8 

28.5 

C.K. 

3 

S.W. 

6-7 

3  P-  m- 

29.  912 

38.0 

33- 0 

C.  K. 

2 

N.W. 

17-3 

6  p.  m. 

29-  803 

27.0 

25.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

6  p.  m. 

30.002 

34- 0 

30-5 

C.K. 

2 

N.  W. 

9-3 

9  p.m. 

29-  795 

24.0 

22.5 

Clear. 

0 

w. 

3-3 

9  p.m. 

30.  040 

30-5 

27-5 

Clear. 

0 

N. 

4-7 
9.8 

Mean. 

29.694 

22.8 

20.4 

2.0 

6.3 

Mean. 

29-  735 

37-4 

32.5 

3-8 

.... 

January  15. 

January  20. 

Midn't. 

29-  849 

22.0 

21.0  i      C.  K. 

9 

w. 

6.0 

Midn't. 

30. 062 

2S.  0 

26.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29.  869 

21.8 

20. 8  1      C.  K. 

4 

w. 

3-0 

3  a.  m. 

30.091 

26.  d 

25-0 

Clear. 

0 

N.W. 

30 

6  a.  m. 

29.  869 

23.6 

22.6         C.K. 

10 

w. 

2.7 

6  a.  m. 

30. 072 

24.0 

23.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  880 

28.5 

26.0        C.K. 

3 

S.E. 

3-7 

9  a.  m. 

30-095 

27.0 

26.  0 

Haze. 

W. 

2.  0 

Noon. 

29.861 

39-0 

32.0 

C.K. 

4 

s. 

6.3 

Noon. 

30.  027 

35-5 

31-8 

C.K. 

5 

S.W. 

6-3 

3  p.  m. 

29.  799 

45-0 

38.0 

C.K. 

9 

s. 

7-7 

3  P-  "I- 

29.  939 

38.0 

32.0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

9-7 

6  p.  m. 

29.809 

40.5 

36.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-3 

6  p.  m. 

29.907 

33-5 

32-0 

C.K. 

9 

S. 

7-3 

9  p.m. 

29.  841 

39- 0 

35-5        C.K. 

10 

S.E. 

4.7 

9  p.  ni. 

29.  889 

31.8 

31- 0 

C.K. 

7 

E. 

5-7 

Mean. 

29.  847 

32-4 

29.0 

7-4 

4.9 

Mean. 

30.010 

30.5 

28.4 

.... 

4-3 

4.8 

•Frozen. 
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January  21. 

• 

January  26. 

lL 

u 

i 

X 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

V 

s  a 

w  2 

Clouds. 

1 
0 

u 

1 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

k  ■ 

at; 
3  a 

P5  0 

Clouds. 

1 

0 

c 

0 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

t 

"oj  a 

1 

tion. 

> 

0 

tj  a 

1 

tion. 

0 
I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ni. 

Midn't. 

29.803 

29.0 

28.5 

C.K. 

6 

E. 

4-7 

Midn't. 

29.  350 

32.5 

32.0 

N. 

10 

N.E. 

7.3 

3  a.  m. 

29-  756 

28.0 

27-5 

C.K. 

10 

N. 

4-3 

3  a.m. 

29.  149 

35.0 

34.0 

N. 

10 

N.E. 

10.3 

6  a.  m. 

29.  662 

32.5 

31.0 

C.K. 

10 

E. 

4.3 

6  a.  m. 

29.096 

34.0 

33-5 

Mist. 

10 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29-  653 

34- 0 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  095 

32.8 

32.  2 

Mist. 

10 

W. 

5.3 

Noon. 

29-  532 

40.  0 

39- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

Noon. 

'      29.  148 

35.2 

34.8 

C.  K.  S. 

10 

W. 

7.3 

3  P-m- 

29.417 

41-5 

40.  0 

N. 

10 

S. 

4.0 

3  p.  ni. 

29.  245 

39.5 

37- 0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29. 324 

46.0 

45- 0 

K. 

ID 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.390 

35.0 

30-5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

8.3 

9  p.  m. 

29-  255 

49-5 

48.5 

K. 

10 

S.W. 

lo.  0 

9  p.m. 

29.  502 

30.0 

26.3 

C.K. 

1 

N.W. 

II. 7 

Mean. 

29-  550 

37.6 

36.4 

9-5 

5.0 

Mean. 

29.  247 

34.2 

32.5 

7.6 

8.1 

January  22. 

January  27. 

Midn't. 

29. 192 

49.0 

47.0 

C.K. 

I 

s.  w. 

12.3 

Midn't. 

29.588 

29.0 

26.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  214 

42.0 

40.  0 

Clear. 

0 

w. 

7-7 

3  a.m. 

29.  695 

28.  .S 

26.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29. 234 

37-5 

35.  0 

S. 

I 

w. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  765 

27.3 

24.0 

C.K. 

6 

S.  W. 

8.0 

9  a.  m. 

29. 294 

39- 0 

33-5 

C.K. 

8 

N.W. 

8.7 

9  a.  m. 

29.  855 

29.0 

25.0 

C.K. 

3 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29-  305 

41.0 

35.0 

C.  K. 

9 

W. 

10. 0 

Noon. 

29.  867 

34.0 

29.0 

C.  K. 

2 

W.N.  W. 

II. 7 

3  p.m. 

29-  330 

41.0 

35- 0 

C.  K.  S. 

7 

w. 

12.  0 

3  p.  m. 

29.  855 

38.0 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.0 

6  p.  m. 

29. 378 

35- 0 

31.0 

C.K. 

4 

N.W. 

"•3 

6  p.m. 

29.  892 

32.5 

28.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

7.7 

9  p.m. 

29. 420 

310 

29.  0 

C.K. 

2 

S.W. 

4-3 

9  p.  m. 

29.  941 

32.0 

28.5 

Haze. 

N.W. 

5.3 

Mean . 

29.296 

39-4 

35-7 

.... 

4.0 

8.9 

Mean. 

29.  807 

31.3 

27.4 

.... 

4.9 

8.2 

January  23. 

J.\NUARY   28. 

Midn't. 

29. 432 

30.5 

27-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3.3 

Midn't. 

29.  974 

28.0 

27. 0 

Haze. 

N.W. 

5.7 

3  a.m. 

29-  436 

29-5 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  973 

28.0 

27.5 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  426 

29.0 

27.0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

30.  010 

27.0 

26.5 

C.  S. 

I 

N.W. 

3.3 

9  a.  m. 

29.466 

33- 0 

29.7 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  995 

30.0 

29.0 

C.K. 

2 

W. 

'  2.0 

Noon. 

29-  405 

38.0 

32.0 

C.K. 

I 

N.W. 

4.3 

Noon. 

29.951 

34- 0 

29. 0 

C.K. 

9 

S. 

•2.3 

3  P-  '"■ 

29-  395 

38.0 

32.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

9.3 

3  p.  "1. 

29.  869 

33.0 

29.0 

K. 

10 

E. 

5.7 

6  p.  m. 

29. 492 

30-0 

26.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

17.7 

6  p.  m. 

29.  847 

29.0 

28.5 

Snow. 

10 

E. 

II. 0 

9  p.m. 

29-  571 

27.0 

24.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

14.7 

9  p.  m. 

29.  731 

27.0 

26.5 

Snow. 

10 

E. 

5.7 

Mean. 

29-  453 

31.8 

28.2 

I.O 

.... 

7.6 

Mean . 

29.  919 

29.5 

27.9 

7.4 

.... 

4-9 

January  24. 

January  29. 

Midn't. 

29-  585 

23.0 

21.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

Midn't. 

29.  635 

24-5 

24.0 

Snow. 

10 

N.E. 

II. 0 

3  a-  "1- 

29.  612 

20.0 

19.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  569 

23. 0 

22.5 

Mist. 

10 

N.E. 

9.3 

6  a.  m. 

29.  642 

18.5 

18.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  584 

21.5 

21.0 

Snow. 

10 

N.E. 

8.0 

9  a.  ni. 

29.  705 

23.0 

21.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

9  a.  ni. 

29. 633 

20.8 

» 

Snow. 

10 

N.E. 

6.3 

Noon. 

29.  701 

30.5 

27.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29.  649 

24.  0 

23.5 

Snow. 

10 

N.E. 

4.7 

3  P-  m- 

29.  710 

31-5 

27-5 

C.K. 

2 

N.W. 

8-3 

3  p.  "1. 

29.  648 

29.0 

27.0 

C.  K.  S. 

g 

N.W. 

2.0 

6  p.  m. 

29-  795 

28.0 

25-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  686 

24.  0 

23.5 

C.K. 

g 

S.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.887 

24.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

9  p.  m. 

29.  732 

21.0 

19.  0 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

Mean. 

29.  704 

24.8 

22.8 

.... 

0.4 

6.1 

Mean. 

29.  642 

23.5 

22.5 

.... 

8.4 

.... 

6.2 

January  25. 

January  30. 

Midn't. 

29.  925 

20.0 

19.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

Midn't. 

29.  755 

22.0 

21.3 

C.K. 

10 

S. 

3.0 

2.3 
1.3 

3  a.m. 

29.  998 

18.0 

17.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  a.m. 

29.  723 

22.5 

22.0 

C.K. 

10 

s. 

6  a.  m. 

30.  032 

17.0 

18.5 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.711 

25.0 

19.5 

C.K. 

10 

s. 

9  a.  m. 

30. 039 

19.4 

18.5 

C.K. 

7 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  742 

25.5 

25.0 

Haze. 

10 

s. 

3.0 
2.0 

Noon. 

30-  035 

24.0 

20.8 

C.K. 

9 

E. 

5-7 

Noon. 

29.  723 

29.0 

28.0 

Haze. 

10 

S.W. 

3  P-  m- 

29.  914 

27.0 

23.0 

C.K. 

10 

E. 

6.7 

3  p.m. 

29.708 

33.0 

31.5 

Haze. 

10 

N.W. 

I.  7 

6  p.m. 

29-  795 

27.0 

24.0 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

6  p.  m. 

29.  739 

31.0 

30.5 

C.K. 

10 

N.W. 

1.7 
1-7 

9  p.m. 

29. 652 

27.0 

26.0 

Sleet. 

10 

N.E. 

12.3 

9  p.m. 

29.  839 

28.  5 

28.0 

Fog. 

10 

S. 

Mean. 

29.  924 

32.4 

20.8 

5.8 

.... 

6.2 

Mean. 

29.  742 

1 

27.  I 

25.7 

.... 

10.  0 

2.  I 

*  Frozen. 
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January  31. 

February  5. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

l-i 

■3  s 

Clouds. 

§ 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3    H 

ulbTher- 
metcr. 

Clouds. 

s 

CJ 

Wind. 

^ 

ii' 

ca  g 

M  0 

Direc- 

0 

PQ  0 

P5  0 

0 

Direc- 

u 

1= 

1 

tion. 

I 

u 

Q 

1 

tion. 

0 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  855 

26.5 

26.0 

K. 

10 

S. 

3-0 

Midn't. 

29.  889 

II. 0 

10. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

8-3 

3  a.m. 

29. 887 

24.0 

23-5 

C.K. 

10 

S. 

8.3 

3  a.m. 

29.  892 

9.0 

8.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2-3 

6  a.  m. 

29.905 

22.5 

22.0 

S. 

I 

S. 

8.0 

-   6  a.  m. 

29.  920 

8.5 

7.0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.0 

9  a.  m. 

29. 948 

20. 0 

19.0 

C.K. 

9 

W. 

7-7 

9  a.  m. 

29.  981 

10.5 

9-5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.  926 

27.0 

23.8 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29.  966 

14.0 

12.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

II. 3 

3  p.m. 

29.909 

30.5 

26.0 

C.K. 

9 

N. 

6.0 

3  P-  "1- 

29.  930 

16. 0 

14.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.7 

6  p.  ni. 

29.  949 

28.0 

25.0 

C.K. 

9 

N. 

.5-3 

6  p.  m. 

29-  959 

"■5 

10. 0 

C. 

I 

N.W. 

12.0 

9  p.m. 

30. 028 

26.0 

24.0 
23-7 

C.K. 

fa 

N. 

4.0 

9  p.  m. 

30.  014 

7-5 

6.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

Mean . 

29.  926 

25.6 

8.0 

.... 

6.3 

Mean. 

29.  944 

11. 0 

9.6 

1.4 

8.0 

February  i. 

February  6. 

Midn't. 

30. 041 

25.0 

23-5 

C.K. 

3 

N. 

4.0 

Midn't. 

30. 009 

5-5 

4.0         C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

30-  031 

20. 0 

19.0 

C.K. 

2 

N. 

2-3 

3  a.  m. 

30-  033 

3-5 

3. 0        Clear. 

0 

N.W. 

S-O 

6  a.m. 

30. 044 

15.0 

17.0 

C.  K. 

4 

N.W. 

2.0 

6  a.m. 

30- 033 

2.0 

i.o      C.  K.  S. 

6 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

30.  052 

20.8 

20.0 

C.K. 

8 

N. 

1.0 

9  a.  m. 

29.  998 

2.  0 

2.  0      C.  K.  S. 

5 

N.W. 

9.0 

Noon. 

30. 037 

33- 0 

29.  0 

C.K. 

9 

S.W. 

1-7 

Noon. 

29.  925 

10.  0 

8.  0  !      C.  K. 

4 

N.W. 

7.0 

3pm. 

30. 051 

36.5 

32.0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-0 

3  P-  m- 

29.  829 

10.  0 

8.  0  !      C.  K. 

6 

N.W. 

5-7 

6  p.  m. 

30. 049 

34- 0 

31.0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

3-3 

6  p.m. 

29.816 

9-5 

8.0 

C.K. 

7 

N.W. 

4-3 

9  p.m. 

30.041 

30.3 

29.  0 

25-  I 

C.K. 

9 

E. 

2.7 

9  p.m. 

29.  779 

9.0 

8.0 

C.K. 

9 

N.W. 

2.7 

Mean. 

30. 043 

27.8 

.... 

6.6 

2.5 

Mean. 

29.  928 

6.4 

5-2 

4.  9  !    ■    •    •    • 

5.8 

February  2. 

February  7. 

Midn't. 

29.  881 

29.0 

28.0 

K. 

10 

N.E. 

3-7 

Midn't. 

29.  720 

8.0 

7. 0        Snow. 

10 

N.W. 

5-0 

3  a.  m . 

29.  831 

28.5 

27-3 

K. 

10 

N. 

4-3 

3  a.m. 

29.  642 

7-5 

7. 0  1     Snow. 

10 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  769 

28.5 

28.0 

Snow. 

10 

N. 

6.0 

6  a.  m . 

29.  619 

7.0 

6.5 

Snow. 

10 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.805 

29.0 

28.5 

Snow. 

10 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  558 

7.0 

6.0 

Snow. 

10 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29-  833 

30-5 

29.0 

Snow. 

10 

N.  W. 

10.7 

Noon. 

29.  396 

7.0 

6.5 

Snow. 

10 

N.W. 

10. 0 

3  p.m. 

29-  875 

32:5 

31.0 

K. 

10 

N.W. 

8.7 

3  p.m. 

29.  211 

8.0 

7.0 

Snow. 

10 

N.W. 

12.3 

6  p.  ni. 

29.  925 

29.0 

27.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

8.0 

6  p.  m. 

29. 174 

6.0 

* 

Snow. 

10 

N.W. 

18.7 

9  p.m. 

29.  971 

23.0 

22.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

9  p.m. 

29. 070 

6.0 

* 

Snow. 

10 

N.W. 

22.7 

Mean. 

29.861 

28.8 

27.6 

8.0 

6.3 

Mean. 

29. 424 

7-1 

6.4 

10. 0 

10.8 

February  3. 

February  8. 

Midn't. 

30. 027 

19.  2 

18.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

Midn't. 

29. 086 

2.0 

* 

Snow. 

10 

N.W. 

29.7 

3  a.m. 

30. 053 

14-5 

14.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  158 

0.0 

* 

C.K. 

9 

N.W. 

26.0 

6  a.  m. 

30-  131 

12.0 

11-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

6  a;  m. 

29.  186 

-0.6 

* 

C.K. 

7 

N.W. 

21.7 

9  a.m. 

30.  Ill 

13- 0 

II  0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  266 

2.0 

1-5 

C.K. 

7 

N.  W. 

22.7 

Noon. 

30. 079 

21.0 

18.0        C.  K. 

9 

N.E. 

5-0 

Noon. 

29.  282 

7.0 

6.0 

C.K. 

7 

N.W. 

27-3 

3  p.m. 

30. 014 

25.0 

22.  0        C.  K. 

9 

N. 

4.0 

3  P-  m- 

29.  285 

9.0 

7-5 

C.K. 

9 

W. 

21.3 

6  p.  m. 

29.  961 

22.5 

20.  5         C.  K. 

10 

N. 

5-3 

6  p.m. 

29-  343 

7.0 

6.0 

C.K.S. 

10 

w. 

18.  s 

9  p.m. 

29.  906 

20.0 

19.  0  ,      C.  K. 

8 

N.E. 

6.0 

9  p.  m. 

29.  403 

6.0 

5-0 

C.K. 

10 

w. 

173 

Mean. 

30-  035 

18.4 

16.8 

.... 

4.5 

5-9 

Mean. 

29.  251 

4.0 

3-0 

8.6 

23.0 

February  4. 

February  9. 

Midn't. 

29.  836 

18.0 

17.0 

C.K. 

9 

N.E. 

6.7 

Midn't. 

29. 476 

6.0 

1 

5.0  1      C.K. 

10 

w. 

17.0 

3  a.m. 

29-  755 

18.5 

17.5 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

3  a.m. 

29.512 

5-0 

4.0  ;      C.K. 

9 

w. 

137 

6  a.  in. 

29-  715 

19-5 

19.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-7 

6  a.  m. 

29-  558 

4.0 

3.0  j      C.K. 

3 

N.W. 

20.7 

9  a.  m. 

29-  733 

19.0 

18.0 

C.K. 

ID 

N.E. 

9-7 

9  a.  ni. 

29.  566 

5-5 

5-  3  i      C.  K. 

10 

N. 

23- 3 

Noon. 

29.711 

31- 0 

26.0 

C.K. 

I 

W. 

6.7 

Noon. 

29.605 

10.0 

9.0  I      C.K. 

5 

W. 

22.3 

3  p.  ni. 

29-  734 

28.5 

25.0 

C.K. 

3 

N.W. 

16.7 

3  p.m. 

29-  634 

13.0 

II.  0        C.K. 

8 

W. 

26.0 

6  p.  m. 

29.  84  T 

20.0 

18.0 

Clear. 

0 

N.W. 

20. 0 

6  p.  m. 

29.699 

12.5 

10.5'      C.K. 

9 

N.W. 

25.0 

9  p.m. 

29.  877 

14.0 

13.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

9  p.  m. 

29.  722 

12.0 

10.5 
7-3 

C.K. 

6 

N.W. 

ICO 

Mean. 

29-  775 

21.  I 

19.  2 

5-4 

10.7 

Mean. 

29-  597 

8.5 

7-5 

19.8 

*  Frozen. 
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February  10. 

February  15. 

3 

Wind 

L 

1        1 

1 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

J3ti 

Si 

Clouds. 

C 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

a  0 

BulbT 
ometei 

Clouds. 

0 

a   . 
0 

Direc- 

5 

Direc- 

'3 

«^" 

t; 

tion. 

_0 

> 

Q 

«« 
^ 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  764 

13-5 

12.0 

C.  K. 

4 

N.  W. 

22.  7 

Midn't. 

30.  079 

22.  0 

20.5 

Clear. 

0 

N.W. 

.    4-7  ; 

3  a.  ni. 

29.  781 

13.0 

II-5 

C.K. 

2 

N.W. 

17-3 

3  a.  m. 

30.094 

20. 0 

18.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  813 

12.0 

II.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

18.0 

6  a.  m. 

30.  120 

20. 0 

19.  0 

S. 

I 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  871 

14.  0 

12.0 

Clear. 

0 

N.W. 

18.0 

9  a.  m. 

30.  162 

23.0 

21.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29.909 

19.8 

17.0 

Clear. 

0 

N.W. 

25.0 

Noon. 

,3°-  '43 

33- 0 

28.6 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

8.3 

3  P-  m- 

29.  869 

24.0 

21. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

19.7 

3  p.m. 

30-  059 

37-0 

33- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

6.3 

6  p.  ni. 

29.  922 

20.0 

18.0 

Clear. 

0 

S. 

14-7 

6  p.  m. 

30. 079 

32.0 

30.0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.7 

9  p.  m. 

29.  961 

17.0 

18.0 

Clear. 

0 

S. 

9-7 

9  p.  m. 

30. 025 

29.  0 

28.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

5-0 

Mean. 

29.861 

16.7 

15-1 

0.8 

18.  I 

Mean. 

30.095 

27.0 

24.8 

.... 

1-4 

4-7 

February  ii. 

February  16. 

Midn't. 

29-  959 

15- 0 

14.0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

Midn't. 

30.001 

27.0 

26.0 

C.K. 

3 

N.W. 

1-7 

3  a.  ni. 

29-  957 

14.0 

13.0 

»   Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

3  a.  m. 

29.  949 

25-5 

25.0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  936 

12.0 

II.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

"■3 

6  a.  m. 

29.907 

24.0 

23-5 

C.K. 

10 

N.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29-  954 

14.5 

13-5 

C.K. 

3 

N.W. 

16.3 

9  a.  m. 

29.  787 

26.  2 

24.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.3 

Noon. 

29.  937 

21.0 

18.0 

C.K. 

3 

S.W. 

16.0 

Noon. 

29.  761 

30.0 

27.0 

K. 

10 

S.E. 

4.7 

3  P-  m- 

29-  853 

24-5 

22.0 

C.K. 

2 

N.W. 

S-3 

3  p.  m. 

29.  693 

32.2 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.3 

6  p.  ni. 

29.  831 

21.0 

19.0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

6.7 

6  p.  m. 

29-  633 

30.0 

'   29.0 

C.K. 

10 

S.W. 

3.0 

9  p.m. 

29.  819 

20.0 

18.0 

C.S. 

I 

S.W. 

4-3 

9  p.m. 

29.611 

29.0 

26.5 
26.  4 

C.K. 

7 

S.W. 

2.0 

Mean. 

29.906 

17.8 

16. 1 

1.4 

11.4 

Mean . 

29-  793 

28.0 

8.5 

3-0 

February  12. 

February  17. 

Midn't. 

29.  829 

14-5 

13-5 

Clear. 

0 

s.  w. 

5-0 

Midn't. 

29-599 

33.2 

28.5 

C.K. 

10 

S.W. 

7.7 

3  a.  ni. 

29.  781 

15-5 

14-5 

C.  K. 

10 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29.  609 

31.0 

27.  0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

9.0 

6  a.  ni. 

29.  721 

17.0 

16.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

5-7 

6  a.  ni. 

29-  637 

28.0 

25.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

12.3 

9  a.  m. 

29.680 

20. 0 

18.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.669 

32.0 

29.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

Noon. 

29.  601 

24.0 

22.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

Noon. 

29.  667 

38.0 

33-0 

C.K. 

I 

N.W. 

14-3 

3  p.  m. 

29-513 

26.5 

24.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

3  p.  m. 

29-  623 

44.0 

39- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

9.0 

6  p.m. 

29.460 

23.0 

22.0 

Snow. 

10 

N.E. 

4.7 

6  p.  m. 

29.605 

38.0 

34.5 

C.S. 

1 

N.W. 

4.3 

9  p.m. 

29.  399 

21.0 

20.5 

Snow. 

10 

S. 

7.0 

9  p.  m. 

29.609 

34.5 

31.5 

Clear. 

0 

S.W. 

2.3 

Mean. 

29.  623 

20.  2 

18.8 

8.8 

5-3 

Mean. 

29.  627 

34.6 

30.9 

2.  I 

8.6 

February  13. 

February  18. 

Midn't. 

29-  375 

20.0 

19-5 

Snow. 

10 

S. 

7.0 

Midn't. 

29.599 

30.0 

28.8 

Clear. 

0 

N.W. 

3.0 

3  a.  m. 

29-  377 

20. 0 

19-5 

Snow. 

10 

N.W. 

9-3 

3  a.  m. 

29.586 

24-5 

23-5 

Haze. 

0 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  391 

20.0 

19-5 

K. 

10 

N.W. 

11.7 

6  a.  m. 

29.603 

21.0 

20. 0 

C.  K.  S. 

1 

S.W. 

1-3 

j      9  a.  m. 

29.456 

18.0 

16.0 

C.K. 

6 

N.W. 

16.  0 

9  a.  m. 

29.  620 

27.6 

26.0 

C.K. 

7 

S.W. 

1.0 

1       Noon. 

29.  494 

21.5 

19-5 

C.K. 

lo 

N.W. 

21-3 

Noon. 

29-572 

35.5 

31.0 

C.K. 

9 

S.  E. 

3-3 

3  p.m. 

29. 508 

24.0 

21.5 

C.K. 

6 

N.W. 

18.0 

3  p.  m. 

29.488 

42.5 

36.0 

C.K. 

9 

S.  E.    . 

8-3 

6  p.  m. 

29-  577 

19.0 

18.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

17-3 

6  p.  m. 

29.  49S 

40. 0 

35- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.  E. 

5-7 

9  p.m. 

29.  673 

15.0 

14.0 

Clear. 

0 

N.W. 

17.7 

9  p.m. 

29-  538 

34-5 

31.0 

C.K. 

3 

S.E. 

3.0 

Mean. 

29.  481 

19.7 

18.4 

6.8 

14.8 

Mean. 

29.  563 

32.0 

28.9 

4.8 

3.4 

February  14. 

February  19. 

Midn't. 

29.  716 

15.0 

14.0 

Clear. 

0 

N.W. 

16.0 

Midn't. 

29-  569 

33.5 

30.5 

C.K. 

I 

S.E. 

3-7 

3  a.m. 

29-  775 

15.3 

14.0 

C.K. 

2 

N.W. 

18.0 

3  a-m- 

29-  567 

31.0 

29.5 

Clear. 

0 

S. 

3.7 

6  a.  m. 

29.  811 

14.5 

'2-5 

C.K. 

I 

N.W. 

9-7 

6  a.  m. 

29.  577 

29.0 

28.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3.0 

9  a.  m. 

29.901 

19-5 

18.0 

C.K. 

J 

W. 

7-3 

9  a.  m. 

29.613 

32-0 

30.0 

C.  K. 

9 

S.W. 

1-3 

Noon. 

29.  927 

28.0 

25.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29. 570 

45-0 

38.0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

3.3 

3  p.m. 

29.  923 

31- 0 

28.0 

C.K. 

3 

■N.W. 

8.7 

3  P-  ni- 

29-541 

46.  0 

39- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  976 

27.0 

26.0 

C. 

I 

N.W. 

8.0 

6  p.  m. 

29-541 

42.  0 

37.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.3 

9  p.  m. 

30.  020 

25.0 

23.0 

C. 

2 

W. 

0-3 

9  p.m. 

29-  562 

39- 0 

34- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

Mean. 

29. 88  r 

21.9 

i 

20.2 

1-9 

.... 

9.2 

Mean. 

29.568 

37.2 

33.2 

' 

5-8 

3.4 
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February  20. 

February  25. 

J3     • 

u 
■a    ■ 

Wind 

. 

u 

v 

A    ■ 

u 
il 
J3  .- 

3 

Wine 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Clouds. 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  B 

;at! 
1  B 

Clouds. 

0 

>-i 

i- 

«  0 

«  0 

Direc- 

0 

K  0 

n  0 

0 

Direc- 

p 

^E 
^ 

(2 

tion. 

0 

a^^ 

r 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

ni. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  585 

33- 0 

29.  6 

C.  : 

I 

s.  W. 

13-3 

Midn't. 

30. 036 

27. 0 

26. 0 

Clear. 

0 

S. 

5-7 

3  a.m. 

29-  584 

28.2 

27.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

II- 3 

3  a.m. 

29.  967 

27.0 

26. 0 

C.K. 

4 

S. 

6.7 

6  a.  m. 

29.612 

26.  0 

25.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

9.0 

6  a.m. 

29-  923 

27. 0 

26. 0 

C.K. 

10 

S. 

5-0 

9  a.  m. 

29-  657 

29.0 

27.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29-919 

33-0 

30-5 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

7-3 

Noon. 

29. 663 

34-5 

30-5 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

Noon. 

29-  855 

49.0 

41. 0 

C.K. 

I 

S.W. 

8.0 

3  P-  "'■ 

29. 625 

39-5 

32.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8-7 

3  P-  ni. 

29.  730 

57-0 

47.0 

C.K. 

8 

S.W. 

10. 0 

6  p.  m . 

29.605 

35-5 

32.0 

C.S. 

I 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29-  723 

53-0 

44.0 

C.K. 

9 

S.W. 

12.0 

9  p.m. 

29-  575 

30.5 

27-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

29-  759 

48.0 

40.  6 

C.K. 

2 

S.W. 

8.3 

Mean. 

29.  613 

32.0 

28.8 

0.4 

8-4 

Mean. 

29.864 

40. 1 

35-1 

5-5 

7-9 

February  21. 

February  26. 

Midn't. 

29-  483 

31.0 

27.5 

C.K. 

4 

N.W. 

5-0 

Midn't. 

29.808 

43-5 

39- 0 

C.K. 

9 

S.W. 

8.0 

3  a.m. 

29.  396 

33-5 

31-5 

C.K. 

10 

S.W. 

9-7 

3  a.  m. 

29-  835 

40-5 

37- o- 

Clear. 

0 

N.  W. 

10. 0 

6  a.  m. 

29.327 

35- 0 

31.0 

C.K. 

10 

S. 

10.7 

6  a.  m. 

29. 884 

36-5 

31-5 

C.K. 

N.W. 

16.0 

9  a.m. 

29.296 

37-5 

32.0 

C.K. 

9 

S. 

10.7 

9  a.m. 

30.009 

35-0 

29-5 

C.K. 

N.W. 

22.  7 

Noon. 

29.  275 

46.3 

39-2 

C.K. 

4 

S.  W. 

11.7 

Noon. 

30.044 

.38.5 

32.0 

C.K. 

N.  W. 

22.3 

3P-111. 

29.  257 

48.0 

40.0 

C.K. 

7 

W. 

II. 0 

3  p.m. 

30. 038 

41.0 

33-0 

C.K. 

N.W. 

16.7 

6  p.  m. 

29-  349 

43- 0 

37- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 

30.069 

37-0 

31-0 

S. 

N.W. 

15-0 

9  p.m. 

29.  417 

39- 0 

34- 0 

C.K. 

9 

S.W. 

14-3 

9  p.m. 

30.  112 

33-0 

28.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Mean. 

29-  350 

39-2 

34- 0 

7-1 

.... 

10.3 

Mean. 

29-  975 

38.1 

32.7 

1.8 

14-7 

February  22. 

February  27. 

Midn't. 

29. 502 

36.0 

33- 0 

C.K. 

6 

S.W. 

8-3 

Midn't. 

30- 131 

32.0 

27-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

8-3  . 

3  a.m. 

29-  536 

33- 0 

30.0 

C.K. 

4 

w. 

8-3 

3  a.m. 

30.090 

29-5 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29. 623 

30.0 

27.0 

C.  K. 

5 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

30-  054 

26.5 

25.0 

S. 

I 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  720 

30.0 

27.0 

C.K. 

I 

N.W. 

13-7 

9  a.  m. 

30.006 

37-8 

33- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29-  754 

33- 0 

28.0 

C.K. 

1 

N.W. 

18.0 

Noon. 

29.  900 

51-5 

41-3 

C.K. 

7 

W. 

II. 0 

3  p.m. 

29-  733 

34- 0 

29.0 

C.K. 

I 

N.W. 

14.0 

3  p.m. 

29.  898 

53-5 

44-0 

C.K. 

5 

W. 

15-7   ' 

6  p.  m. 

29.  765 

31.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

II.  7 

6  p.  m. 

29-  759 

51-5 

44-0 

C.K. 

7 

W. 

14-3 

9  p.m. 

29.807 

28.0 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

9  p.m. 

29. 699 

49.0 

43- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-0 

Mean. 

29.680 

31-9 

28.4 

2.  2 

.... 

11.4 

Mean. 

29.  942 

41.4 

35.6 

4.0 

.... 

8.5 

February  23. 

February  28. 

Midn't. 

29. 823 

26.8 

24.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

Midn't. 

29.  621 

48.0 

42.0 

C.K. 

9 

S.W. 

3-7 

3  a.m. 

29.  837 

26.  0 

23- 5 

Clear. 

0 

N. 

4-3 

3  a.m. 

29.  566 

45- 0 

41.0 

C.K. 

10 

s.  w. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  871 

27.  0 

25.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  474 

41.  0 

40. 0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  910 

29.0 

26.5 

C.K. 

9 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  434 

46.0 

44-0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29- 915 

34.5 

32.0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29-  376 

61.5 

54- 0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

10. 0 

3  P-  ni- 

29.  929 

.36.  5 

33- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

10.7 

3  p.m. 

29. 320 

65.0 

56.0 

C.K. 

8 

W. 

13.0 

6  p.  m. 

30-013 

32.0 

27.0 

C.  s. 

I 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 

29. 328 

60.5 

54-0 

C.  K.  S. 

6 

w. 

9-7 

9  p.m. 

30. 106 

29.0 

26.  0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-7 

9  p.m. 

29-  342 

52-5 

49.0 

C.K. 

2 

w. 

5-0 

Mean. 

29. 926 

30-1 

27.1 

4.5 



6-7 

Mean. 

29. 433 

52.4 

47-5 

7-9 

6.8 

February  24. 

March  i. 

Midn't. 

30. 168 

26.0 

24.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Midn't. 

29.  326 

50.8 

48.0 

C.K. 

3 

S.W. 

5-7 

3  a.  m. 

30. 192 

23.0 

22.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  304 

47-5 

46.0 

C.  K. 

9 

s. 

5-3 

6  a.  m. 

30.  252 

20. 0 

19.0 

C.S. 

I 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  288 

48.0 

46.0 

C.K. 

10 

s. 

4.0 

9  a.  m. 

30.  273 

26.  0 

23- 5 

Clear. 

0 

N.  E. 

5-7 

9  a.  m. 

29.290 

52.0 

48.0 

C.K. 

10 

s. 

5-3 

Noon. 

30-  274 

32.6 

28.0 

C. 

I 

S.E. 

2.7 

Noon. 

29.  228 

64.0 

55- 0 

C.  K. 

8 

s. 

5-0 

3  p.m. 

30.  186 

36.0 

30.0 

Clear. 

0 

S. 

7-7 

3  P-  m- 

29- 194 

72.0 

58.0 

C.K. 

8 

vS.W. 

8.0 

6  p.m. 

30.  143 

34- 0 

30.0 

C.K. 

2 

S. 

8-7 

6  p.  m. 

29-  197 

65.0 

55-2 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

10. 0 

9  p.m. 

30. 128 

28.5 

i6.o 

Clear. 

0 

S. 

5-0 

9  p.  m. 

29.  252 

63.0 

55-0 

C.K. 

10 

S.W. 

9-3 

Mean. 

30. 202 

28.3 

25-3 

0.5 

.... 

5.9 

Mean. 

29.  260 

57.8 

5J-4 

8.4 
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March  2. 

March  7. 
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Direc- 
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in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-314 

57-0 

54- 0 

C.  K.  N. 

10 

S.W. 

5-7 

Midn't. 

29.986 

41. 0 

37-0 

C.K. 

3 

S. 

10.  0 

3  a.m. 

29-  325 

50.5 

49.0 

N. 

10 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  941 

39-5 

36.5 

C.K. 

7 

S. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  364 

42.0 

41.  0 

N. 

10 

N.W. 

13-7 

6  a.  m. 

29-  935 

38.0 

36.0 

C.K. 

8 

S.W. 

2-7 

9  a.  m. 

29.  391 

37-5 

37-0 

N. 

10 

N. 

14.0 

9  a.  m. 

29-  883 

44-5 

41.0 

C.K.S. 

5 

S.E. 

1-7 

Noon. 

29.442 

34-5 

33-0 

N. 

10 

N. 

15-3 

Noon. 

29.  824 

53-0 

48.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

3  p.m. 

29-513 

36.0 

340 

C.K.N. 

10 

N.W. 

14.0 

3  P-  m- 

29-  744 

51.  0 

49.0 

N. 

10 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  547 

36. 0 

34- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29.  662 

51-0 

50.0 

K. 

lO 

S. 

4-7 

9  p.m. 

29.603 

35- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

9  p.  m. 

29-  599 

50.0 

49.0 
43-3 

N. 

10 

S. 

2-3 

Mean . 

29-  437 

41. 1 

40.3 

10.0 

10.  2 

Mean. 

29.  822 

46.  0 

.... 

7-8 

4.0 

March  3. 

March  8. 

Midn't. 

29.617 

34-5 

32-0 

C.K. 

10 

N.W. 

4-3 

Midn't. 

29-  555 

48.0 

47.0 

.      N. 

10 

S.E. 

2.0 

3  a.m. 

29.  613 

33- 0 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29-  517 

44-0 

43-5 

N. 

10 

N.  E. 

8.3 

6  a.  m. 

29.  617 

31.0 

29.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

6-3 

6  a.m. 

29-  492 

40.5 

40.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  659 

32-5 

29.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

29.500 

42.0 

40-5 

CK.S. 

8 

N.W. 

7.0 

Noon. 

29. 687 

42.0 

37- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29.468 

46.0 

43-0 

C.K. 

9 

W. 

6.0 

3  p.m. 

29.  66g 

49.0 

42. 0 

Clear. 

0 

S.W. 

7-7 

3  p.m. 

29-344 

51-0 

46.0 

C.K. 

9 

W. 

2-7 

6  p.m. 

29.662 

46.0 

39- 0 

C.K. 

I 

S.W. 

b.7 

6  p.m. 

29.  298 

50.0 

46.  0 

C.K. 

9 

S.E. 

5-7 

9  p.  m. 

29.  730 

39-5 

35- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  p.m. 

29.  272 

44-0 

42.0 

43-5 

C.K. 

10 

S.E. 

4-7 

Mean . 

29.  657 

38-4 

34-1 

4.8 

6.6 

Mean. 

29-431 

45-7 

9.2 

5-0 

March  4. 

March  9. 

Midn't. 

29.  708 

38.0 

34- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5-7 

Midn't. 

29.  202 

43- 0 

42.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

3  a.m. 

29.  674 

36-5 

33-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  269 

38.0 

36.0 

C.K. 

10 

N.W. 

9-3 

6  a.  m. 

29.  621 

35- 0 

34-0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29-  363 

31.0 

27.0 

C.K. 

10 

N.W. 

24.0 

9  a.m. 

29-  537 

40.5 

38-5 

C.K. 

7 

S.  E. 

7.0 

9  a.  m. 

29-  533 

31.2 

28.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

24.7 

Noon. 

29-  452 

50.0 

44.0 

C.K. 

5 

N.W. 

16.3 

Noon. 

29.  608 

36.0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

25-7 

3  p.m. 

29.  391 

53-5 

46.0 

C.K. 

8 

s. 

12.7 

3  p.m. 

29.  613 

41.0 

33-0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

6  p.  m. 

29-  430 

47-0 

44.0 

C.  K.  S.  N. 

9 

W. 

16.7 

6  p.  ni. 

29.  623 

42.0 

35-0 

Clear. 

0 

S.W. 

II.  0 

9  p.m. 

29.612 

39-0 

34- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

14.0 

9p.m. 

29.608 

40.0 

34-5 

Clear. 

0 

S. 

9-3 

Mean. 

29-553 

42-4 

38-5 

4-6 

10.  6 

Mean. 

29.  477 

37.8 

33-2 

.... 

4.0 

15-3 

March  5. 

March  10. 

Midn't. 

29-  743 

31.0 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

Midn't. 

29.  629 

42.0 

36.0 

Clear. 

0 

S.W. 

10. 0 

3  a.m. 

29.  822 

25-5 

23-5 

C.K. 

2 

N.W. 

13-3 

3  a.  m. 

29.  703 

40.  0 

35- 0 

C.K. 

6 

S.W. 

8-7 

6  a.  m. 

29.  941 

22.5 

21. 0 

C.K.S. 

I 

N.  W. 

11.  0 

6  a.  m. 

29-  757 

38.2 

34-5 

C.K. 

3 

S.W. 

7-3 

9  a.m. 

30.001 

25.0 

22.0 

C.K. 

6 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  799 

48.5 

41.  0 

C.K. 

I 

S. 

5-7 

Noon. 

3°-  033 

31.0 

26.0 

C.K. 

8 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29.  779 

6r.  0 

50-5 

C.K. 

I 

W. 

6.7 

3  p.m. 

30. 016 

36.5 

31.0 

C.K. 

2 

W. 

13.0 

3  p.m. 

29.  728 

66.5 

53-5 

C.K. 

2 

S.W. 

9-7 

6  p.m. 

3°-  055 

34-0 

29-5 

C.K. 

2 

N.W. 

8-3 

6  p.  m. 

29-  717 

59-0 

49.0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

10.3 

9  p.m. 

30.  104 

30.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

6-3 

9  p.m. 

29-  737 

57-0 

48.5 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

4.7 

Mean. 

29.964 

29.4 

25.8 

2.6 

10.  I 

Mean. 

29.  731 

51.5 

43-5 

3-0 

7-9 

March  6. 

March  ii. 

Midn't. 

30-  156 

28.0 

26.  0 

C.K. 

6 

S.  E. 

3-7 

Midn't. 

29-  765 

53-0 

46.5 

C.K. 

9 

N.W. 

3-7 

3  a.m. 

30. 1 18 

29.0 

28.0 

Clear. 

0 

S.E. 

6-7 

3  a.m. 

29.  781 

50.0 

45-0 

C.K. 

10 

N.  E. 

8.0 

6  a.m. 

30.  141 

29.  0 

28.0 

C.K.S. 

2 

S.E. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  800 

46.0 

41-5 

K. 

10 

N.  E. 

8.0 

9  a.  m. 

30. 161 

33-0 

31.0 

C.K. 

9 

s.w. 

50 

9  a.  m. 

29.  849 

37-2 

35-5 

C.K. 

10 

N.  E. 

14.0 

Noon. 

30.  124 

44.0 

37- 0 

C.K.S. 

9 

s. 

7-0 

Noon. 

29-  873 

34-6 

34- 0 

Sleet. 

10 

N.  E. 

9-7 

3  p.m. 

30.005 

58.0 

46.  2 

C.K. 

4 

.S.W. 

14-3 

3P-m. 

29.  829 

33-5 

33  0 

Snow. 

10 

N.E. 

13.0 

6  p.  m. 

29.984 

52.0 

42.0 

C.K. 

2 

S.W. 

18.0 

6  p.  m. 

29. 820 

31.0 

30.5 

Snow. 

10 

N.  E. 

II.  7 

9  p.m. 

29.989 

45-0 

i    38.0 

C.K. 

1 

s. 

II.  0 

9  p.m. 

29-  834 

30-5 

30.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.7 

Mean. 

30-085 

39-8 

34-5 

4-1 

....        8.8 

Mean. 

29.  819 

39-5 

37- 0 

9-9 

.... 

9.8 
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March  12. 

March  17, 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  B 

>-• 

S    ■ 

5  S 

Clouds. 

0 
0 

c 

Wind. 

Mean 
Time 

Barom- 
eter 

S  - 

3  6 

ulbTher- 
meter. 

Clouds, 

3 
_o 

U 

c 

Wind. 

>, 

i*~t 

pq  0 

w  0 

Direc- 

u 

pq  0 

n  0 

0 

Direc- 

t 

1 

tion. 

> 

Q 

u 

tion. 

0 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29, 816 

30,0 

29-5 

Sleet. 

10 

N.E. 

5-3 

Midn't, 

29,815 

26,0 

24, 0 

C,  K.  S, 

I 

N.W. 

14-3 

3  a.m. 

29,816 

30-5 

30,0 

Sleet. 

10 

N.E, 

4-3 

3  a,  m. 

29,  829 

25,0 

23.0 

C,K, 

I 

N.W. 

15-3 

6  a.m. 

29, 830 

31-5 

31,0 

C.K. 

10 

N. 

2.7 

6  a,  ni. 

29-  854 

26,0 

24,0 

C,  K.  S, 

I 

N.W. 

10.3 

9  a.m. 

29. 871 

32,2 

31-7 

K. 

10 

N.E. 

2-3 

9  a,  m. 

29-  857 

32,0 

28,5 

C,K, 

3 

N.W. 

18.3 

Noon. 

29,880 

35-5 

34-5 

K. 

10 

N.E. 

1-3 

Noon, 

29,  827 

38.0 

32.0 

C,K, 

4 

N.  W. 

15-7 

3  p.m. 

29. 849 

38.0 

37-2 

K. 

10 

N.E. 

2-7 

3  P-  m- 

29-  743 

43-0 

35-2 

C,K, 

3 

N.W. 

14-7 

6  p.  m. 

29, 829 

38.0 

37- 0 

K, 

10 

N.E. 

3-7 

6  p,  m. 

29,  746 

37-5 

31-5 

C,  K, 

I 

N.W. 

15-3 

9  p.m. 

29,871 

27,2 

27,0 

K, 

10 

N.E. 

4,0 

9p,m, 

29-  759 

32.0 

31- Q 

Clear, 

0 

N.W. 

10.7 

Mean. 

29-  845 

32-9 

32.4 

10.  0 

3-3 

Mean. 

29,  804 

32.4 

28,6 

1.8 

14-3 

Marc 

H  13. 

March  18, 

Midn't. 

29.  819 

38.0 

37-2 

C,K, 

7 

S.E. 

4-3 

Midn't. 

29,  706 

32-5 

31-0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

3  a.m. 

29. 813 

38.5 

37-5 

C.K. 

10 

S,E. 

4.0 

3  a,  m. 

29,  679 

34-0 

30,0 

C.K. 

2 

S.W. 

9.0 

6  a.  m. 

29.  799 

39- 0 

38.0 

C.K. 

10 

E, 

2,7 

6  a,  m. 

29,  727 

35-0 

31,0 

C.  K. 

2 

N.W, 

8.0 

9  a.  m. 

29. 787 

40-5 

39-5 

C,K. 

10 

N.E. 

3-3 

9  a,  m. 

29-  737 

40.5 

33- 0 

C.K, 

I 

N,W. 

"■3 

Noon. 

29-  753 

47-5 

45- 0 

C.K. 

10 

S. 

4-7 

Noon. 

29,  695 

48.0 

40.0 

C,  K, 

3 

N.W, 

17-7 

3P-ni. 

29-  645 

47,0 

46,0 

C.  K. 

10 

S.  E. 

7,0 

3  P-  m- 

29.  629 

52.0 

42,2  [    C,  K,S, 

4 

N.W. 

21.0 

6  p.m. 

29,581 

45- 0 

44-7 

N. 

10 

N.E. 

6.7 

6  p,  m. 

29-  653 

48.0 

40,  2 

C.K. 

6 

N.W. 

15.0 

9  p.m. 

29.  507 

44-0 

43-5 

N. 

10 

W. 

7-7 

9p,m, 

29,  705 

44-0 

40,  2 

C.K. 

10 

N.W, 

12.0 

Mean. 

29.  714 

42,4 

41.4 

9.6 

5-0 

Mean, 

29,691 

41,8 

36.0 

3-5 

12.8 

Marc 

H    14, 

March  19. 

Midn't. 

29-513 

43-5 

43-0 

C,K. 

8 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

29,  728 

40.5 

37-  0  '      C.  K. 

10 

N,W. 

9-3 

3  a.m. 

29-  576 

43- 0 

42.  0 

C.K. 

8 

N.  W. 

8.3 

3  a,  m. 

29,  730 

37- 0 

34. 0        Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29, 674 

44.0 

42.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

8-7 

6  a,  m. 

29,  774 

36.5 

33-  0      C.  K,  S. 

2 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  779 

43-0 

40.0 

C.K. 

3 

N.W. 

12,7 

9  a,  ni. 

29,  811 

41-5 

34-5 

C.K. 

2 

N.W. 

8.7 

Noon. 

29,  842 

43- 0 

39-0 

C.K. 

9 

N.W. 

14-7 

Noon, 

29,  81 1 

48.0 

37-5 

C.K. 

2 

N.W. 

16,0 

3P-Jn- 

29.  825 

45.0 

39- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

14,0 

3  P-  "1- 

29-  771 

50,5 

39-5 

C,K. 

2 

N.W. 

14,0 

6  p.  m. 

29-  854 

42.0 

37-0 

C.K. 

9 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 

29,  770 

46.5 

38.0 

C.K,S, 

9 

N.W. 

8,7 

9  p.m. 

29-  857 

39-0 

35-0 

C.K. 

10 

S. 

7.0 

9p,m. 

29.790 

42.5 

39-8 

C,  K.  S. 

7 

N. 

5-3 

Mean. 

29,  740 

42.8 

39-6 

.... 

7-1 

10.  I 

Mean, 

29-  773 

42.9 

36-7 

4-2 

9,0 

Marc 

H    15, 

March  20, 

Midn't. 

29.851 

35-0 

31- 0 

C.K. 

10 

N.E, 

8,7 

Midn't, 

29.  786 

41.0 

39- 0 

K. 

10 

N. 

4-3 

3  a.m. 

29-  839 

32.0 

29.  0 

C.  K. 

]0 

N,E. 

7-3 

3  a,  m. 

29-  765 

39-0 

36.0 

K. 

10 

N. 

4-3 

6  a.  m. 

29.821 

31- 0 

28,0 

C.K. 

10 

E. 

6-3 

6  a,  m. 

29.  762 

37- 0 

32,0 

C.  K.  S, 

10 

N.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.803 

28,0 

26,5 

K. 

10 

N.E. 

8-7 

9  a,  ni. 

29-  743 

35- 0 

31.0 

C,K. 

10 

N.E. 

10. 0 

Noon. 

29.780 

28.5 

28,8 

N. 

10 

E. 

6,3 

Noon, 

29,  693 

35- 0 

30.0 

K. 

10 

N.E. 

11,7 

3  P-  ni. 

29.606 

29.7 

29.0 

N. 

10 

E. 

6.3 

3  p,  m. 

29,  604 

34-5 

30.0 

K. 

10 

N.E, 

11.7 

6  p.  m. 

29-571 

30.0 

30.0 

K. 

10 

E. 

3-3 

6  p,  m. 

29-  591 

33-5 

32,0 

Snow. 

10 

N,  E, 

13.0 

9  p.m. 

29. 522 

30.0 

30.0 

K. 

10 

E. 

3-0 

9  p,  m. 

29-  599 

33-5 

30,0 

K. 

10 

N,  W. 

12.3 

Mean. 

29-  724 

30.5 

29.0 

.... 

10,0 

,    ,   ,    , 

6.2 

Mean, 

29-  693 

36.1 

32.5 

.... 

10. 0 

8.9 

Marc 

H    16. 

March  21. 

Midn't. 

29.  568 

31.0 

30.0 

K. 

10 

E, 

0,7 

Midn't. 

29,619 

34-0 

30,0 

K. 

10 

N.W, 

8.3 

3  a.  m. 

29-  383 

31-5 

30-5 

K. 

10 

E, 

3-0 

3  a.  m. 

•    29,635 

33-0 

29- 5 

C.K. 

5 

N,  W. 

II. 0 

6  a.  m. 

29, 429 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

N.W, 

4.3 

6  a,  m. 

29,  703 

31.0 

28.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

12.0 

9  a.  m. 

29,  479 

34-5 

32,0 

C.K. 

3 

N, 

6.3 

9  a .  m. 

29,  769 

36.5 

31-5 

C.S. 

I 

N.W, 

II. 0 

Noon. 

29.  5 'o 

38.0 

34-0 

C.K. 

5 

N,  W. 

17,7 

Noon, 

29- 785 

43- 0 

34-5 

C.  K. 

I 

N.W. 

10.7 

3P-ni. 

29-  540 

37- 0 

32-5 

C.K. 

5 

N.W. 

19-3 

3  p,  m. 

29,  770 

46,  0 

37-5 

C.K. 

5 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29-  655 

31-5 

27-5 

C.  K.  S, 

2 

N.W. 

20,3 

6  p.  ni. 

29,807 

42,0 

33-5 

C.K. 

I 

N.W. 

11.7 

9  p.m. 

29-  715 

27.0 

24-5 

Clear, 

0 

N.W. 

16,  0 

9  p,  m. 

29,871 

35-5 

30,0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Mean, 

29-  535 

32.8 

30-2 

.... 

5-6 

.... 

11,0 

Mean. 

29-  745 

37.6 

31.8 

3-2 

10.4 
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March  22. 

March  27. 

^ 

>^ 

1 

>^ 

0) 

^ 

Wind 

. 

'i    . 

-H 

Wind 

. 

H  fc 

H  V 

0 

H  S 

H  ii 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

PQ  0 

5-s 

pq  § 

Clouds. 

0 

B 
0 

Direc- 

"0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

W  0 

K  0 

Clouds. 

0 
§ 

Direc- 

'0 

>,H 

t3  S 

t: 

tion. 

>^a 

■g  B 

t. 

tion. 

_o 

a 

^ 

^ 

> 

« 

0 

0 

PLi 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.900 

32.5 

28.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.3 

Midn't. 

29.  729 

34- 0 

30.0 

C.K. 

10 

S.W. 

15.0 

3  a.  m. 

29.931 

29. 0 

26.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

3  a.m. 

29.  737 

33-5 

29- 5 

C.K. 

7 

N.W. 

13.3 

6  a.  m. 

29.961 

26.0 

24.  0 

C.S. 

I 

N.W. 

7.3 

6  a.  ni. 

29-  785 

32.5 

28.5 

C.K. 

3 

N.W. 

12.3 

9  a.  m. 

30.  006 

32.0 

27.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

11-3 

9  a.  m. 

29. 844 

37-5 

33- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.7 

Noon. 

30.  023 

39-5 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

II. 7 

Noon. 

29. 762 

50.0 

40.  2 

C.K. 

I 

N.W. 

II.  0 

3  P-  m- 

30.  014 

45- 0 

36.5 

C.K. 

3 

N.W. 

10.  0 

3  p.m. 

29. 649 

,56.5 

44.2 

C.  K.  S. 

4 

W. 

11.3 

6  p.m. 

30.  052 

41-5 

34- 0 

C.K. 

I 

N. 

9-3 

6  p.  m. 

29.514 

54.0 

44.0 

C.K.S. 

7 

S. 

10.7 

9  p.m. 

30.099 

37-5 

32.5 

Clear. 

0 

N. 

5-7 

9  p.  m. 

29. 386 

50.0 

42.0 

C.K. 

7 

S. 

9-7 

Mean. 

29.998 

•35.4 

30.0 

I.O 

9.0 

Mean. 

29. 676 

43.5 

36.4 

5.2 

II. 0 

March  23. 

March  28. 

Midn't. 

3°-  145 

36.0 

31-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Midn't. 

29-  233 

53- 0 

1 

44.0  j-     C.  K. 

10 

s. 

12.3 

3  a.  m. 

30-  143 

34- 0 

32.0 

S. 

I 

N.W. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  206 

53-0 

47.0 

N. 

10 

S.W. 

II. 0 

6  a.  m. 

30.  200 

31-5 

29.  0 

C.S. 

I 

N.W. 

6.7 

6  a.m. 

29. 288 

52.0 

47.0 

C.K. 

7 

N.W. 

20.3 

9  a.m. 

30.  264 

41.0 

33- 0 

C.K. 

I 

S. 

2.7 

9  a.  m. 

29.414 

46.0 

36.5 

C.K. 

3 

N.W. 

23.7 

Noon. 

30-  251 

48.0 

39- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

50 

Noon. 

29-537 

45.0 

36.5 

C.K. 

6 

N.W. 

27.3 

3  p.  m. 

30. 166 

51.0 

40.8 

C.  K.  S. 

I 

S.E. 

7-3 

3  P-  "1- 

29. 560 

48.0 

38.0 

C.K. 

3 

N.W. 

23.3 

6  p.  m. 

30. 172 

46.0 

39- 0 

C.K. 

3 

S. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  640 

45- 0 

36.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

22.  0 

9  p.m. 

30.  192 

39- 0 

34- 0 

C.K. 

4 

S. 

9-3 

9  p.m. 

29. 781 

39-8 

34.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.7 

Mean. 

30.  192 

40.8 

34-8 

1.4 

6.8 

Mean . 

29.  457 

47.7 

39. 9       .... 

5.0 

19.2 

March  24.    " 

March  29. 

Midn't. 

30.  176 

36.0 

31.0,      C.K. 

4 

S.E. 

8.3 

Midn't. 

29-  835 

34-5 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

3  a.m. 

30.  134 

33- 0 

30.  5  1      C.  K. 

4 

S.E. 

7-3 

3  a.m. 

29.  857 

31.5 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

30.118 

33- 0 

31.0'      C.K. 

9 

S. 

5.7 

6  a.  m. 

29.  891 

30.0 

27.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

6.3 

9  a.  m. 

30.  108 

39- 0 

35.0      C.K.S. 

10 

S.E. 

8.7 

9  a.  m. 

29-  915 

37-5 

32.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

8.0 

Noon. 

30. 082 

38.5 

37- 0 

N. 

10 

S. 

7.7 

Noon. 

29.  808 

49.0 

40.0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

4-7 

3  p.  ni. 

30. 006 

48.0 

44-5 

C.K. 

6 

S.E. 

7.7 

3  p.m. 

29.731 

53- 0 

42.0 

C.K. 

9 

S.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29-  995 

47.0 

44.0 

Clear. 

0 

S.E. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  661 

52.0 

44.0 

C.K. 

9 

S.E. 

10.3 

9  p.m. 

30.  002 

42.6 

41.0 

C.K. 

2 

S.E. 

5.3 

9  p.m. 

29.  599 

43.5 

39- 0 

C.K. 

5 

N. 

8.7 

Mean. 

30.  078 

39-6 

36.8 

5.6 

7-1 

Mean. 

29.  787 

41.4 

35.2 

4.9 

.... 

8.1 

March  25. 

March  30. 

Midn't. 

29.  939 

39-4 

38.0 

Clear. 

0 

S.E. 

4.7 

Midn't. 

29.  528 

40.5 

37-0 

C.K. 

7 

N.W. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  873 

.38.  5 

.36.3 

Clear. 

0 

S.E. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  546 

39.0 

36.0 

C.K. 

5 

N. 

6.0 

6  a.  ra. 

29-  758 

39- 0 

38.0 

C.K. 

7 

S.E. 

7.0 

6  a.  m. 

29. 595 

37.0 

35- 0 

C.K. 

5 

N. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  717 

46.0 

44.0 

C.K. 

9 

S.  S.  E. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  701 

42.0 

37.5 

Haze. 

N.E. 

10. 0 

Noon. 

29.  637 

58.0 

53- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-3 

Noon. 

29.  788 

49.0 

41.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

16.0 

3  p.  m. 

29. 569 

64.0 

56.0 

C.K. 

5 

N.W. 

5-3 

3  p.m. 

29.  819 

52.0 

43.0 

C.K. 

10 

N. 

12.0 

6  p.  m. 

29.  .550 

62.  0 

49.2 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

12.  0 

6  p.  m. 

29.  883 

46.0 

42.0 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

9  p.m. 

29. 624 

52-5 

42.5 

Clear. 

0 

N.W. 

9.7 

9  p.m. 

29.  943 

43.0 

41. 0 

C.  K. 

9 

N.E. 

3.0 

Mean. 

29.708 

49-9 

44.6 

4.1 

7.0 

Mean. 

29.  725 

43-6 

39-1 

8.0 

8.9 

March  26. 

March  31. 

Midn't. 

29.665 

49.0 

38.5 

C.K. 

2 

N.W. 

14.7 

Midn't. 

29.  993 

42. 0 

41.0        C.K. 

10 

N.E. 

5.7 

3  a.m. 

29.  649 

42.5 

37- 0 

Clear. 

0 

W. 

8.3 

3  a.m. 

30.002 

41.0 

40.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5.0 

6  a.  m. 

29-  653 

41. 0 

35.0 

Haze. 

N.W. 

4.3 

6  a.  m. 

29.999 

36.0 

32-5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29. 638 

49.0 

39- 0 

C.K. 

5 

W. 

5-3 

9  a.  m. 

30. 026 

40.5 

35-5 

C.K. 

8 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29.605 

51-5 

.    40.0 

C.K. 

9 

N.W. 

16.  3 

Noon. 

29.980 

49.0 

41.0 

C.K. 

4 

S.E. 

4.7 

3  p.  m- 

29-  597 

50.0 

40.0 

C.K. 

9 

N.W. 

17.0 

3  p.m. 

29.  897 

54- 0 

45- 0 

C.K. 

4 

S. 

6.3 

6  p.  m. 

29.671 

40.5 

36.0 

C.K. 

5 

N.W. 

18.0 

6  p.  ni. 

29. 838 

49.0 

42.  0 

C.K.S. 

10 

s. 

8.0 

9  p.m. 

29-  715 

38.0 

34- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

16.  3 

9  p.m. 

29.817 

45.5 

40.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

7.3 

Mean. 

29. 649 

45-2 

37-4 

5-7 

.... 

12.5 

Mean. 

29.944 

44.6 

39.6       .... 

8.2 

6.0 
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Aprii,  I. 

April  6. 

1 

Wind. 

J3  j; 

^ 

•^ 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

H  to 

at; 
5  s 

Clouds. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

5ti 

Clouds. 

0 

>^ 

W  0 

PQ  0 

Direc- 

u 

PQ  0 

M  0 

0 

Direc- 

"0 

I 

tion. 

> 

u 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

• 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  734 

44.0 

39- 0 

K. 

10 

S.E. 

7-7 

Midn't. 

29.917 

49.0 

43.0 

C.K. 

3 

S.E. 

6.3 

3  a.  m. 

29-  654 

42.5 

40.5 

O.K. 

10 

S. 

8-3 

3  a.m. 

29.  S89 

48.0 

43-0 

C.  K. 

10 

S.E. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  599 

42.  0 

41.0 

N. 

10 

S.  E. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  897 

44.2 

41.  0 

C.K. 

10 

E. 

4.0 

9  a.  m. 

29. 499 

42.9 

42.0 

K. 

10 

S. 

5-0 

9  a.  ni. 

29.917 

54.0 

48.5 

C.K. 

10 

S. 

3.3 

Noon. 

29.  421 

48.0 

46.5 

K. 

10 

S.W. 

3-7 

Noon. 

29.  881 

66.0 

56.0 

C.K. 

9 

S. 

9.0 

3  p.m. 

29.  340 

57-2 

53- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

4.0 

3  P-  ni- 

29.837 

73- 0 

58.0 

C.K. 

8 

S.  E. 

12.3 

6  p.  m. 

29.  304 

56.0 

52.0 

C.K. 

9 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  841 

67.5 

,56.5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

11-3 

9  p.m. 

29-  305 

49.0 

47.0 

C.K. 

9 

N.E. 

7.0 

9  p.  m. 

29.887 

59.5 

53.5 

C.K. 

8 

E. 

4.3 

Mean. 

29. 482 

47-7 

45-1 

9.6 

....        6.0 

i 

Mean. 

29.883 

57.6 

49-9 

8.5 

7.0 

Aprii,  2. 

April  7. 

Midn't. 

29.  263 

48.  5 

46.5 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

Midn't. 

29.909 

51. 5 

48.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5.0 

3  a.m. 

29.  249 

47-5 

46.0 

N. 

10 

N.E. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  895 

45.5 

43.5 

C.K.S. 

4 

N.E. 

9.7 

6  a.  m. 

29.  279 

46.5 

45-5 

K. 

10 

E. 

2.3 

6  a.  m. 

29.917 

43.0 

42.0 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

8.7 

9  a.  m. 

29.  320 

48. 0 

47.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

6.7 

9  a.  m. 

29. 936 

51.0 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29.  296 

52.3 

49-8 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29. 925 

62.5 

56.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5.3 

3  p.m. 

29.  226 

52.0 

49.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.3 

3  P-  ni- 

29-  834 

63.0 

56.0 

C.K. 

10 

E. 

II.  7 

6  p.m. 

29.  257 

46.2 

45-5 

C.K. 

10 

N. 

13-7 

6  p.  m. 

29. 787 

61.0 

55.0 

C.K. 

10 

S.E. 

14.0 

9  p.m. 

29.  282 

44.2 

44.0 

N. 

10 

N. 

7-7 

9  p.m. 

29.  737 

59.0 

54.5 

C.K. 

9 

S.E. 

12.3 

Mean. 

29.  772 

48.2 

46.7 

10.0 

7.0 

Mean. 

29. 868 

54.6 

50.4 

8.6 

9.2 

April  3. 

April  8. 

Midn't. 

29.  278 

39- 0 

38.0 

N. 

10 

N. 

13.0 

Midn't. 

29.  656 

57- 0 

54.  5 

C.K. 

10 

S.E. 

13.3 

3  a.m. 

29.308 

37- 0 

36.7 

N. 

10 

N. 

14-3 

3  a.  m. 

29.  568 

56.5 

55- 0 

N. 

10 

S.E, 

14.3 

6  a.  m. 

29.  340 

35- 0 

32.0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

13.0 

6  a.  m. 

29.521 

57.0 

56.0 

N. 

10 

S.E. 

14.0 

9  a.  m. 

29. 407 

39- 0 

34.5 

C.K. 

4 

N.W. 

II. 0 

9  a.  m. 

29.  509 

59.0 

57.0 

C.K. 

10 

S.E. 

14.0 

Noon. 

29-  438 

44.0 

37-5 

C.K. 

3 

N.  W. 

16.3 

Noon. 

29-  457 

58.5 

57- 0 

N. 

10 

S.E. 

13.7 

3  p.m. 

29.  460 

44.5 

37.0 

C.K. 

6 

N.W. 

15.0 

3  p.  m. 

29.  372 

59- 0 

58.0 

N. 

10 

S.E. 

10.7 

6p.m. 

29-  535 

41.2 

35- 0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

13-3 

6  p.  ni. 

29.269 

57.0 

56.0 

C.K. 

10 

S.E. 

9.7 

9  p.m. 

29.  611 

38.0 

33.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-3 

9  p.  m. 

29.  231 

57.5 

57.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7-7 

Mean. 

29. 422 

39-7 

35.5 

5-4 

12.  9 

Mean . 

29.448 

57.7 

56.3 

■ 

10. 0 

12.2 

April  4. 

April  9. 

Midn't. 

29.665 

34- 0 

31-5 

Clear. 

0 

W. 

4-3 

Midn't. 

29.  124 

57.0 

56.5 

N. 

10 

S. 

8.7 

3  a.m. 

29. 682 

32.5 

30.0 

Clear. 

0 

W. 

3-3 

3  a.  m. 

29. 102 

55.5 

54.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.3 

6  a.  m. 

29.  723 

31-5 

29.0 

C.  K.  S. 

I 

W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  102 

52.0 

49.0 

C.K.S. 

7 

N.W. 

11-3 

9  a.  m. 

29.  747 

43- 0 

37- 0 

C.  K.  S. 

9 

W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  099 

57-5 

51-5 

C.K. 

6 

N.W. 

11. 0 

Noon. 

29-  744 

48.3 

40.0 

C.K. 

9 

W. 

10.  7 

Noon. 

29. 100 

64.  0 

55.5 

C.K. 

6 

N.W. 

12.0 

3  P-  m- 

29.  725 

53- 0 

43- 0 

C.K. 

7 

W. 

12.0 

3  P-  "1- 

29.  104 

62.0 

54- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

15.0 

6  p.  m. 

29.  741 

50.0 

42.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

n-3 

6  p.  ni. 

29-  143 

55.5 

50.0 

C.K. 

10 

N.W. 

II. 7 

9  p.  m. 

29.  779 

43- 0 

38.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.3 

9  p.  m. 

29.  204 

53.0 

47.0 

C.K. 

10 

N.W. 

Mean. 

29.  726 

41.9 

36.3 

3-6 

7.0 

Mean. 

29. 122 

57.1 

52.2 

.... 

7.8 

.... 

10.6 

April  5. 

April  10. 

Midn't. 

29.  821 

42.  0 

37- 0 

C.K. 

5 

S.W. 

3-7 

Midn't. 

29.328 

52.0 

47.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

3  a.m. 

29.831 

42.  0 

37.0 

C.K. 

10 

W. 

4-7 

3  a.m. 

29.  408 

48.5 

44-5 

C.K. 

4 

N.W. 

6  a.  m. 

29.  877 

43- 0 

38.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

5-0 

6  a.  ni. 

29.512 

45.0 

42.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

9  a.  m. 

29-  915 

52.5 

45- 0 

C.  K.  S. 

8 

W. 

2.3 

9  a.  ni . 

29.  641 

51.5 

44.6 

C. 

I 

N.W. 

1.3 

Noon. 

29.903 

60.5 

49-5 

C.K. 

3 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29.  691 

56.0 

46.0 

C.K. 

2 

N.W. 

17.3 

3  p.m. 

29.861 

64.  0 

51-5 

C.K. 

3 

S.W. 

6.3 

3  P-  m- 

29.  761 

59.0 

47.0 

C.K. 

4 

N.W. 

16.7 

6  p.m. 

29.863 

60.2 

49-6 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

7-3 

6  p.  ni. 

29.  823 

54.5 

44-5 

C.K. 

4 

N.W. 

14.0 

9  p.m. 

29.  919 

52.0 

46.0 

Clear. 

0 

S.E. 

5-7 

9  p.m. 

29.  921 

5p-o 

43.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29.  874 

52.0 

44.2 

5-1 

5-4 

Mean. 

29.  636 

52.1 

44.8 

4.2 

10.8 
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April  11. 

April  16. 

U 

Wind. 

h 

V 

Wind. 

J3  u 

■a  u 

3 

Jl  u 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

momete 

etBulbT 
momete 

Clouds. 

0 

o 

c 
0 

't. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

m  0 

3  E 

n  0 

Clouds. 

0 

0 

c 
0 

Direc- 
tion. 

1 

Direc- 
tion. 

i- 

Q 

^ 

^ 

> 

Q 

^ 

S 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

in. 

Midn't. 

30.  050 

45- 0 

38.0 

C.K. 

7 

N.W. 

9-7 

Midn't. 

29.  722 

41.0 

39- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

30.  120 

38.0 

34- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

9-3 

3  a.m. 

29.  732 

40. 0 

38.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

30.  230 

35-5 

31.0 

C.K. 

5 

N.E. 

7.3 

6  a.  m. 

29-  785 

39- 0 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.7 

9  a.  m. 

30-  338 

41.  0 

35- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

10.3 

9  a.m. 

29.803 

50.0 

44.0 

C.K. 

4 

N. 

7.0 

Noon. 

30-  348 

45-5 

37- 0 

Clear. 

0 

E. 

7-3 

Noon. 

29.805 

53- 0 

46.4 

C.K. 

10 

E. 

5.0 

3  P-  '"• 

30.309 

49-5 

40. 0 

Clear. 

0 

S.E. 

6.7 

3  P-  ni- 

29.  784 

54- 0 

47.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

6  p.  m. 

30.  283 

46.0 

38.0 

C.K. 

I 

S.  E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  788 

52.5 

46.0 

C.K. 

10 

E. 

6.7 

9  p.m. 

30-  307 

42.0 

37-5 

Clear. 

0 

S.E. 

5-0 

9  p.m. 

29-  833 

50.0 

45-5 

C.K. 

10 

S.E. 

5.0 

Mean . 

30.  248 

42.8 

36.3 

2.4 

7-9 

Mean. 

29. 782 

47-4 

42.9 

5.6 

.... 

7.0 

Apri 

L  12. 

April  17. 

Midn't. 

30-  369 

38.5 

35- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

12.  0 

Midn't. 

29. 858 

45- 0 

41.0 

C.K. 

10 

S.E. 

9.0 

3  a.  m. 

30-  340 

35- 0 

33- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

8.3 

3  a.m. 

29. 830 

42.0 

39-5 

C.  K. 

10 

N.E. 

7-3 

6  a.  m. 

30.360 

34- 0 

33- 0 

C.K.S. 

8 

S.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  821 

40.5 

38.0 

C.K. 

10 

N.E. 

lo.  0 

9  a.  m. 

30.  342 

44.0 

40.0 

C.K. 

5 

S.E. 

4-7 

9  a.  ni. 

29.  801 

47- 0 

39- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

14.0 

Noon. 

30.  272 

53- 0 

45- 0 

C.  K. 

5 

S.E. 

9.0 

Noon. 

29.  773 

52.0 

43-5 

C.K. 

6 

N.E. 

153 

3  p.m. 

30.  177 

59- 0 

51.0 

C.K. 

6 

S. 

13-3 

3  P-  m- 

29.  726 

54-5 

45-0 

C.K. 

7 

N.E. 

15-7 

6  p.m. 

30.044 

58.0 

50.5 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

13-3 

6  p.  m. 

29.  700 

51.0 

43-5 

C.  K. 

4 

N.E. 

15-3 

9  p.  m. 

30-  033 

52.0 

49.0 

C.K. 

10 

S.E. 

II. 7 

9  p.  m. 

29. 752 

43- 0 

39- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

9.0 

Mean. 

30.  242 

46.7 

42.1 

.... 

5-2 

9-4 

Mean. 

29-  783 

46.9 

41.1 

6.1 

12.0 

Apri 

L  13- 

April  18. 

Midn't. 

29-  959 

53- 0 

49.0 

K. 

10 

S.E. 

II. 7 

Midn't. 

29-743 

40.5 

35- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

12. 0 

3  a.  in. 

29-  855 

51.0 

48.0 

N. 

10 

S.  E. 

II.  0 

3  a.m. 

29.  737 

38.0 

33- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

12.0 

6  a.  m. 

29.  801 

49.0 

46.  0 

N. 

10 

S.E. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  731 

37-5 

32.0 

C.K.S 

I 

N.W.    . 

12. 0 

9  a.  m. 

29-  715 

5"-o 

49.0 

N. 

10 

S. 

12.3 

9  a.  m. 

29-  733 

52.0 

42.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.0 

Noon. 

29.  685 

5'. 6 

50.9 

N. 

10 

S.W. 

8.0 

Noon. 

29.718 

60.  0 

47.0 

C.K. 

4 

N.E. 

13-3 

.  3  P-  m- 

29.  604 

57- 0 

54- 0 

C.K. 

8 

S. 
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47.5 

C.K. 
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N.E. 
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29-  5B5 
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46.5 

N. 

10 

N.E. 
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29.721 
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45-5 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

10.3 

9  p.  m. 

29.606 

47-5 

46.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4-7 

9  p.m. 

29-  783 

48.5 

43-5 

S. 

I 

S.E. 

6.3 

Mean. 

29. 726 

51.0 

48.7 

9.6 

9.2 

Mean. 

29-  735 

49-2 

40.7 

1.9 

II.  2 

Apri 

L  14- 

Apri 

L  19. 

Midn't. 

29-  S.SO 

45- 0 

44.0 

C.K. 

8 

S.W. 

2.  0 

Midn't. 

29.  766 

45.0 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29-514 

42.5 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

3  a.m. 

29-  734 

42.8 

38.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

29.  502 

43- 0 

40.5 

C.K. 

I 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

29.  761 

42.  0 

,38.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

12.3 

9  a.  ni. 

29.  477 

52.2 

47.0 

C.K. 

4 

N.E. 

8.7 

.9  a.  m. 

29.  776 

55.6 

46.6 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

Noon. 

29.  426 

57.0 

49-5 

C.K. 

9 

N. 

9.0 

Noon. 

29.756 

58.5 

49-5 

C.K. 

2 

N.W. 

II. 0 

3  P-  m. 

29.  388 

57-5 

48.0 

C.K. 

10 

N. 

10. 0 

3  P-  m- 

29.712 

65.5 

50.0 

C.K. 

I 

N.W. 

14.3 

6  p.  m. 

29.412 

50.0 

46.0 

C.K. 

10 

W. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  703 

65.0 

51- 0 

C.K.      i 

2 

N. 

12.7 

9  p.m. 

29.486 

47.0 

42.  0 

C.K. 

2 

W. 

10.7 

9  p.m. 

29.711 

57-5 

48.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

Mean . 

29.  469 

49-3 

44.8 

5-5 

7-7 

Mean. 

29.  741 

54.0 

45-3 

I.O 

9-5 

Apri 

I.  15- 

Apri 

L  20. 

Midn't. 

29.517 

42.8 

39- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

7-3 

Midn't. 

29.  717 

55- 0 

46.  0 

Clear. 

0 

S.W. 

9.0 

3  a.m. 

29.  527 

40.  0 

36.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

9.0 

3  a.  m. 

29. 730 

5I-0 

44.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-0 

6  a.  ni. 

29-  556 

41.  0 

36.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  759 

50.0 

43- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

16.3 

9  a.  m. 

29-  589 

46.0 

39' 0 

C.K. 

5 

S.W. 

15-3 

9  a.  m. 

29.  801 

63.0 

49-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

16.7 

Noon. 

29. 562 

50.0 

42. 0 

C.  K. 

8 

N.W. 

19.7 

Noon. 

29-  759 

71.0 

54- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

12.7 

3P-m. 

29-  583 

50.5 

43- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

15.3 

3  p.  m. 

29.  720 

74.0 

56.0 

C.K. 

2 

N.W. 

13.0 

6  p.m. 

29. 646 

48.2 

42.5 

N. 

10 

N.W. 

II-3 

6  p.m. 

29.  721 

71.0 

52.8 

C.K. 

2 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

29. 713 

44.0 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 
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64.0 

50-0 

C.  K. 
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N.W. 

7-7 
12.0 

Mean. 

29-  sSy 

45-3 

39-7 

6.4 

■    ■,   ■    ■- 

11.4 

Mean. 

29-  745 

62.4 

49-4 

I.  I 
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E. 
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E. 
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N. 

15.0 
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C.K. 

9 
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4.0' 
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42.  0 

40.8 

C.  K. 

10 

N. 

13-3 

6  a.  m. 

29-  837 

61.  0 

55- 0 

C.K. 

9 

S.W. 

4.7 

9  a.  m. 

29.907 

51.5 

47.0 

C.K. 

3 

E. 

8.7 

9  a.  ni. 

29. 850 

65.0 

60.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-7 

Noon. 

29.905 

61.5 

52.0 

C.  K. 

3 

S.E. 

5-3 

Noon. 

29. 834 

78.2 

65.5 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

3  p.m. 

29-  843 

66.0 

54- 0 

C.  K. 

I 

S.E. 

7.3 

3  P-  m- 

29. 778 

84.5 

65.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

II.  7 

6  p.  m. 

29.  837 

63.0 

52.0 

C.  K.  S. 

3 

S.E. 

9-3 

6  p.  m. 

29-  763 

76.0 

65.0 

C.K. 

10 

s.  w. 

10.7 

9  p.m. 

29.  870 

53- 0 

47.0 

Haze. 

S.E. 

9-7 

9p.m. 

29. 787 

70.0 

64.  0 

C.K. 

9 

s.w. 

7.0 

Mean. 

29-  854 

53-8 

47-7 

2.9 

9.8 

Mean . 

29.807 

70.7 

61.  I 

9-5 
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Aprii,  22. 

April  27. 

Midn't. 

29.  861 

50.0 

45-5 

C.K. 

10 

S.E. 

8.7 

Midn't. 

29. 798 

66.0 

60.0 

K. 

10 

s.w. 

4-7 

3  a.m. 

29.809 

48.0 

45-5 

C.  K.  S. 

4 

S.E. 

5.3 

3  a.  ni. 

29. 762 

63.0 

59- 0 

K. 

10 

s. 

3.0 

6  a.m. 

29-  759 

49-5 

48.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

4.7 

6  a.  m. 

29. 787 

61.0 

58.0 

K. 

10 

s. 

5.0 

9  a.  m. 

29.  683 

56.0 

52.0 

C.K. 

10 

S. 

9-3 

9  a.  m. 

29-  785 

62.5 

60.5 

K. 

10 

vS.  E. 

5.7 

Noon. 

29-  633 

64.0 

57- 0 

C.K. 

10 

S. 

8.7 

Noon. 

29. 784 

63.0 

62.0 

N. 

10 

■    S.E. 

4.0 

3  p.m. 

29. 662 

59- 0 

54- 0 

N. 

10 

N.W. 

II.  0 

3  p.  m- 

29-  745 

66.0 

63.0 

K. 

10 

S.E. 

3.3 

6  p.  m. 

29-  633 

58.5 

55- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  732 

62.2 

60.  0 

N. 

10. 

E. 

5.3 

9  p.m. 

29.  678 

57- 0 

53- 0 

51-2 

C.K. 

8 

S.E. 

4.0 

9  p.m. 

29.  813 

58.0 

57.0 

N. 

ID 

E. 

14.0 

Mean. 

29.  716 

55-2 

8.5 

7-4 

Mean. 

29.  776 

62.7 

58.7 

10.  0 

5.6 

April  23. 

April  28. 

Midn't. 

29.  688 

54- 0 

49.0 

C.K. 

2 

S. 

6.0 

Midn't. 

29.  827 

50.0 

49.0 

N. 

10 

N.E. 

14.3 

3  a.m. 

29. 682 

48.5 

45-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  820 

48.5 

47-5 

N. 

10 

N.E. 

13.0 

6  a.  m. 

29.  691 

48.0 

44.0 

C.  K.  S. 

2 

W. 

6.0 

6  a.  m. 

29-  855 

48.0 

47.0 

N. 

10 

N.E. 

10.7 

9  a.  m. 

29.  714 

62.0 

52.0 

Haze. 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  891 

47.8 

47.0 

N. 

10 

N.E. 

10.7 

Noon. 

29.  674 

70.0 

55-2 

C.K. 

7 

N.W. 

1.3.3 

Noon. 

29.915 

49.0 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.7 

3  p.m. 

29-  643 

69.5 

55- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

12.7 

3  p.m. 

29.917 

50.3 

49.0 

C.K. 

10 

N.E. 

15.0 

6  p.  m. 

29. 666 

66.9 

54- 0 

C. 

I 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29.  921 

50.0 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

13.7 

9  p.m. 

29-  755 

59- 0 

48.5 

C.K. 

2 

N.W. 

10.3 

9  p.m. 

29.  940 

49.0 

48.0 

Mist. 

10 

N.E. 

11.3 

Mean. 

29. 689 

58.0 

50.4 

.... 

2.6 

9.2 

Mean. 

29.  886 

49. 1 

47.9 

ID.  0 

12.4 

Aprii,  24. 

Apri 

L  29. 

Midn't. 

29.801 

54.0 

46.0 

C.K. 

2 

N. 

9.0 

Midn't. 

29.  947 

48.0 

47.0 

C.K. 

10 

N.E. 

14.0 

3  a.m. 

29.816 

53- 0 

45- 0 

Clear. 

0 

E. 

2.3 

3  a.m. 

29.  922 
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46.5 
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N.E. 
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Noon. 

29.831 

68.0 
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N.E. 

12.7 
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74.5 
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C.K. 

2 

S. 

12.3 

3  p.m. 

29.  912 

51.0 
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N. 

10 

N.E. 

12.0 

6  p.m. 

29. 710 

72.  0 

61.  0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

10.  0 

6  p.  m. 

29.  902 

51.0 

50.0 

N. 

10 

N.E. 

12.7 

9p.m. 

29-  739 

65.0 

56.0 

Haze. 

S. 

6.7 

9  p.m. 

29.905 

50.3 

50.0 

N. 

10 

N.E. 

12.7 

Mean. 

29-  793 

61.9 

51.8 

2.3 

.... 

7-7 

Mean. 

29.  926 

48.6 

44.2 

10.0 

.... 

12.4 

April  25. 
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• 
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S.E. 

4-7 
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50.0 

49.3 

N. 

10 

N.E. 

14-3 
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58.5 
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C.K. 

10 

S.W. 
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N. 
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C.K. 
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N.E. 
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C.K. 
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29.841 
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K. 

10 
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5-3 
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82.0 

61.0 

C.K. 

3 

s.w. 

5.0 

Noon. 

29. 843 

57-5 

,■56.5 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

3  p.m. 

29-  725 

8,S.2 

63.0 

C.K. 

3 

s.w. 

7.0 

3  P-  m. 

29. 823 

59.5 

58.5 

N. 

10 

N.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29. 725 

80.0 

68.0 

C.K. 

10 

s.w. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  818 

60.  0 

59.0 

Mist. 

10 

N.E. 

7.7 

9  p.m. 

29. 768 

72.5 

60.0 

C.K. 

9 

E. 

3.3 

9  p.m. 

29.  853 

58.0 

57.5 

N. 

10.0 

N.E. 

8.3 

Mean. 

29-  755 

70.7 

59- 0 

7.0 

.... 

5.0 

Mean. 

29. 837 

54.8 

54-2 

10.  0 

8.7 
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N.E. 

10.3 
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7.0 
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52.0 

C.K. 

10 

N.E. 
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Noon. 

30.  002 

66.0 

63.0 

C.K. 

9 

E. 

7.0 

3  p.m. 

29.  947 

52.5 

51-0 

Mist. 

10 

N.E. 

20.0 

3  p.m. 

29.968 

70.  0 

66.0 

C.K. 

10 

E. 

5-3 

6  p.  m. 

29-  959 

54- 0 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

17.7 

6  p.  m. 

29.  940 

72.0 

66.5 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

5-0 

9  p.m. 
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45- 0 
53.1 

C.K. 
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N.E. 
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S.E. 
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10 

S.E. 

5-7 
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45-3 

C.K. 

10 

N.E. 
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'   Mist. 

10 

S.E. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  973 

48.0 

45-5 

C.K. 

10 

N.E. 

12.0 

6  a.  m. 

29.  961 

64.  0 

63.0 

Mist. 

10 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29.988 

50.0 

47- 0 

C.K. 

10 

N. 

II. 0 

9  a.  m. 

29.  964 

66.0 

65.0 

K. 

10 

S.E. 

3-0 

Noon. 

29.  947 

50.0 

44.0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

10.7 

Noon. 

29.  961 

71.0 

68.0 

C.K. 

9 

S.E. 

4-3 

3  p.  m. 

29.921 

60.5 

55- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

9.0 

3  p.m. 

29.  870 

77.0 

69.0 

C.K. 

4 

S.E. 

8.7 

6  p.m. 

29.899 

55- 0 

53-6 

C.K. 

10 

,    N.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  870 

70.0 

65.5 

C.K. 
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S.E. 

II.  0 

9  p.m. 

29.  899 

55.6 

53-2 

K. 

10 

N.W. 
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9  p.m. 
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64-5 

C.K. 
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S. 
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54-5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-3 

3  a.m. 

29.  816 

65.0 

64.0 

C.K. 

10 

s.  s.  w. 

5-0 

6  a.m. 

29.  883 

54- 0 

53-5 

K. 

10 

N.E. 

9.0 

6  a.  m. 

29-  834 

64.0 

63.0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.904 

56.5 

55-5 

Mist. 

10 

N. 

5-7 

9  a.  m. 

29-  853 

69.0 

66.0 

C.  K.  S. 

9 

s.w. 

5-3 

Noon. 

29.900 

63.0 

60.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.  821 

75- 0 

70. 0 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

9-7 

3  p.m. 

29.  847 

69.0 

64.0 

C.  K. 

9 

S.  E. 

5-0 

3  p.m. 

29-715 

80.0 

70.0 

C.K. 

3 

S.E. 

13-7 

6  D.  m. 

29.  815 

69.0 

64-5 

C.K.S. 

I 

S.  E. 

4-3 

6  p.  m. 

29. 689 

77.0 

69.  0        C.  K. 

4 

vS.  E. 

12.3 

9p.m. 

29.860 

64.0 

62.0 

C.K. 

10 

S.  B. 

4.7 

9  p.m. 

29-  754 

70-5 

66.0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.0 

Mean. 

29.  870 

61.0 

58.5 

8.8 

5-4 

Mean. 

29.  792 

70.8 

66.6 

7.6 

7-8 

Ma 

V  4. 

May  9. 

Midn't. 

29-  859 

60.  0 

54- 0 

C.K. 

I 

S.W. 

3-3 

Midn't. 

29-  735 

68.0 

65.0 

C.K.S.  ■ 

8 

S.E. 

3-0 

3  a-m. 

29-  835 

60.0 

59- 0 

K. 

10 

S. 

I.O 

3  a.m. 

29.690 

66.0 

64.  0 

C.K.S. 

2 

S.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 889 

60.5 

59-5 

Fog. 

10 

S.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29. 702 

.63.6 

62.0 

C.  K.  S. 

3 

W. 

2-3 

9  a.  m. 

29-895 

64.0 

61.5 

C.K. 

10 

S.  E. 

2.0 

9  a.m. 

29.  730 

72.5 

68.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

2-3 

Noon. 

29. 889 

69.2 

64.0 

C.K. 

10 

S. 

3-7 

Noon. 

29.711 

81.0 

71-5 

C.K. 

4 

N.W. 

4-3 

3  p.m. 

29. 852 

74.6 

67.0 

C.K. 

6 

S. 

5-0 

3  p.m. 

29. 679 

86.0 

72.0 

C.  K. 

4 

W. 

3-7 

6  p.  ni. 

29. 841 

73-5 

67.0 

C.K. 

3 

S.  E. 

5-7 

6  p.  m. 

29. 650 

79.0 

70.0 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

5-7 

9  p.m. 

•  29.875 

65.5 

63.0 

C.K. 

2 

S.W. 

4.7 

9  p.m. 

29. 678 

72.5 

66.5 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

1-7 

Mean. 

29.867 

65-9 

61.9 

6.5 

3-3 

Mean. 

29.697 

73.6 

67.4 

3-2 

3-2 

Ma 

V  5- 

May  10. 

Midn't. 

29. 884 

61.0 

60. 0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

Midn't. 

29.  688 

68.0 

64.0 

C.K. 

3 

w. 

I-  7 

3  a-  ni- 

29. 882 

60.  0 

59-5 

C.K. 

2 

S. 

2.0 

3  a.m. 

29.  678 

65-5 

63.0 

C.K. 

3 

w. 

3-  ° 

6  a.  m. 

29. 923 

58.0 

57-5 

Fog. 

10 

S.  E. 

1-3 

6  a.  m. 

29.690 

6,5.5 

64.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

1-7 

9  a.  m. 

29.968 

62.0 

61.0 

Fog. 

S.  E. 

1-3 

9  a.  m. 

29.697 

77.0 

71.9 

C.K. 

3 

S. 

I-  3 

Noon. 

29-  953 

73- 0 

67.0 

C.K. 

5 

S.  E. 

5-0 

Noon. 

29-  675 

85.0 

72.5 

C.K. 

2 

S.W. 

3-0 

3P-ni. 

29.912 

78.0 

69.0 

C.  K.  S. 

3 

S.  E. 

5-0 

3  p.m. 

29. 624 

88.0 

72.0 

C.K. 

3 

E. 

5-  7 

6  p.m. 

29.900 

76.0 

67.0 

C.K. 

I 

S.  E. 

S-7 

6  p.  m. 

29-  574 

85.0 

73- 0 

C.  K. 

3 

S.W. 

5-3 

9  p.m. 

29.923 

69.  0 

65.0 

C.  K. 

I 

S.  E. 

8.0 

9  p.m. 

29.  619 

76.5 

71.0 

C.K. 

5 

S. 

4-3 

Mean . 

29. 918 

67.1 

63.2 

3-1 

4.0 

Mean. 

29. 656 

76.3 

68.9 

3-0 

.... 

3-2 
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May  II. 

May  16. 

U 

U 

Wind. 

i-i 

v 

•0 
g 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb' 
omet 

Bulb 
omet 

Clouds. 

0 

a 
0 

Direc- 

-4-* 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  a 
« 0 

=2| 

Clouds. 

1 

u 
0 

Direc- 

>,e 

■sa 

t; 

tion. 

>.n 

ti  a 

t; 

tion. 

0 

^ 

& 

> 

a 

^ 

(S 

01 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.607 

71.0 

68.0 

C.  K. 

3 

S.W. 

5-0 

Midn't. 

29.  787 

49.0 

45- 0 

K. 

10 

N.W. 

4.0 

3  a.m. 

29-  573 

70.0 

67.0 

C.  K. 

8 

S. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  753 

47.0 

45-5 

N. 

10 

W. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  539 

69.0 

66.0 

C.K. 

4 

S. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  753 

46.  0 

45- 0 

N. 

10 

S.W. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  527 

78.0 

71.0 

C.K. 

6 

S.  E. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  739 

45-5 

44.0 

N. 

10 

N. 

4.3 

Noon. 

29-  483 

«,V7 

73- 0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

9-3 

Noon. 

29.  749 

47.0 

45-5 

N. 

10 

N. 

6.0 

3  p.m. 

29-  384 

82.5 

71.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

12.  0 

3  p.  m. 

29-  745 

51- 0 

48.0 

C.K. 

10 

N. 

2.7 

6  p.m. 

29.  381 

71.0 

66.5 

N. 

10 

S. 

11. 0 

6  p.  m. 

29.  761 

53- 0 

49-5 

C.  K. 

8 

S. 

2.3 

9  p.m. 

29.  381 

67.0 

65.7 

C.K. 

10 

S. 

8.3 

9p.m. 

29.799 

47-5 

46.5 

C.K. 

7 

N.W. 

2.7- 

Mean. 

29.  484 

74.0 

68.5 

7.2 

7-3 

Mean. 

29.  761 

48.2 

46.  I 

9-4 

3-6 

MA^ 

'  12. 

May  17. 

• 

Midn't. 

29.  369 

65.0 

63.0 

N. 

lO 

N.W. 

6.0 

Midn't. 

29.  803 

45- 0 

44.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  a.m. 

29.  402 

61.0 

60.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

13-3 

3  a-m- 

29.  837 

43-5 

42.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

6  a.  m. 

29.  469 

48.0 

45- 0 

C.K. 

10 

N.'W. 

20.  7 

6  a.  m. 

29.867 

46.0 

43- 0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  527 

47.0 

44.0 

N. 

10 

N.W. 

16.3 

9  a.  m. 

29.909 

55-5 

47.0 

C.K. 

4 

N.  E. 

7.0 

Noon. 

29-  550 

54- 0 

46.  0 

Mist. 

10 

N.W. 

14.7 

Noon. 

29-  873 

61.0 

52.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-7 

3  p.m. 

29-  545 

59- 0 

48.5 

C.K. 

7 

N.W. 

12.7 

3P-in. 

29.  821 

62.  0 

53- 0 

C.K. 

10 

S. 

5-7 

6  p.m. 

29.  608 

54.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

12.0 

6  p.m. 

29.  769 

57.5 

49-5 

C.K. 

10 

s. 

9.7 

9  p.m. 

29.685 

48.0 

42.0 

C.S. 

I 

N.W. 

9-3 

9  p.m. 

29.  813 

50.0 

47.  0 

N. 

10 

s. 

6-7 

Mean. 

29-  519 

54-5 

49.2 

7-9 

13-1 

Mean. 

29.  836 

52.6 

47.2 

5.8 

.... 

6.0 

Ma\ 

'  13- 

May  18. 

Midn't. 

29.  729 

44-5 

39-7 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

Midn't. 

29.  802 

48.0 

47- 0 

N. 

10 

S.E. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  741 

40.  0 

35-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  764 

47- 0 

46.5 

N. 

10 

S.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29-  795 

40.  0 

36.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29. 774 

45-6 

45- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.807 

46.4 

39- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

9  a.m. 

29-  795 

53-5 

50.0 

C.K. 

9 

N.  E. 

3-3 

Noon. 

29.  807 

52.0 

43- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29.  807 

56.0 

51.5 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

3  p.m. 

29-  734 

59- 0 

49- 0 

C.K. 

I 

S.W. 

5-3 

3  P-  ni. 

29.  797 

60.  0 

53-5 

C.K. 

7 

S.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  725 

57- 0 

47- 0 

C.K. 

3 

S. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  791 

59- 0 

53- 0 

C.K.S. 

2 

S.E. 

7.0 

9  p.m. 

29.  725 

52.0 

46.0 

C.K. 

6 

S. 

6.0 

9  p.m. 

29.  822 

52.5 

50.0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-7 

Mean. 

29-  758 

48.9 

41.9 

1.4 

6.1 

Mean. 

29-  793 

52.7 

49.6 

7.2 

.... 

4.1 

Ma-v 

'  14- 

Ma-s 

f  19. 

Midn't. 

29.  701 

53- 0 

49- 0 

C.K. 

10 

S.  E. 

9-7 

Midn't. 

29.  818 

49.0 

48.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4-7 

3  a.m. 

29.  647 

51. 0 

49-5 

N. 

10 

S.E. 

8.  0 

3  a.m. 

29.  837 

48.0 

46.8 

C.  K.  S. 

7 

s. 

4.0 

6  a.m. 

29.617 

48.5 

47-5 

C.K. 

9 

S.  E. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  841 

49.0 

47.0 

C.K. 

10 

s. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  636 

51.0 

45-5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29.817 

55- 0 

52-0 

C.  K. 

9 

s. 

6.7 

Noon. 

29.638 

55- 0 

46.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

10.3 

Noon. 

29.  768 

62.0 

55-3 

C.K. 

6 

s. 

9-7 

3  p.m. 

29.  669 

51-5 

44-5 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

12.7 

3  P-  m- 

29.709 

66.0 

57-8 

C.K. 

3 

S.E. 

"•3 

6  p.m. 

29.  673 

48.0 

40.5 

C.K. 

5 

N.W. 

13.3 

6  p.  m. 

29.  687 

65.0 

57-5 

C.K. 

4 

S.E. 

II. 0 

9  p.m. 

29.690 

45- 0 

40.0 

C.K. 

9 

W. 

7-7 

9  p.m. 

29.  776 

57- 0 

55- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

6.0 

Mean. 

29. 659 

49.1 

45-3 

8.8 

9-5 

Mean. 

29.  782 

56.4 

52.4 

5-9 

7-3 

Ma\ 

'  15- 

Ma\ 

'  20. 

Midn't. 

29. 704 

43-6 

40.0 

C.K. 

9 

W. 

7.0 

Midn't. 

29.  784 

52.0 

50.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  719 

42.  0 

39- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.7 

3  a.  m. 

29.  801 

50.5 

49.0 

C.K. 

2 

N. 

3-7 

6  a.  m. 

29.760 

41.0 

38.8 

C.  K.S. 

I 

N.W. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  821 

5.1- 0 

50.5 

Fog. 

10 

N.E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.803 

48.5 

43- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

10. 0 

9  a.  m. 

29.864 

54- 0 

53- 0 

C.K. 

10 

E. 

5-3 

Noon. 

29.  787 

53- 0 

46.0 

C.K. 

7 

N.W. 

13-3 

Noon. 

29.  848 

60. 0 

55-5 

C.  K.  S. 

10 

E. 

3-7 

3  p.m. 

29.  750 

56.0 

47-5 

C.K. 

7 

N.W. 

8.0 

3  P-  ni- 

29.817 

61.0 

57- 0 

C.K. 

10 

N. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  767 

52.2 

46.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.798 

60.5 

57- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

5.7 

9  p.m. 

29.  783 

50-0 

45- 0 

K. 

10 

N.W. 

3-0 

9  p.m. 

29-  843 

55.6 

54- 0 

C.K. 

3 

E. 

2.7 

Mean. 

29-  759 

48.3 

43-2 

.... 

7.0 

7.8 

Mean. 

29.  822 

55.6 

53-2 

6.8 

4.2 
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Ma\ 

21. 

Mav 

26. 

u 

if. 

I 

>> 

41 

J3     ■ 

^ .. 

■§ 

Wind 

. 

V 

^    . 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

S    S 

M  2 

S' 

s  S 
P5  0 

r 

Clouds.  ' 

0 

s 
0 

't, 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  T 
mometer 

Wet  Bulb  T 
mometer 

Clouds. 

U 

a 
0 

1 

Direc- 
tion. 

1 
> 

Direc- 
tion. 

1 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  854 

56.0 

55.0 

C.  K. 

10 

E. 

2.7 

Midn't. 

29.  634 

62.0 

61.  0 

C.K. 

10 

E. 

4-7 

3  a.  ni. 

29.  831 

56.  5 

55-6 

N. 

10 

S. 

2.7 

3  a.  m. 

29. 597 

61.5 

60.5 

N. 

10 

N.E. 

3.0 

6  a.  m. 

29-  833 

53.0 

51- 0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

7.3 

6  a.  m. 

29.  600 

60.5 

60.  0 

N. 

ID 

N.E. 

S-o 

9  a.  m. 

29-  875 

51.0 

50.0 

N. 

10 

N.E. 

7.7 

9  a.  m. 

29.  587 

62.0 

61.2 

N. 

10 

N.E. 

3.3 

Noon. 

29.917 

49.0 

48.0 

N. 

10 

N.E. 

9-.  7 

Noon. 

29.  559 

65.0 

64.  2 

N. 

10 

N.E. 

2.7 

3  p.m. 

29.904 

48.5 

48.0 

N. 

10 

N.E. 

6.7 

3  p.  111. 

29.  482 

72.0 

68.0 

C.K. 

8 

S.E. 

6.0 

6  p.m. 

29.917 

45.0 

44.5 

N. 

10 

N. 

7-7 

6  p.  m. 

29.421 

71.0 

67.0 

C.K. 

5 

S.E. 

6.7 

9  p.m. 

29.  947 

44.0 

43- 0 

K. 

10 

N. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  418 

66.0 

65.0 
63.4 

C.K. 

3 

S.E. 

5.7 

Mean. 

29.885 

50.4 

49-4 

10. 0 

6.1 

Mean. 

29. 537 

65.0 

8.2 

■    ■    •    •, 

4.6 

Ma\ 

'  22. 

May  .27. 

Midn't. 

29-945 

44.0 

43-0 

K. 

10 

N.W. 

3.7 

Midn't. 

29.  400 

65.0 

64.0 

C.K. 

8 

S.E. 

4.3 

3  a.m. 

29.  922 

42.0 

41-5 

C.K. 

2 

N.  W. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  368 

64.  0 

63.4 

C.K. 

7 

S.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29-  945 

42.5 

41. 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5.0 

6  a.  m. 

29.  372 

63.0 

62.5 

C.K. 

10 

S.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  980 

52.0 

46.0 

C.K. 

2 

N.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29.414 

64.0 

62.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29-  959 

56.0 

47.3 

C.K. 

3 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.446 

67.5 

60.5 

C.K. 

5 

N.W. 

12.7 

3  P- 1"- 

29.  914 

60.  2 

50.0 

C.K. 

I 

N. 

8.0 

3  p.  ni. 

29.  520 

63.0 

59.0 

C.K. 

2 

N.W. 

15.3 

6  p.  m. 

29.  885 

60.5 

51.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

6.7 

6  p.  ni. 

29. 649 

58.0 

5'. 5 

C.K.S. 

3 

N.W. 

16.7 

9  p.m. 

29.  925 

52.5 

47-5 

C.K. 

5 

N.W. 

2.7 

9  p.  m. 

29.711 

52.0 
62.1 

47.0 

58.7 

Clear. 

0 

N.W. 

9.3 

Mean. 

29-  934 

51.2 

45.9 

3.2 

5.4 

Mean. 

29.485 

5.6 

8.6 

Ma\ 

'  23. 

May  28. 

Midn't. 

29-  937 

50.0 

45-5 

C.  K. 

5 

N.W. 

4.7 

Midn't. 

29.  730 

49.0 

46.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

5.0 

3  a-  ni. 

29. 929 

49-5 

45.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

29.  741 

47- 0 

45.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

6  a.  ni. 

29-  965 

51.0 

45.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

6  a.  m. 

29. 820 

48.0 

47-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

1.7 

9  a.m. 

29.  998 

62.0 

53.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29.851 

60.  0 

53.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

3-7 

Noon. 

29.991 

70.5 

57.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29. 848 

67.0 

56.5 

C.  K.  S. 

3 

N.  W. 

8.3 

3  P-  !"• 

29-  957 

73- 0 

60.0 

Clear. 

0 

S.E. 

6.3 

3  p.  ni. 

29.  813 

74.0 

61.5 

C.  S. 

I 

S.W. 

7.7 

6  p.  m. 

29.921 

72.0 

61.0 

C.K. 

3 

S.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.804 

75.0 

64.0 

C.K. 

r 

S.W. 

5.7 

9  p.m. 

29. 946 

61.0 

55.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4.3 

9p.m. 

29.831 

64.5 

59.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29- 956 

61.  I 

52-7 

1.6 

6.5 

Mean. 

29.805 

60.6 

54.2 

0.6 

4.8 

Ma\ 

24. 

Ma\ 

'  29. 

Midn't. 

29.  946 

56.0 

52.0 

Clear. 

0 

vS.  W. 

3-7 

Midn't. 

29.  853 

61.0 

57-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

3  a.m. 

29,941 

53- 0 

51.0 

C.  K.  S. 

1 

S. 

3.7 

3  a.m. 

29.  835 

57.0 

55.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

1      6  a.  m. 

29.  966 

53.0 

51.0 

C.K. 

7 

s. 

3-7 

6  a.  m. 

29. 856 

59-^ 

56.0 

Clear. 

0 

S. 

4.7 

9  a.  m. 

29-  974 

64.5 

58.5 

C.K. 

6 

S.  S.  E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  887 

74.0 

66.0 

Haze. 

N.W. 

1-3 

Noon. 

29.  972 

73- 0 

61.0 

C.K. 

4 

S.W. 

6.0 

Noon. 

29.  877 

8.3.5 

67.5 

C.K. 

I 

N.W. 

5.0 

3  P-  "•■ 

29.889 

73.5 

6-.  5 

C.K. 

5 

S.W. 

9.3 

3  p.  ni- 

29.  830 

88.0 

71.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5.0 

6  p.  m. 

29.  910 

67-5 

58.5 

C.K. 

10 

S.E. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  788 

85.0 

71.0 

C.K. 

1 

S. 

4.0 

9  p.  m. 

29-  939 

63.0 

58.0 
56.4 

C.K. 

10 

S. 

5.7 
5.6 

9  p.  m. 

29.  784 

76.0 

67.0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-3 

Mean . 

29.942 

62.9 

5-4 

Mean . 

29.  839 

72.9 

63.9 

0.4 

4.2 

MA^ 

f  :5. 

Ma\ 

'  30. 

Midn't. 

29.931 

61.5 

58.0 

K. 

10 

S.  E. 

4.0 

Midn't. 

29.  788 

73- 0 

65.5 

Clear. 

0 

S.W. 

5.0 

3  a.m. 

29.901 

60.0 

58.5 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

3.0 

3  a.  m. 

29.786 

70.5 

63.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

6  a.  m. 

29.909 

59.0 

57- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

2.7 

6  a.  ni. 

29.  H04 

71.0 

63.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

9  a.  m. 

29.  867 

67.8 

63.0 

C.K. 

9 

E. 

4.3 

9  a.m. 

29. 809 

81.5 

70.5 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

Noon. 

29.813 

68.3 

62.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

6.7 

Noon. 

29.  787 

88.5 

76.5 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

3  P-  in- 

29.  752 

68.0 

63.0 

C.K. 

10 

E. 

10.  0 

3  p.  1". 

29.  749 

92.5 

77.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7.7 

6  p.  m. 

29.715 

64.5 

63.0 

N. 

10 

E. 

7-7 

6  p.  ni. 

29.718 

91.0 

80.5 

Clear. 

0 

W. 

4.3 

9  p.m. 

29. 679 

63.0 

62.0 

N. 

10 

E. 

^^•3 

9  p.  m. 

29.  741 

82.0 

73.0 

Clear. 

° 

w. 

3-3 

Mean. 

29. 821 

,64.0 

60.8 

9-9 

1    5.6 

Mean. 

29.  773 

81.2 

71.1 

0.1 

7-4 

14500 — M    O 03- 
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Mav 

31-  , 

June  5. 

1 

1 

Ih 
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>, 

V 

S 

Wind. 

•=1  >_• 

■^ 

Wind.          1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  E 

3  g 

Clouds. 

0 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 

ulbT 
meter 

3  S 

Clouds; 

u 
g 

>. 

^ 

PQ  0 

«  0 

Direc- 

tJ 

pq  0 

«  0 

0 

Direc- 

0 

h« 

aj  s 

t 

tion. 

>>a 

ti  s 

t; 

tion. 

0 

Q 

^ 

^ 

> 

S 

^ 

<2 

(U 

> 

ill. 

0 

0 

n\. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  743 

78.0 

71.8 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

Midn't. 

29.  763 

67.5 

66.0 

C.K. 

10 

E. 

6.7 

3  a.  111. 

29.  739 

77.0 

70.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

3  a.  •"■ 

29.  743 

66.0 

65.0 

C.  K. 

10 

E. 

6.3 

6  a.m. 

29.  778 

76.  0 

69.  0 

C.K. 

3 

N.  \V. 

10.  0 

6  a.  111. 

29.  747 

64.0 

63- 9 

Fog. 

10 

E. 

5-7 

9  a.m. 

29.780 

83.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

10.  0 

9  a.  ni. 

29-  731 

67.  0 

65.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5.0 

Noon. 

29.  756 

89.8 

77.0 

C.K. 

3 

S.W. 

9-3 

Noon. 

29-  695 

74.0 

71.0 

■C.K. 

10 

S.  E. 

5-7 

3  p.m. 

29. 741 

93- 0 

77.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

9.0 

3  p.  111. 

29.621 

86.8 

79.0 

C.K. 

8 

S.  W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  723 

86.0 

78.5 

C.K. 

9 

W. 

4.3 

6  p.  111. 

29.  629 

71.0 

69.8 

N. 

10 

N.W. 

5.0 

9  p.  m. 

29.  735 

80.5 

72.  0 

C.K. 

6 

N.W. 

2.7 

9  p.  in. 

29.  736 
29.  708 

71.0 

70.0 

N. 

10 

N.W. 

7-3 

Mean. 

29. 749 

82.9 

73-5 

3-9 

7-1 

Mean . 

70.9 

68.8 

9.8 

5-7 

JUN 

E  I. 

June  6. 

Midn't. 

29.  749 

79.0 

69.0 

C.K. 

6 

N.  W. 

7-3 

Midn't. 

29-  731 

65.0 

64.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  748 

76.0 

68.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.7 

3  a.  ni. 

29.  749 

64.  5 

63.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

4.3 

6  a.  m. 

29.  781 

75-5 

68.5 

C.K. 

3 

N.W. 

7-7 

6  a.m. 

29-  775 

64.0 

62.5 

C.  K.  S. 

3 

W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  81 1 

84.5 

74.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.7 

9  a.  111. 

29-  795 

70. 0 

64.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.  786 

91.0 

77.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

T'foon. 

29.790 

73- 0 

63.  c 

C.K. 

6 

W. 

7-7 

3  P-  ni. 

29-  744 

95- 0 

79-5 

C.K. 

I 

W. 

7-7 

3  p.  m. 

29.  764 

77-3 

64.  2 

C.K. 

4 

W. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  721 

91.0 

80.0 

Clear. 

0 

W. 

30 

6  p.  111. 

29. 776 

76.0 

61.5 

C.  K. 

2 

N.W. 

7-7 

9  p.m. 

29. 746 

83.0 

74.0 

C.K. 

I 

W. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  849 

66.0 

58.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.0 

Mean. 

29.  761 

84.4 

73-2 

1.5 

7.0 

Mean. 

29.  779 

69.5 

62.6 

4.9 

6.0 

JUN 

E    2. 

June  7. 

Midn't. 

29.  740 

80.0 

72.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Midn't. 

29.  937 

59-5 

56.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.0 

3  a.  m. 

29.  732 

77.0 

69.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

3  a.  111. 

29.  944 

54- 0 

51.5 

C.K. 

I 

N.W. 

7.0 

6  a.  111. 

29.  768 

77.5 

69.  0 

C.S. 

I 

N.  W. 

12.0 

6  a.  111. 

30-  013 

54- 0 

50.0 

C.K. 

I 

N.W. 

9.0 

9  a.  111. 

29-  783 

85.0 

75-5 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

9  a.  111. 

30.  059 

63.5 

56.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

29-  758 

91.0 

78.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.0 

Noon. 

30.  040 

68.5 

59- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

11-3' 

3  p.  m. 

29.  700 

94-5 

79.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

3  P-  "1. 

30.  022 

72.5 

61.0 

C.K. 

6 

N. 

10. 0 

6  p.  m. 

29.  663 

93- 0 

80.0 

C.K. 

I 

.   S.W. 

2-3 

6  p.  m. 

30.  GDI 

71.0 

65.0 

C.  K.  S. 

3 

N; 

9.0 

9  p.  111. 

29. 679 

82.0 

74-5 

C.K. 

2 

S.  S.  W. 

4.3 

9  p.  m. 

30.  016 

64.0 

57- 0 
56.9 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29.  728 

85.0 

74.6 

0.9 

7.0 

Mean. 

30.004 

63.4 

2-5 

8.7 

JUN 

E  3- 

June  8. 

Midn't. 

29. 683 

81.0 

72.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

3-3 

Midn't. 

30.012 

59- 0 

56.0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

1.7 

3  a.  m. 

29. 683 

78.0 

69.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

^  a.  ni. 

30.  019 

,S7.o 

53-5 

C.  K.  S. 

3 

N. 

4-3 

6  a.  m. 

29.698 

77-5 

68.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

6  a.  in. 

30.051 

57- 0 

54.6 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

3-3 

9  a.m. 

29.  709 

85.0 

73- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

9-7 

9  a.  111. 

30.  079 

68.0 

62.0 

C.K. 

2 

N.E. 

8.3 

Noon. 

29.697 

91.0 

78.0 

C.K. 

5 

N.W. 

5-7 

Noon. 

30.  042 

73- 0 

63.0 

C.K. 

3 

N.E. 

6.3 

3  p.m. 

29.666 

95.0 

76.  0 

C.K. 

2 

W. 

4.0 

3  p.  111. 

29.  976 

77.0 

64.0 

C.K. 

3 

N.E. 

6.7 

6  p.  111. 

29. 647 

92.  0 

78.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.3 

6  p.  m. 

29.  929 

74-5 

65.0 

C.K. 

4 

5.7 

9  p.  ni. 

29.  674 

83.0 

74.0 
73-5 

C.K. 

4 

N.W. 

4.7 

9  p.  ni. 

29.921 

65.0 

61. 0 

Clear. 

0 

S. 

2.3 

Mean. 

29.  682 

85.3 

2.  I 

5-8 

Mean . 

30.004 

66.3 

59.9 

2.  2 

4.8 

June  4- 

June  9. 

Midn't. 

29.  703 

79.0 

71.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

3-0 

Midn't. 

29-  895 

64.0 

59- 0 

C.K. 

7 

N.  W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.712 

76.0 

75-5 

C.K. 

3 

N. 

2.7 

3  a.  m. 

29.905 

61.5 

57.0 

C.K. 

I 

N.  VV. 

9.0 

6  a.  111. 

29-  757 

73- 0 

70.0 

C.  K.  S. 

4 

N.  E. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  920 

59- 0 

55- 0 

C.  K.  S. 

5 

N. 

6.7 

!      9  a.  111. 

29.  776 

78.5 

74.0 

C.K. 

4 

N.  E. 

8.0 

9  a.  ni. 

29.  925 

69.0 

57- 0 

C.  K.  S. 

4 

N.E. 

7-7 

Noon. 

29.  784 

80.5 

74-5 

Haze. 

N.  E.  • 

8.0 

Noon. 

29   900 

74-8 

60. 0 

C.K. 

8 

N.E. 

12.3 

3  P-  '11. 

29.  750 

84.0 

75-5 

C.K. 

4 

N.  E. 

7.0 

3  p.  in- 

29.  881 

71.0 

62.  0 

C.K. 

10 

N. 

12.3 

6  p.  m. 

29. 727 

80.0 

74.0 

C.K. 

7 

N.  E. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  877 

70.0 

63.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-3 

9  p.  m. 

29.  763 

72.0 

69.0 

C.K. 

9 

E. 

7-3 

9  p.  m. 

29.  885 

66.0 

63.0 

C.K. 

ID 

N.W. 

6.3 

Mean. 

29.  746 

77-9 

72.9 

4-9 

6.3 

Mean. 

29.  S98 

66.9 

59-5 

.... 

6.9 

8.2 

OBSERVATIONS  FOR  1S95. 
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June  10. 

June  15. 

u 

>, 

tL 

u 

>, 

V 

01 

■c 

Wind 

Sd 

V 

■V 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

It 

3  S 
m  0 

Clouds. 

§ 
0 
5 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Clouds. 

1 

u 

a 
0 

Direc- 

Direc- 

0 

0 

0 

1 

tion. 

0 

I 

s' 

r 

•E 
(2 

tion. 

0 
1 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ni. 

Midn't. 

29-  855 

65.5 

61.  0 

C.  K. 

10 

N.  W. 

4.0 

Midn't. 

29.  662 

72.0 

68.0 

N. 

10 

N.W. 

2.7  ! 

3  a.  ni. 

29.  831 

63.5 

60.5 

C.  K. 

3 

N.  W. 

6.7 

3  a.m. 

29.  662 

70.0 

66.0 

C.  K. 

10   . 

S.W. 

■4.  3  1 

6  a.  m. 

29.851 

64.0 

62.  0 

C.  K.S. 

10 

N.  W. 

7-7 

6  a.  m . 

29.810 

69.0 

65-5 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

6.7 

9  a.  ni. 

29.  878 

68.0 

64-5 

C.  K. 

10 

N.  E. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  778 

74.0 

67. 0 

C.K. 

6 

N. 

5.7 

Noon. 

29.  863 

73- 0 

67.5 

C.  K. 

10 

N.E. 

10.7 

Noon. 

29.799 

80.0 

67.6 

C.  K.  S. 

6 

N. 

5-7 

3  P-  "i- 

29-  845 

76.5 

69.  0 

C.  K. 

4 

N.  E. 

10. 0 

3  p.  ni. 

29.  802 

81.0 

69.2 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

7.0 

6  p.  ni. 

29. 829 

74.0 

67.0 

C.K. 

6 

N.E. 

10.7 

6  p.m. 

29.  823 

75-5 

66.5 

C.  K.  S. 

9 

N. 

5.7 

9  p.  m. 

29. 838 

67.0 
68.9 

65.0 
64.6 

C.K. 

I 

N.E. 

7.7 

9  p.  m. 

29.882 

70.5 

65.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.3 

Mean. 

29. 849 

6.8 

8.2 

Mean. 

29.  777 

74.0 

66.8 

7-4 

5.3 

J  UN] 

E  II. 

June  16. 

Midn't. 

29. 864 

66.0 

64.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

Midn't. 

29.  912 

69.0 

63-5 

C.K. 

2 

N.W. 

3-7 

3  a.  ra. 

29.  864 

64.0 

63.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

3  a.  m. 

29-  943 

6,5.5 

62.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29. 892 

64.  2 

63.5 

Mist. 

10 

N.E. 

9.0 

6  a.  ni. 

29.986 

66.0 

63.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.907 

68.0 

66.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9-7 

9  a.  m. 

30. 036 

72.0 

66.0 

C. 

4 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29.  900 

73- 0 

68.5 

C.K. 

9 

N.E. 

II.  0 

Noon. 

30  059 

77.0 

66.0 

C.  K. 

3 

E. 

8.3 

3  P-  '"• 

29-  857 

75- 0 

70.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

3  P-  111- 

30.064 

76.5 

64.5 

C.K. 

3 

E. 

9.3 

6  p.  m. 

29. 847 

68.0 

66.5 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

6.7 

6  p.  m. 

30.094 

73- 0 

68.0 

Clear. 

0 

E. 

8.7 

9  p.  ni. 

29.861 

68.0 

67.0 
65.3 

C.K. 

I 

N.E. 

4.7 

9  p.m. 

30-  147 

65.0 
70-5 

59- 0 
64.0 

Clear. 

0 

E. 

6.3 

Mean. 

29. 874 

68.3 

8.4 

7.8 

Mean. 

30. 030 

2.0 

6.9 

JUN] 

£  12. 

June  17. 

1    Midn't. 

29.844 

67.0 

66.0 

C.K. 

I 

N.E. 

3-3 

Midn't. 

30-  136 

60.2 

57- 0 

Clear. 

0 

E. 

4.7 

3  a-  111- 

29.  809 

67.  0 

66.0 

C.K. 

10 

N.E. 

30 

3  a.  111. 

30-  134 

58.0 

55-5 

Clear. 

0 

N.E. 

4.0 

i      6  a. in. 

29. 808 

67.0 

66.0 

K. 

10 

N.E. 

4.7 

6  a.  m. 

30-  153 

.57.6 

56.0 

C.K. 

7 

N. 

5.3 

9  a.  ni. 

29.  797 

69.6 

68.0 

C.K. 

9 

E. 

5-0 

9  a.  in. 

30-  157 

68.0 

61.5 

C.  K. 

3 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29-751 

72.0 

68.2 

C.  K. 

9 

E. 

6.0 

Noon. 

30. 140 

72.5 

6,3.5 

C.K. 

3 

S.E. 

7.0 

3  P-  m- 

29.  695 

68.0 

65-4 

C.  K. 

8 

N.E. 

5-3 

3  P-  m- 

30.  066 

74.5 

63.0 

C.K. 

2 

S.E. 

6.3 

6  p.  ni. 

29.  688 

68.5 

66.0 

N. 

10 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

30.006 

73- 0 

63.  0 

C.S. 

2 

S.E. 

4.7 

i      9  P-  m. 

29.680 

66.5 

65.5 

N. 

10 

S.E. 

5-7 

9  p.  m. 

30.003 

64-5 

58.0 

C.S. 

I 

S.E. 

3.7 

Mean. 

29-  759 

68.2 

66.4 

8.4 

4.9 

Mean. 

30.099 

66.0 

58.4 

2.  2 

5.5- 

JUN 

e  13- 

J  UN 

E  18. 

Midn't. 

29.  654 

65.0 

64.0 

C.  K. 

9 

S.E. 

4-3 

Midn't. 

29.968 

62.0 

56.5 

Clear. 

0 

W. 

3.0 

3  a.  m. 

29.616 

65.0 

64-5 

C.K. 

10 

.  S.E. 

1-7 

3  a.  m. 

29.931 

61.0 

55-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.7 

6  a.  in. 

29.605 

66.0 

65.0 

C.K.S. 

10 

S. 

2.3 

6  a.  m. 

29-  934 

62.0 

56.5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

1      9  a.  m. 

29.  611 

71-5 

68.5 

C.K. 

10 

S.  W. 

3-7 

9  a.  m . 

29.899 

72.5 

65.  0 

Clear. 

0 

N. 

6.0 

Noon. 

29.  5S6 

76.5 

71.0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

5.3 

Noon. 

29.  862 

81.0 

68.0 

C.K. 

2 

N.E. 

5.7 

3  P-  "1- 

29.  569 

76.0 

71.8 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

6.3 

3  P-  ni- 

29.  799 

82.2 

68.0 

C.  K.  S. 

4 

N.E. 

6.7 

i      6  p.  ni. 

29.511 

67.0 

66.0 

C.K. 

9 

S.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  784 

78.5 

68.0 

C.K. 

2 

N.E. 

5.7 

9  p.m. 

29-  545 

65.0 

64-3 

C.K. 

9 

S.W. 

3-7 

9  p.  m. 

29.801 

70.  0 

64.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3.3 

Mean. 

29-  587 

69.0 

66.9 

9.2 

4-1 

Mean. 

29. 872 

71.2 

62.7 

I.O 

....    j    5.6 

1 

JUN 

E  14- 

JUNl 

s  19. 

Midn't. 

29-  533 

66.0 

65-5 

C.K. 

9 

N.W. 

4-3 

Midn't. 

29.  779 

65.0 

60.5 

Clear. 

0 

N.E. 

2.3 

3  a.m. 

29. 540 

62.0 

61.0 

C.K. 

3 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29.  858 

62.0 

59-5 

C.K. 

2 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29-  579 

64.0 

61.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-7 

6  a.  m. 

29-  785 

63.  5 

60. 0 

C.K. 

2 

E. 

3. 3 

9  a.  m. 

29.  6 1 6 

74.0 

68.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29-  763 

76.0 

68.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3.  3 

Noon. 

29.  637 

81.5 

69.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29. 724 

84.0 

76.0 

C.K. 

2 

N. 

5.  0 

3  P-  ni- 

29.611 

84.0 

72.0 

C.K. 

7 

S.W. 

4-3 

3  P- I"- 

29. 677 

87.0 

72.0 

C.K. 

3 

N.E. 

5.  7 

6  p.  m. 

29.617 

81.0 

72.0 

C.  K.  S. 

3' 

S.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29-  659 

77.0 

73- 0 

C.K. 

9 

E. 

3.3 

9  p.m. 

29-  639 

72-5 

67.0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

3-0 

9  p.m. 

29. 692 

74-5 

67.5 

C.K. 

8 

E. 

3.0 

Mean. 

29.596 

73-1 

66.9 

3-9 

5-0 

Mean. 

29. 742 

73-6 

66.9 

•     " 

3.6 

1 

3.5 

lOO 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


June  20. 

June  25. 

•=1      L.- 

•^.• 

Wind 

. 

1h 

111 

i        ^ 

1 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  S 

H  S3 

£t! 

Cloud.s. 

0 
u 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter 

■3  a 

'•  £« 

3  a 

Clouds. 

>■ 

1     ^ 

«  2 

M  0 

0 

Direc- 

pq 0 

« 0 

0 

Direc- 

!^b 

■s  a 

t; 

tion. 

0 

>,a 

^a 

tion. 

0 

Q 

^ 

0 

> 

u 

0 

^ 

s, 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

1 

m. 

Midn't. 

29.707 

70.  2 

65.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2-3 

Midn't. 

29.  696 

67.0 

65.5 

C.K. 

9 

S. 

2.0 

3  a-  '"• 

29.  698 

65.0 

63.0 

C.K. 

3 

E. 

2.3 

3  a.m. 

29.  694 

66.0 

65.0 

C.K. 

8  ■ 

;     S.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  721 

66.0 

64.0 

C.  K.  S. 

4 

N.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  687 

66.5 

6,S.5 

Fog. 

!  10 

S.W. 

1-7 

9  a.  m. 

29-  736 

77-5 

71.0 

C.K. 

2 

S.E. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  721 

77.0 

70-5 

C.  K.  S. 

3 

E. 

2.7 

Noon. 

29. 732 

83.8 

73-5 

C.K. 

2 

N.W. 

2.3 

Noon. 

29.719 

84.0 

73-5 

C.K. 

4 

W. 

4.0 

3  P-  m- 

29.  701 

87.5 

75- 0 

C.  K. 

4 

S.E. 

2.3 

3  P-  ni- 

29.  674 

87.0, 

76.0 

C.K. 

4 

N.E. 

3-0 

6  p.  m. 

29. 699 

85.0 

75- 0 

C.K. 

,7 

S.W. 

1-3 

6  p.m. 

29-  654 

85.0 

75- 0 

C.K. 

7 

S.W. 

5-0 

9  p.  m. 

29. 729 

76.5 

72.0 

Haze. 

S.E. 

3-3 

9  p.m. 

29.  683 

76.0 

73- 0 

C.K. 

3 

E. 

3-0 

Mean . 

29-  715 

76.4 

69.8 

3-1 

2.4 

Mean . 

29.  6^1 

76.1 

70.5 

6.0 

2.9 

June  21. 

June  26. 

Midn't. 

29-  733 

71.0 

66.0 

Haze. 

S. 

3-3 

Midn't. 

29.  685 

74- 0 

71.0 

C.K. 

3 

S. 

2-3 

3  a.m. 

29.  721 

67-5 

63.  5 

Haze. 

S. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  669 

72.0 

70.0 

C.K. 

4 

s. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  735 

68.0 

64.5 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  675 

72.0 

70.0 

C.K. 

3 

N.E. 

3.3 

9  a.  m. 

29.  729 

74-8 

69-5 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  708 

83.0 

76.5 

C.K. 

2 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29.  724 

79.0 

72.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-3 

Noon. 

29.  659 

87.0 

77.0 

C.K. 

2 

S.E. 

5-3 

3  P-  !"• 

29.  682 

82.0 

73- 0 

C.K. 

9 

S.E. 

7-3 

3  P-  !"• 

29.  619 

86.0 

77.0 

C.K. 

6 

S.E. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  684 

79- 0 

72.0 

C.K. 

10 

E. 

5-0 

6  p.  m. 

29-  573 

85.0 

75.  0 

C.K. 

6 

S.  E. 

8.0 

9  p.m. 

29.706 

70. 0 

68.0 

N. 

10 

N.W. 

4-3 

9  p.m. 

29-  653 

79.0 

74.0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

7.0 

Mean . 

29.  714 

72.9 

68.6 

9-5       .    .    .  - 

4.2 

Mean. 

29-  655 

79.8 

73.8 

4.5 

4-7 

June  22. 

June  27. 

Midn't. 

29.709 

68.0 

67.0 

C.K. 

7 

E. 

3-7 

Midn't. 

29.  644 

70. 0 

68.5 

K. 

10 

S.E. 

6.0 

3  a.  m. 

29. 689 

66.5 

65.5 

C.K. 

3 

N.E. 

2.7 

3  a.m. 

29.  646 

69-5 

68.0 

K. 

10 

S.E. 

4-7 

6  a.  m. 

29.709 

67-5 

66.0 

C.  K. 

9 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  657 

69.0 

68.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  722 

75- 0 

70.5 

C.K. 

10 

N. 

5-0 

9  a.  ni. 

29.  689 

73- 0 

71-5 

C.K. 

10 

E. 

3-7 

Noon. 

29.  720 

78.0 

72.5 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.  689 

80.0 

75- 0 

C.K. 

8 

S.E. 

2.3 

3  p.m. 

29. 687 

79-5 

71-5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

5-0 

3  P-  "'• 

29.671 

68.0 

65.5 

N. 

10 

W. 

5-3 

6  p.  m. 

29-  675 

80.0 

74- 0 

C.K.S. 

5 

N.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  710 

67.0 

66.0 

N. 

10 

N. 

8.0 

9  p.m. 

29.716 

72.0 

70.0 

C.K. 

2 

E. 

S-o 

9  p.  ni. 

29.  740 

67.0 

66.0 

C.K. 

9 

N. 

3-7 

Mean. 

29. 703 

73-3 

69.6 

6.9 

4-2 

Mean. 

29.  681 

70.4 

68.6 

9.6 

4-7 

June  23. 

JUNI 

;  28. 

Midn't. 

29-  713 

69.0 

68.0 

C.K. 

2 

E. 

1-7 

Midn't. 

29.  769 

66.5 

65.5 

C.K. 

7 

N.  W. 

3-0 

3  a.m. 

29-695 

67.0 

66.5 

C. 

I 

E. 

I.O 

3  a.  m. 

29.  767 

64.0 

63.0 

C.K. 

5 

N.W. 

5.3 

6  a.  m. 

29.708 

67.2 

67.0 

Fog. 

10 

N. 

0.7 

6  a.  m. 

29-  793 

65.0 

64.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.709 

75- 0 

72.0 

C.K. 

2 

S.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.803 

74.0 

73- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

•4.0 

Noon. 

29. 697 

84.0 

75- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-3 

Noon. 

29-  795 

77-5 

70.0 

C.K. 

5 

N.W.- 

6.0 

3  P-  m- 

29-  659 

87.5 

73-5 

C.K. 

3 

w. 

4.3 

3  P-  »"• 

29.  773 

S3.0 

70.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

4-3 

6  p.m. 

29. 636 

86.0 

75-5 

C.K. 

2 

S.W. 

4.0 

6  p.  ni. 

29.  774 

83.0 

72.0 

Clear. 

0 

W. 

3-3 

9  p.  m. 

29. 683 

77.0 

70.0 

C.K.S. 

3 

S.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.  806 

73- 0 

67.3 

C.K. 

8 

S.W. 

2.7 

Mean. 

29.688 

76.6 

70.9 

3-1 

2.4 

Mean. 

29-  785 

73-2 

68.1 

.... 

5-4 

4-1 

June  24. 

June 

29. 

Midn't. 

29. 684 

72.5 

66.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4.0 

Midn't. 

29.  816 

70.  2 

67.0 

C.K. 

2 

S.W. 

4.7 

3  a.m. 

29.667 

70.0 

65-5 

Clear. 

0 

S.W. 

2.3 

3  a.  ni. 

29.  836 

68.8 

66.0 

C.K. 

7 

S.W. 

2.0 

6  a.m. 

29. 674 

68.5 

66.0 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  882 

69. 0 

66.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29.711 

79.0 

70.0 

C.K. 

7 

S. 

1-7 

9  a.  m. 

29.907 

81.0 

74.0 

C.K. 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29. 658 

85.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

3 

s. 

4.0 

Noon. 

29.  894 

85.0 

76.0 

C.  K. 

6 

S.W. 

5-3 

3  p.m. 

29. 626 

87.0 

75.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

7-7 

3  P-  "1- 

29.  886 

84.0 

75- 0 

C.K. 

9 

s. 

4-7 

6  p.  m. 

29-  659 

74.0 

68.0 

C.K. 

5 

N.  N.  W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  878 

82.0 

77.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

3-3 

9  p.m. 

29.693 

70.5 

68.0 

C.K. 

9 

S.E. 

30 

9  p.m. 

29. 888 

75- 0 

73- 0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

3-7 

Mean. 

29.  672 

75.8 

68.9 

5-4 

4.2 

Mean. 

29-  873 

76.9 

71.8 

7.0 

4.0 

OBSERVATIONS  FOR  1895. 
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June  30. 

July  5. 

V 

u 
il 

Wind 

'A 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  a 

CQ    0 

«0 

Clouds. 

0 

a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
omete 

51 

Clouds. 

0 

0 

Direc- 

Direc- 

0 

f 

*^  s 

1 

tion. 

> 

I 

tion. 

0    * 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

III. 

Midn't. 

29.  894  ' 

71.0 

69.  0 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

2.0 

Midn't: 

29.607 

62.0 

60. 0 

N. 

10 

S.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  S53 

70.  0 

69.0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

2.0 

3  a.  ni. 

29-  56s 

62.  0 

60. 0 

C.K. 

10 

S.  W. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  833 

71.0 

70.  0 

C.  K.  S. 

6 

E. 

1-3 

6  a.  ni. 

29-577 

61.  4 

60.5 

C.K. 

9 

s.  w. 

3-3 

9  a.  m. 

29.817 

76.3 

74.0 

C.  K. 

9 

S. 

2.0 

9  a.  m. 

29-551 

68.0 

64-5 

C.K. 

8 

w. 

5. 0 

Noon. 

29. 784 

81.0 

76.0 

C.K. 

8 

N.E. 

2.7 

Noon. 

29-541 

73- 0 

67.0 

C.K. 

9 

w. 

8.0 

3  P-  m- 

29.711 

82.0 

76.0 

C.K.S. 

7 

E. 

6.0 

3  P-  '"■ 

29-  556 

68.5 

66.0 

Rain. 

10 

N.E. 

7.0 

6  p.  m. 

29. 697 

74.0 

73- 0 

N. 

10 

S.E. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  540 

65.0 

64.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.  666 

70.0 

69.0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.0 

9  p.  m. 

29-571 

65.0 

64. 0 

N. 

10 

S.W. 

1-7 

Mean. 

29.  782 

74.4 

72.0 

8.4 

.... 

3-9 

Mean. 

29-  564 

65.6 

63.2 

9-5 

4.5 

July  i. 

July  6. 

Midn't. 

29.  641 

6q.o 

68.5 

N. 

10 

N. 

3-3 

Midn't. 

29-  5S9 

63.0 

62.0 

C.  K.  S. 

9 

w. 

3-0 

1      3  a.  m. 

29.  619 

70.0 

69.,'i 

C.K. 

10 

N.W. 

2.  0 

3  a.  ni. 

29-  583 

62.5 

6l5 

C.K. 

10 

N.W. 

2.3 

]      6a.m. 

29.  644 

70. 0 

69.0 
68.0 

C.K. 

10 

N. 

4-7 

6  a.  ni. 

29.601 

64.0 

63.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

2.7 

1      9  a.m. 

29.  680 

71.0 

C.K. 

9 

N.E. 

7-3 

9  a.  ni. 

29-  595 

67.0 

66.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

1       Noon. 

29-  695 

68.0 

64.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9.0 

Noon. 

29-599 

78.0 

72.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.7 

3  p.m. 

29.700 

69.0 

64.0 

N. 

10 

N. 

6.0 

3  p.m. 

29-  565 

82.0 

75-0 

C.K. 

9 

S.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  697 

68.5 

64.0 

C.K. 

lO 

N. 

4-7 

6  p.  m. 

29-  544 

80.5 

75-0 

C.K. 

9 

S.W. 

6.0 

9p.m. 

29.  721 

66.0 

63.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

5-7 

9  p.  m. 

29-571 

74.0 

70.  0 
68.1 

C.K. 

9 

s. 

3-0 

Mean . 

29-  675 

68.9 

66.2 

8.9 

5-3 

Mean . 

29. 581 

71-4 

9-5 

4-1 

July  2. 

July  7. 

Midn't. 

29. 836 

65.0 

60.0 

C.K. 

2 

N. 

8.0 

Midn't. 

29-  577 

70.5 

69.0 

C.K. 

9 

s. 

2.7 

3  a-  >"• 

29. 787 

62.0 

57- 0 

C.K. 

3 

N. 

8.3 

3  a.  m. 

29.572 

66.5 

66.0 

C.K. 

9 

s. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  S27 

61.0 

57.0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

9-3 

6  a.  m. 

29-  567 

67-5 

66.5 

C.K. 

9 

s. 

3-0 

9  a.  m. 

29.851 

71.0 

54.0 

C.K. 

2 

N. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  586 

77.0 

,   73-0 

Haze. 

S.W. 

4-3 

Noon. 

29. 8S9 

74-5 

64- 5 

C.  K. 

6 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29-  563 

84.0 

75-5 

C.K. 

3 

S.W. 

4.3 

3  p.  m. 

29. 884 

76.  .S 

65.0 

C.K. 

6 

N.E. 

7.0 

3  P-  m- 

29-  532 

85.0 

75- 0 

C.K. 

3 

S.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  891 

72.0 

66.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

6.0 

6  p.m. 

29-  536 

83-5 

75- 0 

C.  K. 

I 

s. 

7-7 

9  p.  m. 

29.  918 

67.0 

62.0 

C.  K.  S. 

4 

N.E. 

2.0 

9  p.m. 

29.510 

75-5 

70.6 
71-3 

C.  K. 

2 

S-E. 

7.0 

Mean. 

29.860 

68.6 

61.  9 

4.2 

7.0 

Mean. 

29-  555 

76.2 

5-1 

5-0 

July  3. 

Jul 

V  8. 

Midn't. 

29. 936 

63.0 

59- 0 

Clear. 

0 

E. 

1-7 

Midn't. 

29.516 

72.0 

69.8 

C.K. 

6 

S.E. 

5-3 

3  a.  ni. 

29.916 

61.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

7 

W. 

1-3 

3  a.  m. 

29-  476 

71.0 

69.0 

K. 

10 

S.E. 

4.0 

6  a.  in. 

29.961 

62.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

'•3 

6  a.m. 

29.  488 

71.0 

70-5 
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10 

E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  966 

70.0 

63.0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

3-3 

9  a.m. 

29.  501 

74.0 

73-0 
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10 

E. 

3-7 

Noon. 

29.  949 

77.0 

61.5 

C.K. 

4 

N. 

8-3 

Noon . 

29.  476 

81.0 

75- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

6-7 

3  P-  '"• 

29.  910 

78.6 

63.0 

C.K. 

3 

N. 

9-3 

3  P-  '"• 

29-  438 

8l5 

75-0 

C.K. 

9 

N.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  88r 

77.5 

64-5 

C.K. 

5 

N.  N.  W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  426 

80.0 

75-0 

C.K.S. 

8 

N.E. 

7.0 

9  p.m. 

29.  879 

70.  0 

59" 
61.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

9  p.  m. 

29-455 

76.  0 

73-0 
72-5 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

3-0 

Mean. 

29.  925 

67.4 

3.0 

4.5 

Mean. 

29.  472 

75-8 

8.2 

5-2 

July  4. 

Jul 

Y  9. 

Midn't. 

i     29. 870 

66.0 

58.5 

C.K. 

9 

N.N.W. 

6.7 

Midn't. 

29-  474 

74.0 

73-0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29.  848 

64.0 

58-0 

C.K. 

9 

N.W. 

7.0 

1  a.  m. 

29-451 

72-5 

7LO 

C.K.S. 

10 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  845 

61.5 

56.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

10.3 

6  a.  ni. 

29-  478 

72.0 

70.5 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

5-3 

9  a.m. 

29.821 

66.0 

61.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

9-3 

9  a.  ni. 

29-  523 

79.0 

72.5 

C.K.S. 

2 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29.  785 

75- 0 

64.  0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29-  557 

84.0 

74.0 

C.K. 

3 

N.W. 

9-3 

3  P-  m. 

i     29. 753 

71.0 

64.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

3  p.  ni. 

29-  565 

87.0 

74-0 

C.K. 

6 

N.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  748 

64.0 

61.0 

N. 

10 

N. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  587 

84.0 

71.0 

C.K. 

5 

N.W. 

8.3 

9p.m. 

29-  675 

62.0 

60.0 

K. 

10 

S.W. 

3-0 

9  p.  m. 

29.683 

77.0 

68.0 

C.K. 

10 
6.5 

N.W. 

6.0 

Mean. 

29-  793 

66.2 

60.  4 

9-5 

6.6 

Mean. 

29-  540 

78.7 

71.7 

6.4 

I02 
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C.  K. 

S. 

2.0 
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C.K. 

6 

N.W. 

7.0 
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29.803 

61.0 
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C.K. 

10 

S. 

2.3 

6  a.  m. 

29-  854 
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C.K. 

4 

N.  W. 

6.7 
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S.  w. 
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0 

N.W. 

8.7 

9  a.  m. 

29.  769 

68.0 

67.6 

C.  K.  S. 

ID 

S. 

2-3 

Noon. 

29.  863 

69.5 

59-0 
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0 

N.W. 

8-3 

Noon. 

29-751 

73-4 

67-5 

C.  K. 

10 

s. 

6-3 

3  p.m. 

29-  843 

74.0 

63.  0 

C.K. 

I 

N.  W. 

6.7 

3  P-  m. 

29.  688 

75-8 

69.6 

C.  K. 

10 

S.  E. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  839 

74.0 

62.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  661 

74.0 

67-5 

C.  K. 

10 

S.  E. 

8.0 

9  p.m. 

29.  864 

67.0 

59-0 

C.K.S. 

1 

W. 

4.0 

9  p.  ni. 

29.671 

70.0 

67.0 

N. 

10 

S. 

7.0 

Mean. 

29.839 

68.  I 

59-6 

2.4 

6.9 

Mean . 

~9-  743 

68.3 

64-7 

....    i     9. 6 

4-6 

1 

Juw 

r  11. 

July  16. 

Midn't. 

29.881 

60.0 

57-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

3-0 

Midn't. 

29-  653 

68.0 

67.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

4-3 

3  a.m. 

29. 877 

62.  0 

56.5 

C.K. 

9 

N. 

4-7 

3  a-  '"- 

29-  623 

68.5 

67-5 

C.K. 

10 

E. 

I.O 

6  a.  m. 

29.911 

61.0 

56.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.3 

6  a.  m. 

29.613 

69.  0 

68.0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  914 

63.0 

59-0 

C.K. 

10 

N.  E. 

4-3 

9  a.  m. 

29.611 

71-5 

69-5 

C.K. 

10 

S-W. 

4-3 

Noon. 

29.916 

65.0 

61.0 

Rain. 

lO 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.621 

78.0 

73-0 

C.K. 

7 

S.E. 

3-0 

3  p.m. 

29. 913 

66.5 

62.5 

C.K. 

10 

N.E. 

2-7 

3  P-  "1- 

29-  597 

82.5 

75-0 

C.K. 

4 

S.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29.904 

65-5 

62.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  623 

70.0 

69.  0 

C.  K.  S.  N. 

9 

S.W. 

5-3 

9  p.m. 

29-913 

61.0 

60.0 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

9  p.  m. 

29. 665 

69.0 

68.0 

C.K. 

4 

N. 

2-3 

Mean. 

29.904 

63.0 

59-3 

7.2 

4.0 

Mean. 

29.  626 

72.1 

69.6 

8.0 

3-5 
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Midn't. 

29.  922 

59- 0 

58.6 

C.  K. 

3 

S.  W. 
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Midn't. 

29.  681 

68.0 

67.0 

C.K. 
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N.W. 
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29.905 
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Haze. 

W. 
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56.0 
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3 

W. 
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29-  683 

65.0 

64.5 

C.K. 

3 

W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  916 

67.0 

63-5 

C.  K. 

9 

S.  E. 

2.  0 

9  a.  m. 

29.  714 

77-0 
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C.  K. 

2 

N.  W. 

4-7 

Noon. 

29-  893 

72-3 

67.0 

C.  K. 

10 

S. 

4-7 

Noon. 

29.699 

86.0 

76-5 

C.K. 

4 

S.W. 

4-3 

3p.m. 

29. 850 

76.  0 

67.0 

C.  K. 

9 

S.  W. 

7-3 

3  P-  "1- 

29.  687 

89-5 

78.5 

C.K. 

I 

S.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  821 

75-0 

68.0 

C.  K. 
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s.  w. 

6.0 
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87.0 
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C.  K. 

3 

S.W. 

4-7 

9  p.m. 

29.844 
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65.0 

C.  K. 
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s. 

4-3 

9  p.  m. 

29.  672 

79.0 

74.5 

C.K. 
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S.W. 
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3-9 
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77-3 
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72.0 

63.0 

K. 
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N. 
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29.772 

79.0 
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C.K. 
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N.  W. 

6.7 

Mean. 
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6  p.m. 

29.  791 

72.0 

65.0 

C.  K. 

4 
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1-7 

9  a.  m. 

29.831 

82.0 

76.0 

C.K. 

2 

s. 

3-7 

9  a.  ni. 

29.608 

64.5 

63.0 

C.  K.  S. 

9 

W. 

2.0 

J       Noon. 

29.  815 

90.0 

80.0 

C.K. 

2 

S.E. 

4.0 

Noon. 

29.  588 

75.0 

68.0 

C.K. 

7 

N.W. 

3-0 

1      3  P-  "1- 

29-  757 

92-5 

79-5 

C.K. 

2 

S.E. 

6.7 

3  p.  m. 

29.  539 

79.0 

71.0 

C.K. 

7 

W. 

3-7 

!     6  p.  m. 

29.  778 

74-5 

71.0 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29.  535 

77.0 

71.0 

C.K. 

8 

S.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29-  785 

73- 0 

71.0 

C.K. 

8 

N.W. 

5.0 

9  p.m. 

29.  579 

66.8 

65.0 

C.  K. 

8 

S.W. 

4.0 

Mean. 

29.803 

77.8 

72.5 

....         3.5I    .... 

1 

4-9 

Jleau . 

29.  602 

68.6 

65.1 

8.6;     .    .    .•    . 

1 

3-0 

July  21. 

July  26. 

Midn't. 

29-  773 

72.0 

71.0 

C.K. 

8 

n:w. 

2. 0 

Midn't. 

29.  598 

65.0 

62.0 

C.K. 

3 

N. 

5-3 

3  a.m. 

29.  749 

70-5 

69- 5 

C. 

I 

N.W. 

3.3 

3  a.  111. 

29.  634 

62.5 

59-5 

C.K. 

5 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

.29.  772 

71.0 

70.  0 

C.  K.  S. 

I 

W. 

1.3 

6  a.  111. 

29.  662 

62.0 

58.0 

C.K. 

8 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  772 

83.0 

76.  0 

Clear. 

0 

S.W. 

1.3 

9  a.  111. 

29.  693 

72.0 

64.0 

C.K. 

4 

W. 

4-3 

Noon. 

29-  751 

89.5 

77-5 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29.  692 

81.0 

69.0 

C.K. 

4 

S.  E. 

3-0 

3  P-  "I- 

29-  695 

91. 0 

78.0 

C.K. 

3 

S. 

5-7 

3  p.  m. 

29.  659 

84.0 

72.0 

C.K. 

6 

S.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29.667 

90.0 

80.0 

C.K. 

7 

S.W. 

5.0 

6  p.  m. 

29.651 

77.0 

71-5 

C.K. 

8 

S. 

3-0 

9  p.  ni. 

29.  685 

76.5 

70.5 

C.  K. 

7 

w. 

5.0 

9  p.m. 

29.685 

72.5 

68.5 

C.  K.  S. 

4 

S. 

2.3 

Mean. 

29-  733 

80.4 

74.1 

3-4 

3.3 

Mean. 

29-  659 

72.0 

65.6',    ...    . 

5-2 

4.8 

Jdly  22. 

July  27. 

Midn't. 

29.  678 

75- 0 

71.0 

Clear. 

0 

w. 

4.3 

Midn't. 

29.  678 

71-0 

67.0 

K. 

10 

S.W. 

2-7 

3  a.m. 

29. 693 

74.0 

70.5 

C.K. 

8 

w. 

3-3 

3  a.m. 

29.  645 

70.0 

66.5 

K. 

10 

s. 

2-3 

6  a.  m. 

29-  715 

73- 0 

70.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  658 

68.0 

64-5 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-731 

82.0 

72. 0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

.5.0 

9  a.  111. 

29.644 

76.0 

69.0 

C.K. 

8 

S.W. 

4-3 

Noon. 

29-  739 

8.3.  .5 

74-5 

C.K.S. 

9 

W. 

6.0 

Noon. 

29.607 

82.0 

74.0 

C.K. 

4 

s. 

7.0 

3  P-  m- 

29.  685 

83.0 

77.0 

C.  K.  S. 

4 

w. 

,5.7 

3  p.  m. 

29.  502 

84.8 

72.0 

C.K. 

6 

S.W. 

12.0 

6  p.  m. 

29.  688 

83.0 

77-4 

C.  K.  S. 

7 

S.W. 

3.7 

6  p.  m. 

29.  507 

67.0 

6,5.5 

C.K. 

9 

S.E. 

7-3 

9  p.  m. 

29.719 

79.0 

75- 0 

C.K. 

9 

s.w. 

1-7 

9  p.  m. 

29-510 

69-5 

68.0 

C.K. 

9 

S.E. 

4-3 

^, 

Mean. 

29.706 

79.1 

73-4 

5.1 

4-5 

Mean. 

29-  594 

73-5 

68.3 

1 
7-4  i    -   -    -    - 
1 

5-4 

July  23. 

JUL'S 

!■   28. 

Midn't. 

29.  697 

77.0 

74.0        C.K. 

6 

w. 

3.0 

Midn't. 

29.  534 

66.0 

65.0 

C.K. 

7 

N.W. 

4.  7 

3  a.  111. 

29.  692 

73- 0 

71.0  ;       C.K. 

8 

S.W. 

,3.0 

3  a.  m. 

29.  55^ 

65.0 

63.5 

C.K. 

6 

N.W. 

9.0 

6  a.  ni. 

29.719 

73- 0 

71.0  1      C.K. 

8 

w. 

6.0 

6  n.  m. 

29.618 

63.5 

61.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

29-  758 

80.0 

73-5 

C.K. 

10 

N.E. 

7.3 

9  a.  m. 

29.  679 

68.0 

61.5 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

Noon. 

29.  770 

81.0 

75.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.3 

Noon. 

29.  692 

73-5 

64.0 

C.K. 

4 

N.W. 

11-3 

3  p.  m. 

29.  761 

84.0 

75- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

,3-3 

3  p.  m. 

29.  695 

76.0 

65.0 

C.K. 

8 

N.W. 

8.0 

6  p.  111. 

29-  763 

79.0 

73- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

5.0 

6  p.  m. 

29.  699 

74- 0 

71.0 

C.K. 

8 

N.W. 

6.7 

9  p.  m. 

29-  795 

74.0 

67.0 

K. 

10 

N.W. 

6.0 

9  p.  m. 

29.716 

67.0 

62.0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-3 

Mean. 

29-744 

77.6 

72-4 

8.6 

4-7 

Mean. 

29-  649 

69.1 

64.1 

5-1 

7-6 

July  24. 

JUL\ 

'  29. 

Midn't. 

29.  802 

72.0 

64.  0        C.  K. 

10 

N.W. 

5.3 

Midn't. 

29.718 

64.0 

59-8 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  814 

66.0 

64.  0  i        N. 

10 

S.W. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  726 

61. 0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

1 

6  a.m. 

29.  826 

62.0 

61.0 

N. 

10 

S.  W. 

3.0 

6  a.  Ill . 

29.  742 

61.  0 

57.0 

C.  K. 

8 

N.W. 

8.7  ' 

9  a.  m. 

29.  Si  I 

64.6 

62.0 

C.K. 

9 

W. 

3-7 

9  a.  Ill, 

29.  739 

73.0 

64.5 

C.K. 

3 

E. 

4.0 

Noon. 

29-  773 

75- 0 

67.6 

C.K. 

9 

E. 

3-7 

Noon. 

29.  729 

78.0 

66.5 

C.K. 

5 

vS.  W. 

2.  3 

3  p.m. 

29.  749 

7.3- 0 

67.0 

N. 

10 

W. 

2.7 

3  p.  "1. 

29.  694  ; 

80.5 

67.0 

C.K. 

4 

S.W. 

3.7 

6  p.  m. 

29-  725 

65.0 

63.0 

N. 

lO 

N.E. 

3.7 

6  p.  m. 

29.  691 

78.0 

69.  0 

Haze. 

0 

S.  W. 

3.  3 

9  p.m. 

29.  724 

63.0 

62.0 

N. 

10 

N.W. 

2.0 

9  p.m. 

29.683 

70.0 
70.7 

64.  0 

Clear. 

0 

S. 

3-0 

Mean. 

29.778 

67.6 

63.8 

9.8       .    .    .    .    1 

3-6 

Mean. 

29-  715 

63-2 

i 

2-5 

4-9 

I04 
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JUI,Y   30. 

V 

August  4. 

>> 

i 

>, 

u 

a 

V 

•V 

Wine 

. 

S 

<u 

T3 

Wine 

M  .- 

J3  .• 

s 

•0  ,•    i 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
meter 

ulbT 
meter 

Clouds. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
meter 

^1    1    Cloud.s. 

_0 

C 

>> 

i> 

«  2 

W  0 

0 

Direc- 

8 

1 

P5  0 

«  0 

0 

Direc- 

0          1 

S' 

tjb 
^ 

1 

tion. 

>.6 

Q 

■^  a 
1 

(2 

tion. 

Velo 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

1 
ra.     ! 

Midn't. 

29-  657 

66.0 

63.  0 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

Midn't. 

29.609 

69.0 

65.  0  j        N. 

10 

S. 

7-3 : 

3  a.m. 

29.  613 

63-5 

62.0 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  581 

67-5  , 

64.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

4-7 : 

6  a.  m. 

29-  569 

63.0 

61.5 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  575 

67-5 

65-5 

C.  K.  S. 

8 

w. 

3-3 

9  a.m. 

29-  533 

70.0 

61.2 

C.K. 

10 

S. 

4-7 

9  a.  m. 

29-  599 

73- 0 

70.  0 

C.K. 

8 

s.  w. 

2-3 

Noon. 

29.  520 

76. 2 

69.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

6.0 

Noon. 

29.  592 

84.0 

74-0 

C.  K. 

3 

s.  w. 

6-3 

3  p.m. 

29. 482 

78.0 

72.5 

C.  K.S. 

7 

N.  W. 

6.3 

3  p.m. 

29-  547 

8r.5 

73-5 

C.K. 

7 

s. 

4-3 

6  p.  m. 

29. 479 

79.0 

71.0 

C.K. 

4 

W. 

5-0 

6  p.  m. 

29-  547 

81.0 

74-5 

C.  K.  S. 

6 

vS.  E. 

4-3 

9  p.m. 

29-  578 

69.0 

60.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

5-3 

9  p.m. 

29-  594 

69.0 

68.0 

C.  K.  S. 

8 

N. 

4-7 

Mean. 

29-  554 

70.  6 

65.0 

4-5 

4-7 

Mean. 

29.  580 

74-1 

69-3 

7-4 

4-6 

JUI,Y   31. 

August  5. 

Midn't. 

29. 640 

63.0 

56.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Midn't. 

29.609 

67.0 

6,5-5 

C.  K. 

2 

N. 

3.0 

3  a.m. 

29.651 

57-5 

52-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6-3 

3  a.m. 

29.  617 

64-5 

63-5 

C. 

I 

N.  W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.673 

55-0 

52.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

4.3 

6  a.  m. 

29. 656 

65.0 

63.  5 

C. 

I 

N.W. 

2.  0 

9  a.  m. 

29.714 

64-5 

57- 0 

C. 

I 

N.W. 

4-7 

9  a.  ni. 

29. 698 

76.0 

70.  0 

C.K. 

I 

N. 

2-3 

Noon. 

29.686 

69-5 

59-0 

C.K. 

5 

S.W. 

6.0 

Noon. 

29.699 

83.0 

71.0 

C.K. 

3 

S. 

2-7 

3  p.m. 

29.  638 

74.5 

62. 0 

C.K. 

4 

N.W. 

7.0 

3  P-  "1- 

29.  665 

86.5 

76.  0 

C.K.S. 

6 

S. 

3-7 

6  p.  m. 

29. 647 

72. 0 

61.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

7-3 

6  p.  ni. 

29-  655 

83.0 

70.  0 

C.K. 

5 

S.E. 

3-3 

9  p.m. 

29-744 

64.0 

55- 0 

Clear. 

0 

N. 

6.3 

9  p.  m. 

29-  6S5 

76.5 

68.0 

C.  K.  S. 

7 

S. 

4.0 

Mean. 

29. 674 

65.0 

56.8 

1.6 

6.0 

Mean. 

29.  660 

75-2 

68.4 

3.2 

3-2 

August  1. 

August  6. 

Midn't. 

29.  741 

58.0 

53-0 

Clear. 

0 

W. 

4-3 

Midn't. 

29. 688 

71.0 

66.  ,s 

N. 

10 

S. 

4.0 

3  a.m. 

29.  689 

56.0 

52.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29.  684 

70.0 

69.0 

C.K.S. 

9 

E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  697 

56-6 

52.0 

Clear. 

0 

w. 

4.0 

6  a.  in. 

29.  691 

70.  0 

69-5 

C.K. 

8 

E. 

3-0 

9  a.m. 

29.  740 

68.5 

59-5 

C.  K. 

2 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29.718 

75-8 

73- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-3 

Noon. 

29.  725 

73-5 

62.0 

C.K. 

4 

S.W. 

5-0 

Noon. 

29.  686 

84.0 

75-5 

C.K. 

2 

S. 

7.0 

3  p.m. 

29.682 

76.0 

63.5 

C.K. 

6 

N.W. 

4-7 

3  P-  111- 

29.  612 

87.0 

76.0 

C.K. 

2 

S.E. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  699 

74.0 

66.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  568 

82.0 

72.0 

C.  K.  S. 

5 

S. 

II. 7 

9  p.m. 

29-  759 

69.0 

60.0 

C.K. 

10 

N. 

■ 

4.0 

9  p.  m. 

29.605 

75-2 
76-9 

73- 0 

C.K.  S. 

8 

S. 

8.0 

Mean. 

29.  716 

66.4 

58.5 

.... 

3-8 

4-1 

Mean. 

29.  656 

71-8 

6.8 

6.2 

August  2. 

August  7. 

Midn't. 

29.  752 

64-5 

62.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29-  578 

75-0 

72.5 

C.K. 

10 

S. 

5-3 

3  a.m. 

29-744 

59-5 

.56. 5 

Clear. 

0 

N.W. 

2-3 

3  a.  in. 

29-  542 

73-0 

72.0 

C.K. 

10 

S. 

2-7 

6  a.  m. 

29-  759 

57-0 

54-5 

Haze. 

N.W. 

3-0 

6  a.  ni. 

29-  558 

71. 0 

70. 0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  768 

68.0 

59-8 

C.K. 

I 

N.W. 

4-7 

9  a.  in. 

29-  593 

80.0 

75- 0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

4-3 

Noon. 

29.  747 

75-4 

64. 0  i      C.  K. 

4 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29-  593 

85.0 

75-0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

4.0 

3  p.m. 

29.719 

77.0 

65.0 

C.K. 

7 

s.  w. 

5-3 

3  P-  '"■ 

29-  578 

88.0 

75-0 

C.K. 

2 

S.  W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.717 

77-5 

66.5 

C.K. 

3 

s. 

3-0 

6  p.  m. 

29-  597 

82.0 

76.  0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29-  733 

68.0 

61.5 

C.K. 

3 

s. 

3-7 

9  p.m. 

29-  653 

76.0 

70. 0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

2-3 

Mean. 

29.  742 

68.4 

61.2 

3-9 

3-7 

Mean. 

29.586 

78.8 

73-2 

4-8 

3-7 

August  3. 

August  8. 

Midn't. 

29-  743 

65.0 

61.0       C.K. 

3 

s. 

4-3 

Midn't. 

29.  691 

74-5 

68.0 

C.K. 

7 

W. 

3-0 

3  a.m. 

29.  727 

64.0 

60.  0  1      C.  K. 

2 

S.E. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  688 

70-5 

67.0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  737 

64.0 

61.  0 

C.K. 

2 

s. 

3-7 

6  a.  in. 

29-  713 

70.0 

67.  0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  726 

74.0 

68.0 

C.K. 

I 

S. 

5-7 

9  a.  in. 

29.  749 

80.0 

71.0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-3 

Noon. 

29.  704 

81.0 

68.  0 

C.K. 

2 

s.  w. 

8.7 

Noon. 

29-  750 

85.0 

73-0 

C.K. 

I 

S. 

3-7 

3  p.m. 

29. 636 

82.0 

66.5 

C.  K. 

8 

s. 

11-3 

3  P-  "1- 

29.  730 

87.5 

72.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-7 

6  p.m. 

29.580 

79.0 

68.0 

C.K. 

8 

s. 

9.0 

6  p.  in. 

29-  732 

86.0 

75-5 

C.K. 

3 

S.W. 

1-3 

9  p.m. 

29.619 

72-5 

64.0 

C.  K. 

10 

s. 

8.7 

9  p.  m. 

29-  757 

79.0 

70.0 
70.4 

C.K. 

6 

S.W. 

3-" 

Mean. 

29.  684 

72.7 

64.6 

4-5 

6.9 

Mean. 

29.  726 

79-1 

3-4 

2.8 
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August  9. 

August  14. 

Meaii 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
lometer. 

:      li 

3  a 
«  0 

Clouds. 

u 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

u 

<ii 

a  Si 
pq  0 

u 

m  0 

Clouds. 

1 

D 
0 

Wind. 

\     Direc- 

'5 

Direc- 

CI 

r 

t: 

tion. 

> 

Q 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  762 

73- 0 

69.0 

C.  K.  S. 

6 

S.  W. 

2.7 

Midn't. 

29.  689 

74.0 

69.  0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

6-7 

3  a.  m. 

29.  772 

72.0 

70.0 

C.  K. 

I 

S.  w. 

3-7- 

3  a.  ni. 

i      29.  701 

72.0 

67.  0 

C.K.S. 

7 

N.E. 

4-7 

6  a.  m. 

29.800 

70.  0 

69.0 

C.  K. 

2 

s.  w. 

1-7 

6  a.  m. 

,      29.  727 

71.0 

67.  0 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  822 

81.0 

76.0 

C.  K. 

5 

N.  W. 

J- 3 

9  a.  m. 

29-  736 

75- 0 

67.  0 

C.K. 

7 

E. 

5-0 

Noon. 

29.  794 

89.2 

76.0 

C.K. 

2 

W. 

2.7 

Noon. 

29.  727 

82.0 

68.0 

C.  K.  S. 

2 

E. 

4-3 

3  p.m. 

29.  749 

92.0 

75- 0 

C.K. 

2 

N.  W. 

5-3 

3  p.m. 

29.  701 

87.0 

71.0 

C.K. 

7 

E. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  727 

90.0 

77-5 

C.K.S. 

2 

N.  W. 

2.3 

6  p.  m. 

29.  689 

83-0 

72.0 

C.K. 

5 

E. 

3-3 

9  P-  "1- 

29.  737 

81.0 

75.0 

C.K. 

2 

S.E. 

3-0 

9  p.m. 

29.  727 

76.0 

69.0 

C.  K.  S. 

7 

E. 

3-3 

j      Mean. 

29.  770 

8i.o 

73-4 

....    1     2.8 

2.8 

Mean. 

29.  712 

77-5 

68.8 

6.5 

4.6 

August  10. 

August  15. 

Midn't. 

29.  725 

76.  0 

73- 0 

Clear. 

0 

S. 

3-7 

Midn't. 

29-  730 

74.0 

70.0 

C.K.S. 

6 

S. 

2.0 

1      3  a.  m. 

29.  723 

73-0 

70. 0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  727 

70.0 

69.0 

C.  K.  S. 

5 

s.  w. 

2-7 

6  a.  m. 

29-715 

70.  0 

68. 0  i     Clear. 

0 

W. 

2-3 

6  a.  m. 

29-  749 

71.0 

69.0 

C.  K.  S. 

5 

S.W. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  730 

82.0 

74. 0  1     Clear. 

0 

W. 

1-7 

9  a.  m. 

29-  677 

80.0 

74-5 

C.  K. 

9 

S.W. 

1-3 

Noon. 

29.  712 

90.0 

77.0  j     Clear. 

0 

N.  W. 

3-3 

Noon. 

29-  758 

86.5 

76-5 

C.K. 

6 

S.W. 

4.0 

3  P-  m- 

29.  627 

94.0 

73-0 

C.K. 

I 

S.W. 

3-3 

3  P-  m- 

29.  729 

86.5 

76.  0  I     C.  K. 

9 

S. 

4-7 

6  p.  m. 

29-  591 

91.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

6  p.  m. 

29-  754 

82.0 

75-5 

C.K. 

9 

S.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.  630 

82.5 

77.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2-7 

9  P-  m- 

29. 777 

74.0 

71.0 

C.K. 

3 

S.  E. 

3-0 

Mean. 

29.  682 

82.3 

73-1 

0.4 

2.9 

Mean. 

29-  738 

78.0 

72-7 

6.5 

2.9 

* 

Aug  U.ST  ii. 

August  16. 

Midn't. 

29.  627 

79.0 

73- 0 

Clear. 

0 

W. 

2.7 

Midn't. 

29.  774 

72.0 

70.  0 

Clear. 

0 

W. 

.3 

3  a.m. 

29.  610 

74-5 

69.  0 

Clear 

0 

N.W. 

1-7 

3  a.m. 

29.  761 

71.0 

70.  0 

Clear. 

0 

s.  w. 

I-  3 

6  a.  m. 

29.  622 

76.5 

70.5 

C.K. 

2 

N.  W. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  787 

70.  6 

69.0 

C.  K.  S. 

2 

w. 

0.  7 

9  a.  m. 

29.617 

84.0 

75- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  785 

81.0 

75-0 

C.  K.  S. 

3 

E. 

I-  3 

Noon. 

29-  594 

92.  0 

79.0 

Clear. 

0 

W. 

2.3 

Noon. 

29.  784 

88.0 

77.0 

C.  K.  S. 

5 

s. 

3-7 

,     3  P-  "1. 

29.512 

92. 0 

78.6 

C.K. 

6 

S.W. 

4-3 

3  p.  ni. 

29.701 

91-5 

78.0 

C.  K.  S. 

7 

s. 

5-0 

!      6  p.  m. 

29.  476 

90.0 

78.0 

C.  K. 

5 

S.W. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  701 

79-2 

71-5 

C.K.S. 

4 

s. 

8.0 

9  P-  ni. 

29.  492 

80.5 

74.0 

C.K. 

7 

N. 

3-3 

9  p.  m. 

29- 731 

75-0 

70.0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-0 

Mean. 

29-  569 

83.6 

74.6 

2-5 

3-6 

Mean . 

29-  753 

78.7 

72.6 

2.6 

3-0 

August  12. 

August  17. 

1 
Midn't. 

29.  492 

76.0 

73-0 

C.K. 

6 

N.W. 

1-7 

Midn't. 

29-  719 

72.0 

70. 0 

Clear. 

0 

S.  W. 

3-3 

j      .S  a.  ni- 

29.  496 

74- 0 

71.0 

C.K. 

4 

N.W. 

1-7 

3  a- 111- 

29.  698 

71-5 

69-5 

C.  K.  S. 

2 

s. 

3-0 

6  a.  ni. 

29.516 

74- 0 

72.0 

C.K. 

2 

N.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  691 

71.0 

69.8 

C.  K.  S. 

10 

s. 

4.0 

1      9  a.  m. 

29-  564 

82.0 

74.0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  673 

73- 0 

70.  0 

C.K. 

10 

s. 

4-3 

Noon. 

29-  569 

85.0 

74.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

4.0 

Noon. 

29.631 

77-0 

72.0 

C.  K. 

10 

S.  E. 

5-3 

3  p.  m. 

29.  522 

88.0 

75- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

4-0 

3  P- 111- 

29-  563 

78.0 

73-8 

C.K. 

9 

S.  W. 

7.0 

6  p.  m. 

29-  505 

85.6 

76.0 

C.K. 

8 

vS.W. 

5-7 

6  p.  ni. 

29-531 

73-0 

72.0 

N. 

10 

E. 

3-7 

9  P-  "'■  1 

29-  525 

78.8 

73- 0 

C.K. 

2 

W. 

4-7 

9  p.  m. 

29.  509 

72.0 

71.0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

1-7 
4.0 

Mean. 

29-  524 

80.4 

73-5 

4.6 

1 
•    -    .    .         3-2 

Mean . 

29.  627 

73-4 

71.0 

7.6 

August  13. 

August  18. 

1 
Midn't.  1 

29- 559 

75-0 

72.0        O.K. 

9 

W. 

3-3 

[ 
Midn't. 

29-  476 

72.0 

70. 0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

1-7 

3  a.  m. 

29-558  1 

71-5  ' 

69.0  !    C.K.S. 

3 

N.W. 

2-7 

3  a.  m. ! 

29.  468 

71.0 

70.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

1-3 

6  a.m. 

29.  569 

73- 0  ; 

69.  0      C.  K.  S. 

2 

N. 

3-3 

6  a.  m.  ' 

29.  480 

71.  0 

70.0 

C  K. 

9 

N.W. 

2.  0 

9  a.m. 

29 . 630 

82.5  i 

71.0  , 

C.K.S.    ! 

2 

N. 

J-7 

9  a.  m.  ; 

29. 520 

77-0 

71.5 

C.K. 

N.W. 

5-0 

Noon. 

29-  635 

87.0  : 

72-5  i 

C.K.      ' 

2 

N. 

'-7 

Noon. 

29-  532 

84.0 

72.0 

C.K. 

N.W. 

9-3 

3  P-  "1.  : 

29 -593 

89.0  [ 

74.0 

C.  K. 

3 

E. 

2-3 

3  p.m. 

29.510 

88.0 

71.0  1 

C.  K. 

N.W.     i 

7.0 

6  p.  m. 

29.  600 

84.0 

72.0 

C.K. 

J 

N.E. 

2-7 

6  p.  m .  i 

29-  489 

84.0 

75.0! 

C.K. 

N.W. 

3-  3 

9  P-  '"• 

29. 681 

78.0 

70.5 

C.K. 

2 

N.E. 

2.0 

9  P-  in- 

29-  537 

77.0 

68.0  j 

C.K. 

S.W. 

1-3 

Mean . 

29.603 

80.0  1 

1 

71.2 

3-2 

2.5 

Mean  .  i 

29.  502 

78.1 

70.9  j 

4.1       .... 

1 

3-9 

io6 
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August  19. 

August  24.                                              1 

w 

il 
.a  .- 

(U 
J3  .• 

Wind.   , 

•=5  l: 

L 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
metei 

ulbT 
nietei 

Clouds. 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 

{-1  fe 

3  e 

UlbT 
meter 

Clouds. 

0 

0 

c 

£, 

ra  0 

w  0 

Direc- 

0 

m  0 

m  0 

0 

Direc- 

1 

tion. 

> 

0 

0 

0 

tion. 

0 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

in. 

Midn't. 

29-  504 

72.0 

68.5 

Clear. 

0 

S. 

1-3 

Midn't. 

29.774 

74- 0 

71.0 

C.  K. 

6 

S. 

3-7 

3  a- 111. 

29-  485 

70.  0 

67.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  743 

72.  0 

69. 0 

C.  K. 

3 

S. 

3.0 

6  a.  m. 

29-  504 

67.  0 

64.0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

2.7 

6  a.  m . 

29.  723 

69.0 

67. 0 

C.  K. 

3 

s. 

2.7 

9  a.m. 

29.561 

76.0 

68.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

29.721 

83.0 

74.0 

C.  K. 

I 

s.  w. 

3-'^ 

Noon. 

29.  604 

81.0 

65.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

10. 0 

Noon. 

29.  645 

92. 0 

75- 0 

C.  K. 

3 

s.w. 

4-7 

3  P-  HI. 

29.610 

82.0 

64.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

3  P-  111. 

29.  556 

94-5 

76.0 

C.  K. 

4 

s.  w. 

7.3 

6  p.  m. 

29.  656 

77.0 

63.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

b.7 

6  p.  m. 

29.500 

90.0 

74- 0 

C.  K.  S. 

2 

s.w. 

8.3 

9  p.  m. 

29.694 

70.0 

59- 0 
64.8 

Clear. 

0 

N. 

4-7 

9  p.  m. 

29.  573 

82.0 

71.5 

72.2 

C.  K. 

10 

N.W. 

5-3 

4.8 

Mean. 

29-  577 

74-4 

1.8 

6.1 

Mean. 

29.  654 

82.1 

4.0 

August  20. 

August  25. 

Midn't. 

29.  729 

67.  0 

57- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

Midn't. 

29. 643 

74.0 

67.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

8.3 

3  a.m. 

29. 762 

59- 0 

54- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  694 

68.5 

6^.0 

C.  K.  S. 

3 

N.  W. 

6.7 

6  a.  m. 

29-  759 

56.0 

53- 0 

C.  K. 

2 

S.  E. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  763 

65.8 

62. 0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

3.0 

9  a.  m. 

29.780 

73- 0 

62.0 

C.  K. 

2 

S.  W. 

2.7 

9  a.  ni. 

29.806 

75- 0 

65.0 

C.  K.  S. 

4 

N.  W. 

9.0 

Noon. 

29-  759 

80.0 

64.0 

C.  K. 

7 

S. 

6.3 

Noon. 

29.802 

82.0 

67.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

7.3 

3  p.m. 

29-  705 

79- 0 

65.0 

C.  K. 

10 

s.  w. 

6.7 

3  P-  ni. 

29.  769 

86.5 

67.0 

C.  K. 

4 

N. 

3-7 

6  p.m. 

29. 701 

73- 0 

66.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

4.7 

6  p.  m. 

29. 756 

83.0 

69.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

2.7 

9  p.m. 

29-  733 

70-5 

64.  0 
60.6 

C.  K. 

10 

S.W. 

5.7 

9  p.m. 

29.  792 

73.0 

62. 0 

Clear. 

0 

S. 

3.0 
5.5 

Mean. 

29.  741 

69.7 

5.0 

4.8 

Mean. 

29.  753 

76.0 

65.2 

3-1 

August  21. 

August  26. 

• 

Midn't. 

29-  738 

67.0 

65.0 

C.  K. 

8 

N.W. 

3.7 

Midn't. 

29.  807 

69.0 

64.5 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

3  a.m. 

29-  745 

65.0 

61.  0 

C.  K. 

4 

N.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.798 

6.5.5 

62.0 

Clear. 

0 

s.w. 

2.3 

6  a.  m. 

29-  753 

60.  0 

57- 0 

C.  K. 

3 

N.W. 

5-7 

6  a.  m , 

29.  841 

63.  0 

60.  0 

C.K.S. 

7 

s.w. 

1.3  ! 

9  a.m. 

29.  817 

69.0 

61.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  845 

75.0 

67.8 

C.  K.  S. 

7 

w. 

2.3 

Noon. 

29.809 

75- 0 

64.0 

C.  K. 

9 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.822 

84.0 

69.8 

C.K.S. 

7 

S.E. 

3.7 

3  P-  111- 

29.  779 

77.0 

66.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

5-0 

3  p.  "I. 

29.  770 

88.2 

70.0 

C.  K. 

6 

s. 

7.7 

6  p.  m. 

29.  763 

75- 0 

67.  0 

C.  K. 

9 

s. 

6.7 

6  p.  ni. 

29.  749 

83.0 

69.0 

C.  K. 

6 

s. 

8.7 

9  p.  m. 

29.  829 

68.0 

62.  0 

C.  K. 

7 

s.w. 

7.0 

9  p.  m. 

29.  768 

70.5 

67.0 

C.  K. 

5 

S.E. 

5.7 

Mean. 

29.  779 

695 

62.  9 

7-4 

5.6 

Mean. 

29.  800 

74.8 

«6.3 

4.8 

4.3 

August  22. 

August  27. 

Midn't. 

29.  750 

66.0 

60.6 

C.  K. 

2 

S.W. 

2-3 

Midn't. 

29.  779 

73- 1> 

63.0 

C.  K. 

8 

S.E. 

5-7 

3  a.m. 

29.  «99 

62.0 

.5,5.0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  749 

71.5 

65.0 

O.K. 

8 

S.E. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  975 

57- 0 

52.0 

C.K.S. 

2 

N.  E. 

5.3 

6  a.m. 

29.  754 

70.0 

68.0 

C.  K. 

9 

S.E. 

5.7 

9  a.  m. 

30.000 

66.0 

56.5 

Clear. 

0 

N.E. 

3.7 

9  a.  m. 

29-  737 

71.0 

69.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

3-3 

Noon. 

29.  987 

74.0 

63.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3.7 

Noon. 

29.  728 

72.3 

71.0 

C.  K. 

10 

■     S. 

3.0 

3  P-  HI- 

29.  842 

79.0 

67.0 

C.  K. 

I 

S.E. 

4-7 

3  p.  ni. 

29.  675 

81.0 

76.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

3.3 

6  p.  ni. 

29.890 

76.5 

68.0 

C.  K. 

I 

S.  E. 

4.7 

6  p.  m. 

29.  660 

79.2 

74.0 

C.  K. 

7 

S.  E. 

5.7 

9  p.m. 

29-  945 

71.0 
68.9 

66.0 

C. 

1 

S. 

4.3 

9  p.  m. 

29.  707 

75.0 

73.0 

C.  K. 

4 

S. 

I.O 

Mean. 

29.911 

61.  0 

0.9 

.... 

4.4 

Mean. 

29.  724 

74.1 

69.9 

8.1 

4-1 

August  23. 

August  28. 

Midn't. 

29-  943 

68.0 

66.5 

Clear. 

0 

S. 

4-7 

Midn't. 

29. 684 

73.0 

72. 0 

C.  K. 

I 

N.E. 

2.  0 

3  a-  "1- 

29.917 

66.0 

64.0 

C. 

I 

s. 

3-0 

3  a.  m. 

29.671 

71.0 

70. 0 

Fog. 

0 

N.W. 

3.0  1 

6  a.  m. 

29-  931 

64.5 

6.3.5 

C.K.S. 

2 

s. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  697 

69.0 

68.8 

Fog. 

2 

N.W. 

,•5.3 

9  a.  m. 

29.924 

76.0 

71.0 

C.  K.  S. 

3 

s.  w. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  717 

82.0 

74-5 

Fog. 

I 

N.  W. 

6.7 

Noon. 

29.878 

84.0 

74.0 

C.  K. 

5 

s.w. 

6.0 

Noon. 

29.  688 

90.0 

77.0 

C.  K. 

8 

N. 

3.7 

3  p.m. 

29.804 

8.S.9 

74.0 

C.  K. 

4 

s. 

6.3 

3  p.  I". 

29.  634 

92.5 

78.0 

C.  K. 

3 

S.W. 

3.3 

6  p.  m. 

29.  771 

85.0 

73.0 

C.  K. 

2 

s. 

9.3 

6  p.  m. 

29.603 

88.0 

76.0 

C.  K. 

2 

s. 

3.7 

9  p.m. 

29.780 

77.0 

72.0 

O.K. 

5 

s. 

5.7 

9  p.  m. 

29.  641 

80.0 

75- 0 

C.  K. 

3 

s. 

3.7 

Mean. 

29.868 

75.8 

69.8 

2.8 

5.1 

Mean. 

29.667 

80.7 

73-9 

.... 

2.5 

3.7 
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August  29. 

BulbTher- 
ometer. 

September  3. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbTher- 
lometer. 

U 

•3  s 

P5  0 

Clouds. 

3 

_o 
U 
c 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

It 

3  5 
P5  0 

Clouds. 

0 

Wind. 

Direc- 

0 

Direc- 

0 

0 

tion. 

> 

u 

Q 

■6 

tion. 

in. 

0 

0 

ni. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  637 

76.5 

73- 0 

C. 

I 

S. 

3-0 

Midn't. 

29-  743 

62.0 

58.0 

Clear. 

0 

S. 

3-0 

3  a.m. 

29.619 

74.0 

71-5 

Clear. 

0 

S. 

2-3 

3  a.m. 

29.  731 

60.  0 

57- 0 

Clear. 

0 

S. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  635 

72.0 

69.5 

C.  K.  S. 

6 

s.w. 

2.0 

6  a.  m . 

29.771 

59- 0 

56.  0 

Clear. 

0 

S. 

2.7 

9  a.  m. 

29. 647 

85.0 

67.2 

C.K. 

3 

s.  w. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  784 

72.0 

64.  0 

C.K. 

I 

s. 

5-0 

Noon. 

29. 623 

90.5 

76.5 

C.  K.  S. 

6 

w. 

a- 3 

Noon. 

29.  764 

80.0 

67.  0 

C.K. 

I 

S.E. 

6.7 

3  P-  "'• 

29. 569 

82.0 

76.0 

C.K. 

7 

N.  E. 

6.0 

3  P-  111- 

29,  729 

80.5 

66.5 

C.K. 

2 

S.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  594 

79.0 

75-5 

C.K. 

9 

N.E. 

50 

6  p.  m. 

29.  724 

75- 0 

65.0 

C.  K.  S. 

4 

S. 

2.7 

9  p.m. 

29.  659 

77.0 

74.5 

C.K. 

9 

S.W. 

2.0 

9  p.  m. 

29-  757 

68.5 
69.6 

62.0 

C.K. 

I 

S. 

1-3 

Mean. 

29.  623 

79-5 

73- 0 

5-1 

3-4 

Mean . 

29. 750 

61.  9 

1. 1 

3-4 

August  30. 

September  4. 

Midn't. 

29.  660 

74- 0 

70.  0 

C.K. 

6 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29-  765 

64-5 

57.0  1     i^lear. 

0 

S. 

0-3 

3  a.  m. 

29.  704 

71.5 

68.5 

C.K. 

3 

N.W. 

5-0 

3  a.  ni. 

29.  754 

62.0 

60. 0  1     Clear. 

0 

S. 

1. 0 

6  a.  ni. 

29.  749 

71.0 

68.0 

C.K. 

7 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  765 

58.5 

57-  0  1      C.  S. 

I 

S.E. 

1. 0 

9  a.  m. 

29.  787 

78.0 

71-3 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  779 

74-5 

68.  0  1      C.  K. 

3 

s. 

1-3 

Noon. 

29.  772 

82.0 

74.0 

C.K. 

9 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.  767 

81.0 

69.  0  '      C.  K. 

4 

s.  w. 

0.7 

3  p.  m. 

29.  727 

85.0 

75.0 

C.  K.  S. 

5 

N.E. 

3-7 

3  P-  ni- 

29.  708 

82.3 

68.0 

C.K. 

3 

s. 

2.7 

6  p.  m. 

29-  735 

78.6 

72.6 

C.  K. 

10 

N.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  699 

78.0 

66.0 

C.K. 

4 

S.  S.  E. 

3-0 

9p.m. 

29-  773 

75-2 

72.2 

C.K. 

9 

E. 

4.0 

9  p.m. 

29.  738 

71.0 

65.5 

C.K. 

2 

S.E. 

1-3 

Mean. 

29-  738 

76.9 

71.4 

6.5 

4.3 

Mean. 

29.  747 

71-5 

63.8 

2. 1 

1.4 

August  3 1 . 

September  5. 

Midn't. 

29.790 

72.0 

70.0 

C.K. 

10 

S. 

6.3 

Midn't. 

29.  749 

67.0 

64-5 

Clear. 

0 

S.E. 

1-3 

3  a.  m. 

29-  737 

71.0 

70.0 

N. 

10 

S.E. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  745 

65.0 

64.0 

C.K. 

5 

N.W. 

1. 0 

6  a.  ni. 

29-  734 

70.3 

69-5 

C.K. 

9 

S. 

2.0 

6  a.  m. 

29. 789 

6,S.  5 

65.0 

Fog. 

10 

N. 

2-3 

9  a.  m. 

29-  737 

75- 0 

72.5 

C.K. 

9 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29.808 

74.0 

695 

C.K. 

7 

S.  E. 

3-3 

Noon. 

29.  709 

81.0 

75-5 

C.K. 

5 

S.W. 

6.7 

Noon. 

29.  789 

82.0 

71.0 

C.K. 

4 

S.E. 

4-3 

3  p.  m. 

29.  629 

86.0 

78.0 

C.K. 

5 

S.W. 

6.7 

3  p.  m. 

29.  752 

83.0 

69.0 

C.  K. 

I 

S.E. 

4-7 

5  p.  m. 

29.  615 

S3.0 

75- 0 

C.K.S. 

9 

W. 

7.0 

6  p.  ni. 

29-  745 

79- 0 

69.  0 

Clear. 

0 

N.E, 

4-3 

9  p.  ni. 

29.  669 

73- 0 

70.0 

C.K. 

I 

S.W. 

6.7 

9  p.m. 

29.  770 

74.0 

66.0 

C.K. 

7 

N. 

3-0 

Mean . 

29.  702 

76.4 

72.6 

7.2 

5-5 

Mean. 

29.  768 

73-7 

67.2 

4.2 

3-0 

September  i. 

September  6. 

Midn't. 

29.  705 

74- 0 

! 
68. 0  1    C.  K.  S. 

10 

N.W. 

7.3 

Midn't. 

29-  755 

72.0 

67.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

3  a.  m. 

29-  735 

70.  0 

65.  0  ;      C.  K. 

9 

N.W. 

2.7 

3  a.m. 

29-  731 

70.0 

68.0 

C.K. 

10 

N. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  843 

63.0 

57-5  1    C.K.S. 

9 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  733 

69.0 

68.0 

Rain. 

10 

N.W. 

4-7 

9  a.  ni. 

29.  856 

65.0 

56.  01    C.  K.  S. 

5 

N.E. 

5-7 

9  a.m. 

29.  750 

69.0 

68.0 

N. 

10 

N. 

5-0 

Noon. 

29.  850 

69.  0 

58.5'      C.K. 

2 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29-  751 

71.0 

70.  0 

N. 

10 

N.W. 

3-7 

3  p.  in. 

29.  807 

70.0 

59.  0  :      C.  K. 

7 

N.W. 

4.7 

3  p.  m. 

29-  739 

73-5 

71-5 

C.K. 

7 

N.W. 

4.7 

6  p.  m. 

29.  761 

67.5 

60.5  i      C.K. 

6 

N.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  738 

70.  0 

68.3 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-7 

9  p.  m. 

29.  798 

5o.  0 

56.5 

C.K. 

8 

N.E. 

1-7 

9  p.  m. 

29.  786 

.69.  0 

68.0 
68.6 

Mist. 

10 

N.W. 

30 

Mean. 

29.  794 

67.3 

60.1 

7.0 

4-5 

Mean. 

29.  748 

70.  5 

9-5 

4.2 

September  2. 

September  7. 

Midn't. 

29.  794 

58.0 

55- 0 

C.K. 

3 

W. 

1-3 

Midn't. 

29.  783 

67.5 

66.5  i      Mist. 

lO 

N.E. 

4-3 

3  a.  ni. 

29- 793 

56.0 

53-5 

C.K. 

3 

N.W. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  769 

65.5 

64. 5           K. 

10 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  799 

53- 0 

51.0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  795 

64.5 

63.5 

C.K. 

10 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  807 

68.5 

61.0 

C.K. 

I 

N. 

1-7 

9  a.  m. 

29.805 

71.0 

67.0 

C.K. 

5 

N.W. 

4-3 

Noon. 

29-  785 

75-5 

61.5 

C.K. 

I 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29.  779 

80.0 

72.5 

C.  K. 

5 

N. 

3-0 

3  p.  m. 

29-  739 

78.0 

63.0 

C.K. 

I 

N.E. 

4.3 

3  p.  m. 

29-  735 

8,3.5 

74.5 

C.K. 

3 

S. 

3-0 

6  p.  m. 

29.711 

74.0 

62.5 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29-  735 

78.5 

74.0 

C.K. 

6 

E. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  729 

65.  0 

59.0 
58.3 

Clear. 

0 

S.E. 

2.7 

9  p.  m. ; 

29.  762 

7I.5 

69.  0 

C.K. 

9 

E. 

4.0 

Mean. 

29.  770 

66.0 

.... 

1.4 

3-0 

Mean. 

29.  770 

72.7 

68.9 

7.2 

4.0 

io8 
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September  8. 

September  13. 

J2     ■ 

>. 

1 

Wind. 

J3     • 

3 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
onieter 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 
u 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Clouds. 

0 

Direc- 

0 

Direc- 

s' 

r 

1 

tion. 

0 

I 

f 

■E 

<2 

tion. 

"3 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

' 

m. 

Midn't. 

29.  801 

71.0 

69.0 

C.K. 

10 

N.E. 

1-3 

Midn't. 

29-531 

77-2 

71.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

3.0 

3  a.m. 

29.  787 

68.0 

67.0 

Clear. 

0 

S. 

0.7 

3  a.m. 

29.  528 

76-5 

69.0 

C.  K.  S. 

6 

W. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  834 

67.5 

67.0 

C.K. 

8 

N.W. 

2-3 

6  a.  m. 

29-  567 

75-5 

68.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  875 

75- 0 

72.0 

C.K. 

8 

N.E. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  600 

81.0 

71.0 

C.K. 

I 

N. 

4-3 

Noon. 

29. 877 

77.0 

72.2 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29-  635 

80.5 

70.5 

C.  K. 

8 

N. 

9.0 

3  p.m. 

29-  853 

80.0 

7,^8 

C.K. 

9 

N.E. 

3-3 

3  p.m. 

29-  663 

75-0 

65.0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

8.7 

6  p.m. 

29-  857 

75- 0 

72. 0 

C.K. 

8 

N.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  694 

71.0 

62.0 

C.  K. 

7 

N.E. 

5-7 

9  p.m. 

29. 883 

72.0 

69.  0 

70.  2 

C.K. 

10 

N.E. 

1-7 

9p.  m. 

29.  742 

66.0 

56.0 

C.K. 

7 

N.E. 

5-3 

Mean. 

29.  846 

73-2 

7-9 

2.4 

Mean. 

29.  620 

75-3 

66.6 

6.4 

5-2 

September  9. 

September  14. 

Midn't. 

29.909 

69.0 

60. 0        Clear. 

0 

N. 

4.0 

Midn't. 

29.  781 

62.0 

57-5 

C.K. 

9 

N.E. 

1 
6.0 

3  a.m. 

29. 889 

68.0 

59.  0  1     Haze. 

0 

N. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  795 

57-0 

54-5 

C.K. 

5 

N. 

6.0 

6  a.  m. 

29.921 

67.0 

58.0        Haze. 

I 

N. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  840 

55-0 

49-5 

C.K. 

4 

N. 

6.0 

9  a.  m. 

29. 924 

76.0 

68.0 

C.  K. 

2 

S.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  875 

64.0 

53  0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

6.0 

Noon. 

29.  900 

84.0 

75-5 

C.K. 

4 

S.W. 

5-3 

Noon. 

29-  874 

69.0 

55- 0 

C.K. 

I 

N. 

7.0 

3  p.m. 

29. 850 

85.0 

75- 0 

C.K. 

6 

S. 

6.3 

3  P-  m. 

29. 864 

70.0 

55-5 

C.K. 

2 

N.E. 

7.7 

6  p.  m. 

29.866 

81.0 

74.0 

C.  K.S. 

8 

S.W. 

5-7 

6  p.  m. 

29-  877 

64.0 

55- 0 

C.K. 

2 

N.E. 

5.3 

9  p.m. 

29. 878 

75-2 

72.3 

C.  K.  S. 

I 

s. 

5-7 

9  p.m. 

29.  938 

57-0 

51- 0 

C.K. 

3 

N.E. 

3-3 

Mean . 

29. 892 

75.6 

67.7 

2.8 

4.5 

Mean. 

29. 856 

62.  2 

53-8 

3-4      .... 

5.9 

September  10. 

September  15. 

Midn't. 

29.906 

73- 0 

71-5 

C.K. 

5 

s. 

3-7 

Midn't. 

29-  935 

55-0 

49.0 

C.  K. 

4 

N. 

4.3 

3  a.  m. 

29.  901 

71.0 

70.0 

C.K. 

3 

s. 

4.0 

3  a.m. 

30.019 

50.0 

45- 0 

C.  K. 

3 

N. 

7.7 

6  a.  m. 

29. 940 

69.5 

69.0 

K.S. 

10 

s.w. 

2.7 

6  a.  m. 

30-  052 

46.0 

42.0 

C.K. 

I 

N. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  962 

74- 0 

72.0 

C.K. 

10 

S.W. 

30 

9  a.  m. 

30.  097 

57-0 

47-0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29.898 

81.5 

75- 0 

C.K. 

8 

S.W. 

3-3 

Noon. 

30.090 

63.0 

51-0 

Clear. 

0 

N. 

6.0 

3  p.  m. 

29. 867 

86.0 

75-8 

C.K. 

7 

S. 

5-3 

3  P-  m- 

30.  047 

67.0 

54-0 

Clear. 

0 

N. 

3-3 

6  p.  m. 

29. 852 

81.0 

75- 0 

C.K. 

5 

N.E. 

4-7 

6  p.  m. 

30. 043 

60.8 

52.0 

C.K.S. 

5 

N.E. 

4.0 

9  p.m. 

29. 873 

75- 0 

72.0 

Clear. 

0 

E. 

4.0 

9  p.  m. 

30-051 

54- 0 

48.5 

C.K. 

I 

N. 

3.7 

Mean. 

29.900 

76.4 

72.5 

6.0 

3-8 

Mean. 

30. 042 

56.6 

48.6 

1.8 

5.5 

September  h. 

September  16. 

Midn't. 

29. 870 

71.0 

69.0 

C.K. 

2 

S. 

3-3 

Midn't. 

30-051 

53-5 

48.0 

C.K. 

4 

S.  E. 

2.7 

3  a.m. 

29. 865 

70- 5 

69.5 

C.K. 

2 

s. 

2.7 

3  a.  m. 

30.  027 

51.0 

46.5 

C.  K.  S. 

I 

S. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 869 

70.  0 

69.5 

Fog. 

10 

s. 

1-3 

5  a.  m. 

30. 002 

49-5 

47-0 

C.K.S. 

3 

S.W. 

2-7 

9  a.  m. 

29.903 

74-5 

72.5 

C.K. 

8 

S.W. 

1-7 

9  a.  m. 

29.971 

64.0 

56.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

4-7 

Noon. 

29. 838 

86.0 

77.0 

C.K. 

2 

s. 

4-7 

Noon. 

29.905 

74.0 

63.0 

C.K. 

7 

s. 

8-3 

3  p.m. 

29. 778 

89.5 

77.0 

C.K. 

I 

s. 

4-7 

3  p.m. 

29.811 

79- 0 

66.0 

C.K. 

5 

S.  E. 

8.3 

6  p.  m. 

29. 762 

85.0 

75- 0 

C.K. 

I 

s. 

5-7 

6  p.  m. 

29-  759 

75-5 

66.0 

C.K. 

9 

S.  S.  E. 

6.0 

9  p.m. 

29-  743 

77.0 

71.0 

C.K. 

3 
3.6 

s.w. 

4.0 

9  p.m. 

29-  759 

69.5 

65.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

Mean. 

29. 828 

77-9 

72.6 

3-5 

Mean. 

29.911 

64-5 

57-2 

5.2 

5-1 

September  12. 

September  17. 

Midn't. 

29.  723 

73- 0 

71.0 

C.K. 

4 

s. 

3-7 

Midn't. 

29.  748 

68.0 

66.0         C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

3  a.m. 

29-  695 

70.0 

68.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-7 

3  a.m. 

29.  717 

66.0 

64-5 

C.K. 

4 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  705 

66.0 

66.0 

C.K. 

3 

s. 

2-3 

6  a.  m. 

29-  753 

66.0 

64.0 

C.K. 

3 

N.W. 

5.7 

9  a.  m. 

29.711 

81.0 

74.0 

Clear. 

0 

W. 

2.  0 

9  a.  ni. 

29.  769 

72.5 

68.5 

C.  K. 

3 

S.W. 

1.7 

Noon. 

29.  660 

93- 0 

76.5 

C.K. 

2 

w. 

4.0 

Noon. 

29.  727 

8.3.2 

72-5 

C.K. 

7 

W. 

3-0 

3  p.m. 

29-  569 

97.0 

77.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-7 

3  P-  m- 

29-651 

87.0 

73-5 

C.K. 

7 

N.W. 

3.3 

6  p.  m. 

29-517 

88.0 

75- 0 

C.K.S. 

5 

S.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  637 

81.5 

72.  0 

C.K. 

7 

S.  E. 

5.0 

9  p.m. 

29-  555 

82.0 

73- 0 
72.6 

C.  K. 

2 

S.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.631 

74.0 

70.0 

C.K. 

8 

W. 

1.7 

Mean. 

29. 642 

81.2 

2.8 

3-4 

Mean . 

29.  704 

74.8 

68.9 

6.1 

3-5 
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September  18. 

September  23. 

u 

>, 

>. 

^u 

•S.- 

•^ 

Wind 

. 

s  . 

^u 

•0 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  S 

2S 

P5  0 

Clouds. 

0 
s 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometei 

(Si 

Clouds. 

0 

0 

c 
0 

Direc- 

^ 

Direc- 

>^C 

t;  a 

t 

tion. 

s 

xS 

<M    0 

t; 

tion. 

0 

ps 

^ 

l>- 

Q 

^ 

& 

1^ 

in. 

0 

0 

in. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  620 

71.0 

67.  0  1      C.  K. 

5 

N.W. 

2.7 

Midn't. 

29.  784 

75-5 

69.0 

C.K. 

3 

S.  W. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  584 

69.0 

66. 0  1      C.  K. 

8 

•   W. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  774 

72-5 

68.5 

Clear. 

0 

S.W. 

3.0 

6  a.  m. 

29.  569 

67.0 

65.0  1      C.K. 

8 

S. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  802 

68.0 

66.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  593 

72.0 

68.  0  1         N. 

10 

s.  w. 

4.3 

9  a.  m. 

29-  833 

82.0 

71.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

!       Noon. 

29-  558 

72.  0 

69.  0  i      C.  K. 

7 

s. 

6.7 

Noon. 

29. 815 

92.3 

72.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5.3 

i      3P-"i- 

29. 496 

84. 0 

75- 0 

C.K. 

3 

s.  w. 

9.0 

3  P-  "1- 

29-  751 

98.3 

75.0 

C.K. 

I 

S.W. 

4.3 

I     6  p.  m. 

29.  464 

81.0 

75- 0 

C.K.S. 

I 

s.  w. 

9.0 

6  p.  m. 

29-  739 

89.0 

73.0 

C.K. 

3 

s.w. 

4.7 

9  p.  m. 

29.516 

77-5 

74.  0        C.  K. 

9 

s.w. 

2.7 

9  p.  m. 

29-  775 

81.0 

69.0 

C.K. 

5 

S.W. 

3.7 

Mean . 

29-  550 

74.2 

69. 9      .... 

1 

6.4 

5.0 

Mean. 

29.  784 

82.3 

69.9 

1.6 

3-9 

September  19. 

September  24. 

Midn't. 

29-  545 

78.0 

71.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

4.0 

Midn't. 

29- 785 

78.0 

67. 0 

C.K. 

5 

N. 

6.7 

3  a.  m. 

29-  583 

74.0 

70. 0 

Clear. 

0 

w. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  830 

74.0 

67.0 

C.K. 

4 

N. 

8.7 

6  a.  m. 

29-  655 

72.0 

68.5 

C.  K.  S. 

5 

w. 

1-3 

6  a.  ni. 

29.  898 

68.0 

61.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29-  675 

85.0 

77.0 

C.  K.  S. 

4 

s.w. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  929 

72.0 

61.0  !      C.  K. 

2 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29-  695 

92.0 

80.0 

C.K. 

3 

N. 

2.0 

Noon. 

29.900 

79-5 

66. 0        C.  K. 

2 

S.  E. 

4.3 

3  p.  m. 

29.  707 

92.0 

81.0 

C.K. 

9 

w. 

3.0 

3  P-  m- 

29.  848 

83.5 

70. 0        C.  K. 

2 

S.W. 

3-7 

6  p.  m . 

29-  750 

77-5 

72.0 

C.K. 

9 

E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  850 

75.0 

69. 0  ,    C.  K.  Sj 

3 

S.  E. 

4.3 

9  p.  m. 

29-  793 

74.0 

71.0 

C.  K. 

9 

s. 

4.7 

9  p.  m. 

29.863 

70.5 

65.0  1  C.K.  S.N. 

9 

E. 

3.0 

Mean , 

29-  675 

80.6 

75-1 

4-9 

3-0 

Mean. 

29.863 

75.1 

65.8 

.... 

3.8 

.... 

5.4 

September  20. 

• 

September  25. 

Midn't. 

29.  789 

73- 0 

70.0 

C.K. 

5 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29-  859 

69.0 

64. 5 

Clear. 

0 

E. 

2.7 

3  a.m. 

29.  786 

70.0 

6q.  0 

Clear.   . 

0 

N.W. 

1-7 

3  a.  m. 

29.860 

66.5 

63.  5 

C.K. 

10 

S.  E. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  S27 

69.0 

68.0 

C.  K. 

2 

N.  E. 

2.3 

6  a.  ni. 

29. 871 

67.2 

6,S.3 

C.K. 

10 

N. 

1.7 

9  a.  m. 

29.902 

79- 0 

74.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29865 

71.5 

69.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

3.0 

Noon. 

29.880 

89.0 

79.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-7 

Noon. 

29-  834 

78.0 

72.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

5.7 

3  P-  m- 

29.  832 

94.0 

80.0 

C.K. 

I 

.S.  E. 

2.7 

3  P-  '"• 

29.798 

83.8 

74.5 

C.K. 

6 

S. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  800 

87.0 

79.0 

C.K. 

2 

S.  E. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  754 

79.5 

74.5 

C.K. 

9 

N.E. 

5.0 

9  p.  m. 

29.  830 

81.0 

77.0 

C.K. 

<> 

S.  E. 

3-0 

9  p.  m. 

29.805 

76.0 

73.0 

N. 

10 

S. 

4.7 

Mean. 

29.  831 

80.2 

74.5 

.    .    .    .    i     2.0 

i 

2.9 

Mean. 

29.831 

73-9 

69.5 

8.1 

3.7 

September  21. 

September  26. 

Midn't. 

29-  857 

78.0 

75- 0 

C.K. 

4 

S.  E. 

3-3 

Midn't. 

29.  764 

71.0 

70. 0 

C.K. 

7 

S. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  852 

75- 0 

73-5 

C.K. 

I 

S.  E. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  741 

70.0 

69.0 

C.K. 

9 

S.  E. 

3.0 

,      6  a.  ni. 

29.  884 

72.0 

71.0 

Fog. 

0 

N.W. 

2.  0 

6  a.  m. 

29.  729 

69.  5 

69.0 

C.K. 

9 

S.  E. 

.3.0 

1      9  a.  ni. 

29.905 

84.0 

76.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2.0 

9  a.  ni. 

29.  720 

78.0 

72.0 

C.K. 

4 

S.W. 

5.7 

Noon. 

29.  902 

94.0 

76.5 

C.K. 

I 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29.  666 

91.0 

75.2 

C.K. 

I 

S. 

6.7 

3  p.  m. 

29.  853 

96.0 

74.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-3 

3  p.  m . 

29.  598 

93.5 

75.0 

C.K. 

2 

S.W. 

7.7 

6  p.  m. 

29.  841 

88.0 

73- 0 

C. 

I 

N. 

4.7 

6  p.  ra. 

29.  657 

75.0 

69.0 

N. 

10 

N.W. 

6.0 

9  p.  m. 

29-  859 

80.0 

69.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

1-7 

9  p.  m. 

29. 647 

71.0 

68.0 

C.K. 

10 

W. 

4.0 

Mean . 

29.  869 

83.4 

73-5 

1.2 

3-1 

Mean. 

29.690 

77.4 

70.9 

.... 

6.5 

5.0 

September  22. 

September  27. 

1 
Midn't. 

29. 852 

77.0 

68.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

Midn't. 

29.651 

70.0 

68.0 

C.K. 

8 

S.W. 

3.7 

3  a.  m. 

29- 853 

74- 0 

68.0 

C.S. 

1 

w. 

3-0 

3  a.  m. 

29. 671 

68.0 

65.0 

C.K. 

8 

w. 

3.0 

6  a.  m. 

29. 873 

70.0 

66.5 

C.K.S. 

I 

E. 

0.3 

6  a.  ni. 

29. 684 

66.0 

60.0 

C.  K.  S. 

8 

N. 

3.0 

9  a.  m. 

29.  906 

84.0 

71.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

9  a.  in. 

29.  747 

67.0 

58.0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29. 877 

93- 0 

76.0 

Clear. 

0 

N. 

2.7 

Noon. 

29-  737 

73.0 

57.0        C.K. 

2 

N.W. 

9-3 

3  P-  m- 

29. 803 

95- 0 

75- 0 

C.K. 

I 

S. 

4-7 

3  p.m. 

29.  733 

73.0 

55.0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.  0 

6  p.  m. 

29. 790 

87.0 

74-5 

C.K. 

3 

S.  E. 

5-0 

6  p.  ni. 

29.  771 

68.0 

54.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

7.0 

1     9  P-  "'• 
Mean. 

29-  794 

81.0 

70.5 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

9  p.  ni. 

29.  869 

61.0 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

29.  844 

82.6 

71.2 

0.8 

3-0 

Mean. 

29.  733 

68.2 

58.7 

4.0 

.       .       .       . 

6.0 

no 
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1 

September  28. 

October  3. 

1 

u 

u 

J5    - 

>. 

^ 

Wind. 

n   . 

A  ■ 

Wind.          1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

H  S3 

1  s 

Clouds. 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3    2 

3  3 

Clouds. 

a 

■4-1 

>, 

m  2 

pa  0 

0 

Direc- 

CJ 

CQ  0 

m  0 

0 

Direc- 

CJ 

t 

r 

t. 

(2 

tion. 

> 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  877 

58.0 

54-0 

Clear. 

0 

N. 

6.0 

Midn't. 

29.  869 

50.8 

47.0 

Clear. 

0 

W. 

2.  0 

3  a.  m. 

29-  895 

54.0 

50.0 

Clear. 

0 

N. 

6.,^ 

3  a.  ni. 

29.  858 

50.0 

45- 0 

Clear. 

0 

N. 

2-3 

6  a.  m. 

29. 932 

5'.5 

48.0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  872 

48.0 

44.0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

2-3 

9  a.  m. 

29- 965 

61.0 

54- 0 

C.S. 

I 

N.E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  874 

62.  0 

55- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

2-3 

Noon. 

29. 927 

69. 0 

57- 0 

C.K. 

6 

S. 

4-7 

Noon. 

29.  869 

71.0 

56.0 

Clear. 

0 

E. 

2.3 

3P-ni. 

29. 832 

71.0 

58.0 

Clear. 

0 

S. 

4-7 

3  P-  m- 

29.  832 

73- 0 

56.5 

C.K. 

2 

N.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29.817 

65-5 

55-0 

C.K. 

2 

S.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  788 

66.9 

54- 0 

Clear. 

0 

E. 

3-7 

9  p.m. 

29. 815 

59-5 

54-0 

C.K. 

I 

S.  E. 

4-7 

9  p.m. 

29-  913 

64.  I 

54- 0 

Clear. 

0 

E. 

4.0 

Mean. 

29.882 

61.2 

53-8 

1.6 

5-1 

Mean. 

29-  859 

60.7 

51- 4 

0.5 

2.8 

September  29. 

October  4. 

Midn't. 

29.  801 

59- 0 

56.0 

Clear. 

0 

S.E. 

4-3 

Midn't. 

29.  815 

.S7-8 

51-5 

Clear. 

0 

E. 

4.0 

3  a.m. 

29-  743 

57-0 

55- 0 

C.K. 

3 

S.E. 

4-3 

3  a.  in. 

29.806 

54- 0 

48.9 

Clear. 

0 

E. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  717 

56.0 

55- 0 

C.K. 

3 

S. 

3-0 

6  a.  m. 

29.904 

51- 0 

46.3 

Clear. 

0 

E. 

5-0 

9  a.  m. 

29.699 

63.0 

59-0 

C.K. 

8 

S.E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  894 

59-4 

52.5 

Clear. 

0 

N.E. 

4-3 

Noon. 

29.  619 

73-0 

63.0 

C.K. 

3 

S.E. 

7.0 

Noon. 

29.  861 

67.6 

55- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

5-3 

3  p.m. 

29.  522 

77-5 

64.  0 

C.K. 

4 

S.W. 

8.3 

3  P-  m- 

29.  792 

70.0 

56.0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.^ 

6  p.  m. 

29-  565 

63.0 

56.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

8-3 

6  p.  m. 

29.  779 

64.0 

55- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  641 

51- 0 

49-0 

N. 

10 

N. 

6-3 

9  p.  m. 

29-  791 

59-5 
60.4 

52.5 
52.2 

C.K. 

3 

N.E. 

4-3 

Mean. 

29.663 

62.4 

57-1 

5-1 

5-6 

Mean. 

29.  830 

0.4 

.... 

4-7 

September  30. 

. 

October  5. 

Midn't. 

29.641 

50-0 

49-0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

Midn't. 

29-  795 

54-5 

50.5 

Clear. 

0 

N.E. 

3-7 

3  a.m. 

29. 644 

47-3 

45-0 

C.K. 

4 

N.W. 

2-3 

3  a.  ni. 

29-  758 

52.0 

49- 0 

Clear. 

0 

N.  N.  E. 

4-3 

6  a.m. 

29. 648 

42.  0 

41. 0 

C.  K.  S. 

I 

W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.762 

49.0 

46.5 

C.  K.  S. 

2 

N. 

4-7 

9  a.  m. 

29-  654 

52.5 

46. 0 

C.K. 

I 

N.W. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  773 

58.3 

50.0 

Clear. 

0 

N. 

6.0 

Noon. 

29.  661 

59-5 

48.5 

C.K. 

3 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29.710 

53-5 

65.1 

Clear. 

0 

N. 

6.0 

3  p.  m- 

29. 661 

58.5 

46-5 

C.K. 

4 

N.W. 

8.7 

3  p.  m. 

29.651 

55.0 

68.0 

Clear. 

0 

N.E. 

7.0 

6  p.m. 

29-  754 

52.0 

42.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9-7 

6  p.  ni. 

29.  628 

62.0 

53- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

9p.m. 

29-  837 

45- 0 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

9  p.  ni. 

29.  614 

57- 0 

50-2 

C.K. 

8 

N. 

3-7 

Mean. 

29.688 

50.8 

44-8 

3-0 

5-1 

Mean. 

29.  711 

55-2 

54-0 

I.  2 

5-0 

October  i. 

October  6. 

Midn't. 

29.865 

42.0 

,38.5 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

Midn't. 

29. 592 

54-0 

49.0 

C.K. 

I 

N.W. 

4-7 

3  a.m. 

29.880 

41.0 

37-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

3  a.m. 

29.572 

53-0 

48.5 

C. 

I 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.969 

40. 0 

36.0 

C.S. 

I 

N.W. 

4-0 

6  a.m. 

29.5S8 

52.0 

47.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

30. 016 

51.0 

43-9 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29.  609 

63.0 

54-5 

Clear. 

0 

N.W. 

2-7 

Noon. 

29.996 

59- 0 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6-3 

Noon. 

29-  584 

69-5 

57- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3.7 

3p.m. 

29.966 

62.  0 

49- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  p.  ni. 

29-  533 

73-0 

59  0 

Clear. 

0 

W. 

2.3 

6  p.  m. 

29.990 

55-5 

49.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

6  p.  ni. 
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29-965 

50.3 

43-6 

0.1 

3-9 

Mean. 

29.  570 

61.1 

0-5 

3-7 

October  2. 

October  7. 

Midn't. 

30. 037 

47-0 

44.0 

Clear. 

0 

W. 

1-7 

Midn't. 
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C.K. 
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E. 

1-7 
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N. 
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N.W. 
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29-  564 
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N. 
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N. 
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52.5 

47.0 

C.K. 

10 

N.W. 
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Noon. 
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57.8 

50.0 

C.K. 
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W. 

7-7 
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29.  424 

58.0 

49.0 

C.K. 
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N.W. 
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C.K. 

2 
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13.0 

3  p.  m. 
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52.5 

C.K. 

6 

N.  W. 
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52.5 
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0 

N.  W. 
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C.K. 
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N.W. 
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46.5 

36.8 

Clear. 
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N.  W. 

7-7 
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29-531 
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50.0 

Clear. 
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N.W. 
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56.3 
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6.2 

7.2 
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7.0 

13.2 
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29. 778 

42.0 

36.0 

Clear. 
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N. 

5-7 
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29-  598 

56.0 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.7 

■      3  a.  m. 

29.809 

38.0 

35- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-0 

3  a.  m. 

29.  627 

55- 0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-3 

6  a.  ni. 

29. 846 

36.0 

34- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  693 

53- 0 

45-5 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 
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47- 0 

41-5 

C.K. 

2 

N.W. 
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29-  765 
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Clear. 
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N.W. 

6.3 

Noon. 
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N.W. 
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29.771 

63.2 
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Clear. 
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N. 
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29.  885 

47.0 

40.0 
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N.W. 
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29-  765 
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Clear. 
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N. 

9-3 
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46.0 
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N.E. 
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3-0 

9  a.  m. 

29-  873 

48.5 

44-0 

C.  K. 
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I 

N. 

5-  7 
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C.K. 
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4.0 
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N.W. 

13-0 

3  p.m. 
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I 

N.W. 

10.7 

3  p.m. 

29.907 

65.0 

52.0 

Clear. 

0 

S. 

6-3 

3  p.m. 

29.  789 

59- 0 

47. 0  1     Clear. 

0 

N.W. 

II.  0 

6  p.  m. 

29. 888 

57-0 

49.0 

Clear. 

0 

s. 

6.0 

6  p.m. 

29.  882 

51-5 

48.5 

C.  S. 

2 

N. 

8.0 

9  p.m. 

29.  887 

51-0 

47.0 
45-4 

Clear. 

0 

s. 

5-0 

9  p.m. 

29.939 

47.0 

40.0 

C.K. 

2 

N. 

5-7 

Mean. 

29.  923 

52.1 

0. 1 

4.0 

Mean. 

29.  814 

52.4 

45-4 

2.  2 

.... 

7.8 

Oct6ber  19. 

October  24. 
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Noon. 
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N.W. 
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6  p.  m. 

29.  924 

50.5 

43- 0 

C.  K.  S. 

5 

S. 
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29.  814 

53- 0 

42.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

II.  7 

Noon. 

29. 693 

64  0 

42.  0 

C.  K. 

2 

N.E. 

3-7 

3  p.  m. 

29.  820 

55- 0 

43- 0 

C.K. 

2 

N. 

8.7 

3  P-  "'■ 

29. 630 

69.0 

47.0 

C.K. 

I 

S.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  867 

47.0 

39- 0 

C. 

I 

N. 

4.3 

6  p.  m. 

29. 627 

60.  0 

55- 0 

C.K.S. 

2 

S. 

6.0 

9  p.m. 

29.911 

43- 0 

37- 0 

Clear. 

0 

.  N.E. 

2.7 

9  p.m. 

29-  653 

54- 0 

47.0 

Clear. 

0 

S. 

3-0 

Mean. 

29.  777 

44-7 

37.6 

I.  2 

5-6 

Mean. 

29. 684 

54-6 

44-5 

1.0 

3-8 

October  22. 

October  27. 

Midn't. 

29.903 

38.0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.  E. 

1-7 

Midn't. 

29.641 

49.6 

45- 0 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

3  a.  m. 

29-  915 

38.2 

34-3 

Clear. 

0 

S.W. 

1-7 

3  a.  ni. 

29-  633 

46.5 

43- 0 

C.K. 

2 

S. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  954 

33-5 

32.0 

Clear. 

0 

W. 

0.7 

6  a.  ni. 

29. 643 

45-5 

43- 0 

C.K.      j 

9 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  877 

49.0 

43- 0 

C.K. 

2 

S.  E. 

2.  0 

9  a.  m. 

29.  668 

50.5 

46.5 

C.K.      I 

7 

S.E. 

30 

Noon. 

29.  804 

64.0 

54- 0 

C.K. 

I 

S.  E. 

6.7 

Noon. 

29.  604 

68.0 

55- 0 

C.K. 

3 

S. 

4-7 

3  p.m. 

29.719 

70.  0 

55- 0 

C.K. 

3 

S.  W. 

10.7 

3  p.m. 

29-  525 

72.0 

58.0 

C.K. 

7 

S.E. 

9-7 

6  p.m. 

29.  701 

62.0 

51.8 

C.K. 

7 

s. 

9.0 

6  p.  m 

29-  485 

6S.(, 

58.0 

C.K. 

10 

S. 

5-7 

9  p.m. 

29.  695 

56.0 

48-5 

C.K. 

5 

s. 

6.3 

9  p.m. 

29. 469 

''7.0 
58.4 

58.0 

50.8 

C.K. 

10 

s. 

6.3 

Mean. 

29.  821 

51-3 

44.1 

2.  2 

4.8 

Mean. 

29-  584 

6.0 

4.8 
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October  28. 

November  2. 
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0 
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Barom- 
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Clouds. 

(J 

c 
0 

Direc- 

3 

t 

r 

tt 
& 

tion. 

0 
1 

f 

1 

tion. 

0 
1 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  558 

64.  0 

57- 0 

C.K. 

I 

s.-vv. 

8.0 

Midn't. 

29.  893 

41.0 

37- 0 

C.K. 

10 

N. 

8.7 

3  a.  m. 

29-  593 

62,0 

57.5 

C.K. 

2 

S.W. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  889 

40.0 

36.0 

C.K. 

10 

N. 

7.3 

6  a.  m. 

29.  603 

60.  0 

54.5 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

4.3 

6  a.  m. 

29.871 

37.0 

35.0 

Hail. 

10 

N. 

8.0 

9  a.  m. 

29-  657 

61.  0 

51.0        C.  K. 

2 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  go2 

36.5 

35.0 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29-  659 

67.0 

50.0  I    C.  K.S. 

2 

N.  W. 

10. 0 

Noon . 

29.  845 

39.5 

37.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

3  P-  fi- 

29.  692 

65.  0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.3 

3  p.  m. 

29. 837 

41.0 

38.0 

C.K. 

7 

N.W. 

7-3 

6  p.  m. 

20.  801 

52.5 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.3 

6  p.  m. 

29.917 

39-3 

37.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

5.3 

9p.m. 

29-  895 

47-5 

37.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.  947 

37.0 

35.0 
36.2 

C.K. 

3 

N.W. 

2.3 

Mean. 

29. 682 

59-9 

49.2 

2. 1 

8.4 

Mean. 

29.  888 

38.9 

8.5 

6.6 

October  29. 

November  3. 

Midn't. 

29-  957 

42.0 

34.0       Clear. 

0 

N.  W. 

5.0 

Midn't. 

29.  972 

36.0 

34. 0       Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  943 

39- 0 

31.0       Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

3  a.  m. 

29.988 

33.0 

31.5  1     Clear. 

0 

N.W. 

3.0 

6  a.  m. 

29.990 

33-5 

29.  0  ,      C.  K. 

2 

N.W. 

7.7 

6  a.  m. 

30.  056 

31.0 

30.0 

C.S. 

I 

N.W. 

1-3 

9  a.  ni. 

30. 020 

4.3.7 

36.0 

C. 

I 

S. 

3.3 

9  a.  m. 

30.  136 

38.0 

36.0 

C.K. 

2 

N.W. 

3.0 

Noon. 

29-  955 

53." 

41.5 

C.K. 

I 

s. 

5.7 

Noon. 

30.  124 

50.2 

44.0 

Clear. 

0 

W. 

3.0 

3  P-  "'■ 

29.911 

55.0 

43.5 

C.K. 

9 

S.E. 

6.7 

3  p.  ni. 

30.  102 

57.0 

47.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3.0 

6  p.  ni. 

29- 957 

49.8 

39.8 

C.K. 

9 

N.W. 

3.0 

6  p.  ni. 

3°.  136 

49.5 

44.5 

C.K. 

3 

S.E. 

2.3 

1      9  P-  m- 

30. 046 

44.0 

35.5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

9  p.  ni. 

30.  169 

43.5 

41-5 

C.K. 

I 

E.    . 

2.7 

Mean. 

29.  972 

45.0 

36.3 

....         3.0 

5-9 

Mean. 

30.085 

42.3 

38.6 

.... 

0.9 

2.8 

October  30. 

November  4. 

Midn't. 

30. 080 

40.0 

33.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

Midn't. 

30.  187 

40.5 

39. 0       Clear. 

0 

E. 

1-3 

3  a.m. 

3°-  138 

34.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  a.  ni. 

30.  208 

38.0 

37. 0        CJear. 

0 

E. 

0.7 

6  a.  m. 

30.211 

3..0 

27.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

6  a.  m. 

30.  258 

35.0 

34- 0 

C.K. 

2 

N.E. 

2.0 

9  a.  m. 

30.  284 

39.0 

33.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

9  a.  m. 

30.  289 

46.0 

43.5 

C.K. 

I 

N.E. 

3.0 

j      Noon. 

30.  228 

47.5 

38.0 

C.K. 

2 

N.E. 

8.7 

Noon. 

30.  282 

56.0 

47.5 

C.K. 

.1 

N.E. 

5.0 

I      3  p.  m. 

3°-  173 

50.5 

40.0 

C.K. 

I 

S.  E. 

6.7 

3  p.  I". 

30.  232 

60.  0 

49.0 

C.K. 

I 

N.E. 

5.0 

6  p.m. 

30-  245 

43.5 

37- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

4.0 

6  p.  m. 

30.  231 

52.0 

47.0 

Clear. 

0 

N.E. 

5-3 

9  p.m. 

30.  266 

39.2 

33-8 
33.9 

C.K. 

7 

N.E. 

2.7 

9  p.m. 

30.  268 

47.0 

45.0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

5-7 

Mean . 

30.  203 

40.6 

2.4 

7.2 

Mean. 

30.244 

46.8 

42.8 

0.9 

3.5 

October  31. 

November  5. 

Midn't. 

30. 224 

37.5 

33.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.3 

Midn't. 

30.  240 

48.0 

47.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.3 

3  a.  m. 

30.  185 

38.0 

34.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

3  a.  m. 

30.  249 

49.0 

48.0 

Mist. 

10 

N. 

5.0 

6  a.  m. 

3°-  152 

41. 0 

36.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5.7 

6  a.  in. 

30.  257 

49.0 

48.0 

Mist. 

10 

N. 

5.7 

9  a.  m. 

30. 054 

40.5 

39.0 

N. 

10 

N.E. 

7.7 

9  a.  m. 

30.  276 

50.0 

49.0 

Mist. 

10 

N.E. 

5-7 

Noon. 

29.  949 

42.2 

42.0 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

Noon. 

30.  253 

56.0 

53.5 

C.K. 

8 

E. 

5.0 

3  p.m. 

29.  764 

47.0 

46.9 

N. 

10 

N.E. 

9.3 

3  p.  m. 

30.  173 

64.0 

58.0 

C.K. 

3 

N.E. 

3.3 

6  p.  m. 

29-  633 

47.0 

46.9 

N. 

10 

N.E. 

,  12.0 

6  p.  ni. 

30.174 

57.0 

54.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29-543 

47.0 

46.7 
40.6 

N. 

10 

N.W. 

10.  0 

9  p.m. 

30.180 

54.0 

52-5 
51.2 

C.K. 

3 

N. 

4-7 
4.6 

Mean. 

29.  939 

42.5 

10. 0 

7.0 

Mean. 

30.  225 

53-4 

7.1 

November  i. 

November  6. 

Midn't. 

29-  567 

46.5 

46.0 

Mist. 

10 

N.W. 

9-3 

Midn't. 

30.  163 

53- 0 

52.0 

C.K. 

10 

N. 

4.3 

3  a.  m. 

29- 587 

46.0 

45-5 

C.K. 

9 

N.W. 

8.3 

3  a.m. 

30.151 

51.0 

50.0 

Fog. 

10 

N. 

5.0 

6  a.  m. 

29-  655 

44.0 

43.0 

C.K. 

8 

N.W. 

5.7 

6  a.  m. 

30.  145 

50.5 

50.0 

Mist. 

10 

N.E. 

3-3 

9  a.m. 

29-  783 

49.0 

45.0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.7 

9  a.  m. 

30.  173 

50.0 

50.0 

Fog. 

10 

N. 

3.3 

Noon. 

29.791 

1    51.0 

44.0 

C.K. 

10 

N.W. 

10.3 

Noon. 

30.  141 

54.0 

53.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

2.7 

3  P-  ni- 

29. 781 

:    52.8 

44.0 

C.K. 

6 

N.W. 

7.7 

3  p.  m. 

30.  119 

60.0 

57.0 

C.K. 

9 

N. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  S44 

46.5 

41.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

6  p.  ni. 

30.  112 

57.5 

55.0 

C.K. 

10 

E. 

3.7 

9  p.m. 

29. 885 

1    44- 0 

i    39- 0 

C.K. 

10 

N. 

b.7 
7.3 

9  p.m. 

30.  126 

53.0 

52.0 

C.K. 

9 

N.E.    , 

3.0 

Mean. 

29-  737 

i    47.5 

1 

43-4 

8.2 

Mean. 

30.  141 

53-6 

52-4 

.... 

9.8 

3-6 

14500 — M    O 03- 
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November  7. 

November  12. 
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1 

tion. 

> 

ill.                    ° 

0 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.114         53.0 

52.5 

C.  K. 

10 

N.  E. 

3.3 

Midn't. 

30.060 

34.0 

31.0 

C. 

I 

N. 

5.0 

3  a.  ra. 

3°-  095       53-  0 

52.5 

C.  K. 

10 

N.  E. 

1.7 

3  a.  m. 

30.  052 

33  0 

32. 0 

Clear. 

0 

N. 

5-7 

5  a.  m. 

30.076  j     52.5 

52.0 

C.  K. 

10 

N.  E. 

3.7 

6  a.  ni. 

30,062 

31.2 

29.5 

C.  K.  S. 

2 

N. 

6.3 

9  a.  ni. 

30.  f)77  !     54.  2 

53.2 

C.  K. 

10 

E. 

3.0 

9  a,  m. 

30,099 

34.0 

31.2 

C.K.S. 

2 

N. 

7.3 

■  Noon. 

30.  049       60.  2 

57.5 

C.  K. 

10 

E'. 

2,7 

Noon, 

30.  033 

41.5 

37.0 

C.  K.S. 

2 

N. 

10. 0 

3  p.m. 

29.  956       65.  0 

61.  0 

C.K. 

9 

S.  E. 

3.3 

3p.  m. 

30.009 

45.0 

38,0 

C.K. 

2 

N. 

10.7 

6  p.m. 

29-  937 

63.0 

60.5 

C.  K.S. 

9 

N.  E. 

2-3 

6p,  m. 

30.014 

39.0 

35.0 

C.K. 

3 

N. 

8.3 

9  p.m. 

29.  936 

62.  0 

60.0 
56.2" 

Mist. 

10 

N.E. 

3.0 

9  p.  m. 

30.  033 

37.0 

33.0 

C.K. 

3 

N. 

7.3 

Mean. 

30.  030 

57-9 

9.8 

2.9 

Mean, 

3°.  045 

36.8 

34-6 

1-9 

7.6 

November  8. 

November  13, 

Midn't. 

29.  S70 

60.2 

59.0 

K. 

10 

N. 

3.7 

ISIidn't, 

30.005 

36.0 

32.0 

C.K. 

2 

N. 

S.7 

3  a.  m. 

29.  829 

60.  0 

59- 0 

Fog. 

10 

N. 

3-7 

3  a,  m. 

30.004 

35- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N. 

10.7 

6  a.  m . 

29.803 

59- 0 

58.8 

Fog. 

10 

N. 

2.3 

6  a.  m. 

30. 020 

33- 0 

30,  0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29.808 

60.  0 

59- 0 

Fog. 

10 

S.  E. 

I  3 

9  a.  m. 

30.063 

39- 0 

34. 0  ;       C. 

I 

N.W. 

11.  0 

Noon. 

29.  776 

63.5 

62.5 

Fog. 

10 

S.  E. 

2.7 

Noon, 

30. 025 

46.0 

39. 0  1     Clear. 

0 

N. 

13.0 

3  P-  '"• 

29.  747 

65.5 

64.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

3.7 

3  p.  "1. 

30. 003 

49.5 

42.0        Clear. 

0 

N.E. 

8.3 

6  p.  m. 

29-  738 

64.  0 

63.0 

C.K. 

10    . 

S. 

4.0 

6  p,  m. 

30. 049 

42.  0 

38.0  1     c.s. 

I 

N.E. 

4.7 

9  p.m. 

29.729 

63.5 

62.8 
61.0 

C.K. 

8 

S.  E. 

4.7 

9  p.  m. 

30.  oSr 

38.0 

36.0  j     Clear, 

0 

N.E. 

3-3 

Mean. 

29.  788 

62.  0 

9.8 

3.3 

Mean. 

30.031 

39-8 

35-2 

0.8 

8.6 

November  9. 

November  14. 

Midn't. 

29.  708  '     65.  0 

64.  0 

K. 

10 

S.  W. 

3-  7 

Midn't. 

30.083 

39- 0 

36.7 

C.K. 

10 

N. 

4.7 

3  a.  m. 

29.675  i     64.5 

6,3.5 

K. 

10 

S. 

4.3 

3  a.  m. 

30. 054 

39.0 

37-3 

C.K. 

10 

N. 

7.7 

6  a.  ni. 

29.651  !   65.5 

64.5 

C.K, 

10 

s.w. 

6.3 

6  a.  m. 

30-  053 

38.0 

37.9 

Mist. 

10 

N.W. 

Z-3 

9  a.  m. 

29.  604  i     66.  0 

64.5 

C.K. 

10 

s. 

7,0 

9  a.  m. 

30. 039 

40.0 

39.0 

C.K. 

10 

N. 

8.0 

Noon. 

29.578  I     76.0 

68.0 

C.  K.S. 

7 

s. 

9.7 

Noon, 

30. 030 

42.5 

42,0 

N. 

10 

N. 

7.0 

3  p.  m. 

29.502  ;     77- 0 

67.0 

C.  K.  S. 

S 

s.w. 

12.7 

3  p.  I". 

29.994 

45- 0 

44.5 

N. 

10 

N. 

Z-3 

6  p.  m. 

29.502       71.0 

64.0 

C.K. 

9 

s.w. 

12.7 

6p,tn. 

29. 977 

45-7 

45.0 

N. 

lO 

N. 

6.3 

9  p.  m. 

29.510       69.0 

63.0 

64.8 

C.K. 

10 

s.w. 

n.  0 

9  p,  m. 

29.  927 

46,0 

45-2 
41.0 

N. 

10 

N. 

5.0 
6.7 

Mean . 

29.591       69.2 

9.2 

8.4 

Mean , 

30. 020 

41.9 

10, 0  j    ,    .    ,    . 

November  10. 

November  15. 

Midn't. 

29. 565       62.  5 

,58.5 

C.K. 

10 

s.  w. 

10.7 

Midn't. 

29, 863 

46.0 

45-3 

N. 

10 

N. 

1 
5.3 

3  a.  m. 

29.644       55.0 

51.5 

N. 

10 

N,W, 

13.0 

3  a.  m. 

29.  795 

47.0 

46.5 

N. 

10 

N.W. 

5-7 

•  6  a.  m. 

29.  706       47. 0 

45.0 

N. 

10 

N,W, 

16.7 

6  a,  m. 

29.  747 

46,0 

45-5 

C.K. 

10 

N.W. 

5.0 

9  a.  m. 

29.829  \    43.0 

42.  0 

N. 

10 

N,W, 

15,0 

9  a,  ni. 

29.  710 

45.5 

45- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.7 

Noon. 

29.  841   ;     42.  0 

41.5 

N. 

10 

N.W. 

8.0 

Noon, 

29.  686 

48.0 

47-5 

N. 

10 

N.W. 

4.0 

3  P-  >"• 

29.   820      :          41  .  0 

39-5 

N. 

10 

N.W, 

6,7 

3  p.  111. 

29.  623 

57.0 

52.8 

C.K. 

3 

W. 

4.3 

6  p.  m. 

29.899 

42.  0 

38.8 

C.  K.S. 

9 

N,W, 

6.0 

6  p.  m. 

29.  645 

52.5 

51.5 

C.  K, 

9 

S. 

3-7 

9  p.m. 

29.937 

390 

36.0 
44.1 

Clear. 

0 

N. 

5.3 

9  p.  m. 

29.  670 

5I-0 

50.0 
48.0 

C.K. 

7 

S.W. 

2.3 

Mean. 

29.  780 

46.4 

8.6 

10.  2 

Mean . 

29.717 

49,1 

.... 

8.5 

4-4 

November  h. 

November  16. 

Midn't. 

29. 970 

35-5 

33.0 

C.K. 

5 

N.W. 

5.3 

Midn't, 

29.  677 

49.0 

48.0 

C.K. 

4 

w. 

1-3 

3  a.  m. 

29. 992 

35.3 

32.5 

C.K. 

6 

N. 

7.0 

3  a,  m. 

29.  687 

47.0 

46.  0 

C.K. 

4 

N.W. 

3.3 

6  a.  m. 

30. 024 

36.0 

33- 0 

C.K. 

10 

N, 

6.0 

6  a,  m. 

29,717 

42.0 

41.0 

C.K. 

3 

N. 

3.3 

9  a.  m. 

30. 073 

36.0 

32.0 

C.  K. 

10 

N,W, 

7-3 

9  a.  m. 

29.  770 

47.0 

43- 0 

C.K. 

4 

N. 

2.7 

Noon. 

30.083 

,36.  ,S 

33- 0 

C.K. 

10 

N,W, 

7.0 

Noon. 

29,  728 

50.5 

45.5 

C.  K.  S. 

8 

N. 

5.7 

3  p.  m. 

30. 050 

37-5 

34- 0 

C.K. 

10 

N,  E, 

5.7 

3p.  m. 

29.665 

55- 0 

48.5 

C.  K.  S. 

2 

S.  E. 

5-7 

6  p.  m. 

30.053  1     37- 0 

34.5 

K. 

10 

N, 

4.3 

6  p.  m. 

29.  719 

50.0 

45.0 

C.K. 

ID 

E. 

4.7 

9p.nj. 

30.073  i     37- 0 

34- 0 

K. 

10 

N. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  714 

47.0 

44.0 
45-1 

C.K. 

4 

N.E. 

3-7 

Mean. 

30.040       36.4 

33-2 

8.6 

5.8 

Mean. 

29.710 

48.4 

.... 

4.9 

3.8 

OBSERVATIONvS  FOR   1S95, 
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November  17. 

November  22. 

>. 

•§ 

Wind 

. 

u 

1 

Wind 

. 

r'  1-' 

XS  u 

■a  u 

fi  u 

Mean 
:     Time. 

Barom- 
eter. 

H3 

s  2 

BulbT 
omete 

Clouds. 

Mean 

Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
omete 

S  g        Clouds. 

«  0 

0 

c 
0 

Direc- 

0 

Direc- 

>. 

1 

■s  = 

■c 

tion. 

>.a 

V  S 

t^ 

tion. 

s 

Q 

^ 

& 

> 

0 

^ 

& 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  695 

45-3 

44.0 

O.K. 

9 

N.  E. 

4-7 

Midn't. 

30.  038 

27.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

4-3 

3  a-  ™- 

29-  673 

43-6 

42.0 

C.  K. 

10 

N. 

3-7 

3  a.m. 

30-  "3 

27.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

29. 674 

44.0 

43-0 

Fog. 

10 

N.  E. 

2-7 

6  a.  m. 

30- 155 

26.5 

25.0 

C.K. 

4 

N.  E. 

5-7 

9  a.  m. 

29. 646 

44-5 

44-0 

Fog. 

10 

N. 

3-3 

9  a.  m. 

30.200 

33-5 

30.0 

Clear. 

0 

N.E. 

5-3 

Noon. 

29.590 

47-5 

46.0 

C.  K. 

10 

E. 

2-3 

Noon. 

30.  162 

48.0 

40.0 

Clear. 

0 

S.E. 

9-7 

3  P-  ni- 

29-  574 

52.5 

49-0 

C.  K. 

9 

N.  W. 

4.0 

3  P-  m- 

30. 120 

53-0 

44- 0 

C.K. 

2 

S.E. 

13.0 

6  p.  ni. 

29.  626 

47-5 

45-8 

Clear. 

0 

S.  E. 

2.3 

6  p.  ni. 

30-  138 

46.0 

41.0 

C.K. 

2 

S. 

7-7 

9  p.  ni. 

29.  674 

44.0 

43-0 
44.6 

Clear. 

0 

N.  W. 

4.0 

9  p.  m. 

3"-  147 

44-0 
38-1 

40.0 

C.K. 

2 

S. 

4-7 

Mean. 

29.644 

46.  I 

7.2 

't 

3-4 

Mean. 

30-  134 

33-8 

.... 

I.  2 

7-1 

Midn't. 

NOVSMBER    18. 

' 

• 

November  23. 

29.  694 

40.0 

39- 0 

Clear. 

0 

S. 

2-3 

Midn't. 

30.  152 

43-0 

40.0 

C.K. 

9 

S. 

3-7 

3  a  ni. 

29.  685 

39- « 

38-0 

Fog. 

S.E. 

2-7 

3  a.  m. 

30-  139 

41.0 

38.0 

Clear. 

0 

S. 

4-3 

6  a.  m. 

29-715 

35-5 

34-5 

Fog. 

S.E. 

2-3 

6  a.  m. 

30.  124 

40.  0 

37-5 

C.K. 

3 

S.E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  747 

38.2 

38-2 

Fog. 

10 

S.E. 

1-3 

9  a,  m. 

30.  094 

48.0 

43- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-7 

Noon. 

29.  706 

52-6 

48.5 

C.K. 

I 

S.  E. 

3-" 

Noon. 

3"-  034 

63.0 

53-0 

C.K. 

3 

S. 

8-3 

3  P-  "1- 

29-  657^ 

62.0 

51-0 

Clear. 

0 

S.E. 

6-3 

3  P- 1"- 

29-  944 

64.0 

54-0 

C.K. 

3 

s.  w. 

II.  0 

6  p.  m. 

29-  655 

54- 0 

48.0 

C.K. 

I 

vS. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  961 

57-0 

51.0 

C.K.S. 

4 

S.E. 

8.3 

9  p.  m. 

29.  661 

50.0 

46.0 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

9  p.  in. 

29-  943 

55-0 

50.5 
45-9 

C.  K.  S. 

ID 

S.E. 

4-7 

Mean. 

29.690 

46.4 

42.9 

2.0 

3-4 

Mean. 

30.  049 

51-4 

.... 

4-4 

6.2 

November  19. 

November  24. 

Midn't. 

29.  658 

46.5 

43-0 

Clear. 

0 

s.  w. 

4.3 

Midn't. 

29.899 

52-5 

49-0 

C.  K. 

10 

S.E. 

4.0 

3  a-  m- 

29.  625 

45-0 

42.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

4.3 

3  a.  m. 

29-  885 

50-5 

47- S 

Haze. 

S.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29.631 

43-5 

41-5 

C.K. 

I 

S.'W. 

3-0 

6  a.  in. 

29.851 

51.0 

47-5 

C.  K.  S.  N. 

10 

S.E. 

2-7 

9  a.  m. 

29-  599 

49.0 

45-0 

C. 

I 

S.  E. 

1-3 

9  a.  m. 

29-  S52 

52-0 

50.0 

C.  K. 

10 

S.  W. 

1-7 

Noon. 

.29-  532 

59-0 

50-5 

Haze. 

E. 

4-3 

Noon. 

29-  823 

45-0 

42.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.0 

3  p.m. 

29-  424 

64-5 

53-0 

C.  K. 

2 

S.E. 

6.3 

3  P-  "1- 

29-  803 

55- 0 

53-3 

N. 

10 

E. 

1.0 

6  p.  m. 

29.  36-1 

58-8 

51-0 

C.  K.  S. 

2 

S.  E. 

6-3 

6  p.  m. 

29-  849 

53-0 

52-0 

C.  K. 

10 

N. 

5-0 

9  p.m. 

29.  278 

53- 0 

48.7 
46.8 

C.K. 

3 

S. 

6.0 

9  p.m. 

29.  885 

46.5 

45-5 
48-4 

N. 

10 

N.E. 

9.0 
3-6 

Mean. 

29-514 

52.4 

1-3 

4-5 

Mean. 

29-  856 

50.7 

10. 0 

Midn't. 

November  20. 

November  25. 

29-  257 

53-0 

48.0 

C.K. 

10 

S. 

6.3 

Midn't. 

29.  902 

43-0 

42.5 

C.K. 

10 

N.E. 

8-7 

3  a.  m. 

29.  230 

48.0 

45-0 

C.  K. 

10 

N.  W. 

10.3 

3  a.  m. 

29.  893 

42-5 

42.0 

Mist. 

10 

N.E. 

7-3 

6  a.  m. 

29.  214 

46.  0 

45-0 

N. 

10 

S. 

2-7 

6  a.  m. 

29-  894 

42.  0 

41-5 

Mist. 

lO 

N.E. 

5-0 

9  a .  m. 

29.  246 

40. 0 

37-0 

C.K. 

10 

N.  W. 

12.  3 

9  a.  in. 

29-885 

41.  0 

40-5 

N. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.  212 

40.5 

35-0 

C.K. 

10 

N.  W. 

14.0 

Noon. 

29.  839 

43-0 

42-5 

Mist. 

10 

N.E. 

3-0 

3  P-  111- 

29.  230 

38-0 

32.5 

C.K. 

9 

N.W. 

15-" 

3  P-  ni- 

29.769 

45-9 

44-8 

Mist. 

10 

N.E. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  284 

35- 0 

30.0 

C.  K.  S. 

8 

N.  W. 

16.7 

6  p.  tn. 

29.  723 

45-0 

45- 0 

Mist. 

10 

N.E. 

2.0 

9  P-  in- 

29-  356 

31.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

'3-3 

9  p.  m. 

29.667 

46.0 
43-4 

46.0 

Fog. 

10 

E- 

2.7 

Mean. 

29-  254 

41.4 

37-4 

8.4 

"-3 

Mean . 

29.  822 

43-1 

. 

10. 0 

4-4 

NOVEMBBR   21. 

November  26. 

Midn't. 

29.400 

28.5 

24.0 

C. 

I 

N.W. 

12.3 

Midn't. 

29.  568 

54- 0 

54- 0 

Fog. 

10 

S. 

2-3 

3  a.  ni. 

29-  497 

28.0 

24.0 

C.S. 

I 

N.W. 

11.7 

3  a.  m. 

29.488 

60.0 

59-0 

C.K. 

10 

S. 

13-3 

6  a.  m . 

29-  574 

24.0 

21- S 

C.  K.  S. 

I 

W. 

7.0 

6  a.  m. 

29-  456 

61.0 

59-0 

C.  K. 

10 

S. 

14.  0 

1      9  a.  ni. 

29.  661 

30. 0 

25.8 

C.  K.  S. 

2 

W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  449 

64.0 

62.  0 

C.K. 

10 

S.  w. 

12.3 

Noon. 

29.727 

34-  0 

28.5 

C.K. 

3 

W. 

10.7 

Noon. 

29.  392 

66.5 

64.0 

C.K. 

10 

S.W. 

16.3 

3  p.  ni. 

29.  779 

39-6 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

3  P-  "1- 

29-  372 

66.0 

65.0 

N. 

10 

s.w. 

9.0 

6  p.  m. 

29.  880 

33-5 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

6  p.  in. 

29-  495 

51.0 

46.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

II. 7 

9p.m. 

29.  992 

29-5 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

9  p.  in. 

29-  736 

47.0 

41-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

17-7 

Mean. 

29.689 

30-9 

26.2 

I.O 

8.2 

Mean. 

29.494 

58.7 

56.3 

10. 0 

12.  I 

ii6 
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November  27. 

December  2. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Pi! 

3  S 
M  0 

n 

M  5 

Clouds. 

1 

a 

a 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

IB 

« 0 

BulbTher- 
ometer. 

Clouds. 

1 

§ 

Wind. 

Direc- 

.^ 

0 

Direc- 

>> 

>.h 

Xb 

% 

tion. 

bS 

tlB 

i^ 

tion. 

0 

0 

is 

^ 

> 

p 

^ 

0 

> 

in. 

0 

0 

ra. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't 

29.887 

40.5 

35 -o 

C.K. 

6 

N.W. 

13.0 

Midn't. 

29.  667 

45-5 

44.0 

Rain. 

10 

S. 

4.0 

3  a.m. 

29.998 

39- 0 

34-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

29-  533 

47.0 

46. 0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

6  a.  m. 

30.083 

36.5 

32.0 

C.S. 

I 

N.W. 

8.7 

6  a.  m . 

29.  446 

46.5 

45-6 

N. 

10 

S. 

5-0 

9  a.  m. 

30.  190 

37- 0 

32.6 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  386 

47-5 

47.0 

N. 

10 

S.  S.  W. 

6.0 

Noon. 

30.  230 

43- 0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5.7 

Noon. 

29.  310 

50.0 

49-5 

C.K. 

10 

S.W. 

9-3 

3  p.m. 

30.  224 

43-5 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

3  p.m. 

29.  272 

57- 0 

54- 0 

C.K. 

5 

S.W. 

5-7 

6  p.  m. 

30.  281 

39- 0 

34- 0 

C.  K. 

2 

N.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29-  374 

48.0 

43- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

8.7 

9  p.m. 

30.  309 

36.  5 

32-5 

34.2 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

9  p.  ni. 

29.  468 

40. 0 

37-0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

15-3 

Mean. 

30-  150 

39-4 

1.4 

6.4 

Mean. 

29.  432 

47-7 

45-8 

.    .    .    .    :    8.  I 

1 

7-2 : 

November  28. 

December  3. 

Midn't. 

30-  314 

32.0 

30.  b        Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

Midn't. 

29-515 

36.0 

32.0 

C.K. 

I 

N.W. 

II.  7 

3  a.m. 

30.  325 

30. 0 

28.5  i      Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

3  a.  m 

29-57' 

34-0 

30.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

14. 0 

6  a.m. 

30-  345 

31- 5 

29.  0         C.  K. 

2 

N. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  630 

32.0 

27.  0  i    C.  K.  S. 

I 

N.W. 

11-3 

9  a.  m. 

30.380 

37- 0 

33.  0  ;    C.  K.  S. 

I 

N. 

•2.3 

9  a.  m. 

29.  736 

30.0 

26. 0  i      C.  K. 

6 

N.W. 

10.7 

Noon. 

30.  341 

46.0 

■  39-0  1      C.K. 

2 

N. 

2.  0 

Noon. 

29.  765 

30.0 

26.  0 

C.K. 

8 

N.W. 

14-3 

3  p.m. 

30. 278 

47.0 

41.  0  '      C.  K. 

I 

N.E. 

3-0 

3  P-  ni- 

29-  765 

32.0 

27.0 

C.K. 

4 

N.W. 

II. 7 

6  p.  m. 

30.  249 

42.  6 

37.5 

Clear. 

0 

E. 

I.  0 

6  p.  m. 

29.  81 1 

28.0 

25.0 

C.K. 

2     • 

N.W. 

10. 0 

9p.m. 

30.  238 

37- 0 

34- 0 

C.K. 

I 

S. 

2.7 

9  p.m. 

29.  881 

24.  0 

22.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Mean. 

30.  309 

37.9 

34.0 

0.9 

2.4 

Mean. 

29.709 

30.8 

26.9 

3-0 

II.  2 

November  29. 

December  4. 

Midn't. 

30. 186 

34.0 

32.0 

C.  K. 

3 

w. 

3-3 

Midn't. 

29.  879 

22.0 

20.  0  {      Clear. 

0 

N.W. 

6-3 

3  a.m. 

30- 143 

33- 0 

30.0 

C.K. 

3 

N. 

1-3 

3  a.  m. 

29.909 

19.0 

18.0        Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

6  a.  m. 

30. 076 

29.0 

28.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

2.  0 

6  a.  m. 

29.  927 

17.0 

16.  0  ;      Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

30. 049 

37-5 

34- 0 

C.K. 

3 

N.E. 

I.O 

9  a.  m. 

29-947 

24.0 

21.5      C.K.S. 

2 

N.W. 

2.0 

Noon. 

29.994 

46.5 

40.  0 

C.K. 

5 

S. 

1-7 

Noon. 

29.  872 

31.0 

27.5  !      C.K. 

2 

S.E. 

5-0 

3  P-  ni- 

29-893 

48.0 

41.  0 

C.K. 

2 

S.  E. 

2.7 

3  P-  !"• 

29.818 

33.0 

29.  0  1    C.  K.  S. 

9 

S.  W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  841 

41.8 

39- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  828 

29.0 

27.  0  1      C.  K. 

3 

S.E. 

4-7 

9p.m. 

29.  819 

39- 0 

37- 0 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

3.0 

9  p.  m. 

29.  838 

28.0 
25-4 

26.0  j      C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

Mean. 

30.000 

38.6 

35-1 

3-4 

. 

2.3 

Mean. 

29.  877 

23.1 

3-2 

5-0 

November  30. 

December  5. 

Midn't. 

29.  802 

37-5 

35- 0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

1-3 

Midn't. 

29.  818 

29. 0 

27.0 

C.K. 

10 

N. 

4.0 

3  a.  m. 

29.803 

38.5 

35-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

1-3 

3  a.  m. 

29-  775 

27.0 

26.0 

C.  K. 

10 

N. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  833 

41.0 

37.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  794 

27.0 

25-0 

C.K. 

9 

N. 

5-0 

9  a.  m. 

29-  933 

44.0 

40.0 

O.K. 

10 

N.W. 

6.7 

9  a.  ni. 

29.  801 

28.5 

26.5 

C.K. 

5 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29. 956 

47.6 

42.  0 

C.K. 

4 

N.W. 

13-3 

Noon. 

29.  791 

32-0 

30.0 

C.K. 

8 

N.W. 

6.7 

3  P-  ni. 

29.  989 

43- 0 

41.8 

C.K. 

8 

N.W. 

14-7 

3  P- 1"- 

29.781 

35-0 

31-0 

C.K. 

4 

N.W. 

8.0 

6  p.  m. 

30. 034 

44-5 

40. 0 

C.K.    ■ 

10 

N.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  830 

30.0 

27.  0 

C.K. 

9 

N.W. 

8-7 

9  p.  m. 

30. 056 

40.0 

36.5 

Clear. 

0 

N. 

5-0 

9  p.  m. 

29.  868 

27.0 

24.0 
27.1 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Mean. 

29.  926 

42.0 

.38.5 

7-6 

6.7 

Mean. 

29.807 

29.4 

6-9 

6.2 

December  i. 

December  6. 

Midn't. 

30.069 

.36.5 

34- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

2.7 

Midn't. 

29.  890 

25.0 

24.0 

C.K. 

3 

N.W. 

8-7 

3  a.  m. 

30-  075 

33- 0 

32.0 

C.  K. 

8 

N.E. 

2-3 

3  a.  m. 

29.  908 

23.0 

21.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

30.063 

32.0 

31.0 

C.K. 

6 

N.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  952 

21.0 

19-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

30.060 

34- 0 

.32.8 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

9  a.  m. 

30.  022 

24.0 

21.  0 

C.  K.  S. 

2 

W. 

9.0 

Noon. 

29-  985 

45-5 

41.  0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

Noon. 

30.003 

31.0 

27.0 

C. 

I 

N.W. 

9-7 

3  P-  ">■ 

29.  914 

48.0 

42.0 

C.K.S. 

9 

S. 

5-0 

3  P-  "1- 

29.968 

34-0 

28.0 

C.K. 

2 

W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.831 

43-8 

.   40.0 

C.K. 

9 

S. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  986 

28.0 

25.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.760 

44-0 

41.5 
36.8 

C.K. 

10 

S. 

_3-7 
3.5 

9p.m. 

29.  967 

27.0 

24-5 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

Mean. 

29. 970 

39.6 

7.6 

Mean. 

29.  962 

26.6 

23.8 

1.0 

.... 

7.0 
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- 

December  7. 

December  12. 

1 
1 

Wind 

u 

1) 

■0 

Wind 

. 

•s  .• 

•s  ^ 

j3  ^• 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Hi 

-£  a; 
"3  S 
PQ  0 

pa  0 

Clouds. 

0 

0 

s 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 
M    0 

H  1) 
£■55 
m  0 

Clouds. 

0 

a 
0 

Direc- 

Direc- 

0 

>,a 

4>  •H 

t. 

tion. 

^ 

;^S 

r,  B 

t 

tion. 

0 

^ 

<s 

> 

0 

^ 

^ 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29-  937 

26.5 

24.5 

C.K. 

1 

S. 

4-7 

Midn't. 

29.666 

28.0 

27.0 

Snow. 

10 

E. 

2.0 

3  a-  HI. 

29885 

26.  0 

24.0 

C.K. 

5 

S. 

4.0 

3  a.m. 

29.  684 

27.0 

26, 0 

Snow. 

10 

N.E. 

2.  0 

6  a.  m. 

29.851 

27.  0 

25.0 

C.K. 

9 

S. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  712 

25.0 

24.2 

Snow. 

10 

N.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  812 

31.0 

29.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

5-0 

9  a.  ra. 

29.  777 

22. 0 

20.5 

Snow. 

10 

N.E. 

9-7 

Noon. 

29-  739 

39- 0 

32.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

5-0 

Noon. 

29.789 

22. 2 

20.6 

Snow. 

10 

N.E. 

10.7 

3  P-  ni- 

29-  675 

43- 0 

36.2 

C.K.S. 

10 

S.E. 

4-7 

3  p.m. 

29-  785 

23.0 

21.0 

C.K. 

10 

N.E. 

13.0 

6  p.  m. 

29-  657 

44.0 

38.0 

C.K. 

9 

s.w. 

4-7 

6  p.  m. 

29.815 

23-5 

23.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.3 

9p.m. 

29.  6S4 

44.0 

38-0 

C.K. 

8 

s.w. 

6.7 

9  p.  m. 

29. 851 

22.  0 

21. 0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.3 

Mean. 

29.  780 

35- I 

30.8 

7.8 

5-0 

Mean. 

29.760 

24.1 

22. 9 

10. 0 

7-9 

December  8. 

December  13. 

Midn't. 

29.  730 

41.0 

36.0 

C.K. 

3 

S.W. 

7.0 

Midn't. 

29. 836 

20.0 

19.0 

,  C.K. 

10 

N.E. 

12.3 

3  a.  m. 

29.  765 

40. 0 

35- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  841 

17.0 

16. 0 

C.K. 

10 

N.W. 

n-3 

6  a.  m. 

29.  826 

41-5 

38.0 

C.  K. 

10 

s. 

2.0 

6  a.  m. 

29. 863 

13.0 

12. 0 

C.K. 

5 

N.W. 

11-3 

9  a.  m. 

29.  896 

41.0 

38.0 

C.K. 

10 

N. 

2.0 

9  a.m. 

29.921 

15.0 

12.5 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

Noon. 

29.901 

45- 0 

41.0 

Rain. 

10 

N.  E. 

.3-7 

Noon. 

29.909 

23-5 

20.5 

C.  K. 

I 

N.W. 

II- 3 

3  P-  ni- 

29.  879 

43- 0 

39- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

8.7 

3  p.  m. 

29. 888 

26.  0 

23.0 

C.K. 

r 

N.W. 

7.0 

6  p.  ni. 

29.  929 

40.0 

39- 0 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

6  p.  m. 

29.904 

21.0 

19.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

9-7 

9  p.  m. 

29-  945 

35-5 

35- 0 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

9  p.m. 

29.  927 

20.0 
19.4 

17.6 

C.  K. 

9 

N.W. 

14.0 

Mean. 

29-  859 

40.9 

37-6 

9-1 

5-5 

Mean. 

29.886 

17-4 

4.8 

10. 9 

December  9. 

December  14. 

Midn't. 

29-  939 

35- 0 

34-5 

K. 

10 

N.E. 

6.0 

Midn't. 

29.9:7 

19.  0 

18.0 

C.K. 

6 

N. 

16.3 

3  a.  m. 

29.  941 

35- 0 

34-5 

K. 

10 

N.E. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  932 

17.0 

16. 0 

Clear. 

0 

N. 

II. 0 

6  a.  m. 

29.  972 

35- 0 

34-2 

K. 

10 

N. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  927 

12.  0 

II.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

9  a.  m. 

29-  959 

34-2 

34.0 

K. 

10 

N.E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.911 

16.0 

15.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29.  941 

38.0 

36.0 

C.K. 

10 

N. 

6.7 

Noon. 

29.  868 

28.5 

25-5 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

3  p.m. 

29-  945 

37- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

N. 

8.3 

3  p.m. 

29-  843 

34.0 

29-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  978 

35-5 

33-5 

C.K. 

10 

N. 

4-3 

6  p.m. 

29-  854 

30-5 

27-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

9  p.m. 

29-  956 

33- 0 

30-5 

C.K. 

10 

N. 

6.0 

9p.m. 

29-  833 

27.0 

25-5 
21.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

Mean. 

29-  954 

36.6 

34- 0 

10.  0 

5-9 

Mean. 

29.886 

23. 0 

0.8 

9.8 

December  10. 

December  15. 

Midn't. 

29.946 

31.0 

29. 0       C.  K. 

10 

N. 

5-7 

Midn't. 

29.836 

26.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

29.  914 

29.  0 

27. 0       C.  K. 

10 

N. 

6.3 

3  a.m. 

29-  835 

24.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.888 

27.0 

25.0        C.K. 

10 

N. 

7.0 

6  a.  m. 

29-  843 

22.5 

20.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  89S 

25.0 

23.0      C.  K.  S. 

ID 

N. 

9-7 

9  a.  m. 

29. 892 

30.0 

28.0 

C.K. 

4 

S. 

2.3 

Noon. 

29-  793 

26.3 

24.2 

C.K. 

10 

N. 

11.7 

Noon. 

29. 881 

39- 0 

34- 0 

C.  K. 

8 

N.W. 

4.0 

3  P-  m- 

29.  769 

27-5 

25.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

II.  7 

3  p.  m. 

29.871 

47.0 

39- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

5-7 

6  p.  ni. 

29-  744 

25.0 

23.5 

C.K. 

9 

N. 

10.3 

6  p.  m. 

29-  895 

41. 0 

35-5 

C.K. 

4 

N.W. 

6.7 

i     9  P- 1'- 

29.687 

22. 0 

20.5 

Clear. 

0 

N. 

9-3 

9  p.  m. 

29-  957 

40.  0 

35- 0 

C.K. 

9 

N. 

7.0 

Mean. 

29. 830 

25.4 

24.  6 

8.5 

9.0 

Mean. 

29.  876 

33-6 

29.9 

4.1 

5-2 

December  ii. 

December  16. 

Midn't. 

29-  673 

21.  0 

19. 0  j     Clear. 

0 

N.W. 

II.  7 

Midn't. 

30. 028 

36.0 

33- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

9.0 

3  a.  m. 

29.  624 

21.0 

19. 0       Clear. 

0 

N.  W. 

10.7 

3  a.m. 

30. 074 

34- 0 

32.0 

C.K. 

6 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  606 

20.  8 

19.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

14.7 

6  a.  m. 

30.  146 

31.0 

30.0 

C.K. 

4 

N.W. 

9.0 

9  a.  m. 

29.  623 

26.5 

25.0 

C.K. 

I 

N.W. 

13.0 

9  a.  m. 

30.  220 

34-5 

30-5 

C. 

I 

N.W. 

10.3 

Noon. 

29-  574 

34- 0 

30.0 

C.K. 

2 

N.W. 

11.7 

Noon. 

30.  281 

42.  0 

.36.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

3  p.  m. 

29-  556 

34- 0 

30- 5 

C.  K. 

8 

N.E. 

6.3 

3  p.m. 

30.  288 

45- 0 

39- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  584 

32.0 

30.0 

K. 

10 

N.E. 

2-3 

6  p.m. 

30.  322 

37- 0 

34- 0 

Clear. 

0 

N. 

4-3 

9  p.  m. 

29.  648 

29.  0 

28.0 

Snow. 

10 

N.E. 

3-.  3 

9  p.m. 

30-  365 

34- 0 

31-0 
33-2 

Clear. 

0 

N. 

4.7 

Mean . 

2y.  611 

27-3 

25-1 

4.0 

.      .      .      . 

9.2 

Mean . 

30.  216 

36.7 

2.5 

7.0 

ii8 
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December  17. 

December  22. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulb  Ther- 
meter. 

ulb  Ther- 
meter. 

Clouds. 

i 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 

ulb  Ther- 
meter. 

ulb  Ther- 
meter. 

Clouds. 

0 

Wind. 

>, 

>, 

m  0 

pq  0 

0 

Direc- 

« 2 

m  0 

0 

Direc- 

t^ 

X^ 

u 

tion. 

_o 

h^ 

«« 

I-. 

tion. 

0 

Q 

'^ 

& 

> 

Q 

^ 

^ 

> 

in. 

0 

0 

ra. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.378 

29-5 

28.  0  1     Clear. 

0 

N.  W. 

0.7 

Midn't. 

29.  787 

45- 0 

41.0 

C.K. 

2 

N.W. 

9.0 

3  a.m. 

30.  420 

28.0 

27.  0      C.  K.  S. 

I 

S.E. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  799 

42.  0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.3 

6  a.  m. 

30-  429 

26.0 

24. 5        Clear. 

0 

N.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29.911 

41.0 

37- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

30.  482 

29-5 

28. 0        C.  K. 

2 

N.E. 

4-7 

9  a.  ni. 

29  971 

42.0 

37-5 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

Noon. 

30-394 

40.0 

32-5 

C.  K. 

4 

S.E. 

3-3 

Noon. 

29-  965 

49.0 

41.8 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

7-3 

3p.ni- 

30-  341 

45-0 

39-0 

C.  K. 

6 

S.E. 

5-0 

3  P-  "1- 

29. 924 

52.0 

44-5 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

6.0 

6  p.  m. 

30.  362 

41.0 

38.0 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

2-7 

6  p.m. 

29-  933 

48.0 

43-0 

C.K. 

6 

S.W. 

3-7 

9  p.m. 

30-  359 

38-5 

36.0 

C.  K.  S- 

3 

S.E. 

3-0 

9  p.  ni. 

29-  937 

43-5 

40.0 

C.K. 

4 

S.W. 

3-0 

Mean. 

30-396 

34-7 

3>.6 

2.8 

2.9 

Mean. 

29.903 

45-3 

40.4 

3.0 

7.0 

December  18. 

December  23. 

Midn't. 

30.  302 

35-0 

33-0 

S. 

I 

S. 

2.7 

Mi.ln't. 

29.  927 

40.  0 

38.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4.0 

3  a.m. 

30.  282 

33-5 

32-5 

C.  K.  S. 

3 

S. 

2.7 

1,  a.  ni. 

29. 911 

40.0 

38.0 

C.K. 

7 

S.W. 

3-7 

6  a.  m. 

.30.  288 

32.0 

31-5 

C.  K.  S. 

I 

S. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  891 

38-0 

36.5 

C.K. 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

30.  261 

35-0 

33- 0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  901 

44.0 

41. 0 

C.K. 

3 

S.E. 

3-0 

Noon. 

30.  221 

46.0 

41.  0 

C.  K. 

S. 

4.7 

Noon. 

29.  839 

58.0 

50.0 

C.K. 

4 

S. 

2.  0 

3p.m. 

30-  '36 

54-0 

48.0 

C.K. 

8 

S.W. 

6.0 

3  p.m. 

29.  750 

64.0 

55- 0 

C.K. 

6 

S. 

4-3 

6  p.  m. 

30.099 

47-5 

44-5 

C.K. 

7 

s.  w. 

•    .5.3 

6  p.  ni. 

29.  729 

57-2 

52.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

5-0 

9  p.m. 

30.083 

44-5 

42.0 

C.K. 

3 

s. 

4-3 

9  p.m. 

29.  716 

54-0 

50.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

3-3 

Mean. 

30.209 

40.9 

38-2 

4-4 

4.0 

Mean. 

29-  833 

49-4 

45.1 

5-8 

3-6 

December  19. 

• 

December  24. 

Midn't. 

30-  059- 

42.0 

40.5 

C.K. 

5 

S.W. 

4-7 

Midn't. 

29.686 

53-0 

49-0 

K. 

10 

S. 

2-7 

3  a.m. 

30-  054 

41-5 

40.5 

C.K. 

9 

S. 

4-3 

3  a.  ni. 

29.  698 

52.0 

48.5 

K. 

10 

S. 

2.0 

6  a.  m. 

30-  048 

42.  0 

41.  0 

C.K. 

9 

s. 

3-7 

6  a.  ni. 

29.  738 

53- 0 

50.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.0 

9  a.m. 

30.098 

45- 0 

44.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

5-0 

9  a.  ni. 

29.  789 

52.0 

49.6 

C.K. 

9 

S.W. 

3-3 

Noon. 

30.066 

58.  .5 

53-5 

C.K. 

9 

S. 

7-7 

Noon 

29.  777 

61.0' 

5.5- 0 

C.K. 

8 

S.E. 

I.  0 

3  p.m. 

30.  023 

61.0 

54-7 

C.K.S. 

5 

S. 

9-7 

3  P-  "1- 

29-  757 

62.6 

56.5 

C.K. 

8 

S.E. 

4.0 

6  p.  m. 

30.  019 

56.3 

52.5 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

6  p.m. 

29-  777 

56.0 

52-5 

C.K. 

8 

E. 

5-7 

9  p.m. 

30. 024 

52.0 

49.0 

C.  K. 

9 

s. 

5-3 

9  p.  ni. 

29.  809 

48.0 

46.0 
50.9 

C.  K. 

2 

N.E. 

6-3 

Mean. 

30.049 

49-8 

47.0 

8.1 

5-6 

Mean . 

29-  754 

54-7 

8.1 

3-4 

December  20. 

December  25. 

Midn't. 

30.  020 

52-8 

49-3 

C.K. 

10 

s. 

6.3 

Midn't. 

29.809 

45-5 

44.5 

C.K. 

10 

E. 

7.0 

3  a.m. 

30.  028 

52-6 

49-3 

C.  K. 

9 

s. 

7-3 

3  a-  til- 

29.  779 

44-5 

44.0 

Fog. 

10 

E. 

5-7 

6  a.  m. 

30. 020 

52.5 

50.0 

C.K. 

9 

s. 

7-3 

6  a.  m. 

29-  775 

44.0 

33-5 

Fog. 

10  ■ 

E. 

4.0 

9  a.  ni. 

30.  052 

56.5 

53-0 

C.K. 

7 

S.W. 

7-3 

9  a.  ni. 

29.814 

44.0 

43-8 

Fog. 

10 

S.E. 

3-3 

-Noon. 

30.  034 

62.0 

57-0 

C.K. 

10 

S.E. 

9.0 

Noon. 

29.  7S6 

48.0 

47-0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

3-7 

3  p.m. 

30.012 

62.5 

56.5 

C.  K. 

10 

S.E. 

8.7 

3  P-  "1- 

29.  742 

56.0 

49-5 

C.K.S. 

3 

S.E. 

4.0 

6  p.  m. 

30.  056 

60.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

7-7 

6  p.  ni. 

29.  761 

51-2 

49.0 

C.K. 

I 

N.E. 

5-0 

9  p.m. 

30.062 

59-0 

54-0 

C.K. 

10 

S.E. 

10.3 

9  p.  m. 

29. 791 

49.0 

47.0 

C.K. 

I 

E. 

5-0 

Mean. 

30. 036 

57-2 

53-0 

9-2 

8.0 

Mean. 

29.  782 

47-8 

44.8 

6.8 

4.7 

December  21. 

December  26. 

Midn't. 

30-  054 

58-2 

54-0 

C.  K. 

10 

S.E. 

I0.3 

Midn't. 

29.719 

49.0 

48.5 

C.K. 

2 

S. 

4.7 

3  a.m. 

30.002 

56-5 

54-0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.0 

3  a.  m. 

29.  720 

50-0 

50.0 

C.K. 

4 

S.E. 

4.0 

6  a.  m. 

29.971 

55- 0 

52-5 

C.K. 

10 

S.E. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  681 

52.0 

51-9 

C.K. 

6 

S. 

4-3 

9  a.m. 

29.  927 

56.0 

53-0 

C.K. 

9 

S.E. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  639 

,s8.o 

55-0 

C.K. 

8 

S.E. 

8-3 

Noon. 

29-  853 

55-5 

54-6 

N. 

10 

S.E. 

14.0 

Noon. 

29.  564 

63.0 

57- 0 

C.K. 

9 

S. 

10. 0 

3P-ni. 

29.  731 

59-0 

57-0 

N. 

10 

S.E. 

10. 0 

3  p.m. 

29.  401 

64.  0 

57- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

15-3 

6  p.  ni. 

29.  675 

58-0 

57- 0 

N. 

10 

S.W. 

19-7 

6  p.  m. 

29.  248 

62.2 

58-0 

C.K.S. 

10 

E. 

16.7 

9p.m. 

29-734 

52.0 

50.0 
54-0 

Clear. 

0 

S.W. 

9-3 

9  p.  m. 

29.  296 

52.0 

50.0 

N. 

10 

W. 

19-7 

Mean. 

29.868 

56.3 

8.6 

I0.8 

Mean . 

29-  534 

56-3 

53-4 

....       7.4 

10.4 

I 
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Decembkr  27. 

Dkckmber  30. 

li. 

i. 

>^ 

u 

^ 

. 

V 

J=    . 

-^ 

Wind 

<u 

J2      . 

■c 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
meter 

ulbT 
meter 

Clouas. 

s 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

s  H 

UlbT 
meter 

Clouds. 

0 

B 

t^ 

03  ° 

K    0 

0 

Direc- 

u 

«  0 

«  0 

0 

Direc- 

5^ 

r 

t; 
(2 

tion. 

_0 

> 

0 

0 

Wet 

0            m 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

in. 

in. 

m. 

Midn't. 

29.  484 

43-5 

38.0 

C.K. 

I 

N.W. 

13-7 

Midn't. 

29.878 

35-5 

35-0 

K. 

10 

S.  W. 

3-0 

3  a.  ni. 

29.  658 

37- 0 

32.  5 

Clear. 

0 

N.  W. 

18.0 

3  a.  m. 

29-837 

35-2 

34.5 

K. 

10 

N.W. 

2-3 

6  a.  in. 

29.719 

34- 0 

29-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

16.0 

6  a.  111. 

29.  761 

35-5 

35-0 

Fog. 

10 

N.E. 

2-3 

9  a.  in. 

29-  839 

34- 0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

"•3 

9  a.  ni. 

29.  741 

36.0 

.3.S.8 

Rain. 

10 

N. 

4.3 

Xoon. 

29.  S25 

39- 0 

33- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

12.7 

Noon. 

29.  639 

36.0 

36.0 

N. 

10 

N.W. 

4-7 

3  P- 1"- 

29.  814 

42.6 

35- 0 

C.  K.S. 

4 

N.W. 

11-3 

3  P-  tn- 

29.446 

38.0 

.37.6 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

6  p.  III. 

29.  S27 

38.0 

34- 0 

C.K. 

9 

S.W. 

5-0 

6  p.  in. 

29.321 

38-5 

38.0 

N. 

10 

N.E. 

3-3 

9  p.m. 

29-  833 

35- 0 

31.0 
32-9 

C.K. 

6 

N.W. 

2.  0 

9  p.m. 

29.  141 

39- 0 

38.5 
36-3 

N. 

10 

N.W. 

3-7 

Mean. 

29. 750 

37-9 

2.8 

II. 2 

Mean. 

29-596 

36.7 

lO.O 

3-8 

Decembkr  28. 

December  31. 

Midn't. 

29.  821 

35- 0 

30.5 

C.K. 

9 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  029 

39- 0 

38-8 

N. 

10 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.801 

34.0 

29- 5 

C.K. 

9 

S.  E. 

2.7 

3  a.  m. 

29-  274 

34-5 

32.0 

C.K. 

7 

N.  W. 

18.7 

6  a.  in. 

29.  819 

32.5 

29.0 

C.K. 

9 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  452 

30.5 

29- 5 

Clear. 

0 

N.  W. 

20.0 

9  a.  m. 

29. 872 

33- 0 

31.0 

C.K. 

10 

s. 

2.0 

9  a.  m. 

29.590 

32.0 

29-5 

Clear. 

0 

W. 

9-7 

Noon. 

29. 823 

38.0 

35- 0 

C.K. 

10 

s. 

2.  0 

Noon. 

29.  590 

39-0 

32.0 

Clear. 

0 

w. 

12.  0 

3  P-  m- 

29.803 

39- 0 

35-5 

C.K. 

10 

s. 

3-3 

3  P-  "1- 

29-  589 

43- 0 

35-0 

C.K. 

I 

S.W. 

16.7 

6  p.  m. 

29.817 

34- 0 

33- 0 

vSnow. 

10 

s. 

7-7 

6  p.  m. 

29. 641 

37- 0 

31.6 

Clear. 

0 

s.  w. 

'3-7 

9  p.  m. 

29.813 

34.0 

34- 0 
32.2 

K. 

10 

s. 

2. 0 

9  p.m. 

29. 650 

33- 0 

32.0 

C.K.S. 

I 

s.  w. 

9-3 
13-3 

Mean. 

29. 821 

34-9 

9.6      .... 

1 

3-3 

Mean. 

29.477 

36.0 

32.6 

2-4 

December  29. 

Midn't. 

29. 826 

34- 0 

34.0            K. 

10 

s. 

1-7 

3  a.  ni. 

29. 848 

34- 0 

33-  8           K. 

10 

s. 

2-3 

6  a.  111. 

29-  854 

34.0 

34.0           K. 

10 

N.W. 

2-3 

9  a.  m. 

29.903 

35- 0 

■?4.  0         C.  K. 

10 

S.  W. 

2-3 

Noon. 

29.  866 

35-5 

34-5  i      C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

3  p.  ni. 

29.  865 

36.0 

35.  0  1      C.  K. 

10 

S.W. 

2.  0 

6  p.  ni. 

29.  879 

.36.2 

35.0  1      C.K. 

10 

S.W. 

1-7 

9  p.  ni. 

29-  893 

36.0 

350  1      C.K. 

10 

S.W. 

4-3 

2.6 

Mean . 

29.  867 

35.1 

34-4  !    .    .    .   . 

10. 0 
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1 

January  i. 

January  6. 

C 

^ 

>^ 

u 

u 

>i 

s 

•S  ^ 

V 

% 

Wind 

- 

V 

3 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

m  ,0 

H  aj 

c 

0 

Mean 
Time. 

Barom  - 
eter. 

£  X 

3   S 
«   0 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 
u 

§ 

m  § 

Clouds. 

Direc- 

'u 

Direc- 

>, 

V    " 

K 

tion. 

"i; 

y     - 

? 

tion. 

!? 

a 

^ 

iS 

'r* 

« 

iS 

P^ 

> 

in. 

0 

0 

111, 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  633 

32.0 

29.0         C.  K. 

9 

S.  \V. 

9.0 

Midn't. 

30-  195 

9-5 

8.5 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  666 

31.0 

29.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5.0 

3  a.  m. 

30.  196 

9.0 

8.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  698 

28.5 

27.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

30.  222 

8.0 

7-5 

C.K. 

8 

N.  W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  810 

31.0 

27- 5 

C.K. 

I 

N.W. 

9-3 

9  a.  ni. 

30-  258 

II. 0 

9-5 

C.K.S. 

9 

N. 

5.0 

Noon. 

29.  840 

32.0 

28.0 

C.K. 

2 

N.W. 

16.0 

Noon. 

30.  200 

17.0 

14.  8 

C.K.S. 

10 

S.E. 

2.0 

3  P-  m- 

29.  852 

35- 0 

30.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.  0 

3  p.  m. 

30.  I5S 

19.  0 

16.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  910 

31-5 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

6  p.  ni. 

30.  182 

19.  0 

16.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29  956 

27.0 

25.0 

Clear. 

0 
2.  I 

N.W. 

4.0 

9  p.  m. 

30.  194 

18.0 

16.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6-3 

4-5 

Mean. 

29.796 

31-0 

27.9 

8.4 

Mean . 

30.  201 

13.8 

12.0 

8:5 

January  2. 

January  7. 

Midn't. 

29.  944 

25.0 

23-5 

Clear. 

0 

s.w. 

2.7 

Midn't. 

30.  i6i 

18.0 

16.5, 

K. 

10 

S.E. 

5-7 

3  a.  ni. 

29.  968 

25.0 

24.  0 

Clear. 

0 

s. 

2-3 

3  a.  ni. 

30. 145 

19.0 

17.0 

C.K. 

9 

S. 

7.0 

6  a.  ni. 

29-  952 

24.0 

23-5 

C.K. 

10 

s. 

1-7 

6  a.  m. 

30. 087 

20.0 

17-5 

C.K. 

10 

S. 

7.0 

9  a.  m. 

29-  937 

28.0 

27.0 

C.K. 

3 

s. 

2.7 

9  a.  m. 

30. 049 

22.5 

20.5 

C.K. 

10 

S.E. 

8.7 

Noon. 

29-  859 

39- 0 

35-5 

Clear. 

0 

s. 

7-3 

Noon. 

29.  947 

26.5 

24.0 

C.K.    . 

10 

S.W. 

9.0 

3  p.  Ul. 

29. 746 

48.2 

,38.2 

C.K. 

I 

s. 

13-7 

3  P-  "1- 

29.  869 

26.0 

24.0 

C.K. 

10 

S.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  720 

42. 0 

35- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

15- 0 

6  p.  ni. 

29.  812 

27.0 

25.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.3 

9  p.  m. 

29.  690 

39-5 

33-5 

C.K. 

2 

S.W. 

13-7 

9  p.m. 

29.  802 

27-5 

25.0 

K. 

10 

S.W. 

3-3 

Mean. 

29. -852 

33-8 

30. 0 

2.0 

7.4 

Mean. 

29.984 

23-3 

21.  2 

99 

6.5 

January  3, 

January  8. 

Midn't. 

29-  594 

41.0 

34.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

17-3 

Midn't. 

29.  791 

28.  ,s 

25.5 

K. 

10 

N.W. 

2-3 

3  a.  m. 

29-  563 

40.5 

.34- 0 

C.K. 

9 

S.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.871 

28.5 

26.5 

K. 

10 

N.W. 

7.3 

6  a.  m. 

29-  535 

40.0 

35- 0 

C.K. 

10 

vS.W. 

12.3 

6  a.m. 

29.903 

28.0 

26.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

9  a.  ni. 

29.  463 

40.5 

35-5 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  955 

24.0 

22.0 

C.  K. 

2 

N.E. 

5-7 

Noon. 

29-  556 

41.2 

37- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

12.3 

Noon. 

29-915 

30. 0 

26.0 

C.K. 

2 

W. 

7.0 

3  p.  ni. 

29.  606 

37.0 

32.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

21.7 

3  P-  "1- 

29.  864 

33- 0 

28.5 

C.K. 

7 

N. 

5-3 

6  p.  m. 

29-  725 

30.0 

29.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

23-3 

6  p.  ni. 

29.  8,58 

27.0 

24-5 

C.K. 

10 

E. 

3-7 

9  p.  m. 

29.  810 

23.0 

20.0 

C.K. 

10 

N.W. 

20.  7 

9  p.  m. 

29-  857 

25-5 
28.1 

23-5 

C.K. 

10 

S.E. 

5-0 

,      Mean . 

29.  606 

36.6 

32.1 

6.6 

14-5 

Mean . 

29.  877 

25.4 

7.6 

5-2 

January  4. 

Janu.j 

LRY    9. 

Midn't. 

29.862 

19.0 

16.5 

C.K. 

I 

N.W. 

18.7 

Midn't. 

29.809 

24.5 

24.0 

C.K. 

9 

S.E. 

4-7 

i      3  a-  m- 

29.  91S 

16.0 

15- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

22.  3 

3  a.  in. 

29-  744 

23-5 

23.0 

C.K. 

7 

S.E. 

7-7 

j      6  a.  m. 

29.  992 

13.0 

12.0 

C.K. 

I 

N.W. 

24-3 

6  a.  m. 

29.  704 

24.0 

23-5 

C.K. 

10 

S.E. 

5-3 

9  a.  m. 

30. 088 

12.0 

II.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

20.  0 

9  a.  m. 

29.  705 

26.0 

24-5 

C.K. 

10 

S.E. 

4.7  1 

Noon. 

30.086 

14.0 

12.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

19-3 

Noon. 

29-  659 

31.0 

28.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-3 

3  p.  m. 

30.  087 

16.0 

14.0 

C.K. 

2 

N.W. 

16.7 

3  P-  "1- 

29.  646 

32.2 

29- 5 

C.K. 

10 

N.E. 

1-7 

6  p.  m. 

30- 152 

12.0 

10.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.7 

6  p.  m. 

29.  679 

31.0 

29.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

3-3 

,      9  p.m. 

30-  154 

9-5 

8.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

II-3 

9  p.  m. 

29.721 

30.6 
27.8 

29.0 

C.K. 

10 

N. 

1-3 

Mean. 

30. 042 

13-9 

12.4 

1.4 

18.2 

Mean. 

29.  708 

26.3 

9- 5" 

4.1 

January  5. 

JANU.^ 

IRY    10. 

Midn't. 

30. 124 

9.0 

8.0 

Clear. 

0 

N.W. 

"•3 

Midn't. 

29.  724 

33-5 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.7 

3  a.m. 

30.  104 

9-5 

8.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

14-3 

3  a.  m. 

29-  751 

33-2 

30.6 

C.K. 

10 

N.W. 

4-7 

6  a.  ni. 

30.  no 

II. 0 

9-5 

C.K. 

10    ■ 

N.W. 

12.3 

6  a.  m. 

29. 748 

32.0 

29.  0 

C.K. 

10 

N. 

5.3 

9  a.  m. 

30-  132 

10.  2 

9.0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

29. 752 

33- 0 

30.5 

C.K. 

6 

N.W. 

6.7 

Noon. 

30.085 

16.8 

13.0 

C.K. 

6 

N.W. 

10. 0 

Noon. 

29. 767 

34- 0 

31- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-3 

3pin. 

30.081 

17.0 

14.0 

C.K. 

7 

N.W. 

13-7 

3  p.m. 

29. 784 

33- 0 

30.0 

C.K. 

10 

N. 

4.7 

6  p.  m. 

30.  129 

13-5 

"•5 

C.K. 

5 

N.W. 

"•3 

6  p.  m. 

29.798 

31-0 

29.0 

S. 

I 

N.W. 

4-3 

9  p.m. 

30.  169 

10. 5 

9.0 

C.K. 

2 
6.0 

N.W. 

5-3 

9  p.  m. 

29.861 

28.5 

27.0 
29.  6 

C. 

3 

N. 

50 

Mean . 

30.  117 

12.  2 

10.  2 

10.  8 

Mean . 

29.  773 

32.3 

7.5I    .    .   .    . 

5-3 
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January  ii. 

January  16. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

Si 

Clouds. 

•a 
g 
0 

c 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
onieter. 

u 

Si 

Clouds. 

3 
0 

u 

a 
0 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

>. 
u 

0 

r. 

(2 

tion. 

> 

1 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ra. 

Midn't. 

29.  882 

28.5 

27.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

Midn't. 

30.218 

27.2 

26.0 

C.K. 

4 

N.E. 

3.0 

3a.m 

29.  910 

27.0 

26.0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

5-3 

3  a.m. 

30.217 

25.0 

23.8 

C.K. 

9 

N.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  928 

26.  0 

25.- 

Clear. 

0 

N. 

5-0 

6  a.  m. 

30-  195 

23.0 

22.  0 

C.K. 

7 

E. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  974 

26.  0 

24.0 

C.K. 

10 

N.W. 

50 

9  a.  m. 

30.200 

24.0 

22.5 

C.K. 

8 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29-  953 

32.6 

29.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.7 

Noon. 

3°-  137 

35- 0 

30.0 

C.K. 

3 

S.E. 

6.0 

3  P-  ni. 

29.913 

37- 0 

32.0 

C.K. 

I 

N.W. 

3-3 

3  P-  m. 

30.061 

41.0 

32.0 

C.K. 

3 

S.W. 

8.3 

6  p.  ni. 

29.904 

31.0 

29.0 

C.K. 

6 

S. 

2.0 

6  p.  ni. 

30.  030 

35-5 

32.0 

C.K.S. 

9 

s. 

6.7 

9  p.m. 

29.908 

28.0 

27.0 

C.K. 

4 

S.W. 

2.7 

9  p.  m. 

30.016 

32.0 

30.0 

C.K. 

I 

s. 

3-7 

Mean . 

29.  922 

29- 5 

27.4 

5-2 

4.2 

Mean. 

30. 134 

30.3 

27-3 

5-5 

.... 

4.6 

JANUA 

RY    12. 

January  17. 

Midn't. 

29.  876 

24.0 

23-5 

C.  K. 

2 

S. 

3-3 

Midn't. 

30.  006 

31.5 

30.0 

C.K. 

3 

s. 

I.O 

3  am. 

29. 836 

24.0 

23 -5 

C.K. 

7 

S. 

3-3 

3  a.m. 

29-  954 

31.0 

29-5 

C.K. 

5 

s. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  756 

•25-5 

25.0 

C.K. 

8 

S. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  924 

30.0 

28.5 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  713 

29.0 

27-5 

C.K.  S. 

10 

S.W. 

8.7 

9  a.  m. 

29.898 

31.8 

29.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

Noon. 

29. 644 

41-5 

32.5 

C.K. 

9 

S.W. 

9-7 

Noon. 

29.  868 

40.  0 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8.3 

3  P-  ni- 

29.605 

47  0 

41.5 

C.  K. 

4 

s. 

5-3 

3  P- 1"- 

28.  Sio 

42.8 

36.0 

C.K. 

10 

N.E. 

II. 0 

6  p.m. 

29.662 

43- 0 

39-5 

C.K. 

9 

N.W. 

2-3 

6  p.  m. 

29.  807 

42.0 

35-5 

C.K. 

10 

N.E. 

9.0 

9  p.m. 

29.  704 

41.2 

35.8 
31- I 

C.K. 

I 

N.W. 

5-7 

9  p.m. 

29.  814 

36.0 

31.5 
31-5 

C.K. 

7 

N.E. 

8.3 

Mean. 

29.  724 

34-4 

6.2 

.... 

5-5 

Mean. 

29.  885 

35.6 

8.1 

6.7 

jANUA 

RY    13. 

January  18. 

Midn't. 

29. 742 

38.0 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

29.  S20 

32.0 

^9.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

8.0 

3  am. 

29-  795 

37- 0 

31.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  822 

29.  0 

27.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  828 

35-5 

29.6 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

6  a.  ni. 

29.  838 

29.0 

27.0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.3 

9  a.  ui. 

29-  854 

36.0 

30.0 

C.K. 

7 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  887 

33-'^ 

30.0 

C.  K. 

3 

N. 

9-7 

Noon. 

29. 830 

38-5 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29.  8.58 

43- 0 

35.5 

C.K. 

2 

N. 

6.3 

3  P-  "'• 

29.  800 

40.0 

33-5 

C.K. 

10 

S. 

2.0 

3  P-  m- 

29.786 

48.0 

40.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  818 

36.0 

32.0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  778 

43- 0 

37-5 

C.K. 

10 

S. 

3-0 

9  p.m. 

29-  834 

33-8 

32.0 

C.S. 

I 

N. 

2.0 

9  p.  m. 

29.  772 

39- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

s. 

3-3 

Mean. 

29.813 

36.8 

31-5 

7.2 

50 

Mean. 

29.  820 

37- 0 

32.6 

4-1 

6.2 

jANUA 

RY    14. 

jANUA 

RY    19. 

Midn't. 

29.870 

32.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

Midn't. 

29-  754 

37-5 

34- 0 

C.K. 

10 

s. 

4.0 

3  a.  m. 

29.903 

30.0 

26.5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29.  739 

36.0 

34.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29. 940 

28.5 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29-  735 

34- 0 

33- 0 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

9  a.  m. 

29.998 

28.0 

24.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

9  a.  ni. 

29.  749 

33- 0 

32.5 

Snow. 

10 

E. 

4.0 

Noon. 

30-  054 

32.0 

26.7 

C.K. 

2 

N.W. 

II.  0 

Noon. 

29-  745 

34- 0 

33- 0 

N. 

10 

N.E. 

3-3 

3  p.m. 

30. 057 

32.0 

27.  2 

C.K. 

I 

N.W. 

15-7 

3  P-  m. 

29-  737 

34- 0 

33.5 

Mist. 

10 

N.E. 

5.0 

6  p.  m. 

30.  141 

27.0 

24-5 

C.K. 

2 

N.W. 

13.0 

6  p.  m. 

29.  826 

34- 0 

33-5 

Mist. 

10 

N.E. 

6.0 

9  p.  m. 

30.  166 

24-5 

22.5 
25.4 

C.K. 

2 

N.W. 

8.7 

9  p.  m. 

29.  858 

33-5 

33.0 

K. 

10 

N.E. 

6.7 

Mean. 

30. 016 

29-3 

0.9 

9-4 

Mean. 

29.  768 

34-5 

33.3 

10.  0 

5-2 

jANUA 

RY  15. 

Janua 

RY   20. 

Midn't. 

30.  l8:i 

24.  0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

Midn't. 

29.886 

33- 0 

33- 0 

K. 

10 

N.E. 

7-7 

3  a.  m. 

30.  201 

23.0 

22.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  a- 1". 

29.908 

33-2 

32.8 

K. 

10 

N.E. 

8.3 

6  a.  m. 

30.  217 

23.0 

22.0 

C.K. 

3 

N.W. 

9-7 

6  a.  m. 

29.  916 

33-5 

33- 0 

K. 

10 

N.E. 

6.7 

9  a.  ni. 

30.  236 

25-5 

23.0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  928 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8.3 

Noon. 

30.  249 

32.0 

29.0 

C.K. 

2 

N.W. 

10.7 

Noon. 

29-  945 

32.0 

31.6 

C.K. 

10 

N.E. 

6..-, 

3p.m. 

30.  202 

36.0 

33- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.0 

3  P-  ni. 

29.  894 

32.3 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5.3 

6  p.m. 

30.  217 

30.0 

28.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.904 

32.0 

31.8 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

9p.m. 

30.  247 

27.6 

26.0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

29.905 

31.0 

30.0 

C.K. 

9 

S.E. 

4.3 

Mean. 

30.219 

27.6 

25-7 

2.0 

7-7 

Mean. 

29.911 

32.4 

31-9 

9-9 

.... 

6.2 
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I 

January  21. 

January  26. 

u 

Wind 

i. 

i 

•=5  J 

4' 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 
«  0 

Si 

Clouds. 

0 

u 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometei 

3  S 
H  0 

Clouds. 

0 
U 

c 
0 

Direc- 

>\ 

Direc- 

-t-t 
'0 

b" 

t  = 

t; 

tion. 

S. 

f 

^y 

t. 

tion. 

Q 

^ 

& 

> 

0 

!? 

^ 

> 

in. 

0 

0  . 

ni. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  894 

31.0 

30.0 

C.K. 

10 

E. 

2.3 

Midn't. 

29-  837 

42.5 

39- 0 

C.K. 

10 

N.  W. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  874 

30-5 

30.0 

C.K. 

10 

S. 

1-7 

3  a-'"- 

29.  846 

41-5 

38.0 

K. 

10 

N. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  882 

30-5 

30.0 

C.K. 

10 

E. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  896 

41. 0 

38.0 

K. 

10 

N.W. 

2-7 

9  a.  m. 

29.  914 

31.2 

30.5 

K. 

10 

S.  W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.880 

40.  0 

37- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.  932 

35- 0 

32.0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29.  897 

43- 0 

38.0 

C.  K. 

9 

N.W. 

7-3 

3  p.  m. 

29.890 

37-0 

35- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

2-3 

3  P-  ni- 

29-  854 

45- 0 

39-8 

C.  K. 

10 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  920 

36.0 

35-0 

C.K. 

10 

S. 

I.O 

6  p.m. 

29-  839 

43- 0 

38.0 

C.K. 

9 

N.W. 

12.3 

9  p.  m . 

29.  902 

33- 0 

32.5 

C.K. 

7 

N.E. 

I.O 

9  p.m. 

29-  853 

39- 0 

35-0 

C.K. 

4 

N.W. 

12.3 

7-2 

Mean . 

29.901 

33-0 

31-9 

9.6 

1-9 

Mean. 

29. 863 

41.9 

37.8 

8.5 

January  22. 

January  27. 

« 

Midn't. 

29-  938 

32-5 

32.0        C.K. 

10 

E. 

1-3 

Midn't. 

29. 861 

.36-5 

33-0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.0 

3  a.  m. 

29.  930 

32.0 

31.6        C.K. 

10 

N.E. 

1.  0 

3  a.  m. 

29-  854 

34-0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

6  a.m. 

29-  945 

32.0 

31.8  1      C.K. 

10 

N.E. 

2.0 

6  a.  m. 

29.860 

33  0 

30. 0 

C.K. 

8 

N.W. 

II-3 

9  a.m. 

29.962 

33-5 

33-0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  918 

32.0 

28.5 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

12.  0 

Noon. 

29.  968 

35-5 

34- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29.904 

36.0 

28.8 

C.K.S. 

5 

N.W. 

12.3 

3  P-m- 

29-943 

39-0 

37- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

4-7 

3  p.m. 

29. 848 

38.0 

31-5 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

14.0 

6  p.  m. 

30.004 

,36.8 

35-0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.864 

34-0 

29-5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

10.7 

9  p.  m. 

30. 032 

35-5 

33-0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

9  p.  m. 

29.  910 

31- 0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

I      Mean . 

29-965 

34-6 

33-4 

9-9 

.... 

3-6 

Mean. 

29. 877 

34-3 

30.0 

3-5 

11.8 

1 

January  23. 

« 

January  28. 

Midn't. 

30.011 

35-0 

33-0 

K. 

10 

N.E. 

6.0 

Midn't. 

29. 930 

29. 0 

26.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

II. 0 

3  a.  ni. 

29.971 

34-5 

33- 0 

K. 

10 

N.E. 

9.0 

3  a.  m. 

29.  944 

28.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

II.  7 

6  a.  m. 

29.  950 

34- 0 

32.5 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

6  a.  m. 

29-  963 

27.0 

24.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8-7 

9  a.  m. 

29.  884 

34- 0 

33- 0 

N. 

10 

N.E. 

12.3 

9  a.  m. 

30. 046 

30.0 

27.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

Noon. 

29.831 

36.2 

36-0 

N. 

10 

N.E. 

18.3 

Noon. 

30-  055 

38.5 

31-5 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

3  P-m. 

29.  768 

40. 0 

39-9 

N. 

10 

N.E. 

18.3 

3P-ni. 

29.997 

42-5 

34-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29. 682 

42.0 

41-5 

N. 

10 

N.E. 

17.7 

6  p.  m. 

29-  985 

38.0 

33-5 

Clear. 

0 

W. 

5-3 

9  p.m. 

29.604 

43-5 

43-0 

N. 

10 

N.E. 

18.0 

9  p.  m. 

29.  900 

36.0 

32.5 

Clear. 

0 

S. 

1-3 

Mean. 

29.  838 

37-4 

36-5 

10. 0 

13-6 

Mean. 

29.978 

33-6 

29.  2 

0 

8.0 

January  24. 

January  29. 

Midn't. 

29.  476 

45-5 

45-2 

N. 

10 

N.E. 

19.0 

Midn't. 

30.003 

33-5 

32.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

3  a.m. 

29. 391 

46.0 

45-8 

N. 

10 

N.E. 

20.  7 

3  a.m. 

29.997 

32.0 

31-5 

Clear. 

0 

s. 

2.  0 

1      6  a.  m. 

29.308 

46.5 

46.0 

Mist. 

10 

N.E. 

15-7 

6  a.  m. 

30. 014 

29.0 

28.0 

Clear. 

0 

s. 

0.7 

9  a.  m. 

29-  305 

46.  0 

45-5 

K. 

10 

N.E. 

9-7 

9  a.  m. 

30.019 

31-5 

29.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29.318 

46.  0 

46.0 

Mist. 

10 

N.E. 

5-3 

Noon. 

30. 006 

46.0 

39-0 

C.K. 

I 

S. 

3-0 

3  p.  m. 

29-33' 

47.0 

45-8 

C.  K.  S. 

7 

W. 

5-3 

3  p.m. 

29.941 

51-2 

43-5 

C.K. 

5 

s. 

5-0 

6  p.  m. 

29-  315 

45-6 

44.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

4-7 

6  p.m. 

29-9'3 

48.0 

42.5 

C.K. 

3 

s. 

4-7 

9  p.m. 

29. 446 

43-0 

42.0 

C.K. 

10 

S. 

4.0 

9  p.  ni. 

29.  930 

45.6 

40.  0 

C.  K. 

3 

N.W. 

2.3 

Mean. 

29. 361 

45-7 

45 -o 

9-5 

10.6 

Mean. 

29.  978 

39-6 

35-7 

1-5 

2.9 

January  25. 

January  30. 

Midn't. 

29.496 

42,0 

41.0  :       C.K. 

9 

N.W. 

1-3 

Midn't. 

29-  934 

36.5 

34- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

2-3 

3  a.m. 

29-  542 

40. 0 

39.0  j       C.K. 

3 

N.W. 

1-7 

3  a.m. 

29.  936 

41.0 

36.0 

C.K. 

5 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.631 

39-2 

38.  0  1    C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  928 

42.0 

37- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

9  a.  m. 

29.692 

42.0 

39-  5  j      C.  K. 

4 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

3°-  015 

44.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29.  710 

50-0 

44-5  !      C.K.. 

I 

W. 

8-3 

Noon. 

30-  015 

54-2 

45-8 

C.K. 

I 

N.W. 

10.3 

3  p.m. 

29. 725 

52-0 

46. 0        C.  K. 

6 

W. 

6.3 

3  p.m. 

29.  916 

59- 0 

48.0 

C.K.S. 

I 

N  W. 

II.  0 

6  p.m. 

29.786 

47- 0 

42. 0  i    C.  K.  S. 

10 

N. 

4-7 

6  p.  m. 

29-944 

53-0 

46.0 

C.K. 

6 

W. 

5-7 

9  p.m. 

29.831 

44.0 

41.0 

C.K. 

lO 

N. 

4.0 

9  p.m. 

30.021 

48.0 

43-5 

C.K. 

10 
3-9 

N.E. 

3-3 

Mean . 

29. 677 

44-5 

41.4 

5-5 

.... 

4.6 

Mean. 

29-  964 

47-2 

41.0 

7-1 
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January  31. 

February  5. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  3 

<u 

£« 

5  E 

Clouds. 

0 
u 

c 

Wind. 

Mean 
Time 

Barom- 
eter 

ulb  Ther- 
neter. 

l-i 

rH 

£« 
3  E 

Clouds. 

Wind. 

>^ 

>> 

pa  0 

FQ  0 

Direc- 

0 

m  0 

-05  5 

0 

Direc- 

u 

Q 

1' 

1 

tion. 

1) 

> 

P 

r 

■E 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.  070 

40.  2 

38.0 

C.K. 

9 

E. 

7.0 

Midn't. 

29.  552 

35-5 

35.0 

Fog. 

10 

E. 

5.0 

3  a.  m. 

30.071 

37- 0 

350 

C.K. 

9 

N.  E. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  580 

35- 0 

34.8 

Fog. 

10 

N.E. 

2.7 

6  a.  m. 

30.095 

35- 0 

33- 0 

C.K. 

10 

N.  E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  601 

36.0 

35-8 

Fog. 

10 

N.E. 

7.0 

9  a.  m. 

30-  133 

36.0 

34- 0 

C.K. 

10 

N.  E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  622 

36.0 

,^5.8 

Fog. 

10 

N.E. 

2.3 

Noon. 

30-  136 

39- 0 

36.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-3 

Noon. 

29.617 

,^8,7 

.?8.2 

Fog. 

10 

vS.  E.  ■ 

3.0 

3  p.m. 

30.  015 

42.0 

38.5 

C.K. 

10 

S.  E. 

4.7 

3  p.  m. 

29.  552 

40.0 

39-2 

K. 

10 

E, 

5-7 

6  p.  m. 

30.  037 

41.  0 

38.0 

N. 

10 

N.E. 

3.7 

6  p.  m. 

29.  559 

37-3 

37.0 

K, 

10 

N.E. 

8.7 

9  p.  ni. 

30-  031 

40.  0 

39- 0 

N. 

10 

E. 

3.0 

9  p.m. 

29.  493 

35. 0 

35.0 

N. 

10 

N.E. 

II. 0 

Mean . 

30.  074 

38.8 

36-4 

9.8 

....        4.5 

Mean. 

29.  572 

36.7 

36.4 

....       10. 0       .... 

5.7 

# 

February  i. 

February  6. 

Midn't. 

29-  955 

39- 0 

38.0 

K. 

10 

E. 

6.7 

Midn't. 

29.  379 

35.0 

34.8 

N. 

10 

N.E. 

11-3 

3  a.m. 

29.880 

390 

38.0 

N. 

10 

S.E. 

4.3 

3  a.  m. 

29.  156 

35- 0 

34.6 

N. 

10 

N.E. 

17.7 

6  a.  m. 

29.  741 

39- 0 

38.0 

K. 

10 

S.E. 

5.3 

6  a.  m. 

28.903 

35.2 

35.  0  j         N. 

10 

N.E. 

20.3 

9  a.  ni. 

29.  677 

40. 0 

39-6 

Fog. 

10    . 

s. 

3-3 

9  a.  m. 

28.677 

52.0 

51.6        C.K. 

10 

N.E. 

10.7 

Noon. 

29-  584 

44.0 

43-5 

Fog. 

10 

S. 

2.0 

Noon. 

28.  477 

54.0 

53-8!        N. 

10 

N.E. 

5-3 

3  P-  ni. 

29-  497 

51.0 

49.0 

C.K. 

9 

s. 

3.0 

3  p.  1". 

28.  450 

43.0 

42.8 

N. 

10 

N.W. 

II. 7 

6  p.m. 

29. 472 

51-5 

50.0 

C.K. 

9 

N.E. 

1-3 

6  p.  m. 

28.621 

45- 0 

43.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

10.7 

9  p.m. 

29. 478 

50-5 

49-5 

C.K. 

10 

W. 

2.3 

9  p.m. 

28.863 

44-5 

39.0 

C.K. 

6 

N.W. 

13.3 

Mean. 

29.  660 

44-2 

43-2 

9.8 

3-5 

Mean. 

28.  816 

43.0 

41.8 

.... 

9.4 

12.6 

Fkbru.\ry  2. 

t'EBRUARY    7. 

Midn't. 

29-  458 

50-5 

49.0 

C.K. 

9 

S.W. 

3.7 

Midn't. 

29.  016 

43- 0 

39.0         C.K. 

9 

N.W. 

17.7 

3  a.m. 

29-  459 

5I-0 

48.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5.0 

3  a.m. 

29. 166 

41.0 

36.5  t     Clear. 

0 

S.W.  . 

16.3 

6  a.m. 

29-  525 

49.0 

48.0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.7 

6  a.  m. 

29,  293 

38.0 

34.0 

Clear. 

0 

S.W. 

14.0 

9  a.  m. 

29,611 

46.0 

42.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  387 

40.0 

35.6 

C.K, 

2 

w. 

4-3 

Noon. 

29. 630 

47.0 

40.8 

C.K. 

9 

N.W. 

II-3 

Noon. 

29.  432 

47.0 

39.7 

C.K. 

5 

w. 

9-3 

3P-ni. 

29. 627 

46.0 

39-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

11-3 

3  p.  >"• 

29.431 

47,0 

40.  0 

C.K. 

4 

N.W. 

II. 0 

6  p.  m. 

29.  634 

43-2 

38. 0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  505 

43.0 

37-  5 

C.K. 

4 

N.  W. 

8.0 

9  p.m. 

29.  628 

41.0 

37- 0 
42.8 

C.K. 

10 

E. 

4.3 

9  p.m. 

29. 596 

38.0 

34.0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.0 

Mean. 

29.  572 

46.7 

9.6 

7.1 

Mean. 

29.  353 

42.1 

37- 0 

3.2 

11. 1 

February  3. 

Febriarv  8. 

Midn't. 

29. 623 

39-6 

38.0 

N. 

10 

E. 

2-3 

Midn't. 

29.660 

36.0 

32.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

6.0 

3  a.  m. 

29-  587 

37- 0 

37-4 

N. 

10 

N.E. 

4-3 

3  a.m. 

29,  704 

35-5 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5.7 

6  a.  m. 

29.490 

34- 0 

33-4 

C.K. 

10 

N.E. 

8.3 

6  a.  m. 

29.  726 

34- 0 

31.0 

C.K. 

5 

N. 

5.0 

9  a.  m. 

29-  539 

32.0 

31-7 

N. 

10 

N.E. 

9.0 

9  a.  m. 

29.S18 

35- 0 

31.5 

C.K. 

10 

N. 

5-7 

Noon. 

29. 497 

33- 0 

32.0 

Rain. 

10 

N.E. 

9-3 

Noon. 

29.  804 

38.-5 

340 

C.K. 

10 

S.W, 

5.0 

3  p.m. 

29-  439 

32.0 

31.2 

Rain. 

10 

N.E. 

11-3 

3  p.  1". 

29.  743 

40.  0 

35.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.3 

6  p.  m. 

29-  443 

32.0 

31.0 

N. 

10 

N.E. 

6.7 

6  p.  ni. 

29.  652 

37.0 

34.0 

C.  K. 

10 

E. 

5-3 

9  p.m. 

29-  465 

32.0 

31.2 
33-2 

Sleet. 

10 

N.E. 

4.0 

9  p.  ni. 

29-  578 

34- 0 
36.2 

32.5 

N. 

10 

N.E. 

8.7 

Mean. 

29.  510 

33-9 

10. 0 

6.9 

Mean. 

29.711 

32.8 

6.9 

5-5 

February  4. 

February  9. 

Midn't. 

29-  493 

32.0 

31.8 

N. 

10- 

E. 

2,0 

Midn't. 

29.  439 

32.8 

32.0 

N. 

10 

N.E. 

13.7 

3  a.m. 

29. 491 

32.0 

32.0 

Rain. 

10 

S.E. 

I.  0 

3  a.  m. 

29.  325 

32.0 

31.5 

N. 

10 

N.E. 

14.0 

6  a.  m. 

29-  483 

32.2 

31.8 

K. 

10 

N.E. 

2.  0 

6  a.  m. 

29.215 

33- 0 

32.6 

N, 

10 

N.E. 

10.  0 

9  a.  m. 

29-  503 

32.0 

32.0 

Fog. 

10 

S. 

2.3 

9  a.  m. 

29.  205 

.M-o 

,3,3.8 

K. 

10 

N.  W. 

5.7 

Noon. 

29.489 

35- 0 

35- 0 

Fog. 

10 

S.E. 

3-3 

Noon. 

29.  222 

40.  0 

38.5 

C.K. 

7 

S.W. 

7.0 

3  p.m. 

29-  453 

38.0 

37-2 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

3  p.  111. 

29.  196 

46.  0 

39- 0 

C.K. 

3 

W. 

12.0 

6  p.  m. 

29-  453 

37  0 

36.5 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.360 

39.0 

33.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

13-7 

9  p.m. 

29-  541 

36.5 

36.0 

Fog. 

10 

N. 

6.3 

3.4 

9  p.  m. 

29-  435 

35- 0 

31.5 

C.K. 

5 

N.W. 

II.  7 

II.O 

Mean. 

29.  488 

34-3 

34.0 

10. 0 

Mean. 

29.300 

36.5 

34.0 

7.  [       .    .    ,    . 
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Fkbruarv  10. 

February  15. 

U 

i 

>, 

U 

V 

<u 

•a 

Wind. 

<u 

<u 

■c 

Wind.           1 

—   u 

5-*  u 

H  M 

t-i  P. 

0 

H  ii 

E-'ii 

0 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb 
lomef 

Wet  Bulb 
momet 

Clouds. 

u 

a 
0 

Direc- 

*o 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

=3H 

«2 

/3    01 

M  0 

Clouds. 

U 

0 

Direc- 

■3 

■d 

tion. 

"3 

£-° 

r 

u 

tion. 

Q 

■ 

Ph 

> 

Q 

■^ 

& 

> 

in. 

0 

0 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

Midii't. 

29-  4S3 

34- 0 

29- 5 

C.K. 

I 

N.  W. 

II. 7 

Midn't. 

29.  992 

29.5 

28.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

5-3  \ 

3  a.  m. 

29-  533 

33- 0 

28.5 

C.K. 

N.W. 

14-7 

3d.m. 

29.968 

29.0 

27.5 

Clear. 

0 

S.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  600 

32-5 

28.0 

C.K.S. 

8 

N.  W. 

13.0 

6  a.  m. 

29-  953 

28.0 

27. 0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.0 

9  a.  ni. 

29.  668 

33- 0 

28.8 

C.K. 

9 

N.W. 

11..7 

9  a.  m. 

29. 904 

,36.5 

33-5 

C.K. 

3 

S. 

5.3 

Noon. 

29.694 

40-3 

33.0 

C.K. 

3 

N.W. 

12.3 

Noon. 

29.  816 

55.5 

46.5 

C.K. 

I 

vS.  W. 

7.0 

3  p.  ">• 

29.  646 

46.0 

37.0 

C.K. 

3 

W. 

9.0 

3  P-  tn. 

29.  696 

59- 0 

47.5 

C.K. 

4 

S:  W. 

12.0 

6  p.  m. 

29.  630 

40. 0 

34.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  640 

52.5 

44.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

11. 0 

9  p.  m. 

29.  572 

38.0 

33-5 

C.K. 

9 

S.W. 

6.7 

9  p.  in. 

29. 633 

49.5 

41.0 

Ilaze. 

S.W. 

II.  7 

Mean. 

29.603 

37-1 

31-5 

5-1 

10.  9 

Mean. 

29.  825 

42.4 

36.9 

2-3 

7.7 

February  ii. 

February  16. 

Midn't. 

29.  489 

38.0 

33- 0 

C.K. 

3 

s.  w. 

8.7 

Midn't. 

29. 582 

44.5 

39- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

10.7 

3  a-  ni. 

29. 453 

39- 0 

34- 0 

C.K. 

9 

s.w. 

II.  0 

3  a.  m. 

29. -86 

41.5 

37.5 

C.K. 

ID 

S.W. 

4-0 

6  a.  m. 

29.  553 

36.0 

33.0 

C.K. 

6 

N.W. 

12.  0 

6  a.  m. 

29.  578 

42.0 

37.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  669 

34- 0 

27.0 

C.K. 

1 

N.W. 

19.  0 

9  a.  m. 

29.663 

40.0 

39- 0 

N. 

10 

N.W. 

12.0 

Noon. 

29.  702 

36.  5 

29.5 

C.K. 

I 

N.W. 

22.  7 

Noon. 

29.  720 

34.0 

31.0 

C.K. 

10 

N.W. 

16.  0 

3p.m. 

29.  678 

39-3 

31.0 

C.K. 

2 

N.W. 

24.7 

3p.m 

29.  764 

34.0 

29.0 

C.K. 

3 

N.W. 

17.7 

6  p.  ni. 

29-  744 

34- 0 

29.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

14.3 

6  p.  m. 

29-  858 

28.  5 

24-5 

C.K. 

4 

N.W. 

19.0  1 

9  p.m. 

29.  771 

33- 0 

29.  0 
30.7 

Clear. 

0 

W. 

4.3 

9  P  ni- 

29.  961 

22.  0 

19.0 
32.0 

C.K. 

I 

N.W. 

17.0 
12.6 

Mean. 

29.  632 

36.2 

2.8 

14.  6 

Mean. 

29.  714 

35.8 

6.5 

February  12. 

February  17. 

Midn't. 

29.  814 

35- 0 

30.0 

Clear. 

0 

W. 

9-3 

Midn't. 

29.  983 

18.0 

17.0 

Clear. 

0 

N.W. 

II.  7 

3  a.  m. 

29.886 

36.0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

3  a.  m. 

30. 045 

17.0 

15.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

6  a.  m. 

29.  966 

29.8 

26.0 

C.K. 

I 

N. 

4-7 

6  a.  ni. 

30.  Ill 

II. 0 

9.0 

C.  K. 

3 

N.E. 

II. 0 

9  a.  m. 

30. 021 

31.0 

27.  2 

C.K. 

3 

N.W. 

6.3 

9  a.  m. 

30.  222 

8.0 

5.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

II.  3  ! 

Noon. 

30.  027 

38.0 

32.5 

C.K. 

3 

N.W. 

10.7 

Noon. 

30.  184 

II.  0 

8.0 

C.K. 

7 

N. 

14.0 

3  p.m. 

29.  956 

44-5 

.36.5 

C.K. 

2 

S.  E. 

4-3 

3  P-  ni. 

30- 138 

18.0 

14.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

II.  7 

6  p.  m. 

29.  975 

39-5 

34- 0 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

7.3 

6  p.  m. 

30.  122 

15.0 

13.0 

C.K. 

6 

N.E. 

8.3 

9  p.m. 
Mean. 

29.  978 

35.0 

32.0 

K. 

10 

S.E. 

4-7 

9p.m. 

30. 107 

13.0 
13-9 

11.5 

C.K. 

2 

N. 

7.0 

29 -953 

36.1 

31.2 

3-1 

7.6 

Mean. 

30.114 

II. 6 

4.6 

10.  9 

February  13. 

February  18. 

1 

Midn't. 

29.914 

36.5 

32.5 

K. 

10 

S.E. 

7.0 

Midn't. 

30. 102 

II.  0 

9-5 

C.K. 

2 

N. 

i 
5-7  i 

3  a.  m. 

29.  830 

36.0 

33-5 

K. 

10 

S.E. 

5-0 

3  a.  m. 

30. 030 

10.  0 

8.6 

C.K. 

2 

N. 

4-7  1 

6  a.  jn. 

29.  764 

35-5 

34-5 

N. 

10 

N.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  968 

9.0 

7.6 

C.K. 

4 

N. 

5-3 

9  a.  in. 

29.686 

25.0 

24.8 

Rain. 

10 

E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  920 

14.0 

12.0 

C.K. 

2 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29-  533 

40.  0 

39- 0 

N. 

10 

S.W. 

6.7 

Noon. 

29.815 

23.0 

20.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.0 

3  p.  m. 

29.  393 

46.  0 

45-8 

N. 

10 

S.W. 

6.3 

3  P-  m. 

29.  684 

28.5 

25.0 

C.K. 

6 

S. 

4.0 

6  p.  ni. 

29.  288 

51-0 

50.0 

N. 

10 

s.w. 

9.0 

6  p.  m. 

29.  655 

27.8 

25.0 

C.  K.  vS. 

9 

S.E. 

2.7 

9  p.  m. 
Mean. 

29.  294 
29.588 

51.5 

5I.O 

K. 

10 

S.W. 

7.0 
6.  I 

9  p.m. 

29.698 

24.  0 

22.0 

C.  K.  S. 

4 

S.E. 

2.0 

40.  2 

38.9 

10. 0 

Mean. 

29.  859 

18.4 

16.2 

4.0 

4-7 

Midn't. 

February  14. 

February  19. 

29.  448 

43.0 

38.5 

C.K. 

9 

N.  W. 

12.7 

Midn't. 

29.  618 

22.0 

20.0 

C  K. 

4 

S.E. 

3.3 

3  a.  m. 

29.  588 

35.0 

31.0 

C.K. 

9 

N.W. 

22.  0 

3  a.  m. 

29.508 

20.  0 

18.  ,S 

Clear. 

0 

S. 

5-7 

6  a.  m. 

29.682 

32.0 

29.0 

C.K. 

4 

N.W. 

20.3 

6  a.  m. 

29.  437 

21.5 

20.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

4.3  ' 

9  a.  m. 

29.796 

34- 0 

29.8 

C.K. 

I 

N.W.  . 

19-3 

9  a.  m. 

29-  373 

32.0 

28.5 

C.K. 

2 

S.W. 

II. 0 

Noon. 

29.  827 

43- 0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

17.0 

Noon. 

29.  135 

42.  0 

34.8 

C.K. 

9 

S.W. 

20.0 

3  p.  ni. 

29.  856 

42.5 

36.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.7 

3  P-  ni. 

29.  174 

3".  5 

29.0 

Snow. 

10 

N.W. 

17.3 

6  p.  ni. 

29-  933 

37- 0 

32. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

18.7 

6  p.  m. 

29.269 

27-5 

24.0 

C.K. 

6 

N.W. 

14.0  i 

9  p.m. 

29.992 

34.5 

30-5 
32.8 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

9  p.m. 

29.  389 

22.0 

19- S 
24.3 

C.K. 

3 

N.W. 

13.0 

Mean. 

29.  765 

37.6 

3.1 

....       16.4 

Mean. 

29-363 

27.2' 

5-4 

.... 

II.   I 
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1 

i                                              February  20. 

February  25. 

il. 

u 

>^ 

J3  .- 

J3     . 

s 

Wind. 

J3    ■■ 

V 

T3 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
meter 

£ti 
3  s 

Clouds. 

0 

c 

Mean 
Time. 

Barom- 

3  3 

£"S 

Clouds. 

0 

i> 

!^ 

m  0 

PQ  0 

Direc- 

u 

K  0 

pa  0 

0 

Direc- 

u 

t 

(2 

tion. 

1 

a 

■s  a 

1 

tion. 

0 
I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  459 

18.0 

16.  0 

C.K. 

10 

N.  W. 

13-3 

Midn't. 

29.  668 

42.5 

37- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

7.0 

3  a.m. 

29-  497 

15.0 

13.0 

C.  K. 

7 

N.W. 

15-3 

3  a.  m. 

29.  677 

37- 0 

33- 0 

C.K. 

9 

N.  W. 

II. 0 

i      6  a.  m. 

29-  547 

10. 0 

8.5 

C.  K. 

3 

N.W. 

"■3 

6  a.  m. 

29.  728 

33-5 

28.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

17.0 

[      9  a.  m. 

29.  642 

10. 0 

8.0 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

12.  0 

9  a.  m. 

29.  797 

29.0 

26. 0 

C.K. 

I 

N.  W. 

14.0 

Noon. 

29. 632 

14.8 

12.0 

C.K. 

I 

N.W. 

17.7 

Noon. 

29.  828 

3'- 8 

26.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

17.0 

3  P-  m. 

29.  641 

16.2 

13.0 

C.  K. 

9 

N.W. 

17.7 

3  p.m. 

29.  784 

33-2 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

17.0 

6  p.  m. 

29.  746 

11. 0 

9.0 

C.K. 

10 

N.W. 

19- 3 

6  p.  m. 

29.790 

30.0 

26.0 

C.K. 

3 

N.W. 

16.7 

9  p.m. 

29.  812 

9.8 

8.0 

Clear. 

0 

5-1 

N.W. 

18.3 

9  p.  m. 

29.  791 

26.5 

24.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Mean. 

29. 622 

13- 1 

10.  9 

15-6 

Mean . 

29-  758 

34-2 

28.5 

4.0 

13-4 

FEBRUi 

4.RY   21. 

February  26. 

Midn't. 

29-  854 

9.0 

8.0 

C.K. 

2 

N.W. 

17.7 

Midn't. 

29.  736 

25-5 

24.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.  0 

3  a.  m. 

29. 889 

10.3 

9.0 

Clear. 

0 

N.W. 

17- 3 

3  a.m. 

29.  652 

26.0 

24-5 

C.K. 

10 

N.  W. 

'•3 

6  a.  m. 

29. 942 

10.  2 

9.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

19.7 

6  a.  m. 

29-  541 

26.5 

25.0 

C.K. 

10 

S. 

7.0 

9  a.  m. 

30.006 

14. 0 

12.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

19.7 

9  a.  m. 

29. 529 

29.0 

27.0 

C.K. 

10 

S.W. 

7-3 

Noon. 

30.  032 

21.5 

18.0 

C.K. 

I 

N.W. 

21.  0 

Noon. 

29-  425 

35- 0 

33- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

8.7 

3  P-  ni. 

30. 025 

24-5 

21.0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

3  P-  in- 

29-  340 

44.0 

36.0 

C.K. 

3 

S.E. 

4-7 

6  p.  m. 

30. 079 

23.0 

19.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29. 368 

43- 0 

370 

C.K. 

8 

N.E. 

5-0 

9p.m. 

3°-  145 

18.5 

16.  0 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

12.  0 

9  p.m. 

29-  450 

36.0 

32.5 

C.K. 

5 

N.E. 

4-7 

Mean. 

29.996 

16.4 

14.0 

I.  0 

16.  9 

Mean. 

29-  505 

33-1 

29.9 

8.2 

5-1 

February  22 

February  27. 

Midn't. 

30-  156 

14.0 

12.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Midn't. 

29.  497 

33- 0 

32.01      C.K. 

3 

N.E. 

4-3 

3  a.m. 

30.  160 

12.5 

10.5 

C. 

I 

N.W. 

2-3 

3  a.m. 

29-  550 

31.0 

30.0 

C.K. 

I 

E. 

3-7 

6  a.  ni. 

30. 186 

II. 0 

10.  0 

Clear. 

0 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  597 

28.0 

27.0 

C.  K.  S. 

I 

•N.E. 

3-7 

9  a.  m. 

30.190 

21.  0 

18.  ,s 

C.K. 

•I 

s.w. 

3-7 

9  a.m. 

29.651 

27-5 

26.  0 

Fog. 

10 

N.E. 

4-3 

i      Noon. 

30. 160 

33- 0 

25- 5 

C.K. 

I 

S.W. 

7-7 

Noon. 

29.  664 

42.  0 

37- 0 

C.K. 

4 

S. 

3-7 

3  p.m. 

30. 028 

42.0 

32-0 

C.K. 

3 

s.w. 

9.0 

3P-t"- 

29-  559 

49-5 

42.0 

C.K. 

2 

S. 

9.0 

6  p.  m. 

30.  014 

36.0 

32.0 

C.K. 

6 

S.W. 

6.7 

6  p.  m. 

29. 566 

45- 0 

40.  0 

C.  K.  S. 

I 

E. 

7-3 

9  p.m. 

29.994 

33- 0 

28.5 
■   21.2 

C.K. 

4 

S. 

4-7 

9  p.  ni. 

29.  614 

39- 0 

35- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

6.7 

Mean. 

30.111 

25.3 

2.0 

.... 

5-4 

Mean. 

29-  587 

36.9 

33.6 

2.8 

5-3 

February  23. 

February  28. 

Midn't. 

29. 937 

32.0 

28.0 

C.K. 

9 

s. 

4-3 

Midn't. 

29. 639 

37- 0 

34-5 

Clear. 

0 

S.E. 

7.0 

3  a.m. 

29.  913 

31.0 

28.0 

C.  K. 

9 

S.  W. 

3-7 

3  a-  '"■ 

29.609 

35- 0 

33- 0 

Haze. 

E. 

4.3 

6  a.  ni. 

29.  893 

29-5 

27.8 

C.  K. 

9 

s.w. 

2.7 

6  a.m. 

29.  610 

35-5 

34- 0 

Haze. 

S.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  887 

39- 0 

34-5 

C.K. 

I 

s. 

3-3 

9  a.m. 

29.  590 

35- 0 

34. 0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.3 

Noon. 

29.813 

51-0 

42.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

30 

Noon. 

29.  582 

46.5 

4.3- 0 

K. 

10 

S.E. 

2.7 

3  P-  ni- 

29.708 

59- 0 

49.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

4-3 

3  p.m. 

29-  523 

52.0 

48.0 

K. 

10 

E. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  662 

53- 0 

45-5 

C.K. 

9 

S. 

2.3 

6  p.  m. 

29.  477 

48.5 

47-5 

N. 

10 

N.E. 

4.7 

9  p.m. 

29.  677 

51- 0 

44.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

29-  357 

50-0 

49.2 

N. 

10 

E. 

9.0 

Mean. 

29.811 

43-2 

37-4 

8.1 

3-7 

Mean. 

29-  548 

42.4 

40.4 

8.3 

4.4 

February  24. 

February  29. 

Midn't. 

29.660 

47.0 

42.  61      C.  K. 

6 

w. 

6.7 

Midn't. 

29.  281 

.54- 0 

53-5 

N. 

10 

E. 

8.7 

3  a.m. 

29.668 

44-5 

41.  0 

C.K. 

8 

N.W. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  243 

510 

50.5 

C.K. 

10 

S.E. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  674 

44.0 

39-5 

C.K. 

9 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  263 

47.0 

46.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  705 

46.0 

40.5 

C.K. 

•9 

W. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  275 

47-5 

47.0 

C.K. 

10 

N.W. 

7.0 

Noon. 

29.  678 

52.0 

43-5 

C.K. 

7 

N.  W. 

8.0 

Noon. 

29.  251 

49.0 

48.5 

N. 

10 

N.W. 

6.0  1 

3  p.m. 

29.618 

54-5 

44.0 

C.K. 

7 

N.W. 

9.0 

3  p.m. 

29. 197 

49-3 

48.7 

C.K. 

ID 

N.  W. 

8.0 

6  p.m. 

29. 646 

49-5 

41.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

8-3 

6  p.m. 

29.  186 

47.0 

46.8 

K. 

10 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.  662 

45 -o 

38-0 

C.  K.  S. 

I 
6.0 

N.W. 

7.,7 

9  p.m. 

29.  190 

45- 0 

44.8 
48.2 

Mist. 

10 

N.W. 

8.7 
7.0 

Mean. 

29.  664 

47-8 

41.3 

7-3 

Mean. 

29.  236 

48.7 

10.0 
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March  i. 

1 
March  6. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  s 

M  0 

i. 

V 

Hfc' 
3  S 

n  0 

Clouds. 

1 
0 
a 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

1 

:   Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

Clouds. 

•V 

3 

1   s 

i      CJ 

§ 

Wind. 

Direc- 

'0 

Direc- 

>,B 

ti 

tion. 

-*!  3 

■>-•   3 

■E 

tion. 

i 

Q 

^ 

& 

> 

i 

^ 

S, 

^ 

1 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

° 

lU. 

Midn't. 

29.  170 

44.0 

42.5 

C.K. 

10 

N.W. 

12.0 

Midn't. 

29.  781 

36.0 

i       32-0 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.3 

3  a.  m. 

29.  181 

43' 5 

41.0 

C.  K. 

10 

N.  W. 

7-3 

-5  a.  m. 

29.  783 

34- 0 

31.0 

.  C.K. 

2 

N. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  189 

41.0 

39- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

;     29. 770 

31.0 

27-5 

C.K. 

6 

N.E. 

4-3 

9  a.  m. 

29.  210 

43-5 

40. 0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  807 

34- 0 

29-5 

C.  K.  S. 

10 

E. 

4-3 

Noon. 

29.  227 

46.5 

42.0 

C.K. 

6 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

29-  775 

39- 0 

32-5 

C.K.S. 

10 

S.E. 

4-3 

3  P-  ni- 

29.  262 

50.0 

44.0 

C.K. 

6 

N.W. 

13.0 

3  P-  m- 

29.  722 

46.  0 

38.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

8.0 

6  p.  m. 

29-371 

44.0 

38.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

15-3 

6  p.  m. 

29.  674 

45- 0 

38.  si      C.  K. 

10 

S.E. 

5-3 

9  p.m. 

29.  429 

40.  0 

35-5 

C.K. 

10 

N.W. 

19.7 

9  p.m. 

29.  685 

40.  0 

35- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.3 

Mean. 

29-  255 

44.  I 

40.3 

8.1 

II.  I 

Mean. 

29.  750 

38.1 

33- 0 

7.2 

6.1 

March  2. 

March  7. 

Midn't. 

29-  459 

38.0 

33- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

23.0 

Midn't. 

29.  625 

37-8 

35- 0 

C.K. 

10 

E. 

4.0 

3  a.m. 

29.  491 

36.0 

32-5 

C.K. 

10 

N.W. 

21.7 

3  a.m. 

29-  475 

37- 0 

35- 0 

K. 

10 

E. 

4-7 

6  a.  m. 

29-  533 

34- 0 

30.0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

'3-7 

6  a.  m. 

29-  396 

38.2 

36.6 

K. 

10 

N.E. 

4-7 

9  a.  ra. 

29.  602 

31-5 

28.0 

C.K. 

9 

N.W. 

19-3 

9  a.m. 

29-  325 

49.0 

45- 0 

C.K. 

8 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29.  570 

39- 0 

32-0 

C.K. 

6 

N.W. 

21.0 

Noon. 

29-  395 

60.0 

48.5 

C.K. 

5 

N.W. 

9-3 

3  p.m. 

29-  593 

37- 0 

32.0 

C.K. 

8 

N.W. 

24.7 

3  p.m. 

29.  462 

59- 0 

48.0 

C.K. 

2 

N.W. 

19.7 

6  p.  m. 

29.618 

34-" 

30.0 

C.  K. 

8 

N.W. 

22.3 

6  p.m. 

29-  545 

50.0 

40.0 

C.S. 

I 

N.W. 

17.7 

9  p.m. 

29.  628 

J3-5 

29-5 

C.K. 

9 

N.W. 

20.  7 

9  p.m. 

29-  635 

43- 0 

36.5 

Clear. 

0 

N.W. 

10.  7 

Mean . 

29. 562 

35-4 

30.9 

8.6 

20.8 

Mean. 

29.  482 

46.8 

40.6 

5-8 

9.2 

March  3. 

March  8. 

Midn't. 

29.  600 

32.0 

29.0 

C.K. 

8 

N.W. 

21.3 

Midn't. 

29-  635 

41.0 

35- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-3 

3  a.m. 

29.  592 

30. 0 

28.0 

C.K. 

6 

N.W. 

27.  0 

3  a.  m. 

29. 637 

37-5 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

6  a.  m. 

29.  610 

26.  0 

24-5 

C.K. 

4 

N.W. 

29.7 

6  a.  m. 

29-  685 

.34-5 

30.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

12.0 

9  a.  m. 

29.689 

29.  0 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

29-3 

9  a.  m. 

29.686 

36.5 

30-0 

C.K. 

7 

N.W. 

10.3 

Noon. 

29.  682 

37- 0 

32.0 

C. 

I 

N.W. 

26.3 

Noon. 

29. 702 

40.3 

33- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

20.  0 

3  p.m. 

29.  630 

40.  0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

31-7 

3  p.m. 

29. 674 

42.  0 

34- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

19.0 

6  p.  m. 

29.  696 

36.0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

27.  0 

6  p.  m. 

29. 682 

38.0 

32.0 

C.K. 

7 

N.W. 

17.7 

9p.m. 

29.  722 

32.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

17.0 

9  p.m. 

29. 740 

35- 0 

30-0 
3.2.1 

C.K. 

I  ■ 

N.W. 

9-7 

Mean . 

29-  653 

32.8 

29.4 

2.4 

26.  2 

Mean. 

29.680 

38.1 

3-4 

13-9 

March  4. 

March  9. 

Midn't. 

29.  746 

29.0 

25.0 

•C.  K.  S. 

I 

N.W. 

16.  0 

Midn't. 

29. 740 

32.0 

28.5 

C.K. 

4 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  778 

25.0 

23.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

16.  0 

3  a.  m. 

29-  744 

31.0 

28.0 

C.K. 

5 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

29.807 

23. 0 

21.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

"•3 

6  a.  m. 

29-  795 

30.0 

27.0 

C.K. 

4 

N.W. 

8-3 

9  a.  m. 

29.  791 

27.0 

25-5 

C.K. 

2 

N.W. 

14-7 

9  a.  m. 

29.790 

36.0 

30-0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29.  760 

35- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

20. 7 

Noon. 

29-  756 

44.0 

33- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

13-7 

3  P- 1"- 

29.  703 

40.0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

22.0 

3  P-  111- 

29.708 

49- 0 

38.  5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

14.3 

6  p.  m. 

29-  753 

37-" 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

22.3 

6  p.  m. 

29.709 

41.0 

36.8 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

10.7 

9  p.  m. 

29.  766 

33- 0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

21.7 

9  p.m. 

29.  716 

41.0 

35- 0 

C.K. 

9 

S. 

3-0 

Mean. 

29.  763 

31- I 

27.4 

0.6 

18.  I 

Mean. 

29-  745 

38.0 

32.1 

3-5 

8.9 

March  5. 

March  10. 

Midn't. 

29.  786 

30-0 

26.5 

Clear. 

0 

N.W. 

21.3 

Midn't. 

29.680 

37- 0 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  779 

26.5 

24.0 

Clear. 

0 

N.W. 

15.0 

3  a.  m. 

29-  635 

35-2 

31-3 

C.K. 

10 

S.  E. 

8.3 

6  a.  m. 

29.812 

24.  0 

22.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.7 

6  a.  m. 

29.  572 

35- 0 

31.0 

C.K. 

9 

N.E. 

9-3 

9  a.  m. 

29-  833 

29.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

15-3 

9  a.  m. 

29.  529 

39- 0 

33-5 

C.K. 

9 

N.E. 

7-3 

Noon. 

29.  810 

36.5 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

15-0 

Noon. 

29-  475 

41.  0 

36.0 

C.K. 

10 

E. 

5-3 

3  p.  m. 

29.  742 

46.  0 

35-0 

C.K. 

I 

N.W. 

15-7 

3  P-  ni- 

29-  391 

45- 0 

39- 0 

C.K. 

10 

E. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  764 

45- 0 

35-5 

C.K. 

3 

N.W. 

12.3 

6  p.  m. 

29. 423 

42.5 

38.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

9-3 

9  p.  m. 

29.  771 

38.5 

32- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.3 

9  p.  m. 

29-  483 

38.0 

36.  5 

K. 

10 

N.E. 

10.7 

Mean . 

29.  787 

34-4 

28.3 

0.5 

14-3 

Mean . 

29-  523 

39.. 

34-7 

9.8 

7-4 

14500 M    O 03- 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONvS  AND  RESULTS. 


1 

March  it. 

March  16. 

u 

5=    L.- 

J3   .. 

>■ 

-§ 

Wind. 

■B     ■ 

J3     ■ 

>> 

^ 

Wind. 

Mean 
i    Time. 

Barom- 
eter. 

•35 

UlbT 
metei 

Clouds. 

c 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
meter 

Clouds. 

0 
u 

>^ 

>^ 

! 

pa  0 

«  0 

0 

Direc- 

« 0 

P5  0 

c 

Direc- 

3       Veloci 

t 

t5  = 
0 

1 

tion. 

0^ 

> 

t 

tion. 

in. 

0 

111. 

in. 

0 

0 

Midn't. 

29.  474 

37- 0 

36.0 

K. 

10 

N.E. 

9-7 

Midn't. 

29.  691 

34.0 

33.5 

N. 

10 

N. 

1-3 

3  a.m. 

29.  427 

34.5 

33- 0 

K. 

10 

N.E. 

10.3 

3  a.  ni. 

29.  664 

33-5 

33.0 

N. 

10 

N. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  404 

32.5 

31-5 

Snow. 

10 

N.E. 

10.3 

6  a.  in. 

29.  629 

33-3 

33.0 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  249 

32.0 

31.5 

Snow. 

10 

N.E. 

13.0 

9  a.  ni. 

29.  582 

34.0 

53.5 

N. 

10 

N.E. 

lo.  0 

Noon. 

29. 048 

33- 0 

32.0 

N. 

10 

N.E. 

16.0 

Noon. 

29.513 

34- 0 

33.5 

N. 

10 

N.E. 

9-7 

i      3  P-  m- 

28.  885 

33-2 

33.0 

Snow. 

10 

N. 

17.0 

3  P-  J". 

29,417 

33-5 

33.0 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

6  p.  m. 

28.  868 

31.0 

30.8 

Snow. 

10 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29.  481 

32.0 

,31.8 

Snow. 

10 

N.W. 

8.7 

9  p.m. 

29-  939 

31.0 

30.8 

K. 

10 

N.W. 

9.7 

9  p.m. 

29.  534 

32.0 
33.3 

31.5 

C.K. 

2 

N.W. 

10. 0 

'       Mean . 

29.  162 

33- 0 

32.3 

.... 

10.  0 

12.5 

Mean . 

29.  564 

32.8 

9.0 

7.0 

M.\rch  12. 

March  17. 

Midn't. 

28.982 

29- 5 

29.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

8.3 

Midn't. 

29.  58 1 

33- 0 

29.  0  ;      C.  K. 

2 

N.  W. 

13.7 

3  a.  m. 

29.002 

28.0 

27.0 

C.  K. 

9 

N.W. 

8.7 

3  a.  m. 

29.600 

32.0 

30.5        Clear. 

0 

N.  \V. 

16.3 

6  a.  111. 

29.  1 16 

22.0 

20.  0 

C.  K. 

10 

N.  W. 

19.0 

6  a.  ill. 

29.709 

26.  0 

24.0  i      C.S. 

I 

N.  W. 

14.  0 

9  a.  111. 

29-  331 

21.0 

19.0 

C.K. 

10 

N.W. 

1.5.7 

9  a.  m. 

29.  788 

29.  0 

26.  0 

Clear. 

0 

N.  W. 

17.0 

Noon. 

29-  483 

24-5 

20.  0 

C.  K. 

9 

N.W. 

17.3 

Noon. 

29.  874 

34.5 

31.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

16.3 

3  P-  ni. 

29.580 

29.  0 

24.5 

C.K. 

I 

N.W. 

13.3 

3  p.  m. 

29.  872 

37- 0 

32.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

14-7 

6  p.  m. 

29. 710 

25.0 

22.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

II.  0 

6  p.  m. 

29.904 

36.0 

30-5 

C.K. 

4 

N. 

11. 0 

9  p.m. 

29-  854 

21.0 

19.0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.0 

9  p.  m. 

29.964 

33- 0 

29.5 

C.K. 

,4 

N.W. 

2.0 

Mean. 

29. 382 

25.0 

22.6 

6.5 

12.7 

Mean. 

29.  786 

32.6 

29.  I 

1.4 

13.  I 

March  13. 

March  18. 

t 

Midn't. 

29.  916 

17.5 

16.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

Midn't. 

30. 000 

30.5 

28.0 

C.K. 

5 

N.W. 

2.3  1 

3  a.m. 

29.  918 

18.0 

16.5 

C.K. 

9 

N. 

50 

3  a.  ni. 

30.002 

29.0 

27.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

4.3 

6  a.  m. 

30. 044 

15.0 

14.  0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-3 

6  a.  ni. 

3".  034 

26.5 

26.0 

C.K. 

6 

N. 

2.0  , 

9  a.  m. 

30-  037 

23.0 

20.5 

C.K. 

9 

E. 

1.7 

9  a.  ni. 

30. 076 

35- 0 

31.8 

Haze. 

N. 

i.o  ! 

Noon. 

30. 046 

29.0 

25.5 

C.K. 

6 

S.  E. 

2.0 

Noon. 

30.  030 

44.0 

.36.5 

C.K. 

6 

S. 

3  P-  Di- 

3°-  045 

33-0 

29.  0 

C.K. 

4 

N.W. 

5.3 

3  p.  m. 

29.  944 

47.0 

39- 0 

C.K. 

7 

S. 

10.3 

6  p.  m. 

30.097 

30.0 

27.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

6.7 

6  p.  111. 

29.907 

43- 0 

33- 0 

C.K. 

8 

S.E. 

12.7 

9  p.  m. 

30.  191 

23.0 

21.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

9  p.  m. 

29.900 

39.3 
36.8 

35- 0 
32.0 

C.K. 

10 

S. 

12.3 

Mean. 

30-  037 

23.6 

21.  2 

4.8 

4.5 

Mean. 

29.987 

6.3 

6.4 

March  14. 

March  19. 

Midn't. 

30.  255 

20.0 

18.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  784 

39.0 

35.  2        C.  K. 

10 

E. 

8.3 

3  a.  m. 

30-311 

18.0 

16.5 

Clear. 

0 

N. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  543 

40.5 

38.  5  '      C.  K. 

10 

S.E. 

7-7 

6  a.  m. 

30.315 

16.  .S 

15.0 

C.K.S. 

I 

S.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29. 402 

42. 0 

41.0  1      C.K. 

10 

S.W. 

6-3 

9  a.  m. 

30.  366 

24.8 

21.8 

Clear. 

0 

S.W. 

3-3 

9  fl.  m. 

29.  154 

54.5 

53. 5           N. 

10 

S.E. 

13.0 

Noon. 

30.  333 

30.2 

25.2 

C.K. 

4 

N.  W. 

6.0 

Noon. 

29. 065 

58.0 

57-0 

N. 

10 

S. 

22.3 

3  P-  111- 

30.  277 

34.0 

28.0 

C.K. 

I 

W. 

8.0 

3  p.  I". 

28.  946 

55.0 

54.0 

N. 

10 

N.  W. 

13.3 

6  p.m. 

30.  259 

32.5 

28.0 

C.K. 

3 

vS.  W. 

5-7 

6  p.  m. 

29. 048 

48.0 

45.2 

C.K.S. 

9 

N.  W. 

10.7 

9P-m. 

30.  253 

29.  0 

26.5 

Clear. 

0 

W. 

30 

9  p.  m. 

29.  103 

44.0 

40.0  jC.  K.S.N. 

9 

N.  W. 

9.3 
II. 4 

Mean. 

30.296 

35.6 

22.4 

1. 1 

4.6 

Mean . 

29.  256 

47.6 

45-6      .... 

9.8 

■    ■    •  J 

March  15. 

March  20. 

Midn't. 

50.  241 

28.0 

26.  0 

C.K. 

6 

S.W. 

3.0 

Midn't. 

29.  161 

41.0 

36.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

8.3 

3  a.m. 

30.  201 

28.0 

26.0 

C.K. 

10 

N.E. 

1.7 

3  a.  ni. 

29.  252 

37-5 

33.0 

Clear. 

0 

N.W. 

16.0 

6  a.  m. 

30.  157 

27-5 

26.5 

Snow. 

10 

N.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  369 

34.0 

29.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

15.7 

9  a.m. 

30. 076 

29.5 

29.0 

Snow. 

10 

S.  E. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  485 

34- 0 

30.0 

C.K. 

9 

N.W. 

18.3 

Noon. 

29.985 

34.0 

32.5 

Snow. 

10 

S.E. 

II.  7 

Noon. 

29.  576 

37.0 

31.0 

C.K. 

8 

N.W. 

20.3 

3pni. 

29.  856 

33- 0 

32.0 

Snow. 

10 

S.E. 

9.3 

3P.tn. 

29.606 

37-2 

31.0 

C.K. 

3 

N.W. 

20.7 

6  p.  m. 

29.751 

33- 0 

32.8 

N. 

ID 

S. 

6.0 

6  p.  m. 

29.698 

32.0 

27.0 

C.K. 

2 

N.W. 

17.7 

9  p.  m. 

29.  736 

35.0 

34- 0 
29.8 

N. 

.... 

10 

S. 

2.0 

9  p.m. 

29.  774 

29.0 

24-5 

CK. 

I 

N.W. 

13.3 

Mean . 

30.000 

31.0 

9.5 

5.3 

Mean. 

29.490 

35-2 

30.2 

4-2 

16.3 
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March  21. 

March  26. 

i 

i 

13 

Wiuf 

■a 

Wine 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

lUilb  Th 
ometer. 

Cloud.s. 

1 
0 

a 
0 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Th 
ometer. 

Bulb  Th 
ometer. 

Cloud.s. 

on  Clou 

Direc- 

>, 

Direc- 

^ 

tiS 

t 

tion. 

.    0 

V,H 

X  0 

t; 

tion. 

.2 

0 

0 

0 

i, 

> 

Q 

^ 

(2 

^ 

in. 

111. 

in. 

0 

■ 

0     , 

m. 

Midn't. 

29.  823 

26.0 

23.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

II-3 

Midn't. 

29-  735 

41. 0 

39-5 

Clear. 

0 

S.  W. 

5-7 

3  a.  m. 

29.871 

25.0 

22. 0 

C.K. 

I 

N.  W. 

II.  0 

3  a.  m. 

29.  636 

40. 0 

38.5 

Clear. 

0 

S. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  963 

23.0 

21.5 

C.  K. 

2 

N.  W. 

5-7 

6  a.  m. 

29.566 

39- 0 

38.0 

C.K.S. 

4 

S. 

4-7 

9  a.  m. 

30.  042 

31.0 

26.5 

C.K. 

2 

N.W. 

4.3 

9  a.m. 

29. 491 

49.0 

46.0 

C.K. 

9 

S.W. 

5-3 

Noon. 

30.  028 

42.0 

32.2 

C.K. 

I 

N.W. 

7.0 

Noon. 

29.390 

62.0 

53- 0 

C.K. 

8 

S. 

6.7 

3  p.m. 

29-  958 

46.0 

37- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

8.7 

3  p.  m. 

29.  251 

66.0 

53-8 

C.K. 

8 

s.w. 

10.3 

6  p.  m. 

29.  948 

45.0 

37.0 

C.K.S. 

2 

S. 

10.7 

6  p.  m. 

29-  334 

49-5 

45-5 

C.K. 

9 

N.W. 

15.3 

9  p.  m. 

29.  947 

38.5 

34.0 
29.x 

C.K. 

6 

s. 

6-7 

9  p.  m. 

29.471 

40-5 

34-5 

C.K. 

3 

N.W. 

20.3 

Mean. 

29.  948 

34-6 

1.8 

8.2 

Mean. 

29.484 

48.4 

43-6 

5.1 

9-1 

March  22. 

M.\rch  27. 

1    Midn't. 

29.  910 

37- 0 

32.0 

C.K. 

3 

s. 

6.3 

Midn't. 

29-  545 

35- 0 

30.5     .    C.K. 

2 

• 
N.W. 

14-3 

'     3  a.  m. 

29.  849 

38.2 

33-5 

C.^C. 

9 

S. 

7-3 

3  a.  m. 

29-  605 

30.0 

26.0 

C.K. 

2 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29. 866 

38.0 

34- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-7 

6  a.  ni. 

29.  692 

27.0 

23.5 

C.K. 

2 

N.W. 

8.7 

9  a.  m. 

29.868 

45- 0 

40.0 

C.K. 

8 

s.w. 

4.3 

9  a.m. 

29.800 

32.2 

28.0 

C.K. 

I 

N.W. 

9-7 

Noon. 

29.890 

53- 0 

46.  0 

C.  K. 

9 

S.W. 

5-3 

Noon. 

29.812 

39- 0 

32.2 

C. 

I 

N.W. 

J3-3 

3  p.m. 

29.851 

58.5 

49-5 

C.K. 

8 

N. 

50 

3  p.m. 

29.799 

42.0 

33-5 

C.K. 

I 

N.W. 

9-3 

6  p.m. 

29.886 

53- 0 

47-5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

6-3 

6  p.  m. 

29. 846 

40. 0 

33.0  1    C.K.S. 

6 

N. 

8.7 

9p.m. 

29.963 

50.0 

45-5 

K. 

10 

N. 

5  3 

9  p.m. 

29-  893 

35- 0 

32.0 

C.K. 

I 

N. 

5-0 

Mean . 

29.  885 

46.6 

41.0 

8.2 

5-7 

Mean. 

29.  749 

35- 0 

29.8 

....         2.0 

] 

9-9 

March  23. 

March  28. 

Midn't. 

29-  958 

47.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

4-7 

Midn't. 

29.  944 

32.0 

28.5 

Clear. 

0 

E. 

1-3 

3  a.  m. 

29-  958 

45- 0 

43-5 

K. 

10 

N.E. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  956 

30.0 

27.0 

Clear. 

0 

S.E. 

2.0 

6  a.  m. 

30. 036 

46.0 

44.0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

II. 7 

6  a.  m. 

29-  985 

28.0 

26.5 

C.K.S. 

2 

S.E. 

1-3 

9  a.  m . 

30.071 

35- 0 

30.6 

C.K. 

10 

N.E. 

ID.  7 

9  a.  m. 

30.000 

40.0 

32.0 

C.K. 

I 

S.W. 

2.7 

Noon. 

30-051 

36.0 

31.2 

C.K. 

10 

N.E. 

10.3 

Noon. 

29-  956 

49.0 

41.0 

C.K. 

3 

S. 

9-7 

3  p.m. 

29.968 

36.2 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9-7 

3  p.m. 

29.860 

53- 0 

43-5 

C.K. 

4 

S.E. 

12.0 

6  p.m. 

30. 043 

29.0 

28.0 

Hail. 

10 

N.E. 

11.7 

6  p.  tn. 

29.  861 

49.2 

42.5 

C.K.S. 

7 

S.E. 

"•3 

9p.m. 

30. 107 

27-5 

27.0 

Show. 

10 

N.E. 

9.0 

9  p.m. 

29.  837 

45.0 

40.0 

C.K. 

10 

S.E. 

II. 0 

Mean. 

30. 024 

37-7 

35-2 

9-9 

9-3 

Mean. 

29.  925 

40.8 

35-1 

3-4 

6.4 

March  24. 

March  29. 

Midn't. 

30- 133 

26.0 

25-5 

C.K. 

10 

N. 

8.7 

Midn't. 

29.  776 

46.  0 

42.5 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

8.7 

i      3  a.  m. 

30- 155 

23.0 

22.5 

C.K. 

9 

N. 

"•3 

3  a.  m. 

29.683 

48.0 

47.0 

N. 

10 

S. 

7.3 

6  a.  m. 

30.  205 

19.0 

18.0 

C.K. 

7 

N.W.. 

10.7 

6  a.  m. 

29-  597 

50.0 

49.2 

N. 

10 

S.E. 

5-0 

9  a.  m . 

30.  280 

20.8 

18.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29-  576 

52.0 

51-5 

N. 

10 

S.W. 

9.0 

Noon. 

30. 279 

28.0 

24.  0  i    C.  K.  S. 

4 

N. 

9-3 

Noon. 

29-  552 

57- 0 

55- 0 

C.K. 

10 

S. 

6.0 

3  p.m. 

30. 227 

34- 0 

29.  0      C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5-3 

3  p.m. 

29-  542 

64.0 

59-6 

C.K. 

10 

s. 

6.7 

6  p.m. 

30.211 

32.0 

28. 0        C.  K. 

I 

N.E. 

7.0 

6  p.  m. 

29.560 

62.  0 

59- 0 

C.K. 

10 

s. 

4-7 

9  p.m. 

30. 230 

27.0 

25.0 

Clear. 

0 

E. 

4.0 

9  p.m. 

29.  561 

59- 0 

57- 0 

C.K. 

10 

s.w. 

4-7 

Mean. 

30. 215 

26.2 

23.8 

.  '.    .    . 

5.0 

8.2 

Mean. 

29.606 

54.8 

52.6 

10. 0 

6.5 

March  25. 

March  30. 

Midn't. 

30- 213 

25.0 

23.0 

Clear. 

0 

E. 

2.3 

Midn't. 

29-  543 

56.0 

55- 0 

C.K. 

10 

s.w. 

4-3 

3  a.m. 

30- 173 

23.0 

22.0 

Clear. 

0 

E. 

3-'^ 

3  a.m. 

29-  493 

55-5 

55- 0 

N. 

10 

s.w. 

3-3 

6  a.  ni. 

3°-  134 

21.0 

20.0 

C.  K.  S. 

I 

E. 

2.0 

6  a.  m. 

29. 487 

56.0 

5?-o 

Mist. 

10 

s.w. 

3-0 

9  a.  m. 

30.  126 

33" 

31.0 

C.K. 

I 

S.E. 

.  4-7 

9  a.  m. 

29.  528 

55- 0 

54.2 

C.K. 

10 

s. 

2.3 

Noon. 

30.  026 

42.0 

38.0 

C.K. 

I 

S.E. 

7-7 

Noon. 

29-  555 

64.  0 

58.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

4-3 

3  p.m. 

29.889 

48.5 

41.0 

C.K. 

2 

S.E. 

10. 0 

3  p.m. 

29.602 

63.0 

56.5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  829 

49.0 

42.0 

C.  K.  S. 

3 

S.  E. 

9-7 

6  p.  m. 

29.  646 

65.0 

57-0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

29.796 

43-" 

40.0 

Clear. 

0 

S.E. 

7.0 

9  p.m. 

29. 728 

60. 0 

55- 0 

C.K. 

6 

S. 

1-7 

1      Mean . 

1 

30.  023 

35-6 

32.1 

1. 0 

5.8 

Mean . 

29-  573 

59-3 

55-7 

8.6 

4.7 
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March  31. 

April  5. 

i. 

V^ 

>^ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulb  The 
meter. 

Clouds. 

3 
S 

AVind. 

Mean 
Time. 

Baroni- 

a; 

Clouds. 

1 

Wind. 

>. 

^ 

W  0 

n  0 

0 

Direc- 

8 

"33 
> 

n  0 

M  0 

0 

Direc- 

a 

(2 

tion. 

Q 

r 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

iii. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  794 

56.5 

52.0 

C.  K. 

9 

W. 

3-3 

Midn't. 

29. 952 

35- 0 

30.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

7.0 

3  a.  m. 

29.813 

55-5 

50.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

6.3 

3  a.m. 

29. 972 

31.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  CS94 

51.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

6.7 

6  a.  m. 

30.  000 

29.  0 

27.0 

Clear. 

0 

W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  912 

52.0 

45- 0 

C.K. 

9 

E. 

5-0 

9  a.  m. 

30.060 

40. 0 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.900 

56.0 

47.0 

C.  K. 

9 

S.E. 

4-3 

Noon. 

30. 049 

46.5 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

3P-ni. 

29.  856 

56.0 

47-5 

C.K. 

10 

S.E. 

4-7 

3  p.m. 

29. 989 

53- 0 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29-  895 

54- 0 

48.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

4-7 

6  p.m. 

29.  960 

53- 0 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

9  p.m. 

29.  898 

52.0 

48. 0 

47.8 

N. 

10 

S.E. 

4.3 

9  p.m. 

29.  979 

47- 0 

39- 0 

Clear. 

0 

N. 

4  0 

Mean . 

29.  870 

54-1 

9-5 

4.9 

Mean . 

29-  995 

41.8 

34-6 

0.0 

7.0 

APRII,    I. 

April  6. 

^ 

Midn't. 

29.  878 

50-0 

48.5 

N. 

10 

S.E. 

4.3 

Midn't. 

29.  963 

43- 0 

37-0 

C.K. 

9 

S. 

3-0 

3  a.  m. 

29. 820 

47.0 

45-5 

N. 

10 

E. 

3-3 

3  a.m. 

29.  892 

39- 0 

35- 0 

C.K. 

9 

S. 

4.0 

6  a.m. 

29.  780 

43-5 

42.0 

N. 

10 

,     E. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  839 

40.5 

37- 0 

C.K. 

10 

E. 

30 

9  a.  m. 

29.  746 

43-6 

43- 0 

N. 

10 

N.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  820 

41.0 

39- 0 

N. 

10 

W. 

2.7 

Noon. 

29.716 

46.0 

45-7 

N. 

10 

N.E. 

5-3 

Noon. 

29-  793 

45- 0 

44.0 

K. 

lO 

W. 

2.7 

3  p.m. 

29.608 

46.5 

46.0 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

3  p.m. 

29.  718 

56.0 

49.0 

C.K. 

6 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  584 

45-5 

45- 0 

Mist. 

10 

N.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29-  735 

54-5 

43-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

8.7 

9p.m. 

29.  592 

44-5 

44.0 

Fog. 

10 

N.E. 

6.3 

9  p.m. 

29.  801 

46.5 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

Mean. 

29. 716 

45-8 

45- 0 

10. 0 

5-5 

Mean. 

29. 820 

45-7 

40-3 

6.9 

4.6 

April  2. 

April  7. 

Midn't. 

29- 519 

44-5 

44.0 

Fog. 

10 

N.E. 

4.0 

Midn't. 

29. 850 

39-5 

34- 0 

Clear. 

0 

N. 

8.7 

3  a.  m. 

29. 488 

44-5 

44.2 

Mist. 

10 

N. 

2.7 

3  a.m. 

29.  885 

36.0 

31- 5 

C.K. 

3 

N. 

7.0 

6  a.  m. 

29.480 

45- 0 

44-5 

C.K. 

10 

N.W. 

5-7 

6  a.  m. 

29.904 

33- 0 

29- 5 

C.  K.  S. 

2 

N. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  532 

44.0 

40.  2 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

10.3 

9  a.  m. 

29. 891 

39- 0 

33- 0 

C.K. 

9 

N. 

3-3 

Noon. 

29.499 

48.0 

40.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

11.7 

Noon. 

29.  884 

42.0 

36.0 

C.K. 

8 

N.W. 

7.0 

3  p.m. 

29-  474 

52.0 

41.0 

C.K. 

2 

N.W. 

17.0 

3  p.m. 

29.  908 

41.0 

34- 0 

C.K. 

4 

N.W 

16.3 

6  p.  m. 

29-  524 

45- 0 

37- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

14-3 

6  p.  m. 

29-983 

38.0 

32.0 

C.K. 

5 

N. 

"•3 

9  p.m. 

29-583 

40.0 

34.0 

C.K. 

2 

N.W. 

10. 0 

9  p.m. 

30. 057 

34-5 

30.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

Mean. 

29.  512 

45-4 

40.6 

6.6 

9-5 

Mean. 

29. 920 

37-9 

32.6 

.... 

3.9 

8.  I 

April  3. 

April  8. 

Midn't. 

29.  632 

32.0 

31-7 

C.K. 

3 

N.W. 

n.o 

Midn't. 

30.089 

32.5 

30.0 

C.  K. 

8 

N  W. 

7-3 

3  a.m. 

29.  586 

31.0 

30.6 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

3  a.m. 

30-  1 13 

31-5 

29-5 

C.K. 

5 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  616 

3I-0 

27-5 

C.K. 

4 

N.W. 

9-7 

6  a.  m. 

30-  157 

29- 5 

27-5 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

6.3 

9  a.  m. 

29.610 

28.5 

26.0 

C.K. 

5 

N.W. 

15.0 

9  a.  m. 

30.  231 

39- 0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29.603 

38.0 

32.0 

C.K. 

6 

N.W. 

22.  7 

Noon. 

30-  239 

44.0 

37- 0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

10. 0 

3  p.  m. 

29-589 

40.0 

32.0 

C.K. 

5 

N.W. 

20.7 

3  p.m. 

30.  287 

49.0 

40. 0 

C.K. 

3 

N.E. 

8.3 

6  p.  m. 

29.666 

36.5 

30-5 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

23.0 

6  p.  m. 

30.  192 

47.0 

40.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

29-  739 

32-5 

29- 5 

C.K. 

9 

N.W. 

14-3 

9  p.m. 

30.  227 

39-8 

35-5 

Clear. 

0 

S.  W. 

2.7 

Mean. 

29.  630 

33-7 

30.0 

5.8 

15.6 

Mean. 

30.  192 

39- 0 

34-2 

3-5 

6.9 

April  4- 

April  9. 

Midn't. 

29-  753 

30-5 

28.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

10.7 

Midn't. 

30.  226 

36.0 

34- 0 

Clear. 

0 

S. 

2.0 

3  a.m. 

29-  745 

29- 5 

27.0 

S. 

I 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

30.  208 

33-5 

32.0 

Clear. 

0 

S.E. 

2.0 

6  a.m. 

29.  792 

30.5 

29.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

30-  223 

31.0 

30.0 

C.  K.  S. 

2 

s.w. 

0.7 

9  a.m. 

29-  833 

34- 0 

31.0 

C.K. 

7 

N.W. 

11-3 

9  a.  m. 

30.  230 

45- 0 

40.0 

C.K. 

2 

s. 

2.7 

Noon. 

29.  830 

42.0 

32.0 

C.K. 

4 

N.W. 

15.7 

Noon. 

30.  167 

51-5 

42.0 

C.K. 

2 

s. 

8.7 

3p.m. 

29.  822 

42.2 

35-2 

C.K. 

2 

N.W. 

:8.7 

3  p.m. 

30.066 

49-5 

41.0 

C.K. 

9 

s.w. 

10.3 

6  p.  m. 

29.  862 

40. 0 

33- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

30.069 

41.  0 

38.8 

N. 

10 

S.w. 

8.0 

9  p.m. 

■    29.934 

36.0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

9  p.m. 

30-  054 

38.0 

37- 0 

N. 

10 

S.W. 

5-3 

Mean. 

1 

29. 821 

35.6 

30.8 

2.2 

11. 0 

Mean. 

30-  155 

40.7 

36.8 

4.4 

5.0 
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April  to. 

Aprii,  15. 

1 

1- 

u 

t^ 

u 

>, 

1 

-^ 

Wini 

1. 

J3     . 

A   ■ 

'^ 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  T 
ometer 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometer 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 
0 

Direc- 

Direc- 

0 

_ 

r 

tion. 

'a; 

0 

r 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.966 

38-0 

37-5 

N. 

10 

S.  W. 

7-0 

Midn't. 

29-  758 

68.8 

61.5 

C.K. 

9 

S.  W. 

4-3 

3  a.m. 

29-  958 

38.0 

37-5 

K. 

10 

S. 

6.3 

3  a.m. 

29.  781 

67.0 

60.0 

C.  K. 

10 

N. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  «95 

39- 0 

38.0 

K. 

10 

src. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  837 

64.  0 

59-0 

C.K. 

9 

N.  W. 

2-3 

9  a.  m. 

29-  915 

39-7 

38-8 

K. 

10 

s.  w. 

3-7 

9  a.  m. 

29.867 

69-5 

62.5 

C.K. 

9 

vS.  E. 

1-3 

Noon. 

29.  952 

42.  0 

40.0 

C.  K. 

10 

N.  E. 

4-3 

Noon. 

29.862 

75-5 

69.0 

C.K. 

8 

S.W. 

3-0 

3  p.m. 

30.  040 

42-5 

40.6 

C.  K. 

10 

N.E. 

6.0 

3  p.m. 

29.  819 

82.5 

75-0 

C.K. 

6 

S.W. 

3-7 

6  p.  m. 

30.  038 

42.5 

41.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

8-7 

6  p.  m. 

29.815 

79.0 

64. 0 

Haze. 

S.E. 

3-0 

9  p.  m. 

30.  093 

42.0 

40.5 

C.  K. 

lO 

N.E. 

3-3 

9  p.  rn. 

29-  834 

71,0 

63-2 

Clear. 

0 

S.E. 

3-7 

Mean, 

29.  982 

40-  5 

39-2 

10.  0 

5-5 

Mean. 

29.  822 

72.2 

64-3 

7-3 

3-0 

Apri 

I,  11. 

April  16. 

Midn't. 

30-093 

41.0 

40. 0 

C.  K. 

10 

N.E. 

3-0 

Midn't. 

29-  839 

66.5 

61.5 

Clear. 

0 

S. 

2.3 

3  a.  ni. 

30.  074 

40.  0 

39-0 

C.  K. 

10 

E. 

2.0 

3  a.  m. 

29-854 

62.5 

59-0 

Haze. 

S.W. 

2.3 

6  a.  m. 

30.087 

40.0 

39-0 

C.  K. 

10 

S.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  869 

59-5 

57-5 

C.  K. 

I 

s.  w. 

3-0 

9  a.  m. 

30.  085 

42.5 

41.0 

C.  K. 

10 

S.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.904 

72.0 

63-5 

C.K. 

2 

w. 

2-7 

Noon. 

30.  046 

45-2 

42.8 

C.K. 

10 

S.  E. 

4-7 

Noon. 

29-  877 

84.0 

70.0 

C.K. 

3 

N.W. 

5-7 

3  p.m. 

29.  892 

49.0 

44- 0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

6-3 

3  p.m. 

29.  817 

86.0 

71.0 

C.K. 

6 

N.W. 

4.0 

6  p.  ni. 

29.  928 

47.0 

46.0 

C.  K. 

9 

S.E. 

2.0 

6  p.  m. 

29-  799 

84.0 

72.0 

C.K. 

6 

s. 

4.0 

9  P-  in- 

29-  955 

44.0 

43-0 

C.  K. 

2 

N.E. 

3-3 

9  p.m. 

29.  813 

75-0 

66.0 

C.K. 

3 

s. 

3-7 

Mean. 

30.  020 

43-6 

41.8 

8.9 

3-4 

Mean. 

29.  846 

73-7 

6.5.1 

3-0 

3-5 

Apri 

I,  12. 

April  17. 

Midn't. 

29.  982 

43- 0 

42.0 

C.K. 

2 

N.E. 

2-3 

Midn't. 

29.  820 

70.  0 

63-8 

Clear. 

0 

S.  W. 

4-3 

3  a.m. 

29-  956 

41-5 

40.5 

C.  K. 

2 

N. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  795 

66.0 

61.0 

C.K. 

3 

N.W. 

I.O 

6  a.  m. 

29.998 

41.0 

40.6 

C.K. 

7 

N. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  823 

67.0 

60.5 

C.K. 

3 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

30.  016 

46.0 

44-5 

C.K. 

9 

E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  819 
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i"  2. 

May  7. 

Midn't. 

29.803 

52.5 

52.0 

Mist. 

10 

E. 

4.0 

Midn't. 

30.005 

53-5 

50-5 

C.S. 

I 

S.E. 

4-7 

3  a.  m. 

29-  7S5 

52.0 

51-5 

Rain. 

10 

E. 

•3-7 

3  a.  m. 

30.  038 

51.0 

49-0 

K. 

10 

E. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  774 

52.5 

52.0 

Mist. 

10 

N.E. 

3-3 

6  a.  m. 

30. 082 

49-5 

46.5 

C.K. 

10 

N.E. 

4-3 

9  a.  m. 

29.  822 

56.0 

55- 0 

Mist. 

10 

N.E. 

3.3 

9  a.m. 

30.  107 

49.8 

47-0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

Noon. 

29.816 

59- 0 

58-0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-3 

Noon. 

30.  120 

52-0 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

3  p.  m. 

29.  774 

63.0 

60. 0 

C.K. 

10 

vS.  E. 

4-7 

3  p.m. 

30.068 

59-0 

52.0 

C.  K. 

7 

S.E. 

2-7 

6  p.  m. 

29.  764 

64.0 

60.0 

C.K. 

9 

S.E. 

5-3 

6  p.m. 

30.  056 

60.  0 

54-0 

C.K. 

5 

S.W. 

2.7 

1     9  P-  m. 

29.  815 

61.0 

58.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-7 

9  p.m. 

30. 056 

52.5 

50.0 

C.K. 

3 

S.  W. 

2.7 

Mean. 

29.794 

57-5 

55.8 

9.9 

4.2 

Mean. 

30. 066 

53-4 

49-6 

-    -    -    - 

7.0 

3.8 

Ma 

V  3. 

Ma 

Y  8. 

Midn't. 

29.  776 

58.5 

57.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-0 

Midn't. 

30.068 

49-5 

48.0 

C.K. 

3 

S. 

3.0 

3  a.m. 

29  754 

56-9 

56.0 

C.K. 

lO 

S.E. 

3-3 

3  a.ni. 

30.052 

46.0 

45-0 

Clear. 

0 

S. 

3.3 

6  a.  ni. 

29.  672 

60.  0 

59- 0 

C.K. 

10 

S. 

4-3 

6  a.m. 

30.063 

47-0 

45-5 

C.K. 

2 

S.  S.  W. 

1.3 

9  a.  m. 

29.  752 

65.5 

63.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5.0 

9  a.  m. 

30.  100 

59-0 

54-0 

C.K. 

I 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29-731 

69.  0 

64.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4-7 

Noon. 

30-  054 

64.  0 

55-0 

C.K. 

10 

S.W. 

3.3 

3  p.m. 

29. 693 

69.  0 

66.0 

N. 

10 

S.W. 

4.0 

3  p.m. 

30.005 

63.0 

56.0 

C.K. 

10 

S.W. 

3.0 

6  p.  m. 

29.693 

66.0 

64.5 

C.K.S. 

10 

S.W. 

2.0 

6  p.  m. 

29-  955 

64.  0 

56.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

3.3 

9p.nj. 

29.  761 

63.0 

62.0 

C.  K.S. 

7 

S. 

4.0 

9  p.m. 

29-  955 

58-0 

53-5 
51.6 

C.K. 

10 

s. 

3.3 

Mean. 

29.  729 

63.5 

61.4 

9.5 

.... 

4.0 

Mean. 

30. 032 

56-3 

5-5 

2.9 

Ma 

Y   4. 

Ma 

Y  9. 

Midn't. 

29- 755 

62.  0 

61.0 

K. 

10 

S.W. 

3-3 

Midn't. 

29-931 

55-0 

52.0 

C.K. 

7 

s. 

3.0 

3  a.m. 

29.  741 

60.5 

59-5 

K. 

10 

N.W. 

2.3 

3  a.m. 

29.991 

53-0 

50.6 

C.  K. 

2 

s. 

3.0 

6  a.  m. 

29.769 

60.  0 

59.0 

C.K.S. 

9 

N.  W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.905 

52.0 

50.0 

C.K. 

3 

S.W. 

30 

9  a.  m. 

29.  746 

61.  0 

59.0 

C.K. 

4 

N. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  887 

65.0 

58.0 

C.K. 

2 

w. 

3-0 

Noon. 

29.  724 

71.0 

60.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

3.7 

Noon. 

29-  834 

82.0 

69.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.7 

3  p.  ni- 

29.663 

77.6 

62.0 

C.K.S. 

2 

N. 

3.3 

3  p.  m. 

29.  752 

89-5 

70.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.621 

77.0 

64.0 

C.  K. 

3 

N.E. 

2.7 

6  p.m. 

29-  714 

89.0 

71.0 

C. 

4 

N.W. 

3.3 

9p.n1. 

29. 663 

66.0 

61.5 

C.K. 

I 

S. 

3.0 

9  p.m. 

29.  722 

78.0 

64.5 
60.6 

C. 

I 

N.W. 

.2.3 

Mean. 

29. 710 

66.9 

60.8 

5-1 

3.0 

Mean. 

29.  842 

70.4 

2-9 

3.0 
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May  10. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


Midn't. ; 
J  a.  m.  i 

6  a.  m. 

9  a.  ni. 

Noon. 

3  P-  !"• 
6  p.  ni. 
9  p.  m. 


Mean, 


29.  722 
29.  712 

29.  741 
29.  740 
29.  696 
29-  589 
29-  576 
29.  581 


r^  it 

"3  S 
K  O 


29.  670 


74- o 
70.5 
68.5 
80.  o 
89.  o 

92-3 
89.0 

79-5 


a; 

«  o 


62.  o 
61.0 

60.5 
67.8 
68.0 

70.  o 

69-5 
66.0 


80.  4  j    65.  6 


Clouds. 


Clear. 
Clear. 
C.K. 
Clear. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
Clear. 


3 
o 


t 

£ 


Wind. 


Direc- 
tion. 


N.  W. 
N.  W. 
N.  W. 
N.W. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


4.0 

5-3 
4.0 

3-0 

3-7 


4.0 


May  II. 


May  15. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean 


Barom- 
eter. 


29-  594 
29-  595 
29.  667 

29-  737 
29.  774 
29.  791 
29.  789 
29.  836 


29.  723 


69.  o 
67.  o 

70.  o 
76.  o 

79-5 
82.0 
80.0 
72.0 


K  2 


74.4 


67.0 
66.5 
65.0 
63.0 
62.0 

62.  o 
60.  7 
57- o 


62.9 


Clouds. 


C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
Clear. 
C.K. 
Clear. 


3 
O 


C 
O 

o 
a, 


2 

lO 

2 

I 
I 
O 

4 
o 


2.5 


Wind. 


Direc- 
tion. 


E. 
W. 

N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


May  16. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


29.  626 
29.  630 
29.  650 
29.  670 
29-  635 
29-  577 
29-  540 
29.  607 


29.  617 


73- 0 

63.0 

'  71.0 

62.  0 

72.0 

62.5 

81.0 

69.  0 

89.0 

70. 0 

93.  0 

69-5 

88.  8 

70.  0 

78.0 
80.7 

66.0 

66.5 

Clear. 
Clear. 
Clear. 
Clear. 

C.  K. 

C.K. 

C.K. 

C.K, 


o 
o 
o 
I 

2 

6 

J  _ 

1-5 


N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  pm- 
6  p.  ra. 
9  p.  m. 


29.  888 
29.  897 
29-  956 
29-  954 
29-  934 
29.  848 
29.  822 
29.  81 1 


Mean, 


29.  889 


66.0 

54.5 

62.5 

53- 0 

60.0 

52.0 

71.0 

57- 0 

77.0 

60.0 

79.0 

60.8 

77-5 

62.0 

70.0 

61.0 

70-4 

57-5 

Clear. 

Clear. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

Clear. 


N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.  E. 

S. 

s. 
s, 
s. 


May  12. 


May  17. 


29. 608 
29.618 
29.  638 

29-  645 
29.625 
29.  569 

29-571 
29.  741 


29.  627 


74.0 

64.  0 

70.  0 

63.0 

68.0 

63.0 

77.0 

66.5 

85.0 

70.0 

89.0 

71.0 

80.0 

70.0 

67.0 

65.0 

76.2 

66.6 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
K. 


5-4 


N.  E. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
S.W. 
N.  E. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  m- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


29.  796 

29;  738 
29.  728 
29.  702 

29-  654 
29.  602 

29-  597 
29.  642 


29.  682 


66.5 
65.0 
65.0 
80.0 
88.0 
92.  o 
86.  o 
77.0 


77-4 


1 

60.5 1 

60.0  ■ 

61.5 1 

71.0 

76.0 

77.0  1 

74-5 

68.5 

68.6 

C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.  K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 


5 
10 

7 
2 

4 

9 

10 

9 


S. 

S. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.  W. 
S.  W. 

w. 


7.0 


3-7 
2.7 
3-0 
3-7 
4-7 
5-3 
3-7 
1-7 


3-6 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean, 


May  13. 


May  18. 


29.  722 
29.  724 
29. 770 
29.  769 
29-  763 
29I  746 
29.  741 
29.  769 


29.  750 


66.0 

64.0 

64.5 

63.5 

65.0 

63.8 

70.0 

64.0 

76.5 

68.0 

77.0 

69.  0 

72.0 

66.5 

•  68.0 

64.0 

69.9 

65-4 

K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


10 
10 

9 
10 

7 
8 

9 
9 

9.0 


S.E. 
N.W. 

N. 
N.E. 

E. 

E. 
N.E. 

E. 


4.0 
4.0 
3-0 
3-3 
3-7 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  m- 
6  p.m. 
9p.m. 


3-6 


Mean . 


29-  673 
29.  682 
29.  700 
29.  668 
29.  631 
29.  600 
29. 582 
29.  607 


29. 643 


73- 0 
69.4 
67.  0 
82.0 
91.0 
74.0 
80.0 
66.5 

64.0 
57- 0 
57-5 
66.5 
71.0 
66.0 
71.0 
64- 5 

i  ''■' 

64.7 

C.  K. 

Clear. 
C.K.S. 

C.K. 

C.  K. 

C.K. 
C.  K.  S. 

C.K. 


4 
o 

3 
2 
2 
9 
7 
10 


4.6 


N.W. 

W. 

W. 
S.W. 
S.W. 
N.W. 

N. 
N.W. 


30 

2.7 
2.7 
2.7 
3-3 
3-3 
2,  7 
4.0 


May  14. 


May  19. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3P-m. 
6  p.  m. 

gp-m- 

Mean 


29. 770 

65.0 

63.0 

20.  728 

63.0 

62.0 

29.  74! 

62.0 

61. 0 

29.  760 

63.0 

61.5 

29.  716 

71-5 

67.0 

29-  638 

76.0 

70.0 

29.  592 

76.0 

71.0 

29.608 

71.0 

69.0 

29.  694 

68.4 

65.6 

Rain. 
C.K. 
C.K. 

If. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 


10 
10 
10 
10 
10 
6 

9 
6 


8.9 


N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 

S. 

S. 

E. 


2.3 

3-3 
3-7 
3-0 
2.7 

2-3 

2.0 

2-7 
2.8 


Midn't. 

3  a- 1"- 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9pni- 

Mean. 


29.588 
29. 648 

29-  657 
29.  624 

29.  588 
29.580 
29. 607 
29.668 

29. 620 


67.0 

64.5 

66.0 

64.  0 

67.0 

65.0 

78.0 

70.  0 

85.0 

74- 0  i 

79- 0 

70.0  1 

79.0 

68.0 

73- 0 

66.0 

74-2 

67.7 

C.  K.  S. 

Clear. 
C.K.S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 


9 
7 
7 
9 
5 
_9 

6.2 


N.W. 

W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
N.W. 
N.W. 

N. 


2.0 

2.3 
4.0 
4.0 

4-7 
50 
5-7 
5-7 

4.2 
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Mav 

20. 

May  25. 

u 

u 

>\ 

>, 

^  .■ 

•^  iJ 

3 

\Vin( 

1. 

A    ■ 

V 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  T 
ometer 

pq  0 

Clouds. 

0 
0 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

pa  0 

=  S 
«  5 

Clouds. 

a 

0 

Direc- 

■5 

Direc- 

"0 

b^ 

tJ  5 

t; 

tion. 

0 

>>o 

tJ  B 

t 

tion. 

0 

Q 
0 

^ 

^ 

> 

u 

a 

^ 

£ 

> 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  744 

66.0 

63.0 

Rain. 

10 

N.  E. 

4-3 

Midn't. 

29.  968 

60. 2 

59.0 

N. 

10 

E. 

2.7 

3  a.  m. 

29-  759 

60.0 

58.5 

N. 

10 

N.  E. 

5-0 

3  a.  m. 

29.931 

59-5 

58.5 

K. 

10 

S.  E. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  805 

59- 0 

58.0 

C.K. 

;o 

N.  E. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  948 

59-5 

58.5 

C.K. 

10 

S.  E. 

3.0 

9  a.  m. 

29.  912 

57-5 

56.5 

,       N. 

10 

N.E. 

6.3 

9  a.  m. 

29-  951 

62.2 

60.0 

C.K.   • 

10 

S.E. 

2.7 

Noon. 

29.932 

56.0 

55- 0 

K. 

10 

E. 

6.3 

Noon. 

29.  902 

65.0 

61.5 

C.  K. 

10 

S. 

2-3 

3  p.m. 

29-  934 

56.0 

55-2 

N. 

10 

N.E. 

5-3 

3  p.m. 

29.  844 

67.0 

63.0 

C.K. 

16 

S.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  936 

55-5 

55- 0 

N. 

10 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  784 

65-5 

62.0 

C.K. 

10 

vS.E. 

4-3 

9  p.  m. 

29.  919 

55- 0 

54- 0 

K. 

10 

N.E. 

0-7 

9  p.m. 

29.  786 

64.  0 

61.5 

C.K. 

10 

S.E. 

3-3 

Mean. 

29.  868 

58.1 

56.9 

10. 0 

5.6 

Mean. 

29.889 

62.9 

60.5 

10. 0 

3.1 

Mav 

21. 

May  26. 

Midn't. 

29.907 

55- 0 

54.0 

N. 

10 

N.E. 

4.0 

Midn't. 

29.  729 

64.0 

62.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  S73 

55- 0 

54-3 

N. 

10 

N. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  663 

64.0 

62.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2-7 

6  a.  ni. 

29.8S5 

55- 0 

54.3 

Rain. 

10 

N.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  621 

65.0 

63.5 

C.K. 

9 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  866 

57- 0 

56.0 

K. 

10 

N. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  649 

69.  0 

67-3 

C.K. 

7 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29.860 

6r.o 

59- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

I.  0 

Noon. 

29. 630 

81.0 

75-0 

C.K. 

8 

S.W. 

4-3 

3  p.m. 

29.817 

64.0 

62.0 

C.K. 

10 

.s.  w. 

1-3 

3  P-  m- 

29-  556 

76.0 

72.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

2.0 

6  p.  m. 

29.807 

65.0 

63.5 

K. 

10 

S. 

1-7 

6  p.  ni. 

29-  540 

76.0 

70.8 

C.K. 

8 

S.W. 

1-7 

9  p.m. 

29.816 

63.0 

62.0 

C.K. 

9 

N.W. 

0.7 

9  p.  m. 

29-596 

69.  0 

67. 0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.0 

Mean. 

29.8,54 

59-4 

58.1 

9-9 

2-3 

Mean . 

29.  623 

70.5 

67.4 

9.0 

2.9 

M.\Y 

22. 

May  27. 

Midn't. 

29.  821 

64.  0 

63.0 

K. 

10 

W. 

0.7 

Midn't. 

29. 628 

66.0 

65.0 

C.K. 

10 

S. 

1-7 

3  a.  m. 

29-  785 

64.5 

63.8 

K. 

10 

S. 

0.7 

3  a.m. 

29.  620 

64.0 

62.0 

C.K. 

9 

S.  W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.811 

65.0 

64.5 

Fog. 

10 

S.  E. 

I.  0 

6  a.  m. 

29. 683 

62.0 

60.0 

C.K. 

6 

S.W. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  807 

69.0 

68.0 

K. 

10 

S.W. 

2.3 

9  a.  m. 

29.  710 

73- 0 

65-0 

C.K. 

2 

N.W. 

1-7 

Noon. 

29.  820 

75- 0 

73- 0 

C.K. 

9 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29.  720 

78.5 

66.0 

C.K. 

7 

N.W. 

3-0 

3  p.m. 

29-  754 

80.0 

74.0 

C.K. 

8 

S.W. 

2.7 

3  P-  in- 

29. 667 

79-0 

67-5 

C.K. 

9 

S.W. 

2-3 

6  p.  m. 

29-  753 

76.  0 

72.0 

C.K 

5 

S. 

2.7 

6  p.  m. 

29. 674 

80.0 

69. 0 

C.  K.  S. 

I 

W. 

2.7 

9  p.  m. 

29.790 

70.  0 

68.0 

Rain. 

10 

S. 

3.0 

9  p.  m. 

29. 701 

71.0 

64.0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

1-3 

Mean. 

29.  793 

70.4 

68.3 

9.0 

2.0 

Mean . 

29-  675 

71.7 

64.8 

5-6 

2. 1 

Mav 

23- 

May 

28. 

Midn't. 

29.790 

67.  0 

65.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

2.7 

Midn't. 

29.  702 

67.0 

62.0 

C.K.S. 

9 

s. 

2-7 

3  a.  m. 

29.  786 

67.0 

65.5 

Rain. 

10 

S. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  666 

66.0 

63.  0 

C.K.S. 

7 

s. 

2-7 

6  a.  m. 

29.  823 

67.  0 

66.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  633 

66.2 

64.0 

C.K.S. 

6 

s. 

3-0 

9  a.  m. 

29.866 

69.  0 

65.5 

C.K. 

10 

N. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  574 

74-0 

70.8 

C.K. 

10 

s. 

2.3 

Noon. 

29.  867 

73- 0 

66.0 

C.K. 

10 

N. 

4.0 

Noon . 

29.490 

77-0 

73-0 

C.K. 

9 

s. 

3-7 

3  p.m. 

29. 836 

75- 0 

67.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

2.7 

3  P-  "1- 

29-  373 

84.0 

74.0 

C.K. 

10 

S.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  844 

72.0 

67.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.  0 

6  p.  m. 

29.  369 

69. 0 

66.0 

N. 

10 

w. 

5-0 

9  p.  m. 

29.  877 

68.0 

66.0 

N. 

10 

W. 

2-3 

9  p.  m. 

29-  456 

68.0 

66.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2.7 

Mean. 

29.  836 

69.8 

66.0 

9-9 

2.9 

Mean. 

29-  533 

71.4 

67.4 

8.8 

3-6 

Ma\ 

'  24. 

Mav 

29- 

Midn't. 

29.  S72 

64-5 

62.0 

C.K. 

I 

N.E. 

1.3 

Midn't. 

29-  530 

68.0 

65.0 

C.K. 

9 

N.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  876 

62.0 

61.0 

C.K. 

3 

N.E. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  557 

65.0 

62.0 

C.K. 

6 

N.W. 

6-7 

6  a.  m. 

29.  912 

58.0 

56.0 

C.K. 

9 

N.E. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  607 

61.0 

59- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.3 

9  a.m. 

29-  933 

62. 5 

58.5 

C.K. 

10 

N.E. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  663 

66.0 

54-5 

C.K. 

I 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29- 951 

64.0 

60.5 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

Noon. 

29.  650 

71.0 

57-0 

C.K. 

I 

N.W. 

8-7 

3  p.  m. 

29.  914 

68.0 

63.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2-3 

3  P-  "1- 

29.  625 

75- 0 

59.0 

C.K.S. 

2 

S. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  910 

67.0 

62.0 

C.K.S. 

9 

E. 

2.0 

6  p.  m. 

29.  638 

74.0 

59-6 

C.K. 

I 

S. 

3-0 

9p.m. 

29-  958 

62.5 

61.2 

C.K. 

10 

E. 

3.0 

9  p.  m. 

29.  684 

65.0 

55-8 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

2-7 

Mean. 

29.  916 

63.6 

60.5 

\ 

7.8 

3.2 

Mean . 

29.  619 

68.1 

59-0 

.... 

3.0 

5-4 
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j 

May  30. 

* 

June  4. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulb  Ther- 
nieter. 

ulbTher- 
nieter. 

Clouds. 

2 
0 

G 

Wind. 

Mean 

Time. 

Baroni- 

ulb  Ther- 
meter. 

ulb  Ther- 
meter. 

Cloud.s. 

i 

Wind. 

^' 

>\ 

«  0 

w  0 

Direc- 

u 

B  0 

M  0 

0 

Direc- 

0 
0 

0 

1 

tion. 

"a; 

t;6 

tion. 

0 

1 

in. 

rn. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  674 

60. 0 

54- 0 

C.K. 

3 

S.  W. 

1-7 

Midn't. 

29.  850 

64-5 

61.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

1-7 

3  a.  m. 

29.  652 

56.0 

52.0 

C.K. 

1 

S.W. 

2.  0 

3  a.  m. 

29.  839 

62.0 

60. 0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

2.0 

6  a.  m. 

29.681 

57- 0 

53-0 

C.K. 

3 

S.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  854 

6..  5 

60. 0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

2.0 

9  a.  m. 

29.660 

71.0 

61.0 

C.K. 

3 

S.W. 

2-7 

9  a.  m. 

29-  877 

60.5 

59- 0 

N. 

10 

S.  W. 

1-7 

Noon. 

29-  659 

.76.5 

64-5 

C.K. 

5 

N.W. 

,S-o 

Noon. 

29.  861 

64.0 

63.0 

C.K. 

10 

S. 

1-7 

3  p.  m. 

29.  626 

75-0 

64.0 

C.K. 

8 

W. 

2-3 

3  p.m. 

29.  841 

66.0 

65.0 

C.K.   • 

10 

S.E. 

2-3 

6  p.  m. 

29.  581 

74-0 

62.  0 

C.K.S. 

I 

S. 

2.0 

6  p.m. 

29.  800 

65.0 

64.0 

C.K. 

10 

S. 

2.  0 

9  p.m. 

29-  538 

67.  0 
67. 1 

_6'-5_ 
59- 0 

Clear. 

0 

s. 

2.7 

9  p.m. 

29.  828 

64.0 

63.0 

C.K. 

10 

S. 

2.  0 

Mean . 

1 

29-  634 

3-0 

2.4 

Mean. 

29-  844 

63-4 

61.9 

9-5 

1-9 

M.w  31. 

June  5. 

Midn't. 

29. 491 

65.5 

61.0 

C.K.S. 

6 

s. 

3-3 

Midn't. 

29.  818 

63.0 

61.7 

C.K. 

10 

S.E. 

2.0 

3  a.m. 

29-  453 

64.0 

60.0 

C.K.S. 

I 

S.W. 

4-3 

3  a.m. 

29.  812 

63.0 

61.  0 

C.K. 

7   ■ 

S. 

2-7 

6  a.  m. 

29-  503 

64-5 

60.5 

C.  K.S. 

9 

S.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  844 

63.0 

62.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

1.0 

9  a.  m. 

29. 507 

71.0 

67.0 

C.K. 

9 

w. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  855 

69-5 

66.0 

C.K. 

9 

S.E. 

f-3 

Noon. 

29. 499 

77-5 

69.0 

C.K. 

9 

w. 

2.7 

Noon. 

29.  862 

72.  0 

66.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2-3 

i     3  P-  m- 

29.512 

71.0 

63.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

3  P-  m- 

29.  827 

76.0 

69.0 

C.K. 

7 

S.W. 

1.0 

6  p.  m. 

29.521 

71-5 

64.0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  810 

76.0 

69.  0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

1-3 

9  p.  m. 

29-  574 

67.0 

60.0 

C.K. 

7 

N.W. 

3-7 

9  p.  m. 

29.807 

69.  0 

66.0 

C. 

I 

S. 

2-3 

Mean . 

29.508 

69.0 

63.1 

7-4 

3-7 

Mean. 

29.  829 

68.9 

65.  I 

■    -    -    -        7-5 

.... 

1.7 

June  I. 

JUN 

E  6. 

Midn't. 

29-598 

61.5 

57-0 

C.K. 

6 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29.812 

65.0 

62.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

3  a.m. 

29-  635 

58.0 

54- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

4-7 

3  a.m. 

29.  800 

63.0 

61.0 

C.K.S. 

I 

S.W. 

2-3 

6  a.  m. 

29. 694 

58.0 

53- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.802 

64-5 

63-5 

C.  K.  S. 

I 

S. 

2-7 

9  a.  m. 

29-  759 

63.2 

54- o' 

C.K. 

6 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  827 

73-0 

69.  0 

C.K. 

5 

S.W. 

2-3 

Noon. 

29-  745 

70.0 

56.5 

C.K. 

6 

N.W. 

5-0 

Noon. 

29.  812 

79-0 

71.0 

C.K. 

7 

S.E. 

2.0  ; 

3  p.m. 

29-  745 

73-5 

59- 0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

3-7 

3  P-  ni- 

29-  765 

80.0 

70.0 

C.K. 

10 

S. 

2-3- 

6  p.  m. 

29.  740 

73- 0 

60.0 

C.K. 

2 

N.E. 

2-7 

6  p.  m. 

29-  747 

75-  5 

68.0 

C.K. 

8 

S.E. 

1-3 

9  p.m. 

29.806 

63.0 

56.0 

C.  K.  S. 

2 

E. 

3-0 

9  p.  m. 

29-  776 

73-0 

68.5 

66.6 

Rain. 

10 

S.E. 

1.3 

Mean. 

29-  715 

65.0 

56.2 

4-1 

3-9 

Mean. 

29-  793 

71.6 

5-2 

j 

2.2 

June  2. 

JUN 

R  7- 

Midn't. 

29.  846 

59- 0 

54- 0 

Clear. 

0 

E. 

2.7 

Midn't. 

29.  778 

69.  0 

66.5 

C.  K. 

3 

S.  E. 

1-7    ! 

3  a.  m. 

29.  852 

58.5 

51-0 

C,  K.S. 

I 

N. 

3-7 

3  a.m. 

29.  770 

65.0 

63-5 

C.K. 

6 

S.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.896 

58.0 

51-0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  764 

66.0 

64-5 

C.K. 

7 

N.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  906 

66.0 

56.0 

C.K. 

2 

E. 

5-0 

9  a.  m. 

29-  785 

75-5 

71.0 

C.K. 

7 

S.E. 

2-3 

Noon. 

29.  892 

70-5 

58.5 

C.K. 

4 

vS.  W. 

3-3 

Noon. 

29-  752 

82.5 

76.0 

C.K. 

6 

S. 

'•7  i 

3  p.  m. 

29. 864 

75- 0 

61.0 

C.K. 

5 

N. 

2.0 

3  P-  m- 

29.  674 

85-0 

75-0 

C.K. 

6 

S. 

1-7  ' 

6  p.  m. 

29.868 

71.0 

64.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

1-7 

6  p.  ni. 

29-  643 

80.6 

70.8 

C.K. 

10 

S.  w. 

2.0  [ 

9  p.m. 

29. 892 

64.5 

56.5 
56.5 

C.  K.  S. 

2 

W. 

0.7 

9  p.  ni. 

29-  644 

69.0 

67.0 

C.K. 

7 

N.W. 

2.3 

Mean , 

29-877 

65-3 

3-2 

3-0 

Mean . 

29.  726 

74-1 

69-3 

6.5 

....        2.  2  j 

. 

June  3. 

JUN 

B  8. 

Midn't. 

29.911 

6:.o 

57.0  '      Clear. 

0 

s. 

3-" 

Midn't. 

29.  62  r 

67.0 

66.0 

C.K. 

9 

w. 

1-3 

3  a.  ni. 

29.  918 

57- 0 

54.5 

C. 

2 

E. 

1-7 

3  a.  m. 

29.  572 

66.0 

65-0 

C.K. 

4 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  960 

57-5 

54-5 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  578 

67.0 

66.0 

C.K. 

7 

s. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  976 

66.0 

57-0 

C.  K.  S. 

6 

S.  W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  555 

77.0 

73-0 

C.K. 

3 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29-  950 

73- 0 

62.0 

C.K.S. 

7 

S. 

2.  0 

Noon. 

29.511 

86.5 

77-5 

C.K. 

3 

S.E. 

2-7   ! 

3  p.m. 

29.902 

74.0 

62.  2 

C.  K.  S. 

6 

s. 

1-7 

3  p.m. 

29-  447 

86.0 

76.0 

C.K. 

9 

S.W. 

3-0  1 

6  p.m. 

29.  882 

72.0 

63.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

1.7 

6  p.  ni. 

29-  434 

73- 0 

71-5 

C.  K.  S. 

9 

E. 

2-3 

9  p.m. 

29. 882 

67.5 

62.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

I.O 

9  p.m. 

29-  423 

71-5 

70.5 

C.  K.  S. 

10 

.     E. 

2.3 

Mean. 

29.923 

66.0 

59- 0 

.... 

5-9 

2.  2 

Mean. 

29. 518 

74.2 

70.7 

6.8 

2.3 
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June  9. 

Junk  14. 

.. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

u 

V 

it 

Clouds. 

! 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbTher- 
ometer. 

BulbTher- 
ometer. 

Cloud.s. 

3 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Direc- 

^ 

c 

Direc- 

0 

■^a 

-M    ^ 

■^ 

tion. 

>,B 

tJ  a 

tion. 

0 

Q 

is 

ii 

> 

t-i 

^ 

(2 

V 

> 

in. 

0 

0 

ni. 

in. 

0 

0 

ni. 

Midn't. 

29.409 

73-0 

72.0 

CK.vS. 

10 

S.  W. 

2-3 

Midn't. 

29.  487 

62. 0 

60.0 

N. 

10 

N. 

6.0 

3  a.  m. 

29-  385 

71.0 

70.0 

C.  K. 

10 

S. 

3-0 

3  a.  ni. 

29-  505 

62.0 

60. 0 

N. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  392 

68.0 

67. 0 

N. 

10 

S.E. 

2-3 

6a.m. 

29-551 

58.0 

56.0 

C.K. 

10 

N. 

5-7 

9  a.  m. 

29-413 

71.0 

70.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

9a.m. 

29.608 

64.0 

60.0 

C.K. 

9 

N. 

5-0 

Noon. 

29.396 

So.  5 

73-0 

C.  K. 

7 

W. 

■  3-3 

Noon. 

29.  656 

68.0 

61. 0 

C.K. 

7 

N. 

7-7 

3  P-  ui- 

29-  335 

80.0 

72.0 

C.K. 

9 

N. 

3-7 

3  p.  m. 

29.  689 

69.0 

61.5 

C.K. 

7 

N. 

7.0 

6  p.  m. 

29.312 

69.  0 

66.0 

C.K. 

9 

N. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  737 

68.0 

61.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

4-7 

9  p.m. 

29.  308 

66.5 

65.0 

C.K. 

6 

N.E. 

2.0 

9  p.  111. 

29.814 

65.0 

61.5 

C.K. 

10 

N. 

3-3 

Mean . 

29.  369 

72.4 

69.4 

8.8      .... 

3-0 

Mean. 

29. 631 

64-5 

60.1 

9.0 

5.6 

JUNI 

i  10. 

June  15. 

Midn't. 

29.  298 

66.0 

65.0 

N. 

10 

S.E. 

2.7 

Midn't. 

29.  868 

63.0 

60.  s 

K. 

10 

S.W. 

1-7 

3  a.  m. 

29.  288 

65.5 

64.5 

C.K. 

10 

W. 

1-7 

3  a.  m. 

29.  891 

60.0 

57-5 

K. 

10 

S.E. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  278 

65-5 

64-5 

C.K. 

7 

w. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  937 

59- 0 

56.5 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  328 

70.5 

66.5 

C.K. 

8 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  961 

59-2 

56.0 

C.K.S. 

lO 

S.E. 

3-7 

Noon. 

29.  361 

75-0 

68.5 

C.K. 

7 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.  960 

66.0 

6r.  0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

3-7 

3  p.  m. 

29-  368 

76.0 

67.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

6.7 

3  p.m. 

29.  918 

70.0 

64.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3  1 

6  p.  m. 

29-  415 

73-0 

64.0 

C.K. 

3 

N.W. 

7-7 

5  p.  m. 

29.  916 

69.0 

64.0 

C.K. 

7 

S.E. 

4-3  i 

9  p.m. 

29.  462 

65.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.  940 

64.5 

62.  0 

C.K. 

I 

S.E. 

4-3 

Mean. 

29-  350 

69.6 

65.2 

6.1 

.... 

4.8 

Mean. 

29.  924 

63.8 

60.  2 

8.1 

3-3 

JUNI 

:  II. 

June  16. 

Midn't. 

29-531 

64.  0 

57-0 

Clear. 

0 

■    N. 

4.7 

Midn't. 

29.  950 

62.  0 

60.5 

C.K. 

7 

s. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  654 

5S-6 

54- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  939 

62.0 

61.0 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  564 

56.0 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29-  937 

62.5 

61.5 

C.  K.  S. 

10 

s. 

3-7 

9  a.  m. 

29. 566 

65-5 

56.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  934 

64.0 

63.0 

C.K. 

10 

s. 

3-3 

Noon. 

29-541 

73-0 

59- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6-3 

Noon. 

29.  91 1 

68.  .s 

66.4 

C.K. 

10 

s. 

3-3 

3  p.  m. 

29. 508 

77.0 

61.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

3  P-  m- 

29.  842 

75-0 

70.0 

C.K. 

7 

s. 

2-3 

6  p.  m. 

29-451 

78.0 

62.0 

Haze. 

0 

N.W. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  836 

66.0 

64.0 

C.  K. 

9 

S.E. 

2.7 

9  p.m. 

29. 467 

68.0 

57.0 

Clear. 

0 

N.W. 

0.7 

9  p.m. 

29-  834 

65.0 

64.0 

C.K. 

10 

s. 

2.0 

Mean. 

29-  535 

67.5 

57-2 

0. 1 

4-3 

Mean. 

29.898 

65.6 

63.8 

9-1 

3-0 

JUNI 

:  12. 

Juni 

;  17. 

Midn't. 

29.500 

65.0 

55- 0 

Clear.    • 

0 

N.W. 

2.  0 

Midn't. 

29.  810 

65.0 

64.0 

C.K. 

9 

N. 

1-7 

3  a.m. 

29-  507 

60.5 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

3  a.m. 

29.  768 

65.0 

64.0 

C.K. 

10 

E. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  505 

61.0 

53-0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  768 

64.0 

63.0 

C.K. 

10 

E. 

1.0 

9  a.  ra. 

29.  498 

70.  0 

59- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

9  a.  m. 

29-  772 

68.0 

66.5 

C.K. 

10 

S.E. 

1-3 

Noon. 

29.  476 

77-3 

66.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

Noon. 

29.  750 

73-5 

69.  0 

C.  K. 

9 

S.E. 

2.  0 

3  P-  m- 

29-  403 

81.0 

63.0 

C.K. 

3 

N.W. 

i'-7 

3  p.m. 

29.  708 

77.0 

71-5 

C.K. 

9 

S.W. 

I-  7 

6  p.  m. 

29-  363 

80.0 

68.0 

C.K. 

2 

S.W. 

0.7 

6  p.  m. 

29.690 

76.0 

71.0 

C.  K.  S. 

9 

s.  w. 

I-  7 

9  p.m. 

29.  386 

70-5 

62.  0 

C.K. 

4 

S.W. 

0. 0 

9  p.  m. 

29-  697 

67.5 
69-5 

65-0 
66.8 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

2.0 

Mean. 

29-  455 

70.7 

59-8 

I.  I 

1.6 

Mean. 

29-  745 

8-5 

1.6 

JUNI 

!   13- 

JUNB 

,  18. 

Midn't. 

29-  399 

66.0 

61.0 

C.K. 

4 

S. 

0-3 

Midn't. 

29.  701 

65.0 

64.0 

C.K. 

I 

s.  w. 

1-7 

3  a.  m. 

29.380 

64-5 

60.5 

C.K. 

6 

s. 

0-3 

3  a.  m. 

29.  689 

62.5 

61.5 

C.  K.  S. 

I 

w. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  369 

64.0 

62.0 

C.K. 

6 

S.E. 

I.O 

6  a.  m. 

29-  715 

63.0 

62.0 

C.K. 

9 

N. 

I.  0 

9  a.  m. 

29-  427 

67.0 

64.5 

C.K. 

10 

E. 

1-3 

9  a.  m. 

29-  735 

70.0 

63.0 

C.K. 

9 

N.W. 

0.7 

Noon. 

29-451 

66.0 

62.8 

N. 

10 

E. 

2.3 

Noon. 

29-  757 

76.5 

71.0 

•C.K. 

7 

N.E. 

1-3 

3  P-  ni- 

29-  453 

67.  0 

64.0 

N. 

10 

S.E. 

2.0 

3  P-  II'- 

29.  726 

79.0 

72.0 

C.K. 

9 

N.E. 

■-3 

6  p.  m. 

29.  462 

62.0 

bo.  3 

N. 

10 

N.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  722 

76.0 

72.5 

C.K. 

7 

S.W. 

2.0 

9  p.m. 

29.  482 

61.0 

59- 0 

C.K. 

10 

N. 

5-7 

9  p.m. 

29.  746 

71-5  i 

68.5 

C.K. 

7 

N.W. 

1.0 

Mean . 

29.  428 

64.7 

61.8 

8.2 

....     '     2.  0 

Mean . 

29.  724 

70.4 

66.8 

6.2 

1-3 
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June  19. 

June  24. 

!rl 

^ 

u 

il. 

t^ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

4; 

3  2 

3  S 

Clouds. 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

^  si 
■3  s 

ulb  The 
meter. 

Clouds. 

1 
0 

U 

c 

Wind 

. 

>, 

B  0 

pa  0 

Direc- 

0 

« 0 

«  0 

Direc- 

y 

t 

1 

tion. 

■3 
> 

Q 

0 

1 

tion. 

1! 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29. 778 

70.0 

68.0 

C.K. 

8 

S. 

I.O 

Midn't. 

29-  835 

68.0 

64.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.0 

3  a-m- 

29. 770 

68.0 

67.0 

C.K. 

9 

s. 

2.0 

3  a.  ni. 

29.  839 

65-5 

63.0 

N. 

10 

E. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  780 

68.  .S 

67.5 

C.K. 

9 

s. 

0-3 

6  a.  m. 

29.  889 

64.0 

61.5 

C.K. 

10 

N.  E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  794 

77-5 

73-5 

C.K. 

2 

S.  E. 

0.7 

9  a.  ni. 

29.  888 

65.8 

63.0 

C.K. 

10 

N.  E. 

2-7 

Noon. 

29.  777 

82.0 

73-5 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

1-7 

Noon. 

29-  873 

69.0 

64.0 

C.K. 

10 

E. 

1-7 

3  p.  m. 

29.  728 

86.0 

74-5 

C.K. 

2 

S.W. 

1-7 

3  p.m. 

29.  846 

71-5 

67.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

2-3 

6  p.  m. 

29.700 

84. 0 

73- 0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

2.0 

6  p.  m. 

29.  828 

69-5 

67-5 

Mist. 

10 

E. 

1-7 

9  p.m. 

29.  714 

76.5 

71.0 
71.0 

C.K. 

3 

S. 

2.7 

9  p.m. 

29.  876 

66.0 

65.0 

Rain. 

10 

E. 

2.0 
2.  2 

Mean. 

29-  755 

76.6 

4-9 

1-5 

Mean . 

29-  859 

67.4 

64.4 

....    j  10. 0 

JUNl 

:  20. 

June  25. 

Midn't. 

29.  720 

73- 0 

70.0 

C.K. 

3 

w. 

2. 0 

Midn't. 

29.898 

62.5 

62.0 

Rain. 

10 

N.E. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  705 

70.0 

68.0 

C.K. 

8 

s. 

1-3 

3  a.  m. 

29.  902 

61.5 

60.5 

Rain. 

10 

N.  E. 

3-3 

6  a.m. 

29.  750 

70.0 

68.0 

C.K. 

3 

S.W. 

I.  0 

6  a.  m. 

29.  932 

60.5 

59-5 

Rain. 

lO 

N.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29. 763 

79- 0 

73- 0 

C.K. 

3 

w. 

2-3 

9  a.  m. 

29. 968 

62.0 

61.0 

Rain. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29-  743 

88.0 

72.5 

C.K. 

3 

N.W. 

2.0 

Noon. 

29.971 

65.0 

63.0 

Mist. 

10 

E. 

4-3 

3  p.m. 

29.  714 

90.5 

75- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

2.3 

3  P-  m- 

29.968 

67.  0 

64.8 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0  [ 

6  p.m. 

29.  704 

87.0 

77.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2-3 

6  p.  m. 

29.  932 

67.0 

65-0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3  ! 

9p.m. 

29.710 

79.0 

74.5 

C.K. 

2 

S. 

3-3 

9  p.m. 

29-937 

66.0 

64.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 
3-4 

Mean. 

29.  726 

79.6 

72.2 

3-5 

2. 1 

Mean . 

29. 938 

63-9 

62.5 

■ 

10. 0 

JUNI 

3  21. 

June  26. 

Midn't. 

29. 707 

74-5 

72.0 

C.K. 

4 

S. 

3-0 

Midn't. 

29-  937 

65.0 

64.0 

Rain. 

10 

N. 

2.0 

3  a.m. 

29.  704 

71-5 

69- 5 

Clear. 

0 

S.W. 

4-3 

3  a.m. 

29.909 

64-5 

64.0 

K. 

10 

N. 

1-3 

6  a.m. 

29.  729 

72.0 

69- 5 

C.K.S. 

5 

S.  W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-895 

66.0 

65.0 

Haze. 

10 

N.E. 

1.0 

9  a.m. 

29.  729 

80.2 

75- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29. 881 

71.0 

69-5 

Haze. 

10 

S.W. 

2.0 

Noon. 

29.  692 

86.2 

77.2 

C.K. 

3 

s. 

4-3 

Noon. 

29.868 

79.0 

74-5 

C.K. 

8 

S.  W. 

1.0 

3  p.m. 

29. 625 

89.0 

78.0 

C.K. 

5 

s. 

3-7 

3  P-  m- 

29-  797 

84-5 

78.0 

C.K. 

8 

N.E. 

2-7 

6  p.  m. 

29.596 

«.'i.5 

77-5 

C.K. 

7 

S.W. 

2.  0 

6  p.  m. 

29.  802 

72.5 

69.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  621 

77.0 

73- 0 

C.K. 

5 

S.W. 

1-7 

9  p.m. 

29.823 

69.0 

67-5 

C.S. 

I 

S.W. 

1-7 

Mean. 

29-  675 

79-5 

74- 0 

4.0 

3-5 

Mean. 

29. 864 

71-4 

68.9 

^27. 

8.2 

1.8 

JUNl 

3    22. 

JUNJ 

Midn't. 

29.  612 

73- 0 

70.  0 

C.K. 

9 

S.W. 

1-7 

Midn't. 

29.813 

68.0 

66.  .s 

C.  K.S. 

I 

N.W. 

2-7 

3  a.m. 

29. 610 

71-5 

69-5 

C.K. 

9 

S.W. 

2.  0 

3  a.m. 

29.804 

66.0 

64.0 

C. 

I 

N.W. 

3-7 

5  a.  m. 

29. 628 

74.0 

70.0 

C.K. 

5 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  840 

65.0 

61.5 

C.K.S. 

I 

N.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29. 648 

78.0 

71.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  833 

74.2 

65.0 

C.K.S. 

6 

N.E. 

1-7 

Noon. 

29. 648 

77-5 

73- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29.804 

78.0 

65-0 

C.  K.  S. 

7 

E. 

1.0 

3  p.m. 

29.  606 

85.0 

74-5 

C.K. 

2 

S.W. 

3-3 

3  P-  m- 

29.  836 

81.0 

68.0 

C.K. 

7 

w.    • 

1.0 

6  p.m. 

29-  594 

83.6 

76.9 

C.  K.  S. 

2 

S. 

3-0 

6  p.  m. 

29-  693 

79.0 

70.0 

C.K. 

8 

w. 

0.7 

9  p.m. 

29-  634 

76.0 

73- 0 

C.K. 

8 

S.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.  663 

7.-5 

65.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

0.7 

Mean. 

29.  622 

77-3 

72.2 

6.8 

2.7 

Mean. 

29.811 

72.8 

65.6 

5-  I 

1.8 

.     JUNl 

3  23. 

JUN 

e  28. 

1 

Midn't. 

29.  659 

73- 0 

71.0 

C.K. 

7 

N.W. 

30 

Midn't. 

29-  643 

70.0 

65.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.0  ! 

3  a.m. 

29.  676 

71.  2 

6,'!.3 

C.K. 

7 

N. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  598 

69-5 

65-5 

C.K. 

10 

S.  E. 

1.0 

6  a.  m. 

29.  750 

68.0 

61.0 

C.  K.  S. 

8 

N. 

4-7 

6  a.  m. 

29-  541 

69.0 

66.0 

N. 

10 

S. 

0.7 

9  a.  m. 

29.  792 

73- 0 

62.0 

C.K. 

6 

N.  E. 

4-3 

9  a.  m. 

29.512 

72.0 

695 

N. 

10 

S.  w. 

0.7 

Noon. 

29.  802 

77.0 

64.*o 

C.K. 

10 

N. 

1-7 

Noon. 

29-  464 

82.0 

76.0 

C.  K. 

8 

S. 

2.7 

3  p.  m. 

29.  794 

75-5 

64-5 

C.K. 

10 

S.  E. 

■•3 

3  P-  ni. 

29-  443 

73-5 

72.0 

C.K.N. 

9 

N.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.798 

73- 0 

67.0 

C.K.S. 

10 

N. 

2.3 

6  p.  m. 

29-415 

80.7 

76.0 

C.  K.  S. 

4 

s.  w. 

2.0 

9  p.m. 

29. 818 

70.0 

64.0 
64.8 

C.K. 

10 

E. 

1-7 

9  p.m. 

29. 479 

74.0 

73-0 

C.K. 

6 

s. 

2-3 

Mean. 

29.  761 

72.6 

8.5 

2.9 

Mean . 

29.512 

73-8 

70.4 

8.4 

2.0 
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June  29. 

July  4. 

u 

11 

Wind 

i 

>> 

Wind 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

K  0 

BulbT 
ometei 

Clouds. 

0 
D 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

« 0 

Clouds. 

0 

Direc- 

0 

Direc- 

1 
> 

5 

u 

tion. 

> 

&' 

0 

tion. 

in. 

0 

0 

tn. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  525 

69.5 

66.0 

C.  K. 

3 

N.  W. 

3-0 

Midn't. 

29.789 

69. 0 

68.0 

C.K. 

2 

S.  W. 

1-3 

3  a.  m. 

29.561 

69. 0 

66.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

4.3 

3  a.  m. 

29-  765 

69. 0 

68.5 

C.  K. 

9 

S.W. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  611 

68.0 

64.0 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  779 

70. 0 

69. 0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  648 

78.0 

69. 0 

C.K. 

I 

S.W. 

3-0 

9  a,  m. 

29-  755 

74.0 

71.8 

C.K. 

10 

S.W. 

3-7 

Noon. 

29.665 

81.0 

61.5 

C.K. 

4 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29.  714 

83.0 

77.0 

C.K. 

6 

.S.  W. 

4.0 

3  p.m. 

29.  662 

83.0 

68.0 

C.K. 

5 

N.  W. 

4-3 

3  p.  m. 

29.  634 

86.0 

77.0 

C.K. 

9 

S. 

5.0 

6  p.  m. 

29.  699 

81.5 

66.0 

C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

5-0 

6  p.  m. 

29-  593 

82.0 

75- 0 

C.K.S. 

9 

s. 

5-0 

9  p.  m. 

29.  752 

71.5 

63.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  586 

76. 0 

73-5 

C.K. 

10 

S.W. 

3-0 

Mean. 

1 

29.  640 

75-2 

65.5 

#■2 

3-8 

Mean. 

29.  702 

76.1 

72.5 

8.1 

3-5 

JUNI 

:  30- 

July  5- 

Midn't. 

29.805 

71.0 

63.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29-  584 

75- 0 

71.0 

C.K. 

10 

S.W, 

3-3 

3  a.  m. 

29.  870 

66.0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  562 

73-5 

70.5 

C.  K. 

10 

S.W. 

3.0 

6  a.  m. 

29.940 

65.0 

54.8 
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N.W. 
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6  a.  m. 
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74.0 
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C.K. 
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s. 

2.7 
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29.987 

71.2 

58.5 
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C.K. 
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3.0 

Noon. 

29-  993 

76.2 
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S.E. 
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C.K. 
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C.K. 
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6  a.  m. 
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10 
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C.K. 
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66.5 

C.K. 
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C.K. 
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82.0 

76.0 

C.K. 
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6  p.  m. 

29-  853 

84.0 
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29.  919 
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C.K. 

10 

N. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  863 

70.5 

68.5 
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C.K. 
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N. 
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N. 
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C.K. 
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9  a.  m. 
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C.K. 

6 

s. 

1-7 

Noon. 
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N.E. 

5-0 
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N.E. 

7-7 

Mean. 

29.  840 

70.9 

.... 
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5-4 
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30 
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1-7 
2.  2 
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29.  971 
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C.K 

6 

vS.  w. 

3-3 

9  a.  m. 

29.711 

71.0 

64.0 
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C.K. 

5 

vS. 

4-3 

3  P-  "1- 

29.  769 

78.0 

66.5 
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79.0 

C.  K. 

4 

S.  W. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  700 

75- 0 

70.5 

N. 

10 

N.E. 

3-7 

9  p.  ni. 

29.  729 

83.0 

76.  0 

Clear. 

0 

W. 

2.7 

9p.m 

29.  723 

71.5 

70.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

4.3 

Mean. 

29-  734 

83.1 

75-4 

2.6 

3-5 

Mean . 

29.  738 

80.4 

73.1 

5.8 

3.6 

August  9. 

August  14. 

Midn't. 

29.712 

80.0 

75- 0 

C.K. 

2 

W. 

2.3 

Midn't. 

29-  755 

71-5 

70.5 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

3  a  '"• 

29.714 

79- 0 

74.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

3-7 

3  a.  ni. 

29.  726 

71.0 

70.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

2. 0 

6  a.  m. 

29.  721 

78.0 

73- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.0 

6  a.  ni. 

29.  749 

71.0 

70. 0 

C.  K.  S. 

8 

N. 

2.0 

9  a.  m. 

29-  755 

86.0 

77.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  769 

78.0 

72.6 

C.K. 

4 

N. 

2.7 

Noon. 

29.  732 

94.0 

81.5 

C. 

I 

N.W. 

3-3 

Noon. 

29-  759 

83.0 

74.2 

C.K. 

9 

N.W. 

3.7 

3  P-  '"• 

29.690 

98.0 

8,3.5 

C.  K. 

I 

S.W. 

3-7 

3  P-  "1- 

29.  748 

84-5 

74.8 

C.K. 

2 

N. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  660 

95.0 

83.0 

C.K. 

2 

vS.  W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  752 

83.0 

7.3.8 

C.K. 

2 

N.E. 

4.3 

9  p.  m. 

29. 687 

86.0 

80.0 

C.K. 

2 

S.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.  763 

77-5 

71.5 

Clear. 

0 

N. 

4.7 

Mean. 

29.709 

87.0 

78.4 

1.8 

3-5 

Mean. 

29-  753 

77.4 

72.2 

4.9 

3.3 

August  10. 

August  15. 

Midn't. 

29-  733 

84.0 

79.0 

C.K. 

4 

E. 

3-3 

Midn't. 

29.  804 

74.0 

71.5 

Clear. 

0 

N. 

4.0 

3  a.  m. 

29.690 

79.0 

71.0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  807 

71-5 

69.  0 

Clear. 

0 

N. 

3.0 

6  a.  m. 

29.  740 

78.0 

70.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29. 826 

72.0 

70.  0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

3.0 

9  a.  m. 

29-  775 

88.0 

74-5 

C.K. 

5 

N. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  863 

78.0 

74.0 

C.K. 

9 

N.E. 

3.3 

Noon. 

29.  794 

90.0 

77.0 

C.K. 

9 

N. 

4.0 

Noon. 

29-  853 

84.0 

75.0 

C.K. 

8 

E. 

4.0 

3  P-  "'■ 

29-  753 

91-5 

79- 0 

C.K. 

9 

N.  E. 

4-7 

3  p.  m. 

29. 830 

84.0 

74-5 

C.  K.  S. 

3 

E. 

4.3 

6  p.  m. 

29-  757 

78.0 

73-5 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.  W. 

3-3 

6  p.  ni. 

29.  802 

82.0 

72.4 

C.K. 

2 

E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  771 

76.0 

72- 5 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

2.7 

9  p.  m. 

29.  829 

76.5 

72.0 

C.K. 

2 

S.  E. 

4.0 

Mean. 

29.  752 

83.1 

78.6 

7.2 

4.2 

Mean. 

29. 827 

77.8 

72.3 

3.2 

3.7 

August  ii. 

August  16. 

Midn't. 

29.769 

75-0 

71-5 

C.K. 

7 

S.W. 

3-0 

Midn't. 

29. 827 

73- 0 

71.0 

'C.K. 

I 

S.E. 

3.3 

3  a-  ni- 

29.  732 

73-5 

70.5 

Haze. 

N.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  794 

71.0 

70.0 

C.K. 

I 

S.  E. 

2.7 

6  a.  ni. 

29.  767 

74.0 

72.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

4.3 

6  a,  m. 

29.  798 

71.0 

70.0 

C.K. 

10 

E. 

2.3 

9  a.  ni. 

29.  761 

84.0 

75-4 

C.  K.  g. 

2 

W. 

3-0 

9  a.  m. 

29-  793 

78.0 

75.0 

C.K. 

10 

S. 

2.7 

Noon. 

29.  774 

88.0 

77- 0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29-  757 

8,5.5 

77.5 

C.K. 

4 

S. 

4.0 

3  P-  "1- 

29-  754 

93-8 

77-5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

3-3 

3  P-  "I- 

29.  698 

84.0 

78.0 

C.K. 

10 

S. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  728 

90.0 

78.0 

C.K. 

4 

N.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  660 

85.0 

76.  0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

3.0 

9  p.  m. 

29-  759 

83.0 

75- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.  702 

78.5 

72.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

3.0 

Mean. 

29.  756 

82.7 

74.6 

3-1 

3-6 

Mean. 

29-  754 

78.2 

73.8 

6.0 

3.1 

August  12. 

August  17. 

Midn't. 

29-  753 

79.0 

74-5 

C.K. 

3 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29.  676 

76.5 

71.0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  751 

76.5 

71.5 

C.K. 

2 

N.W. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  688 

73.0 

68.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.0 

6  a.  ni. 

29.  789 

75- 0 

71.0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.7 

6  a.  ni. 

29.  720 

71.0 

66.5 

C.  K.  vS. 

I 

N.W. 

4-3 

9  a.  ni. 

29.  796 

85.0 

76.0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  798 

72.0 

65.0 

C.  K.  S. 

5 

N. 

4.0 

1       Noon. 

29.  781 

91.7 

78.0 

C.K. 

4 

N.W. 

3-7 

Noon. 

29-  793 

77-5 

64.0 

C.K. 

7 

N. 

4.3 

!      3  p.  m. 

29-  733 

95- 0 

79-5 

C.  K. 

2 

N.  E. 

3-7 

3  P-  "I- 

29-  747 

79.0 

63. 0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.3 

[     6  p.  m. 

29.  707 

93-2 

78.5 

C.K. 

3 

N.W. 

2.7 

6  p.m. 

29-  743 

76.5 

64.5 

C.  K. 

k  3 

N. 

4-7 

9  p.m. 

29-  765 

85.0 

75-0 

C.  K. 

4 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29-  783 

70.0 

59- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29-  759 

85.0 

75-5 

3-2 

3.8 

Mean. 

29-  744 

74.4 

65-1 

3.8 

4.2 

14500 — M    O 03- 
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August  18. 

August  23. 

>% 

1 

>, 

1; 

11 

s 

Wind 

. 

« 

3 

Wine 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  2 

M  0 

Clouds. 

0 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  S 
«  2 

Si  ' 

Clouds. 

0^ 

0 

c 
0 
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0 
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Ph 

> 

0 
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in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  782 

67.  0 

57- 0 

C.  K. 

8 

N.  W. 

5-0 

Midn't. 

29.772 

71-5 

70-5 

C.K.S. 

8 

E. 

3\7 

3  ^■^■ 

29.  777 

65.0 

56.0 

C.K. 

8 

N.  W. 

4.3 

3  a.m. 

29.  731 

70.5 

69-5 

C.K. 

7 

E. 

3-0 

6  a.  m. 

29.787 

62.  0 

51.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  681 

70.  0 

69-5 

Fog. 

N.  E. 

1-3 

9  a.  m. 

29-  783 

70.  0 

60.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  684 

72.0 

71.0 

K. 

10 

N.  E. 

2.3 

Noon. 

29-  751 

75- 0 

63.0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

1-7 

Noon. 

29.  700 

80.0 

75- 0 

C.K. 

10 

S. 

2.  0 

3  p.  m. 

29.  714 

79.0 

6,3.  ,S 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

2.7 

3  P-  "1- 

29.  6S4 

85.0 

78.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

3-0 

6  p.  m. 

29.714 

76.5 

64.0 

C.  K. 

i 

S.W. 

.  I.  0 

6  p.  m. 

29,  670 

84.0 

78.5 

C.K. 

9 

S.W. 

3-0 

9  p.  m. 

29-  793 

68.0 

59-6 

C.K. 

N. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  6S2 

80.0 

76.  0 

C.K. 

8 
8.7 

s. 

1.7- 

Mean. 

29. 763 

70.3 

59-3 

6.1 

3-0 

Mean . 

29.  700 

76.6 

73-5 

2.5 

August  19. 

August  24. 

Midn't. 

29.  789 

63.0 

56.8 

C.K.S. 

I 

N. 

3-3 

Midn't. 

29.  706 

76.0 

74- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29. 793 

58.0 

55- 0 

Clear. 

0 

W. 

2.3 

3  a.m. 

29.  707 

73- 0 

70.  0 

C.K. 

9 

N.W^ 

2.7 

6  a.m. 

29.  852 

58.0 

,53.  8 

C.K. 

I 

N.W. 

.3.3 

6  a.  m. 

29.717 

72.0 

69.0 

C.K. 

9 

N.W. 

3-7 

9  a.  ni. 

29.  894 

67.  0 

55- • 

C.  K.  S. 

I 

N. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  760 

74.0 

70.0 

C.  K.  S. 

10 

N.  E. 

3-0 

Noon. 

29.  910 

71.0 

56.5 

C.K. 

I 

N. 

6.0 

Noon. 

29.772 

69.0 

66.2 

N. 

10 

N.  E. 

4.0 

3  p.m. 

29.912 

74-5 

59- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

5-0 

3  P-  in- 

29.  760 

67.5 

65.5 

N. 

10 

N. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  929 

71.0 

57- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  736 

64.0 

62.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  970 

64.0 

55-5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

9  p.m. 

29-  765 

61.0 

59- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

1-3 

Mean . 

29.  881 

65.8 

56.1 

I.O 

3-9 

Mean. 

29. 740 

69.6 

67.0 

7-9 

3-1 

August  20. 

August  25. 

Midn't. 

29.989 

59- 0 

54- 0. 

Clear. 

0 

N. 

2.7 

Midn't. 

29. 750 

62.  0 

61.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

2.3 

3  a.  m. 

29. 972 

55-5 

51.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

3  a.m. 

29. 741 

63.  0 

61.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  993 

57-5 

51.0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  766 

63.0 

61.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

4-3 

9  a.  m. 

30-  057 

64.0 

57- 0 

C.K. 

9 

N. 

2. 0 

9  a.  m. 

29. 796 

72.  0 

66.0 

C.  K.  S. 

I 

E. 

2.7 

Noon. 

30.  002 

72.5 

60.  0 

C.K. 

6 

S. 

0.7 

Noon. 

29-  794 

77.0 

67.0 

C.K. 

2 

N.E. 

2,  0 

3  P-  m. 

29.  918 

75-3 

62.  0 

C.K. 

7 

S. 

1.0 

3  p.  m. 

29.  776 

81.0 

69.0 

C.K. 

3 

N.  E. 

2.3 

6  p.  m. 

29.  885 

71.0 

59- 0 

C.K. 

7 

S.  E. 

0.7 

6  p.  m. 

29.761 

77- 0 

67.0 

C. 

I 

E. 

2.3 

9  p.m. 

29.  894 

65.0 

59- 0 

C.K. 

4 

S. 

1.  0 

9  p.m. 

29.  774 

75- 0 

70.  0 

Clear. 

0 

S.E. 

2.0 

Mean. 

29.964 

65.0 

56.6 

5-0 

1-7 

Mean. 

29.  770 

71.2 

65.2 

1. 1 

2.7 

August  21. 

August  26. 

Midn't. 

29.  876 

63.0 

58.5 

C.  K.  S. 

8 

s. 

0.7 

Midn't. 

29.  792 

67.0 

63.0 

Clear. 

0 

S.E. 

2-3    \ 

3  a-  m- 

29.  820 

62.0 

58.0 

C.K. 

10 

S.E. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  776 

65.0 

62.5 

Clear. 

0 

S.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  812 

61.0 

58.0 

C.K. 

5 

S. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  848 

62.0 

60. 0 

C.S. 

I 

N. 

1-7 

9  a.  m. 

29.801 

68.0 

62.0 

C.K. 

6 

s. 

1.0 

9  a.  m. 

29.  848 

74.0 

68.0 

C.K. 

I 

S. 

1-3 

Noon. 

29.  752 

79.0 

66.5 

C.K. 

I 

s. 

2-3 

Noon. 

29.  825 

80.0 

68.0 

C.K. 

3 

S. 

1-3 

3  P-  m- 

29.  700 

79.0 

67.0 

C.K. 

9 

s. 

2.7 

3  p.m. 

29.  765 

82.0 

68.2 

C.K. 

4 

s. 

2.  0 

6  p.  m. 

29.  677 

77.0 

66.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.  o- 

6  p.  ni. 

29.  740 

79- 0 

69.0 

C.K. 

2 

s. 

1.  0 

9  p.  m. 

29. 670 

73- 0 

60.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.  0 

9  p.  m. 

29.  767 

72.  0 
'72.^ 

66.0 

C. 

10 

S.E. 

1-3 

Mean. 

29.  764 

70.2 

62.1 

7-4 

1-7 

Mean. 

29.  783 

65.6 

2.6 

1-7 

August  22. 

August  27. 

Midn't. 

29.  669 

71.0 

66.0 

N. 

10 

S. 

I.  0 

Midn't. 

29-  759 

69.  0 

63.0 

C.K. 

4 

S.E. 

1.0 

3  a.m. 

29.641 

69.  0 

65.0 

N. 

10 

S. 

I.  0 

3  a.  m. 

29.  742 

65.0 

64.0 

C.K. 

4 

S.  W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  644 

67.0 

66.0 

K. 

10 

S. 

1-7 

6  a.  ni. 

29.  768 

66.0 

64.0 

C.K. 

2 

W. 

2.3 

9  a.  m. 

29.  668 

70.0 

68.0 

K. 

9 

N.W. 

0.7 

9  a.  m. 

29.  822 

74.0 

68.  0  I   C.  K.  S. 

2 

N.W. 

I  3 

Noon. 

29. 670 

73- 0 

70.0 

C.K.S. 

8 

N. 

I.  0 

Noon. 

29-  835 

73- 0 

63-5 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

5-0 

3  p.m. 

29.  667 

77.0 

72.  0 

K. 

10 

N.  E. 

1-7 

3  P-  "'• 

29-  839 

78.0 

61.0 

C.K. 

7 

N.  W. 

3-3 

6  p.m. 

29. 628 

75- 0 

72.0 

C.K.S. 

9 

S. 

2.3 

6  p.  m. 

29. 864 

73- 0 

60.0 

C.K. 

2 

n: 

4.0 

9  p.m. 

29.  660 

73- 0 

71.0 

C.  K.  S. 

9 

E. 

3-0 

9  p.  m. 

29. 924 

68.0 

57- 0 

C.  K.  S. 

1 

N. 

3-3 

Mean. 

29.  656 

71.9 

68.8 

9-4 

1.6 

Mean, 

29.  819 

71.2 

62.6 

3-9 

2.7 
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C.K. 
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2.7 
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61.0 
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C.K. 
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N. 

3-0 

3  a.  m. 

30.  020 

56.0 

53- 0 

C.K. 

2 

E. 

1-3 

6  a.  m. 

30.  025 

55- 0 

52.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

2-3 

6  a.  m. 

30.031 

58.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

4 

E. 

1-7 

9  a.  m. 

30.  047 

68.0 

590 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

2.7 

9  a.  m. 

30.  029 

69.0 

60.5 

C.K. 

3 

S. 

2.  0 

Noon. 

30.  035 

75- 0 

61.0 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

2.7 

Noon. 

30.  012 

74-7 

63.  0 

C.K. 

8 

S. 

3-3 

3  P-  m- 

29-  995 

77.0 

61.  0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

2.0 

3  p.  m. 

29-  938 

75-0 

64-5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

.3.3 

6  p.  m. 

29.987 

73- 0 

60.0 

C.K.S. 

I 

N. 

2.7 

6  p.  m. 

29.880 

74.0 

65-5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

2.3 

9  p.m. 

30.012 

67.0 

61.0 

Clear. 

0 

N. 

2.3 

9  p.  m. 

29.  889 

.  67.5 

64.0 

C.K. 

1 

S. 

2.0 

Mean. 

30.  004 

67.4 

57.8 

1. 0 

(2.6 

Mean. 

29-  975 

66.9 

60.1 

4.8 

2-3 

August  29. 

September  3. 

Midn't. 

30.008 

63.0 

55- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-0 

Midn't. 

29.  856 

64.0 

62.0 

.Clear. 

0 

S. 

2.0 

3  a.  m. 

30.004 

60.5 

55- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

2.3 

3  a.m. 

29-  793 

63.0 

62.5 

Clear. 

0 

S. 

1.0 

6  a.  m. 

30.  018 

.58.5 

53- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  763 

63.  0 

62.0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

2-3 

9  a.  m. 

30.  018 

67.  2 

59-6 

C.K. 

2 

N.E. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  732 

77.0 

65.0 

Haze. 

0 

S. 

1-7 

Noon. 

29.998 

73- 0 

60.0 

C.K. 

I 

N.E. 

1-3 

Noon. 

29. 676 

90.0 

76.0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

1-7 

3  p.m. 

29.  930 

76.0 

61.3 

C.K. 

1 

N.E. 

1-3 

3  P-  m- 

29-  574 

88.0 

73-8 

10 

S.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29.886 

■  72.0 

60.0 

Clear. 

0 

N. 

'•3 

6  p.  m. 

29.  61 1 

70.  2 

69.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  879 

65.0 

59- 0 

Clear. 

0 

N. 

1.0 

9  p.m. 

29.699 

70-3 

69.0 

C.K. 

5 

S.W. 

3-0 

Mean. 

29.  968 

66.9 

57-9 

0.6 

1-9 

Mean . 

29-  713 

73-2 

67.4 

.... 

3-2 

2.2 

August  30. 

September  4. 

Midn't. 

29.  854 

60.  0 

56.0 

Clear. 

0 

S.  E. 

0-3 

Midn't. 

29.  763 

69.  0 

66.0 

C.K. 

4 

N.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  81 1 

56.0 

54- 0 

C.K. 

1 

E. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  800 

64.  0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.794 

55- 0 

53- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

I.  0 

6  a.  m . 

29-  855 

58.5 

54- 0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

4.0 

9  a.  m. 

29-  774 

70. 0 

62. 0        Clear. 

0 

S.E. 

0-3 

9  a.  m. 

29. 877 

64.0 

55- 0 

Clear. 

0 

N. 
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29. 728 

76.  0 
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C.K. 
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I 
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77.0 
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8 

S.E. 
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72.0 

61.0 

C.  K. 

2 

S.E. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  592 
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64.0 

C.  K. 

8 

S.  W. 

1. 0 

6  p.m. 

29. 831 

68.0 

60.0 

C.K. 

3 

E. 

3-0 

9  p.  in. 

29.  592 

66.0 

60.  0 

Clear. 

0 

S. 

1-3 

9  p.m. 

29.851 

61.0 

56.0 
58.8 

Clear. 

0 

E. 

2-7 

Mean. 

29.  725 

66.7 

60.  0 

2.6 

0.9 

Mean. 

29-  835 

65.8 

1-4 

3-7 

August  31. 

September  5. 

Midn't. 

29- 584 

63.0 

59- 0 

Clear. 

0 

S. 

I.O 

Midn't. 

29.  840 

58.0 

54-0 

Clear. 

0 

E. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  559 

60. 0 

57-5 

Clear. 

0 

S.W. 

1-7 

3  a.m. 

29.  821 

59-0 

57-0 

C.K. 

3 

E. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  557 

59- 0 

57- 0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  820 

59- 0 

57- 0 

C.K. 

4 

E. 

2-3 

9  a.  m. 

29-  563 

71.0 

65.0 

Clear. 

0 

S. 

2.0 

9  a.  m. 

29.806 

63.  0 

60. 0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

2.7 

Noon. 

29.  527 

85.0 

75- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

1.0 

Noon. 

29. 736 

64.0 

63.0 

N. 

10 

S.E. 

3-7 

3  p.  ni. 

29.  501 

85. 2 

71-5 

C.K. 

8 

S.W. 

1-7 

3  p.m. 

29.  661 

65.2 

64-5 

N. 

10 

E. 

2-3 

6  p.  m. 

29-  595 

73- 0 

61.5 

C.  K.  S. 

9 

N. 

5-0 

6  p.  m. 

29-  598 

67.  0 

66.0 

Fog. 

10 

E. 

1-3 

1     9  P-  m- 

29.729 

68.0 

62.0 

C.  K.  S. 

8 

N. 

2.7 

9  p.  m. 

29-  591 

66.0 

65.0 

C.K. 

10 

S. 

1-3 

1       Mean . 

29-  564 

70-5 

63.8 

.... 

3-4 

2.  2 

Mean. 

29-  734 

62.6 

60.8 

7-  I 

2-5 

September  i. 

September  6. 

Midn't. 

29.  768 

65.5 

58. 0        C.  K. 

8 

N. 

2-3 

Midn't, 

29-  557 

66.0 

65.0 

N. 

10 

s. 

2.7 

3  a.m. 

29.  814 

62.  0 

59.0        C.K. 

2 

N. 

3-" 

3  a.  m. 

29-513 

64.0 

63.0 

K. 

10 

s. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  900 

57- 0 

52.0        C.K. 

2 

N. 

3-7 

6  a.  m. 

29.511 

67.0 

66.0 

C.K. 

10 

s. 

2.3 

9  a.  m. 

29-  938 

65.3 

54.3  1      C.K. 

2 

N. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  549 

69.0 

64.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29.940 

72.0 

58. 3        Clear. 

0 

N. 

3-3 

Noon. 

29.  561 
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64.0 

C.K. 

10 

W. 
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I 

N.E. 
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0 

N.W. 
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72.0 
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2 

N.W. 

1-7 
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29.604 
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4 

S. 

1-3 
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29.900 

63.0 

57- 0 

Clear. 

0 

E. 

1.0 

9  p.m. 

29.669 

68.0 

57.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

66.5 

■57-3 

2.  I 

2-5 

Mean. 

29-563 

69.4 

63-4 

6.8 

.... 

2-4 
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September  7. 
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Midn't. 

29.  722 

64.0 

56.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

4.0 

Midn't. 

29.788 

70. 0. 

67.0 

Clear. 

0 

S. 

1-3 

3  a.m. 

29.  736 

61.5 

55- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

4.3 

3  a.  m. 

29.  797 

68.0 

66.0 

Clear. 

0 

S. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  762 

59-5 

53- 0 

C.  K.S. 

I 

N.W. 

4.  0 

6  a.  m. 

29.804 

66.5 

65.0  1      C.K. 

7 

W. 

1.0 

9  a.m. 

29.  791 

66.0 

58.0 

C.K. 

I 

N. 

4.0 

9  a.  m. 

29.860 

71.0 

68.  0         C.  K. 

9 

E. 

0.7 

Noon. 

29-  783 

72.  0 

60.5 

C.K. 

I 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29.880 

78.5 

70.  0        C.  K. 

9 

E. 

1-7 

3  p.m. 

29.  750 

75-2 

62.5 

C.K. 

I 

N.  E. 

'■7 

3  p.m. 

29.  871 

77.0 

68.0           N. 

10 

S.  S.  E. 

'•3 

6  p.m. 

29.  763 

72.0 

62.0 

C.K. 

2 

N. 

I.  0 

6  p.m. 

29.  872 

74.0 

68. 0  1    C.  K.  S. 

9 

•     S.W. 

0.7 

9  p.  m. 

29. 788 

65.0 

59- 0 

C.K. 

5. 

N. 

0.7 

9  p.m. 

29.899 

72.0 

67.0 

C.K.S. 

10 

W. 

0.7 

Mean. 

29.  762 

66.9 

58.2 

1-9 

2.8 

Mean . 

29. 846 

72.1 

67.4 

. 

6.8  '    .... 

I.  I 

September  8. 

September  13. 

■ 
Midn't. 

29.812 

65.0 

58.0 

C.K. 

4 

N. 

2-3 

Midn't. 

29.908 

70.0 

66.5 

C.K. 

10 

S.W. 

1-3 

3  a.m. 

29.  830 

62.0 

56.5 

C.K. 

3 

N. 

3-3 

3  a.  ni. 

29.904 

69- 5 

67.5 

K. 

10 

W. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  845 

59- 0 

55- 0 

C.K. 

2 

N. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  928 

69-5 

67.  0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

1-7 

9  a.  ni. 

29.  894 

68.0 

61.5 

Clear. 

0 

N. 

,3.0 

9  a.m. 

29.  884 

76.5 

72.0 

C.K.S. 

7 

N. 

2.7 

Noon. 

29.888 

74-5 

62.5 

C.K. 

3 

N.  E. 

2.7 

Noon. 

29-  857 

84.0 

74.0 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

2.0 

3  p.m. 

29-  843 

76.0 

63.0 

C.K.S. 

I 

N. 

2.7 

3  P-  ni. 

29.  872 

82.5 

74.8 

N. 

10 

N.E. 

2.3 

6  p.m. 

29.  830 

71.0 

62.0 

C.K. 

2 

N.E. 

2.7 

6  p.  m. 

29-  873 

77.0 

72.0 

C.K. 

9 

E. 

3-0 

9  p.m. 

29.838 

64.0 

59- 0 

Clear. 

0 

N.  E. 

3-3 
2.9 

9  p.m. 

29.901 

73- 0 

70.5 
70-5 

C.K. 

9 

E. 

3-3 

Mean. 

29.  848 

67.4 

59-7 

.... 

1-9 

.... 

Mean . 

29.  891 

75-2 

....    1     9.0 

. 

2.2 

September  9. 

September  14. 

Midn't. 

29.  832 

60.8 

.S7.0 

C.K. 

I 

N. 

2.7 

Midn't. 

29.905 

71.0 

69.0 

C.K. 

10 

E. 

2.3 

3  a.m. 

29.811 

58.5 

55- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

3  a.m. 

29.  902 

69.  0 

67.0 

C.K. 

10 

E. 

2.7 

6  a.m. 

29.  821 

59- 0 

55- 0 

C.K.vS. 

2 

N. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  906 

67.0 

65.0 

C.K. 

10 

E. 

3-0 

9  a.  m. 

29.810 

68.2 

62.0 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  900 

68.5 

66.5 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

Noon. 

29.  708 

75-5 

63.0 

C.K.S. 

I 

E. 

3-3 

Noon. 

29. 870 

71-5 

68.0 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

3  p.m. 

29.693 

80.0 

66.0 

C.  K. 

I 

N. 

3.  0 

3  P-  m- 

29. 819 

71-5 

69.  0 

K. 

10 

s. 

4.0 

6  p.  m. 
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75- 0 

65.0 

C.  K.  S. 
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69.0 

K. 
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Clear. 

0 
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K. 
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s. 

3-3 
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68.4 
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29.860 
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3-3 
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Clear. 
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C.K.S. 

9 

S.W. 
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9  p.m. 
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Haze. 
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W. 
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9  p.m. 

29.  658 
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N. 
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Mean. 
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N. 
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Clear. 

0 

S.  E. 

1.0 

Noon. 

29.  636 

76.5 

63.4      C.K.S. 
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Mean. 
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Mean. 
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Bulb  The 
ometer. 

3 
0 

0 

s 

Wind. 

Direc- 

'5 

3  B 
«  0 

Clouds. 

Direc- 

_^ 

r 

0 

tion. 

_0 

■3 
> 

r 

r 

i, 

tion. 

_o 

> 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  587 

65.0 

64.0 

C.  K. 

6 

S. 

2-7 

Midn't. 

29.  648 

61.5 

59- 0 

C.  K.S. 

10 

S.W. 

2-7 

3  a.  m. 

29-  537 

65.0 

64.0 

C.  K. 

7 

s. 

2.3 

3  a.  m. 

29.590 

60. 0 

58.0 

C.K.S. 

lo 

S.  W. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  525 

65.0 

64-5 

Vog. 

10 

•S.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  592 

57-5 

56.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29-544 

68.5 

67.5 

C.  K. 

10 

S.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  613 

61.0 

57-0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

4.0 

Noon. 

29.512 

78.0 

72.5 

C.K. 

2 

S. 

3-7 

Noon. 

29.590 

60.5 

59-0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

4-7 

3  P-  "1- 

29.  467 

81.0 

76.0 

C.  K. 

5 

S.E. 

5-3 

3  p.m. 

29-  559 

66.5 

66.5 

C.K. 

5 

N.W. 

5-0 

6  p.  ni. 

29.  469 

78.0 

73- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

4.7 

6  p.  m. 

29-  565 

64.0 

59-0 

C.K. 

9 

N.W. 

5-0 

9  p.  m. 

29-  541 

74.0 

71.0 

C.K. 

4 

W. 

5-0 

9  p.m. 

29-  625 

57-0 

52.0 

C.K. 

7 

N.W. 

6.3 

Mean. 

29-  5^3 

71.8. 

69.1 

5-9 

3.8 

Mean. 

29-598 

61.0 

58.3 

8.6 

4.0 

September  18. 

September  23. 

Midn't. 

29-  557 

71.0 

70.0 

C.K. 

8 

S.  w. 

4-7 

Midn't. 

29.  708 

55-0 

49.0 

,C.K. 

^ 

N.W. 

8-3 

3  a.  in. 

29-  558 

70. 0 

69.  0 

C.K. 

8 

s. 

1-7 

3  a.m. 

29-  767 

52.0 

47-5 

C.K. 

8 

N.W. 

10.  0 

6  a.  ni. 

29-  559 

68.0 

67.0 

C.K. 

8 

E. 

1-7 

6  a.m. 

29-865 

47-5 

45-0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

9  a.  ni. 

29.667 

75-0 

69.0 

C.K. 

2 

N.  E. 

4-7 

9  a.  m. 

29-985 

50.0 

42.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29.  664 

80. 0 

72.0 

C.K. 

2 

S.E. 

5-3 

Noon. 

29.  966 

55-5 

45-0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

3  p.  m. 

29-  653 

81.5 

72.0 

C.K. 

3 

S.E. 

4-7 

3  p.m. 

29-  956 

60.0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

6  p.  ni. 

29.663 

77-5 

71-5 

C.  K.  S.N. 

8 

S.  E. 

4-7 

6  p.m. 

29.  962 

55-0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  p.  m. 

29.  676 

71.0 

67.0 

.  C.K. 

7 

S.E. 

5-0 

9  p.  m. 

30.  019 

50.0 

44.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

Mean. 

29.  625 

74-2 

69.7 

5-8!..    .    .    . 

1 

4-1 

Mean . 

29.904 

53-  I 

45-9 

.... 

3-5 

7-1 

September  19. 

* 

September  24. 

Midn't. 

29.  652 

68.  5 

66.0 

C.K. 

8 

S. 

4-3 

Midn't. 

30.  037 

61.  0 

45-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  600 

68.0 

66.5 

K. 

10 

s. 

3-0 

3  a.  m. 

30.  044 

54-0 

44-0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29-  567 

69. 0 

68.0 

C.  K. 

10 

s. 

3-3 

6  a.  111. 

30.  048 

47.0 

43-0 

Clear. 

0 

N/W. 

5-0 

9  a.  m. 

29-  558 

79.0 

74.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4-7 

9  a.  m. 

30.081 

55-5 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29. 507 

90-3 

77.0 

C.K. 

9 

S.W. 

5.3 

Noon. 

30.  056 

65.0 

53-0 

C.K. 

2 

N.W. 

4-3 

3  p.  m. 

29.  489 

91-5 

77.0 

10 

s. 

5-3 

3  P-  "1- 

29.  994 

71.0 

56.0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29-451 

68.0 

65.0 

N. 

10 

N.  W. 

7-7 

6  p.  m. 

29.996 

63.0 

53-2 

C.K.S. 

6 

S.W. 

3-0 

9  p.m. 

29-  568 

60.  0 

56.5 

N. 

10 

N.  W. 

"-3 

9  p.m. 

30. 010 

57- 0 

49-5 

C.S. 

I 

S. 

3-3 

Mean . 

29-  549 

74.3 

68.8 

9-5 

5.6 

Mean. 

30-  033 

59-2 

49-0 

1.4 

3-9 

September  20. 

September  25. 

Midn't. 

29.721 

58.0 

50.0 

C.K. 

7 

N.W. 

11-3 

Midn't. 

30.  018 

52.0 

49.0 

Clear. 

0 

S. 

2-3 

3  a.  m. 

29-  756 

54-0 

48.0 

C.  K. 

6 

N.W. 

3  a.m. 

30.  018 

49.0 

47.0 

Clear. 

0 

s. 

1-7 

6  a.  ni. 

29.  816 

50.0 

45- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

6  a.  m. 

30.  038 

47-5 

46-5 

C.  K.  S. 

I 

s. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  900 

56.0 

49.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9  a.  ni. 

30.  050 

61.  0 

55-0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

3-3 

Noon. 

29. 904 

63.0 

53.5  !     Clear. 

0 

N.W. 

Noon. 

30-  037 

72.0 

59-0 

C.K.S. 

9 

s. 

3-  7 

3  p.  m. 

29.  866 

67.0 

56.5  !      Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  p.  ui. 

29.  892 

74.0 

60.  0 

C.K. 

7 

7-  7 

6  p.  111. 

29.  864 

66.0 

55- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

6  p.  ni. 

29.990 

67-5 

58.0 

C.K. 

2 

S.E. 

6.7 

9  p.  m. 

29.  885 

55- 0 

50-0 
50.9 

Clear. 

0 

N.E. 

i-o 

9  p.  ni. 

30.  040 

61.0 

55-0 

C.K. 

3 

S.E. 

6-3 

Mean. 

29.  839 

58.6 

2.5 

5.8 

Mean 

30. 010 

60.5 

53-7 

2.9 

4-2 

September  21. 

September  26. 

Midn't. 

29.868 

53- 0 

51. 0 

• 
Clear. 

0 

2-7 

Midn't. 

30. 062 

58.0 

55-0 

C.K. 

10 

vS.  E. 

4-  ^ 

3  a.m. 

29.  855 

52.0 

50.0 

C.K. 

I 

3-0 

3  a-  "1- 

30.065 

57-5 

55- 0 

C.K. 

10 

S. 

2-  7 

6  a.  in. 

29-  835 

50.0 

48.0 

C.K. 

2 

2-7 

6  a.  m. 

30.067 

57-0 

55-0 

C.K. 

10 

S. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  822 

61.0 

57-0 

C.K. 

8 

S. 

4.0 

9  a.  m. 

30. 086 

62.  0 

58-0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

5-  0 

Noon. 

29.778 

69.  0 

59-5 

C.K. 

4 

S.E. 

5-3 

Noon. 

30.066 

71-5 

62.5 

C.K.S. 

6 

S. 

4.0 

3  p.  m. 

29.700 

68.0 

58.5 

C.K. 

7 

S. 

4-7 

3  P- 1"- 

29- 985 

77.0 

64.0 

C.  K.  S. 

6 

s. 

4-  7 

6  p.  m. 

29.  685 

64.0 

58.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

4.0 

6  p.  m. 

29. 982 

69.  0 

62.  0 

C.  K.  S. 

7 

S.  W. 

6.0 

9  p.  m. 

Mean. 

29.  672 

62.5 

58.5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

3-7 

9  p.m. 

29.996 

64.0 

60.  0 

C.  K.  S. 

6 

s. 

3-7 

29-  777 

59-9 

55.1 

....         5-1 

3-8 

Mean . 

30. 039 

64-5 

58.9 

7-9 

4-3 

ISO 
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September  27. 

October  2. 

1 

i 

p^ 

t^, 

V 

J3  .• 

-§ 

Wind 

01 

u 

•^  ^ 

'^ 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
metei 

ulbT 
metei 

Clouds. 

u 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  s 

II     :    Clouds. 

nClo 

^ 

ij. 

w  2 

PO  0 

Direc- 

y 

m  2 

M  0 

0 

Direc-          3 

a 

tjy 
^ 

1 

tion. 

"3 
> 

a 

I 

tion.          S 

i     > 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  980 

61. 0 

59- 0 

C.  K.  S. 

6 

S. 

3-3 

Midn't. 

29-  757 

57- 0 

54.  <-  ,       C.  K. 

9 

N.W.      ;    .    . 

3  a.m. 

29.  972 

59- 0 

58.0 

C.  K.  S. 

7 

S.W. 

2.7 

3  a.m. 

29-  745 

57.0 

54.  0  1      C.  K. 

10 

N.W. 

6  a.  m. 

29.  964 

.58.0 

57- 0 

C.  K.  S. 

7 

S.W. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  749 

53- 0 

51.0  !      C.K. 

8 

N.W. 

9  a.  m. 

29-  950 

65-5 

63.0 

C.K. 

9 

S. 

2.7 

9  a.  m. 

29  784 

59- 0 

54-  0      C.  K.  S. 

8 

N.W. 

Noon. 

29.912 

74.0 

65-5 

C.K. 

9 

S. 

3-7 

Noon. 

29.  746 

61.0 

54- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3  P-  tn. 

29.  848 

78.0 

69.  0 

C.K. 

6 

S.E. 

4.0 

3  p.  m. 

29.709 

6.S.2 

,S6.5 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

6  p.  m. 

29.  840 

72-5 

66.5 

C.  K.  S. 

8 

S. 

4.7 

6  p.  m. 

29. 724 

59- 0 

54- 0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

9  p.m. 

29. 850 

67.  0 

64.5 

C.  K.  S. 

2 

S. 

3-7 

9  p.m. 

29-  738 

56.0 

52.0 

C.K. 

9 

N.W. 

Mean. 

29.  914 

65.6 

62.8 

6.8 

3-4 

Mean . 

29-  744 

58.4 

53-7 

8.2 

September  28. 

October  3. 

Midn't. 

29.  842 

64-5 

62.0 

C.K. 

9 

S. 

2.7 

Midn't. 

29.  736 

55- 0 

54- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

3  a.m. 

29.  824 

64.0 

62.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

1-7 

3  a.m. 

29-  754. 

53- 0 

52.0 

C.K. 

6 

N. 

6  a.  m. 

29.  826 

62.  0 

61.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  779 

50-5 

50.0 

C.  K.  S. 

5 

N. 

9  a.  m. 

29.  866 

67.0 

65.0 

Haze. 

10 

E. 

1-7 

9  a.  m. 

29.813 

58.0 

55-5 

C.K. 

7 

N.E. 

Noon. 

29.  976 

75- 0 

69. 0        Haze. 

10 

N.E. 

1-3 

Noon. 

29.  823 

62.0 

54-5 

C.K. 

9 

N.E. 

3  P-  ni- 

29.  817 

75- 0 

69.  0  i      C.  K. 

9 

S.E. 

4.0 

3  p.m. 

29.  778 

63.0 

55- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

6  p.  m. 

29.  830 

72.0 

68.0 

C.K. 

9 

N.E. 

4.0 

6  p.m. 

29.  800 

60. 0 

55- 0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

9  p.m. 

29.848 

68.0 

66.0 

C.K. 

9 

N.E. 

4-7 

9  p.m. 

29.817 

58.0 

54- 0 

C.K. 

10 

N. 

Mean. 

29-  854 

68.4 

65.2 

9-2 

2.7 

Mean. 

29.  7.88 

57-4 

53-8 

7-9 

September  29. 

• 

October  4. 

1 

Midn't. 

29. 836 

68.0 

66.5  1      C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

Midn't. 

29.815 

58.0 

54-5 

C.K. 

i:; 

N. 

3  a.  m. 

29.801 

67.5 

66.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

3  a.  m. 

29.817 

56.5 

53-5 

K. 

10 

N. 

6  a.  m. 

29.  781 

67.0 

66.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  875 

55- 0 

53- 0 

C.K. 

10 

N. 

9  a.  m. 

29.  727 

70.  0 

68.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.902 

58.0 

55- 0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

Noon. 

29.  649 

69. 0 

67.,'; 

N. 

10 

S.E. 

7-3 

Noon. 

29.909 

61.0 

56.0 

C.K. 

10 

N. 

3  p.m. 

29.  521 

68.0 

67-5 

N. 

10 

N.E. 

9-7 

3P-m- 

29.  890 

61.0 

55- 0 

C.K. 

8 

N. 

6  p.  m. 

29-  436 

71.0 

70.0 

N. 

10 

S.E. 

6  p.m. 

29.  862 

59- 0 

55- 0 

C.K. 

9 

N. 

9  p.m. 

29.299 

73- 0 

72.0 

N. 

10 

S.E. 

8.7 

9  p.m. 

29.900 

57- 0 

54- 0 

C.K. 

10 

N. 

Mean. 

29.  631 

69.2 

68.0 

10. 0 

6.2 

Mean. 

29.  871 

58.2 

54-5 

9.6 

September  30. 

October  5. 

Midn't. 

29.  265 

70. 0 

66. 0          N. 

10 

S. 

Midn't. 

29.  882 

54- 0 

52.0 

C.K. 

8 

N. 

3  a.m. 

29.3'« 

65.0 

60.0 

C.K. 

6 

S. 

3  a.m. 

29. 872 

52.0 

50.0 

C.K. 

4 

N. 

6  a.m. 

29.  489 

58.0 

56.0 

C.K. 

4 

S.W. 

6  a.  m. 

29.  878 

51.0 

49.0 

C.K. 

5 

N. 

9  a.  m. 

29-  525 

6i.o 

55- 0 

C.K. 

2 

N. 

9  a.  m. 

29.889 

56.0 

53- 0 

C.K. 

9 

N. 

.  '. 

Noon. 

29.  488 

71.0 

61.0 

C.K. 

2 

N. 

Noon. 

29.  885 

60.5 

54-5 

C.K. 

10 

N. 

3  p.m. 

29. 429 

71.0 

59- 0 

C.K. 

2 

S. 

3  p.m. 

29-  835 

61.0 

54-5 

C.K.S. 

10 

N. 

i     6  p.  m. 

29-  459 

66.0 

58.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

6  p.  m. 

29. 84 1 

57- 0 

54- 0 

C.  K. 

8 

N. 

9  p.m. 

29.471 

64-5 

57-5 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

9  p.m. 

29. 861 

54- 0 

50- 0 

C.K. 

5 

N. 

Mean. 

29-  439 

65.8 

59-1 

5.6 

Mean. 

29. 868 

55-7 

52.1 

7-4 

October  1. 

October  6. 

Midn't. 

29-  503 

6I..S 

57.5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

Midn't. 

29.863 

51.0 

♦       1 

48.  0  ]      C.  K. 

6 

n'. 

3  a.  m. 

29-  524 

59-5 

54.  5  i    C.  K.  S. 

8 

N.W. 

3  a.m. 

29.861 

49.0 

4'7.o 

C.K. 

4 

N. 

6  a.  m. 

29.604 

57.0 

54-5  ;    C.K.S. 

4 

N.W. 

6  a.  m. 

29-  859 

47.0 

45- 0 

C.K. 

3 

N. 

9  a.  m. 

29.  676 

63.0 

55-5 

C.K.S. 

4 

N.W. 

9  a.m. 

29.869 

54.0 

50-5 

C.K. 

2 

N. 

Noon. 

29.  698 

66.0 

57- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

Noon. 

29. 839 

64.0 

56.5 

C.K. 

4 

S.W. 

3  p.m. 

29.  700 

65.0 

57- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

3  p.m. 

29. 761 

68.0 

58.0 

C.K. 

4 

S. 

6  p.m. 

29.717 

63.0 

56.0 

C.K. 

7 

N.W. 

6  p.m. 

29-  739 

63.0 

55-5 

C.K.S. 

I 

S.E. 

9  p.m. 

29-  765 

58.5 

55- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

9  p.m. 

29-713 

57- 0 

54- 0 

C.K. 

8 

S. 

Mean. 

29. 648 

61.7 

55-9 

.... 

6.0 

Mean , 

29.  813 

56.6 

51.8 

.... 

4.0 
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1 

October  7. 

October  12. 

i 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

<V 

Si;- 

Cloud,s. 

1 

0 

Wint 

1. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
onieter. 

1-1 

^  s 

n  0 

Clouds. 

1 

0 

Wind. 

Direc- 

'0 

Direc- 

.!> 

j 

1 

tion. 

0 
I 

u 

0 

<2 

tion. 

0 

I 

1         in. 

0 

0 

ni. 

in. 

C 

m. 

Midn't. 

29.  671 

57- 0 

54-5 

C.K. 

10 

S. 

Midn't. 

29.  760 

47.5 

45.5 

C.  K. 

10 

N. 

9-3 

3  a.m. 

29.685 

55-5 

50.5 

C.  K. 

4 

S. 

3  a-  m- 

29.  743 

47.0 

46.0 

N. 

10 

N.W. 

10.7 

6  a.  in. 

1      29.  701 

55- 0 

49-5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

6  a.  m. 

29.  743 

47.0 

46.0 

C.K. 

10 

N. 

9-3 

9  a.  m. 

29.  727 

56.0 

47.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

9  a.  m. 

29.  759 

50.0 

48.5 

N. 

10 

N. 

14.0 

Noon. 

29.  7S9 

59- 0 

48.0 

C.K. 

4 

N.W. 

Noon. 

29.766 

51.0 

49.0 

C.K. 

10 

N. 

12.0 

3  P-  m- 

29-  785 

58,0 

48.0 

C.K. 

2 

N.W. 

20.7 

3  P-  m- 

29.  724 

51.0 

48.5 

C.K. 

10 

N. 

8.3 

6  p.  m. 

29-  834 

50.0 

44- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

X5-0 

6  p.  m. 

29.  742 

49.5 

47.0 

K. 

10 

N. 

5-7 

9  p.m. 

;     29.877 

47.0 

40.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

9  p.  m. 

29-  755 

48.0 

46.0 
47-1 

C.K. 

9 

N. 

5.0 

Mean . 

29.759 

54-7 

47.8 

.... 

3-5 

14.6 

Mean. 

29.749 

48.9 

9-9 

9.3 

OCTOBKR  8. 

October  13. 

Midn't. 

1 

29.  914 

44.0 

39- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

Midn't. 

29.  7'7 

48.5 

46.5 

K, 

10 

N. 

4-3 

,      3  a.  m. 

29-  933 

40.  0 

37.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

3  a.m. 

29. 692 

48.0 

47.0 

K. 

10 

N. 

3-7 

6  a.  m. 

29.969 

39- 0 

36.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29. 671 

48.0 

47.0 

K. 

lo 

N. 

3.7 

9  a.  m. 

30.  058 

49.0 

44.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29. 649 

49.0 

48.0 

C.K. 

ID 

N. 

3.0 

Noon. 

30. 020 

52.2 

44-5 

C.K. 

4 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29.  606 

51.0 

49.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.7 

3  p.  ni. 

29.  998 

56.0 

46.0 

C.K. 

1 

N.W. 

8.3 

3  P-  m- 

29. 545 

53.0 

49.2 

C.K. 

10 

N. 

4.7 

6  p.  m. 

30-  023 

51.0 

45- 0 

C.  K. 

2 

N.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  528 

5I.O 

49.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3.0 

9  p.  m. 

3'^-  074 

49.0 

42.0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.506 

50.5 

49.0 

C.K. 

10 

N.W. 

'•7 

Mean. 

29.999 

47-8 

41-7 

1.8 

6.0 

Mean. 

29.  614 

49.9 

48.  I 

10.  0 

3.4 

1 
1 

October  9. 

October  14. 

1 
Midn't. 

30.086 

47.0 

42.0 

C.K. 

f 

N. 

5-0 

Midn't. 

29.  473 

49.0 

48.0 

Rain. 

10 

N. 

3.0 

3  a.m. 

30. 127 

43-5 

37- 0 

Clear. 

0 

N. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  459 

48.0 

47.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3.7 

6  a.  m. 

30.  168 

37- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  479 

47.0 

46.0 

Rain. 

10 

N.W. 

4.7 

9  a.  m. 

30-  183 

47- 0 

41-5 

C.K. 

2 

N.E. 

5-3 

9  a.  in. 

29.  5 '7 

49.3 

48.2 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

4-7 

Noon. 

30.178 

54- 0 

45-5 

C.K. 

3 

N.W. 

4.0 

Noon. 

29.  501 

54.0 

.51.5 

C.K.S. 

10 

N.W. 

4-7 

3  p.m. 

30-  '43 

55- 0 

46.5 

C.K. 

5 

N.W. 

3-7 

3  p.m. 

29.  491 

55.5 

51.0 

C.  K.  S. 

ID 

N.W. 

6.3 

6  p.  m. 

30. 146 

49- 0 

43-5 

C.S. 

I 

S.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  505 

53- 0 

49.0 

C.K.S. 

9 

N. 

5.7 

9  p.m. 

30.  178 

44.0 

41.2 

Clear. 

0 

N.E. 

7.0 

9  p.m. 

29.  525 

52.0 

47.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

5-3 

Mean. 

3°-  '51 

47.1 

41.0 

.... 

1.2 

.... 

4.9 

Mean. 

29.494 

51.0 

48.5 

9-9 

4.8 

October  10. 

October  15. 

Midn't. 

30. 172 

43- 0 

40.0 

Cleir. 

0 

N.E. 

Midn't. 

29-513 

50.0 

46.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

30-  '56 

41.8 

39-5 

Clear. 

0 

N.E. 

3  a.m. 

29.506 

50.5 

45.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5.0 

6  a.  m. 

30.  181 

42.  0 

40.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

6  a.  m. 

29.  528 

50.5 

46. 0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

6.3 

9  a.  m. 

30-  194 

50-0 

46.0 

C.K.S. 

8 

N. 

9  a.  m. 

29.  533 

51.5 

44.0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.0 

Noon. 

.30-  156 

53- 0 

48.0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

Noon. 

29.  508 

64.0 

52.0 

C.K. 

2 

.    N.W. 

7.0 

3  p.  m. 

30-  097 

54- 0 

49.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3  P-  '"• 

29.461 

67.0 

54.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.7 

6  p.  m. 

30.  090 

53- 0 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6  p.  m. 

29. 463 

61.0 

53.0 

C. 

I 

N.W. 

6.0 

9  p.  m. 

30. 054 

o'-S 

47-5 

C.K. 

10 

N.E. 

9  p.  m. 

29.523 

55.0 

49-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

Mean. 

30. 138 

48.5 

44.8 

7- I 

Mean. 

29.  504 

56.2 

48.7 

4.6 

. 

6.2 

October  ii. 

October  16. 

Midn't. 

30.  020 

510 

46.0 

C.K. 

10 

N.E. 

14.0 

Midn't. 

29. 507 

53.0 

48.5 

Clear. 

0 

W. 

4.0 

3  a.  ni. 

29.962 

50- 0 

46.0 

C.K. 

10 

N.E. 

12.0 

3  a.  m. 

29.475 

49.5 

46.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  934 

49.0 

46.0 

C.K. 

10 

N. 

"•3 

6  a.  111. 

29.461 

46.  0 

43- 0 

C.K.S. 

3 

s.  w. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  925 

51.0 

47.0 

C.K. 

lO 

N.E. 

14-3 

9  a.  m. 

29. 474 

58.0 

52.0 

C.  K. 

4 

s. 

3.3 

Noon. 

29.913 

51.0 

47-5 

C.K. 

10 

N.E. 

17.3 

Noon. 

29. 433 

75.0 

59.5 

C.K. 

7 

s. 

7.7 

3  P-  ni. 

29-  857 

51-0 

47.0 

C.K. 

10 

N. 

12.7 

3  P-  m. 

29.411 

69.  0 

56.0 

C.K. 

3 

N.W. 

7.3 

6  p.  m. 

29.831 

52.0   ! 

48.0 

C.K. 

10 

N. 

"■3 

6  p.  ni. 

29-  457 

61.0 

53- 0 

C.K. 

S      ( 

N. 

6.^ 

9  p.m. 

29.798 

50-5 

47.2 

C.K. 

10 

N. 

II.  7 

9  p.m. 

29.519 

56.0 

50.0 

C.K. 

9      1 
3-9 

N.  W. 

.    .    .    , 

2.0 

Mean 

29.905 

50.7 

46.9 

10. 0 

.... 

13- I 

Mean. 

29.467 

58.4 

51.0 

4.5 
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October  17. 

October  22. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

t-l 
u 

•3  S 

U 

Clouds. 

3 
0 

0 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 

ulbTher- 
meter. 

ulbTher- 
meter. 

Clouds. 

1 

G 

Wind. 

>^ 

1 

«  0 

pq  0 

Direc- 

0 

M  0 

cq  0 

0 

Direc- 

"0 

b^ 

ti9 

X. 

tion. 

0 

v;a 

tjB 

■{J 

tion. 

0 

0 

^ 

0 

^ 

fi 

^ 

(2 

1^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  547 

55- 0 

49.0 

C.K. 

7 

N. 

2.0 

Midn't. 

29.  809 

43-0 

34.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.7 

3  a.m. 

29-  537 

54- 0 

48.0 

C.K. 

9 

N. 

3-3 

3  a.m. 

29.844 

40.0 

35.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3.0 

6  a.  m. 

29-  532 

53- 0 

47.0 

C.  K. 

9 

N. 

4.3 

6  a.  m. 

29.  896 

40.3 

35.5 

C.  S. 

I 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  598 

52.0 

48.5 

C.K. 

9 

N.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  931 

47-0 

41.0 

Clear. 

0 

'   N.W. 

2.7; 

•   Noon. 

29-  553 

58.5 

52.5 

C.K. 

9 

N.E. 

5-0 

Noon. 

29.  870 

57-5 

47.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.0 

3  p.m. 

29-515 

59-8 

50.5 

C.K. 

10 

N.E. 

6.3 

3  P-  ni. 

29.  784 

59-8 

49.0 

C.K. 

6 

S. 

5.0 

5  p.  m. 

29-  569 

54- 0 

50-0 

C.K. 

7 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29-  753 

55-0 

48.0 

C.K. 

5 

S.E. 

4.3 

9  p.m. 

29.  61 1 

51- 0 

47.0 

C.K. 

10 

N. 

5-7 

9  p.m. 

29.760 

48-5 

44.5 

Clear. 

0 

S.E. 

5.0 

Mean. 

29-  558 

54-7 

49.  I 

8.8 

.... 

4-7 

Mean. 

29. 831 

48.9 

41.8 

1-5 

4.3 

October  18. 

October  23. 

Midn't. 

29.  601 

50.0 

48.0 

C.K. 

lO 

N. 

6.0 

Midn't. 

29.  752 

47.0 

43.0 

C.K. 

3 

S.E. 

4.3 

3  a.  m. 

29.  570 

49- 0 

46.0 

C.K, 

10 

N. 

4-3 

3  a.m. 

29.  710 

46.5 

43- 0 

C.K. 

6 

S.E. 

6-3 

6  a.  m. 

29-  584 

48.0 

46.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  690 

47.0 

45.0 

C.  K. 

8 

S. 

4-7 

9  a.m. 

29.604 

50-0 

47.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  662 

51.0 

48.0 

C.  K.  N. 

10 

S.W. 

6.3 

Noon. 

29. 588 

55- 0 

49-5 

C.K. 

9 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29-  584 

64.  0 

55.5 

C.K. 

10 

s.  w. 

7.7 

3  p.m. 

29-  594 

56.5 

47.0 

C.K. 

8 

N.W. 

16.  0 

3  P-m- 

29-  453 

66.0 

60. 0 

C.K. 

10 

S.W. 

7.7 

6  p.m. 

29.  709 

49-5 

42. 0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

14.3 

6  p.  m. 

29-  435 

57.3 

54.5 

N. 

10 

w. 

4.3 

9  p.m. 

29.  798 

43- 0 

38.5 
45-5 

C.K.S. 

I 

N.W. 

"•3 

9  p.m. 

29.381 

58.0 

57.0 

N. 

10 

s. 

3.0 

Mean. 

29.  631 

50.1 

8.5 

8.1 

Mean. 

29-583 

54.6 

50.8 

8.4 

5.5 

October  19. 

October  24. 

Midn't. 

29.  830 

39- 0 

37- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

4.0 

Midn't. 

29-  337 

58.0 

57.2 

N. 

10 

S.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29. 84.1 

35-5 

.34- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

3  s-  ni- 

29.308 

55.0 

54.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5.0 

6  a.  m. 

29-  875 

35- 0 

33- 0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29- 355 

52.0 

50.5 

C.K.S. 

10 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29. 919 

43- 0 

39- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  426 

49.0 

44.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

9.0 

Noon. 

29.  900 

49.2 

43- 0 

C.K. 

8 

S.W. 

4.3 

Noon. 

29-  456 

53.0 

45.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

14.7 

3P-m. 

29. 856 

55- 0 

46.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

3  p.m. 

29. 496 

54.5 

44-5 

C.K. 

2 

N.  W. 

14.3 

6  p.  m. 

29-  855 

49.0 

43- 0 

C.K. 

I 

S.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.605 

49.0 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.3 

9  p.m. 

29. 862 

45- 0 

41.0 

Clear. 

0 

S.E. 

7.0 

9  p.m. 

29. 679 

43.0 

38.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

Mean. 

29. 868 

43-8 

39-5 

1.8 

4-2 

Mean . 

29-  458 

51.7 

46.8 

4.8 

8.8 

October  20. 

October  25. 

Midn't. 

29.821 

43- 0 

41.0 

Clear. 

0 

S. 

7.0 

Midn't. 

29.  760 

39.0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3.7  : 

3  a.  m. 

29-  795 

42.0 

40.0 

C.K. 

4 

S.E. 

5-7 

3  a.m. 

29. 807 

37.0 

34.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  795 

42.0 

40.0 

C.K. 

4 

S.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29.851 

,36.5 

33-0 

C.S. 

I 

N.W. 

5.0 

9  a.  m. 

29.819 

49-5 

44-5 

C.K. 

9 

S.E. 

9.0 

9  a.  m. 

29-  923 

42.0 

37-0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29.  760 

62.0 

51-5 

C. 

I 

S. 

JO.  7 

Noon. 

29.905 

50.0 

41-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  p.  m. 

29.  716 

67.0 

54- 0 

C.K. 

2 

S. 

10.7 

3  P-  m- 

29.858 

55-2 

45-5 

C.  K.  S. 

3 

W. 

4.0 

6  p.m. 

29.711 

59- 0 

5I.O 

C.K. 

9 

S. 

9.0 

6  p.  ni. 

29-  858 

49-5 

43-5 

C.  K. 

4 

S.E. 

3.3 

9  p.m. 

29.  704 

54- 0 

48.0 

C.K. 

<> 

S. 

4-7 

9  p.m. 

29. 879 

43.5 

40. 0 

C.K. 

I 

S.E. 

1.7 

Mean. 

29.  765 

52.3 

46.2 

4.4 

.       .       .       . 

7.8 

Mean. 

29-  855 

44.1 

38.8 

1. 1  ■ 

?.7 

October  21. 

October  26. 

Midn't. 

29. 684 

52.0 

47.0 

C.K. 

10 

s. 

4.7 

Midn't. 

29.  890 

41.0 

39-0 

Clear. 

0 

S.E. 

1.3 

3  a.m. 

29. 646 

51.0 

45- 0 

C.K. 

10 

s. 

5-0 

3  a.  m. 

29.  886 

39.5 

38.0 

Clear. 

0 

S.E. 

I.O 

6  a.  m. 

29. 624 

52.0 

47.0 

C.K. 

10 

s. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  898 

37.5 

.36.5 

C.K. 

4 

E. 

0.3 

9  a.  m. 

29.612 

57.5 

51.0 

C.  K. 

4 

S.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  927 

47.0 

43-0 

C.K. 

I 

S. 

0.7 

Noon. 

29-  587 

66.0 

.S6.5 

C.K. 

2 

w. 

4-7 

Noon. 

29.  890 

60.0 

52-5 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

3  p.  m. 

29.  600 

68.0 

58.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

6.3 

3  P-  '"• 

29.  851 

64.0 

53-0 

Clear. 

0 

S.  E. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  702 

56.5 

43-5 

Clear. 

0 

N.W. 

16.3 

6  p.  m. 

29-  853 

58.0 

50-0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

4.0 

9  p.m. 

29.780 

49-5 

40.0 

C.K. 

2 

N.W. 

13  0 

9  p.m. 

29.891 

52.2 

49-0 

Clear. 

0 

S.E. 

3.0 

Mean. 

29-  654 

56.6 

48.5 

.... 

5-0 

.... 

7-4 

Mean. 

29.886 

49.9 

45.  I 

0.8 

2.3 

OBSERVATIONS  FOR  1896. 
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October  27. 

November  i. 

Mean 
Time. 

• 
Barom- 
eter. 

«  0 

m  0 

Clouds. 

(J 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

1^- 

pq  0 

Clouds. 

>- 

0 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

0 

•^u 

S 

tion. 

>,a 

tJ  " 

u 

tion. 

0 

M 

0 

& 

> 

(S 

^ 

& 

> 

in. 

0 

in. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  893 

49.0 

47.0 

Clear. 

0 

S. 

2.0 

Midn't. 

29.  641 

57.0 

50.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3.0 

3  a.  m. 

29.  898 

45- 0 

44.0 

Clear. 

0 

i     N.  W. 

1.3 

3  a.  m. 

29-  658 

53.0 

49.0 

C.K. 

6 

S.  E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  952 

47-5 

47.0 

C.  K.  S. 

2 

1     N.  ■W. 

I.  0 

6  a.  m. 

29.706 

52.0 

47.0 

C.K. 

7 

N.E. 

1-7 

9  a.  m. 

29-  958 

55-5 

52.0 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

0.3 

9  a.  m. 

29.760 

53.0 

47.5 

10 

N. 

1.7 

Noon. 

29.968 

68.0 

58.5 

C.K. 

3 

S.E. 

1-7 

Noon. 

29.  802 

58. 0 

51.0 

Rain. 

10 

N.  W. 

3.0 

3  P-  !"• 

29. 924 

70.  0 

56.5 

C.K. 

3 

S.  E. 

4.0 

3  p.  111. 

29.  773 

59.0 

51.0 

C.K. 

5 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29. 952 

63.5 

53- 0 

Haze. 

0 

S.E. 

2.3 

6  p.  ni. 

29.804 

54.0 

48.5 

C.K. 

I 

S.E. 

4-7 

9  p.  m. 

29.  980 

57- 0 

50-0 
5I-0 

Clear. 

0 

S. 

2.3 

9  p.  m. 

29. 861 

50.6 

47.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.3 

Mean. 

29. 941 

56.9 

I.  2 

1.9 

Mean. 

29-  751 

54-6 

48.9 

4-9 

3-2 

October  28. 

November  2. 

Midn't. 

29.  981 

53-5 

49-5 

Clear. 

0 

iS.  E. 

2.3 

Midn't. 

29.878 

47-5 

45.0 

-Clear. 

0 

S. 

4.7 

3  a.  m. 

29. 998 

50.0 

47-5 

C. 

I 

E. 

2.0 

3  a.  m . 

29.  894 

45- 0 

43.0 

Clear. 

0 

s. 

3-3 

6  a.  ni. 

30.002 

47.0 

45-5 

C.  K.  S. 

6 

N.  E. 

3.3 

6  a.  m. 

29.  942 

43.0 

41.5 

Clear. 

0 

S.W. 

1.7 

9  a.  m. 

30. 041 

52.0 

50.0 

C.K. 

9 

N.E.- 

2-3 

9  a.  m. 

29.964 

54.0 

50.0 

C.K. 

I 

S.W. 

'■3 

Noon. 

30. 019 

63.0 

57- 0 

C.K. 

8 

S.E. 

3." 

Noon. 

29.  941 

72.0 

58.0 

C.K. 

I 

s.  w. 

2.7 

3  p.m. 

29-  995 

72.  0 

62.2 

C.  K. 

8 

S. 

4-7 

3  p.m. 

29.911 

72.5 

56.0 

C.K. 

3 

s. 

5.7 

6  p.  m. 

30.003 

65-5 

59-5 

C.K. 

9 

S. 

4.7 

6  p.  m. 

29.  938 

69.0 

55- 0 

C.K. 

5 

s. 

4-7 

9  p.m. 

30.  028 

6i.o 

56.0 

C.K. 

9 

S. 

5-3 

9  p.  m. 

29.  946 

69.  0 

52.0 

C.K. 

5 

s. 

3-7 

Mean. 

30.008 

58.0 

53-4 

6.2 

....    i    3.4 

Mean. 

29.  927 

59.0 

50.  I 

1.9 

.... 

3-5 

! 

October  29. 

• 

November  3. 

Midn't. 

30-  013 

59- 0 

55- 0 

C.K. 

7 

s. 

4-3 

Midn't. 

29.944 

55.0 

50.0 

C.K. 

3 

s. 

3.0 

3  a.m. 

30.005 

57- 'J 

54- 0 

C.  K. 

9 

S.E. 

3-0 

3  a.  m. 

29.  962 

53.0 

48.5 

C.K. 

3 

s. 

3.7 

6  a.  m. 

30.  014 

55- 0 

53- 0 

C.K. 

10 

S. 

2.7 

6  a.  ni. 

29.  879 

51.0 

47.0 

C.K. 

4 

s. 

3-3 

9  a.  m. 

30.  020 

60.5 

57- 0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

.3-3 

9  a.  in. 

30.  023 

57.0 

51.0 

C.K. 

7 

S.E. 

2.7 

Noon. 

29.  984 

67.0 

62.5 

C.K. 

8 

S. 

4.0 

Noon. 

29.  983 

70.5 

56.0 

C.K.S. 

7 

s. 

5.3 

3  p.  m. 

29.  920 

74-5 

65.0 

C.  K.  S. 

5 

s.w. 

5.7 

3  p.  m. 

29.  945 

69.0 

55 -o 

C.K. 

9 

s. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  918 

68.0 

62.5 

C.K. 

3 

s. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  981 

63.0 

54.0 

C.K. 

9 

S.E. 

5-3 

9  p.m. 

29.  910 

63.0 

59- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  993 

58.0 

51.5 

C.K. 

9 

S.E. 

4.7 

Mean. 

29.  973 

63.0 

58.5 

6.4 

4.0 

Mean. 

29.  964 

59-6 

51.6 

6.4 

4-4 

OCTOItKR  30. 

November  4. 

Midn't. 

29.860 

59-5 

57- 0 

C.  K.  S. 

I 

s. 

4.0 

Midn't. 

29.  962 

55- 0 

51.0 

C.K. 

10 

S. 

4-3 

3  a.m. 

29.  832 

57- 0 

55- 0 

C.K.S. 

I 

s. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  946 

54.5 

51.5 

C.K. 

10 

S.E. 

3.0 

6  a.  m. 

29.  818 

55-5 

54.0 

C.K.S. 

7 

s. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  916 

54.0 

52.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

2.7 

9  a.  ni. 

29.798 

61.0 

58.0 

C.K.S. 

8 

s. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  926 

56.0 

53.5 

Rain. 

10 

N.E. 

4.3 

Noon. 

29.  742 

69.0 

63. 0        C.  K. 

9 

s. 

8.0 

Noon. 

29.  878 

62.8 

59.0 

C.K. 

10 

E. 

3.7 

3  p.m. 

29. 664 

74.0 

65. 0  !      C.  K. 

10 

s.  w. 

8.7 

3  p.m. 

29.  793 

67.  0 

61.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

5.3 

6  p.m. 

29.661 

71. 0 

64. 0  !    C.  K.  S. 

10 

s.w. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  674 

66.0 

61.5 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

9  p.m. 

29. 647 

69-5 

63-5 

C.  K.  S. 

I 

s.  w. 

6-3 

9  p.  m. 

29.  688 

63.0 

61.0 

N. 

10 

S. 

8.7 

Mean. 

29-  753 

64.6 

59.9 

5-9 

5-S 

Mean. 

29.  848 

59-8 

56.3 

10.  0 

4.8 

October  31. 

November  5. 

Midn't. 

29.  618 

69.0 

63.0 

C.  K.  S. 

7 

s.w. 

7-3 

Midn't. 

29.614 

63.0 

62.  0 

N. 

10 

S. 

9.7 

3  a-  111. 

29.  614 

66.0 

62.5 

C.  K.S. 

4 

s.w. 

8.0 

3  a.  m. 

29.519 

64.  0 

63.0 

N. 

10 

S. 

II. 0 

6  a.  m. 

29.  648 

63.0 

61.5 

C.  K.  S. 

I 

s.w. 

5." 

6  a.  m.  1 

29.  367 

65.0 

64.  0 

N. 

10 

S.E. 

16.0 

9  a.  m. 

29.  680 

66.6 

58.5         C.K. 

I 

N.  W. 

5-0 

9  a.  m.  < 

29.  346 

67.0 

66.0 

C.K. 

ID 

S. 

14.  0 

Noon. 

29.  658 

72.5 

57-5      C.K.S. 

I 

N.W. 

3-7 

Noon . 

29.  277 

71.0 

68.0 

C.K. 

9 

S.  W. 

9-3 

3  p.  ni. 

29.  600 

74.0 

59- 0 

C.K. 

3 

S.E. 

4-7 

3  p.  111. 

29.290 

70.0 

66.0 

C.K. 

9 

S.W. 

5-7 

6  p.  m. 

29.603 

67.5  : 

56.5 

C.K. 

4 

S.W. 

3-3 

6  p.  ni.  1 

29.  322 

69.0 

63.8 

C.K. 

8 

S.  W. 

4-7 

9  p.  ni.  ! 

29.  628 

62. 0 

54- 0 

C.K. 

I 

S.W. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  405 

60.0 

53- 0 
63.2 

C.K. 

10 

N.  W. 

6.3 

Mean . 

29. 631 

67.6 

59-1 

2.8 

5-0 

Mean. 

29.  392 

66.1 

9-5 

9.6 
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November  6. 

November  11. 

•a 

s 

Wind. 

•0  l: 

>. 

^ 

t 
Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

"3  5 

Cloud.s. 

0 
a 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

^2 

3  E 

SI 

5  E 

Clouds. 

0 

u 

a 

^ 

i- 

«  2 

«  0 

<j 

«  0 

pe  0 

0 

Direc- 

w 

r 

1 

tion. 

a 

1 

tion. 

0 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  479 

52.0 

46. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

Midn't. 

29.  918 

42.0 

40.0 

C.K. 

7 

S. 

2.0 

3  a.m. 

29-  539 

49.0 

43-0 

Clear. 

0 

N.W. 

8-7 

3  a.  m. 

29.  862 

43-0 

42.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  648 

45-0 

40. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  800 

44.5 

44.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

2-3 

9  a.  m. 

29-  751 

48.0 

41.0 

Clear. 

0 

W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  782 

52.0 

50.0 

C.K. 

10 

S. 

5-3 

Noon. 

29-  745 

56.0 

45-0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.3 

Noon. 

29.  721 

56.5 

54-5 

C.K. 

10 

S.  W. 

5-0 

3P-m- 

29.  738 

60.  0 

48-5 

Clear. 

0 

W. 

8,7 

3  P-  m. 

29-  703 

59-5 

57-0 

C.K. 

10 

vS.  W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  768 

54-0 

47-0 

Clear. 

0 

s. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  729 

60. 0 

58-0 

C.K. 

10 

S.W. 

2-7 

9  p.m. 

29.  802 

51-5 

45- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  781 

60.0 

58.0 

C.  K. 

10 

N. 

1-7 

Mean . 

29.  684 

5r-9 

44-4 

0. 0 

6.5 

Mean. 

29-  787 

52.2 

50-4 

9.6 

3-3 

1 

November  7. 

November  12. 

Midn't. 

29.806 

46.  0 

42.5 

Clear. 

0 

s. 

1-7 

Midn't. 

29.  771 

57-0 

56-0 

Clear. 

0 

N.E. 

1-7 

3  a.  m. 

29.796 

44.0 

42.0 

Clear. 

0 

s. 

1-7 

3  a.  m. 

29.760 

57-0 

56- p 

C.  K. 

7 

N.E. 

0.7 

6  a.  m. 

29-  777 

4r-5 

40.  0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.  0 

6  a.  ni. 

29.  784 

.  58-0 

54-0 

C.K. 

- 10 

N. 

2.  0 

9  a.  m. 

29.  764 

49-5 

46.0 

Clear. 

0 

S.E. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  797 

57- 0 

53-  0  ;  c.  K.  s. 

10 

N. 

3-0 

Xoon. 

29. 682 

66.0 

53-0 

Clear. 

0 

aw. 

4.0 

Noon. 

29-  775 

56.0 

52-5'      C.K. 

10 

N. 

4.0 

3  p.m. 

29.615 

68.0 

54- 0 

C. 

4 

s. 

6-3 

3  P-  "1- 

29.780 

52-0 

46.8  1      C.K. 

10 

N. 

5-0 

6  p.  m. 

29. 616 

59-0 

51-0 

C.  K.S. 

3 

s. 

5-0 

6  p.  m. 

29.806 

47-0 

46.0 

Rain. 

10 

N.W. 

6.0 

9p.m. 

29.608 

54-3 

48.0 

C.K. 

6 

S. 

2.7 

9  p.  m. 

29.  788 

46.0 

45- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-0 

Mean. 

29.708 

53-5 

47-1 

1-9 

3-2 

Mean . 

29-  783 

53-8 

51-2 

8.4 

1 
.    ,    ,    .  ■  1     3.  2 

November  8. 

November  13. 

Midn't. 

29-  599 

54- 0 

49.0 

Rain. 

10 

N.W. 

2.  0 

Midn't. 

29-  789 

45-0 

44- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29-571 

53-0 

48.5 

N. 

10 

W. 

2-3 

3  a.m. 

29.  771 

43-0 

41-5 

C.K. 

8 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-57' 

50.0 

48.0 

N. 

10 

N. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  766 

40. 0 

38-0 

C.K. 

4 

N.W. 

4-3 

9  a.m. 

29-  59S 

43-5 

42.-5 

N. 

10 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29-  775 

42.  0 

40.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29.615 

40.0 

39-0 

N. 

10 

N. 

8.0 

Noon. 

29.  726 

45-3 

39-5 

C.K. 

2 

N.W. 

7-3 

3P-m- 

29.  612 

39-5 

38.0 

N. 

10 

N. 

5-3 

3  P-  ni- 

29.  742 

42-5 

37-0 

C.K. 

4 

N.W. 

II. 7 

6  p.m. 

29. 626 

41. 0 

39- 0 

N. 

ID 

N. 

2.0 

6  p.  m. 

29.  821 

36.0 

31-0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-3 

9  p.m. 

29-  654 

39-0 

34-5 

N. 

10 

N.W. 

5-3 

9  p.m. 

29.  862 

33-0 

29.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Mean . 

29.  606 

45-0 

42-3 

10.  0 

4.2 

Mean . 

29.  782 

40.8 

37-5 

4-1 

6-3  , 

November  9. 

1 
November  14. 

Midn't. 

29-  659 

36.0 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

Midn't. 

29.  876 

33-0 

28.6 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

3  a.  ni. 

29. 681 

36.0 

32.0 

C.K. 

7 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  929 

32-0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

1      6  a.  m. 

29-  749 

36.0 

32.0 

C.K. 

9 

W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  979 

31.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-0 

9  a.  m. 

29.  812 

,37-8 

32.0 

Clear. 

0 

W. 

4.0 

9  a.  m. 

30. 047 

35-0 

30-5 

C.  K. 

2 

N.W. 

4-3 

Noon. 

29.  798 

41.0 

34-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9-7 

Noon. 

30. 026 

40. 0 

34- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

6-7 

3  p.m. 

29.  800 

43-0 

36. 0 

C.  K.  S. 

3 

W. 

6-7 

3  P-  m- 

30.012 

43-5 

,36-5 

C.K. 

3 

N.W. 

5-7 

6  p.  m. 

29-  845 

39-0 

35-0 

C.K. 

4 

N.W. 

2-7 

6  p.  m. 

30. 010 

38.5 

34-0 

C.K. 

I 

N.  W. 

2.0 

9  p.m. 

-9.  907 

36-5 

33-5 

C.K. 

4 

N.W. 

1. 0 

9  p.  m. 

30. 020 

34-5 

32.0 
31-4 

Clear. 

0 

S.  E. 

I.O 

Mean. 

29.  781 

38-2 

33-4 

3-5 

5-  I 

Mean. 

29-  987 

.35-9 

l.O 

5-2 

November  10. 

November  15. 

Midn't. 

29-  936 

37-5 

33-5 

Clear. 

0 

N.  E. 

I.  0 

Midn't. 

29.  996 

33-0 

30.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

3  a.  m. 

29-  977 

35-5 

34- 0 

C.K. 

2 

N.E. 

I.  0 

3  a.  m. 

29.981 

33- 0 

30.0 

Clear. 

0 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

30-035 

34-5 

33-0 

C.K. 

5 

N.  E. 

I.  0 

6  a.  m. 

29-  957 

34- 0 

30.8 

Clear. 

0 

S.W. 

2.3 

9  a.m. 

30.048 

37-0 

34-8 

C.K. 

6 

N.E. 

2.  0 

9  a.  m. 

29-997 

41.0 

36.0 

C.  K.  S. 

6 

S.  W. 

4-3 

Noon. 

30.  032 

49-0 

42.  0 

C.K. 

9 

S. 

2.7 

Noon. 

29.941 

53- 0 

44-0 

C.  K.  S. 

6 

S.  W. 

4-3 

3  p.  m. 

30.009 

50.6 

44-0 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

3  p.  m. 

29.  897 

61.0 

49.0 

C.K. 

9 

s. 

4.0 

6  p.m. 

30.005 

47.0 

42.0 

C.K. 

ID 

N.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  900 

55-0 

45- 0 

C.K. 

5 

S.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.981 

44.0 

40.0 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

9  p.m. 

29-  925 

49.0 
44-9 

43-5 
38-5 

Clear. 

0 

S.  E. 

2.3! 

Mean. 

30.003 

41.9 

37-9 

5-2 

2.4 

Mean . 

29.949 

3-2 

.... 

3-0 

OBSERVATIONS  FOR  1896. 
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November  16. 

NOVKMBKR  21. 

i. 

X 

i, 

i. 

1     Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

PC  0 

Bulb  The 
ometer. 

Clouds. 

T3 

3 
0 

.   s 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

w  0 

m  0 

Clouds. 

t 

0 

Wind. 

Direc- 

'0 

Direc- 

>. s 

XB 

t. 

tion. 

0 

«£ 

■c 

tion. 

0 

0 

^ 

ii 

# 

u 

0 

■   0 

^ 

& 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Mi<ln'l. 

29.  932 

46.0 

42.0 

Clear. 

0 

S. 

1-7 

Midn't. 

30-173 

39.0 

33.0 

C.K. 

10 

E. 

2.  0 

3  a.  m. 

29-  934 

44.0 

40.0 

Clear. 

0 

S. 

2.  0 

3  a.  111. 

'      30.  154 

39-4 

38.  s 

C.K. 

10 

E. 

1-3 

6  a.  111. 

29.969 

42.0 

38.0 

Clear. 

0 

s.\v. 

1-7 

6  a.  111. 

30.  142 

39-4 

38.5 

C.K. 

10 

N.  E. 

1-7 

9  a.  111. 

30. 018 

49-5 

44.0 

C.K. 

r 

S.W. 

1-3 

9  a.  m. 

1      30-  107 

38.6 

38.0 

K. 

10 

E. 

1-7 

Noon. 

29.  984 

66.8 

55- 0 

C.  K. 

5 

S.  E. 

1.7 

Noon. 

30.  020 

42.0 

41.5 

K. 

10 

S. 

1-3 

3  P-  m- 

29.  964 

72.0 

56.5 

C.K. 

2 

S.E. 

2-3 

3  p.  n»- 

'      29.  914 

45-5 

44.0 

C.K. 

10 

1        S. 

3.3 

6  p.  111. 

29.  970 

61.  0 

51-3 

Clear. 

0 

S. 

3-0 

6  p.m. 

29.880 

45- 0 

44.0 

C.K. 

8 

1     S.  W. 

3.7 

9p.m. 
Mean . 

29.  977 
29.968 

55-3 
54.6 

49.0 
47.0 

Clear. 

0 

S. 

'■3 

9  p.m. 

29.  830 

44.0 

43- 0 

C.K. 

5 

S. 

2.0 

....          I.  0 

1-9 

Mean. 

30.  028 

41.6 

40.7 

9.1       .... 

2.  I 

November  17. 

November  22. 

Midn't. 

29.  966 

52.0 

48.0 

Clear. 

0 

S. 

1-7 

Midn't. 

29.  784 

47.0 

46.  0 

.  C.K. 

10 

s.  w. 

2.0 

3  a.  m. 

29.966 

49- 0 

46.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

I.O 

3  a.  m. 

29.  852 

50.0 

49.0 

N. 

10 

N.  W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.983 

46.0 

43-5 

Clear. 

0 

N. 

0.3 

6  a.  111. 

29.  936 

48.0 

44.0 

C.  K. 

10 

N.  W. 

5.0 

9  a.  m. 

30.  010 

54.0 

49.0 

C.  K.  S. 

5 

s.w. 

1-3 

9  a.  in. 

30-  073 

46.0 

41.5 

C.K. 

6 

N. 

7.0 

Xoon. 

29.  960 

71.0 

59-5 

C.K. 

4 

S.E. 

1.3 

Noon. 

30-  133 

49- 0 

42.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

7-3 

3  p.  111. 

29.  919 

75.0 

61.5 

C.K. 

/ 

W. 

2.7 

3  p.  ni. 

30.  167 

49.0 

41.5 

C.K. 

2 

N. 

6.7 

6  p.  m. 

29. 926 

66.0 

58.2 

C.K. 

5 

S.W. 

1.3 

6  p.  m. 

30.  270 

43- 0 

39- 0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

5.3 

9  p.  m. 

29.  942 

61.0 

55-2 

C.K. 

7 

S.W. 

1.0 

9  p.  m. 

30.351 

38.0 

34- 0 

C. 

I 

N.E. 

4.3 

Mean . 

29-  959 

59-2 

52.6 

3-5 

1.3 

Mean. 

30.  071 

46.  2 

42.1 

5-6 

4.9 

November  18. 

November  23. 

Midn't. 

29.  928 

57.0 

53.01      C.K. 

I 

S.E. 

1-3 

Midn't. 

30.  373 

34.0 

31.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3.3 

3  a.  111. 

29.  922 

55.0 

52.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

1.0 

3  a.  111. 

30.412 

31-5 

30.0 

Clear. 

0 

N.E. 

1.7 

6  a.  ni. 

29.  930 

54- 0 

51.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

0.3 

6  a.  in. 

30.  426 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2.3 

9  a.  ni. 

29.  942 

55- 0 

52.0 

C.K. 

9 

S.  W. 

0.7 

9  a.  ni. 

30.447 

33- 0 

30.  5        C.  K. 

9 

N.E. 

3.3 

Noon. 

29.896 

71.0 

60.  0 

C.K. 

6 

S.  E. 

1.0 

Noon. 

30.  403 

44.0 

40.0 

C.K. 

3 

S.E. 

2.7 

3  p.  m. 

29.814 

76.  0 

61.  0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-" 

3  P-  "1. 

30.  327 

51.0 

45-0 

C.K. 

3 

s. 

2.7 

6  p.m. 

29.  800 

65.5 

57.5 

C.K. 

5 

s. 

1-7 

6  p.  m. 

30.  304 

48.0 

44.0 

C.K. 

10 

S. 

2.7 

9  p.m. 

29.  793 

59.5 

53-5 

C.K. 

5 

s. 

1.3 

9  p.m. 

30.  286 

47.0 

44.0 

C.K. 

10 

s. 

2.0 

Mean . 

29.  878 

61.6 

55.0 

6.0 

1-3 

Mean. 

30.  372 

3>8 

36.6 

4.4 

2.6 

November  19. 

•November  24. 

Midn't. 

29.  784 

55- 0 

50.5 

C.K. 

2 

s. 

1. 0 

.Midn't. 

30.  242 

47.0 

44.0 

C.  K. 

10 

s. 

1-3 

3  a-  m- 

29.  766 

53-5 

49-5 

C.K. 

6 

s. 

1.0 

3  a.m. 

30. 253 

46.5 

44-5 

C.K. 

9 

S.  W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  772 

52.0 

49.0 

C.K. 

10 

s.w. 

'■3 

6  a.  m. 

30.  182 

45- 0 

43.0 

C.K. 

3 

S.W. 

1-7 

9  a.  ni. 

29.  824 

59-5 

54- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

I.  0 

9  a.  m. 

30. 182 

49.6 

47.0 

C.K. 

9 

s. 

2.0 

Noon. 

29.844 

67.  0 

59-3 

C.K. 

8 

N.W. 

4.7 

Noon. 

30.  145 

63.0 

55- 0 

C.K. 

2 

s. 

2.3 

3  P-  '"• 

29.  S78 

58.0 

52.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

3  p.  m. 

30.122 

66.8 

58.0 

C.K. 

6 

S.E. 

1.7 

6  p.  ill. 

29.  985 

53.0 

46.  0 

C.K. 

:o 

N. 

4-7 

6  p.  111. 

30.  1 48 

63.5 

57- 0 

C.K. 

8 

S.E. 

1.3 

9  p.  m. 

29.995 

49.0 

45.0 

C.K. 

10 

N. 

4.0 

9  p.m. 

30.  169 

62.0 

56.0 

C.K. 

10 

N.E. 

l.o 

Mean. 

29.  856 

55.9 

50.7 

8.1 

3.0 

Mean. 

30.180 

55.4 

.   50.6 

7-1 

1.6 

November  20. 

November  25. 

!    Midn't. 

30.099 

46.0 

1 
42.0,      C.K. 

10 

N.  E. 

4-3 

Midn't. 

30.  181 

60.0 

55- 0 

C.  K. 

10 

N.E. 

2.0 

i      3  a.m. 

30.  125 

43.0 

40. 0        C.  K. 

10 

N. 

3-7 

3  a.  m. 

30.  187  1 

57-5 

54-5 

C.K. 

10 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

30.  183 

38.0 

35- 0 

C.K. 

10 

N. 

3-3 

6  a.  m. 

30.  200 

54- 0 

52.0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-3 

1     9  a.  m. 

30.219 

37- 0 

33-5 

C.K. 

lo 

N. 

3-3 

9  a.  m. 

30.  237 

52.5 

51.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

2.3 

]      Noon. 

30.  208 

39- 0 

34.0 

C.K. 

9 

N. 

4.0 

Noon. 

30.  187 

60.  4 

57-0 

C.K. 

4 

S.E. 

1-3 

1     3  P-  ni. 

30.  184 

39-5 

35.5 

C.K. 

10 

E. 

2.0 

3  p.  m. 

30.  133 

67.0 

60. 0 

C. 

2 

S.  E. 

2-3 

j     6  p.  m. 

30.  186 

40.  0 

37.0 

C.K. 

10 

E. 

1-3 

6  p.  m. 

30.  113 

60.  5 

58.5 

C.K. 

2 

N.E. 

2-3 

9  p.m. 

30.  184 

40.  0 

37.0 

C.  K. 

10 

N.  E. 

2.0 

9  p.  m. 

30.  108 

57.0 

55- 0 

C.K. 

I 

S.E. 

1-3 

Mean. 

30.  174 

40.3 

36.8 

9-9 

3.0 

Mean. 

30.  168 

58.6 

55.4 

5-9 

2. 1 
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November  26. 

December  i. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Ho, 
a  a 

ulbTher- 
meter. 

Clouds. 

1 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 

U 

3  S 

1-1 

3   S 

Clouds. 

u 

Wind. 

>-. 

1 

p^ 

pq  0 

pq  0 

Direc- 

<j 

«  0 

M  0 

0 

Direc- 

y 

0 

t; 

tion. 

> 
in. 

0 

r 

1 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.085 

54-0 

53-5 

C.K. 

3 

S. 

I.O 

Midn't. 

30.  135 

25.0 

24.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

3  a.m. 

30.  087 

52.0 

51-5 

C.  K.  S. 

4 

S. 

1-3 

3  a.  m. 

30.  158 

23.0 

22.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

4-3 

6  a.m. 

30.  081 

51.0 

i     50.5 

Fog. 

8 

S. 

1-3 

6  a.  m. 

30.  174 

20.  0 

19.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2-3 

9  a.  m. 

30.  094 

54-5 

54- 0 

Fog. 

10 

S. 

1-7 

9  a.  m. 

30.  223 

23.0 

i8.o 

C.K. 

8 

N.W. 

2.  0 

Noon. 

30-O5I 

68.0 

63.0 

C.K. 

5 

S. 

3-3 

Noon. 

30.  207 

27.8 

24-5 

C.K. 

6 

N.  W. 

3-7 

3  p.m. 

29.  979 

72.0 

63-5 

C.K. 

5 

S.W. 

5-0 

3  P-  !"• 

30.  158 

29.  0 

24.8 

C.K. 

7 

N.  W. 

50 

6  p.  m. 

29.947 

66.0 

61.5 

C.K. 

9 

vS.W. 

3-0 

6  p.  m. 

30.  176 

26.8 

25.8 

C.K. 

8 

N.  W. 

3-0 

9  p.m. 

29-  934 

63.0 

60.0 

C.K. 

7 

S.W. 

2.7 

9  p.m. 

30-  175 

26.  0 

24.0 

C.K. 

10 

N. 

4.0 

3-5 

Mean . 

30. 032 

60.1 

57-2 

6.4 

2.4 

Mean. 

30.  176 

25-1 

22.8 

....         5.4 

November  27. 

December  2. 

Midn't. 

29-  954 

6i.  0 

.58.5 

C.K. 

5 

S.W. 

3-3 

Midn't. 

30.  190 

24.  0 

23.0 

C.K. 

9 

N. 

3-  7 

3  a.m. 

29. 894 

61.0 

58.  ,S 

C.K. 

7 

S.W. 

3-3 

T,  a.  m. 

30.268 

23.0 

22.0 

C.K. 

9 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  887 

58.0 

56.5 

C.K. 

3 

s. 

2.7 

6  a.  m. 

30.  182 

23.0 

22.0 

C.K. 

10 

N. 

4-  7 

9  a.  m. 

29.  897 

62.  0 

60.0 

C.K. 

10 

S. 

3-7 

9  a.  m. 

30.  193 

23.0 

22.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

Noon. 

29-  858 

70.  0 

64.0 

C.K. 

8 

S.W. 

6.0 

Noon. 

30.  146 

23-5 

22.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

3  p.m. 

29.  798 

72.8 

65.0 

C.K. 

7 

S. 

9-7 

3  P-  m- 

30.069 

24.  0 

23.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  788 

67.  0 

62.0 

C.K. 

8 

s. 

4-3 

6  p.  ni. 

30.  030 

24.0 

22.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

9  p.m. 

29.  789 

66.5 

62.0 

C.K. 

5 

s. 

3-7 

9  p.m. 

30.  024 

23.0 

21.5 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

Mean. 

29.  858 

64.8 

60.8 

6.6 

4.6 

Mean. 

30.  138 

23-4 

22. 2 

9.8 

5-2 

November  28. 

December  3. 

Midn't. 

29-  785 

65.0 

62.0 

C.K. 

4 

s. 

4.0 

Midn't. 

30.  029 

23.0 

22.5 

K. 

10 

N.E. 

6.3 

3  a.m. 

29.  781 

65.0 

62.0 

C.K. 

8 

s. 

4.0 

3  a.m. 

30.  020 

21.5 

20. 0 

C.K. 

10 

N. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  794 

64-5 

62.0 

C.K. 

10 

s. 

4-3 

6  a.  m. 

30.  019 

21.0 

20.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  809 

64.0 

62.0 

C.K. 

9 

s. 

4-7 

9  a.  m. 

30.  059 

22.0 

21. 0 

C.  K.  S. 

4 

N. 

4-7 

Noon. 

29.780 

64.  0 

62.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-3 

Noon. 

30.061 

28.0 

24.0 

Clear. 

0 

N. 

5-3 

3  p.  m. 

29.  766 

67.  0 

64-5 

C.K. 

10 

s.w. 

2.3 

3P-m- 

30.  042 

30.0 

26.0 

Clear. 

0 

N. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  S08 

55-0 

54- 0 

N. 

10 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

30.  078 

27.0 

25.0 

Clear. 

0 

N. 

2.7 

9  p.m. 

29.896 

50.0 

49.0 
59-7 

N. 

10 

w. 

5-7 

9  p.m. 

30.113 

25-5 

22.0 

Clear. 

0 

N. 

2.7 

Mean. 

29.802 

61.8 

8.9 

4-3 

Mean. 

30.  053 

24.8 

22.  6 

4.1 

5-0 

November  29. 

December  4. 

Midn't. 

29. 950 

44-5 

44.0 

N. 

10 

N.W. 

6.0 

Midn't. 

30.  119 

23.0 

21.5 

Clear. 

0 

N.E. 

0.7 

3  a.m. 

30.  033 

42. 0 

39-5 

N. 

10 

w. 

5-7 

3  a.  m. 

30.  108 

21.5 

20.5 

C.K. 

I 

N. 

1-7 

6  a.  m. 

30.057 

40.0 

38.0 

N. 

10 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

30.092 

20.5 

19-5 

C.K. 

2 

N. 

0.7 

9  a.  m. 

30.  088 

39- 0 

36.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.3 

9  a.  m. 

30.  112 

23-5 

22.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

0-3 

Noon. 

30. 084 

38.0 

36.0 

N. 

10 

N.W. 

4-3 

Noon. 

30.  038 

3'-5 

28.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

2.0 

3  P-  m- 

30.077 

36.5 

35- 0 

N. 

10 

N.W. 

5-3 

3  p.  m. 

29-  938 

32-5 

30.0 

C.K. 

10 

s. 

2.7 

j     6  p.  ni. 

30.092 

35- 0 

34- 0 

N. 

10 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  882 

31.2 

30.0 

C.K. 

9 

s. 

3-7 

9  p.  ni. 

30.099 

34- 0 

33- 0 

N. 

10 

N. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  886 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

3-3 

Mean . 

30.060 

38.6 

36.9 

10.  0 

4-5 

Mean. 

30.022 

26.7 

24.9 

5-1 

1-9 

November  30. 

December  5. 

Midn't. 

30.  108 

32-5 

32.0 

N. 

10 

N. 

4-3 

Midn't. 

29.  889 

27.0 

25-5 

Clear. 

0 

s.  w. 

3-7 

3  a.m. 

30.  no 

32.0 

31.0 

N. 

10 

N.W. 

4-7 

3  a.  m.  j 

29.  827 

25.0 

23.0 

Clear. 

0 

s. 

1-7 

6  a.  m. 

30.097 

30.5 

29-5 

N. 

10 

N.  W. 

3-3 

6  a.  m.  J 

29.  S63 

23.0 

22.0 

Clear. 

0 

N.E. 

1-7 

9  a.  m. 

30-  151 

29.0 

27.6 

C.K. 

10 

N.  W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.899 

30. 0 

28.0 

C.K. 

2 

s.  W. 

1-7 

Noon. 

30-  138 

29.0 

27.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.  876 

49.0 

42.0 

C.K. 

3 

s. 

1-7 

3  P-  111- 

30-095 

28.5 

27.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

4.7 

3  pm- 

29.  838 

53- 0 

43- 0 

C.  K. 

3 

s. 

4.0 

6  p.  m. 

30.  1 02 

28.0 

26.0 

C.K. 

10 

N. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  848 

45-5 

39- 0 

C.  K.  S. 

8 

s. 

3-3 

9  p.m. 

30.  128 

27-5 

25-5 
28.2 

C.K. 

8 

N.W. 

30 

9  p.  m. 

29.  849 

41-5 

37- 0 

C.  K.  S. 

6 

s.  w. 

3-0 

Mean. 

30.  116 

29.6 

9.6 

4.2 

Mean . 

29.  86i 

36.8 

32.4 

2.8 

2.6 

OBSERVATIONS  FOR  1896. 
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December  6. 

December  h. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Tlier- 
lometer. 

BulbTher- 
lometer. 

Clouds. 

1 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

V 

£■55 

«  0 

Bulb  Ther- 
ometer. 

Clouds. 

1 
0 

8 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Direc- 

>. 

'3 

Direc- 

>, 
'0 

1           ■ 

r 

tion. 

"3 
> 

P 

r 

1 

tion. 

> 

! 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ni. 

Midn't. 

29-  856 

38-5 

35- 0 

C.K. 

4 

S. 

4-7 

Midn't. 

29-  538 

47-2 

47.0  i     Clear. 

0 

W. 

4.0 

3  a-  "'• 

29.  S38 

36.0 

34-0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

3  a- 111- 

29-  567 

46.0 

45-4 

C.K. 

9 

N.W. 

3-7 

j      6  a.  m. 

29. 850 

34-0 

31-5 

S. 

I 

S.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  666 

47.0 

42.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  872 

38.0 

35-5 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  734 

47-5 

41.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29.866 

52.0 

44-5 

C.K. 

4 

S. 

2.7 

Noon. 

29.  770 

49.0 

41-5  1      C-K. 

8 

N.W. 

8.7 

3  P-  ni- 

29-  833 

55-5 

46.  2 

C.K. 

7 

S. 

4-0 

3  P-  HI- 

29.  810 

49-5 

41-5 

C.K. 

6 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29. 838 

51.0 

45- 0 

C.K. 

5 

S. 

3-7 

6  p.  ni. 

29.880 

44-5 

39-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

9  p.  ni. 

29.  840 

47-5 

43-0 

C.K. 

5 

s. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  864 

41.0 

38.0 

Clear. 

0 

N. 

2.0 

Mean. 

29. 849 

44-1 

39-3 

4.2 

3-5 

Mean. 

29.  729 

46.5 

42.0 

....          5.4 

5-1 

December  7. 

December  12. 

Midn't. 

29.  820 

43- 0 

40. 0 

Clear. 

0 

s. 

3-3 

Midn't. 

29. 882 

36.0 

34- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

0.7 

3  a.m. 

29. 813 

38.5 

36.0 

C.K. 

4 

s. 

2-3 

3  a.  m. 

29.  866 

33-5 

32-0 

Clear. 

0 

N.W. 

0. 0 

6  a.  m. 

29. 823 

37-0 

35-0 

C.K. 

4 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  S60 

31.0 

29-5 

C.  K.  S. 

1 

S. 

0.0 

9  a.  m. 

29. 882 

42-0 

38-5 

C.K. 

3 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29-  854 

33-0 

32-5 

C.K. 

9 

S.W. 

0.7 

Noon. 

29.871 

59-5 

51-0 

C.K.S. 

2 

s.  w. 

1-7 

Noon. 

29.  S02 

45-4 

41-0 

C.K. 

9 

s. 

2-3 

3  p.m. 

29.  S63 

63.  0 

52-8 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

2.  0 

3  p.  m. 

29.  728 

49-0 

43-5 

C.K. 

9 

S.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29. 889 

57-0 

50.0 

C.K. 

10 

w. 

1-7 

6  p.  m. 

29.714 

45-0 

42.0 

C.K. 

9 

S. 

2.0 

9  p.  m. 

29. 929 

55-0 

49.0 

C.K. 

9 

w. 

3-0 

9  p.m. 

29.  672 

43- 0 

40-5 

C.K. 

8 

S.W. 

1-3 

Mean . 

29. 861 

49-4 

44-0 

5-0 

2.4 

Mean. 

29.  797 

39-5 

36-9 

5-8 

1-3 

Decbmbkr  8. 

December  13. 

Midn't. 

29- 9  M 

51-0 

47-0 

C.K. 

3 

N.  E. 

2-7 

Midn't. 

29.605 

43-0 

41.  0 

C.K. 

8 

S. 

1-3 

3  a.  m. 

29.  960 

47-0 

44.0 

C.K. 

7 

N.  E. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  562 

44-5 

42.0 

C.K. 

8 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  956 

42-5 

40. 0 

C.K. 

9 

N.  E. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  520 

46.0 

43-0 

C.K. 

xo 

s.  w. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  966 

42.0 

40.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  538 

47-0 

44.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

I.O 

Noon. 

29.  924 

48.0 

45- 0 

C.K. 

10 

N.  E. 

2.C 

Noon. 

29-  505 

59- 0 

51-0 

C.  K.  S. 

4 

s. 

1-  7 

3  P-  '"• 

29.  826 

56.0 

49-5 

C.K. 

7 

N.E. 

2-3 

3  p.  m. 

29-  459 

60.0 

51-5 

C.  K.  S. 

9 

s. 

1.0 

6  p.  m. 

29.  776 

51-5 

48-5 

K. 

10 

N.E. 

1-7 

6  p.  m. 

29.  482 

.55-0 

49- 0 

C.K. 

9 

s. 

1.0 

9  p.m. 

29.  683 

52.0 

49.0 

K. 

10 

S.  E. 

1-7 

9  p.  m. 

29.  529 

52-5 

47.0 

C.K. 

ID 

s.w. 

1. 0 

Mean. 

29.  879 

48.7 

45-4 

8.2 

2-7 

Mean. 

29-  525 

50-9 

46.  I 

8.4 

1-4 

December  9. 

December  14. 

Midn't. 

29-  552 

54-0 

49- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

4-7 

Midn't. 

29-  561 

51-0 

46.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

0-7 

3  a.  m. 

29.  ;42 

55- 0 

50.5 

C.K. 

10 

S-W. 

5-0 

3  a.  m. 

29.605 

•49.0 

44-0 

C.  K. 

4 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  443 

56-0 

51-0 

N. 

10 

s.  w. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  683 

47.0 

43- 0 

C  K. 

3 

N.E. 

1-7 

9  a.  in. 

29-  555 

50.0 

44.0 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

9-7 

9  a.  m. 

29-  744 

45- 0 

40.5 

C.K. 

3 

N. 

3-7 

Noon. 

29-  554 

50-5 

42.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

17.7 

Noon. 

29.  764 

50-0 

43-0 

C.  K. 

3 

N.E. 

3-7 

3  P-  111- 

29.508 

49-5 

44-0 

C.K. 

I 

W. 

II-3 

3  P-  "1- 

29-  758 

51-0 

42-5 

C.K. 

5 

N.E. 

2-7 

6  p.  m. 

29.  499 

48.0 

40.5 

C.  K. 

I 

S.W. 

4-0 

6  p.  m. 

29.  780 

46-5 

40.  0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  476 

44-0 

38.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.0 

9  p.  m. 

29-  785 

42.0 

38.0 

C.K. 

4 

N.E. 

3-3 

Mean . 

29-  504 

50-9 

44-9 

4.8 

7.6 

Mean. 

29.710 

47-7 

42.1 

.... 

5-1 

2.6 

'                                          December  10. 

December  15. 

Midn't. 

29.496 

43-5 

38. 0        Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

Midn't. 

29.  782 

39- 0 

36.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2-7 

3  a.  m. 

29  534 

47-5 

41. 0        Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

3  a.  ni. 

29.711 

38-0 

35-5 

K. 

10 

N.E. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  561 

41-5 

37.5  :    c.K 

I 

S.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  734 

37-0 

34-0 

K. 

10 

N.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  592 

46.0 

40.2  1    C.K.S. 

6 

S.W. 

3-0 

9  a.  ni. 

29.  677 

35-2 

32-5 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29-  576 

55- 0 

45-0 

C.K. 

1 

W. 

2-7 

Noon. 

29.  629 

35-5 

32-0 

C.K. 

10 

N.E. 

8-7 

3  P-  111- 

29.  522 

60.0 

51.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

1-7 

3  P-  111- 

29-  564 

34-5 

30.0 

C.K. 

10 

N. 

7-3 

!     6  p.  m. 

29.  476 

5I-0 

45-0 

Clear. 

0 

s. 

1-3 

6  p.  m. 

29-  542 

33-5 

32-0 

Sleet. 

10 

N. 

6.7 

:     9  P-  m- 

29-513 

49.0 

43-0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-3 

9  p.m. 

29-  523 

31-0 

29- 5 

N. 

10 

N. 

7.0 

■       Mean . 

! 

29-534 

49.2 

42.  6 

1. 0 

.... 

2-5 

Mean. 

29-  645 

35-5 

32.7 

10. 0 

6.1 

158 
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December  16. 

1 
1 
December  21. 

iA 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

P9  0 

Clouds. 

1 
0 
0 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

4) 

Cloud.s. 

1 

B 

0 

Wind 

. 

Direc- 

'3 

Direc- 

0 

tion. 

0 

p 

0 

1 

tion. 

0 
I 

in. 

0 

0 

m. 

ill. 

0 

m. 

Midn't. 

29.  507 

29.0 

28.0 

Snow. 

10 

N. 

7-7 

Midn't. 

29.  764 

28.0 

26.5 

C.  K.  S. 

9 

N. 

1.0 

3  a.m. 

29-  525 

30.0 

29.0 

N. 

10 

N. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  739 

27.0 

25-5 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

1.0 

6  a.m. 

29-531 

33- 0 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  704 

26.5 

25.8 

C.K. 

10 

s.  w. 

0.3 

9  a.  m. 

29.  604 

34-5 

30.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

.3.7 

9  a.  m. 

29.  709 

28.0 

26.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

0-3 

Noon. 

29.  606 

37-5 

31.8 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29.669 

33-9 

31.0 

C.K. 

7 

S. 

1-3 

3  p.m. 

29.607 

41.  0 

32.2 

C.K.S. 

I 

N.W. 

9-7 

3  P-  ">• 

2g.  648 

36.  0 

32-5 

C.K. 

10 

w. 

1-3 

6  p.  m. 

29.  685 

38.0 

32.0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  656 

35- 0 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

0.7 

9  p.m. 

29.  741 

33- 0 

28.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

9  p.m. 

29.  691 

34- 0 

31-5 
28.8 

C.K. 

10 

W. 

1-3 

Mean. 

29.  601 

34-5 

30-2 

6.1 

6.0 

Mean. 

29.698 

31-0 

9.2 

0.9 

December  17. 

December  22. 

Midn't. 

29.803 

32.0 

27-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Midn't. 

29.  716 

30.0 

29. 0 

C.K. 

2 

N.W. 

5.7 

3  a.  m. 

29.863 

31.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

3  a.  m. 

29.  722 

27.0 

26.0 

C.K. 

8 

W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  920 

28.0 

25- 5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  772 

29. 0 

27.0 

C.K.S. 

10 

s.  w. 

1.0 

9  a.  ra. 

29.  962 

31-5 

27-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  709 

34- 0 

32.2 

C.K. 

10 

s.  w. 

1-3 

Noon. 

29.  964 

40.  0 

33- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29-  659 

36.0 

32.0 

C.K. 

10 

s.  w. 

3-0 

3  p.m. 

29.  932 

44.0 

35- 0 

C.  K. 

I 

N.W. 

2.7 

3  p.m. 

29.  619 

.36.5 

32.2 

C.K. 

lO 

S.W. 

4.7 

6  p.  m. 

29.  930 

.38.2 

32.0 

C.K. 

3 

N.W. 

0.7 

6  p.  m. 

29.  562 

32.0 

31.0 

Snow. 

10 

S.W. 

6.0  j 

9  p.m. 

29.  952 

35- 0 

31-5 

C.  K.  S. 

5 

S.E. 

0.7 

9  p.m. 

29-  530 

32.0 

31.0 

Snow. 

10 

s. 

4.0! 

Mean. 

29.  916 

35- 0 

29.9 

I.  2 

3-9 

Mean. 

29.661 

32.1 

30.0 

8.8 

3-8 

Deckmber  18. 

December  23. 

Midn't. 

29.940 

32.0 

29- 5 

C.K. 

2 

S.E. 

I.O 

Midn't. 

29-  435 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

s. 

2.3 

3  a.m. 

29.896 

31.0 

28.5 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

1. 0 

3  a.  m. 

29.471 

32.5 

31.0 

C.K. 

10 

w. 

1-3 

6  a.m. 

29.  842 

31.0 

29.0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  508 

37-5 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  770 

33-5 

31.0 

C.K. 

9 

S. 

2.3 

9  a.  m. 

29.  598 

36.0 

32.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

5-0 

Noon. 

29.  697 

39-2 

32.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29-  675 

35- 0 

32.0 

C.K. 

8 

N.  W. 

7-7 

3  p.m. 

29- 635 

40.0 

36.  0 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

3  p.  '"• 

29.  770 

30-5 

26.0 

C.K. 

6 

N.  W. 

II. 7 

6  p.  m. 

29. 630 

38.0 

36.0 

C.K. 

10 

S.W. 

1-3 

6  p.  m. 

29.  894 

27.0 

23-5 

S. 

I 

N.  W. 

9-7 

9  p.m. 

29.662 

37- 0 

35- 0 

C.K. 

5 

?^.W. 

1-3 

9  p.  m. 

30.008 

23-5 

18.5 

Clec:r. 

0 

N.  W. 

b.7 

Mean. 

29-  759 

35-2 

32.1 

. 

7-9 

1.8 

Mean. 

29.  670 

31.8 

28.2 

6.1 

5-7 

December  19. 

December  24. 

Midn't. 

29.  729 

42.0 

37- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

Midn't. 

30. 041 

19.0 

15-0 

Clear. 

0 

N.W. 

■   7-7 

3  a.  m. 

29.  770 

.38.5 

33- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

7-7 

3  a.m. 

30.094 

16.5 

14.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29-  854 

33- 0 

28.0 

C.K. 

5 

N.W. 

5-7 

6  a.  m. 

30.  120 

14.0 

12. 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  982 

32.0 

28.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

30.  166 

16.  0 

14.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29-  965 

35- 0 

29.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

7.0 

Noon. 

30-  174 

21.0 

17.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.7 

3  p.  m. 

29. 942 

34.5 

29.0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

6.0 

3  p.  m. 

30.  191 

23.0 

19.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

7-3  i 

6  p.  m. 

29. 932 

30.0 

27. 0 

C.K.S. 

8 

W. 

3-3 

6  p.  m. 

30-215 

21.0 

19.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-7 

g  p.  m. 

29.907 

29.0 

26.0 

C.K. 

10 

W. 

2.0 

9  p.m. 

3°-  243 

19- 5 

18.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

6.0 

Mean. 

29.885 

34-2 

29.6 

6.8 

5-2 

Mean. 

30. 156 

18.8 

16.0 

0.0 

7.0 

December  20. 

December  25. 

i 

Midn't. 

29. 877 

30.0 

26.0 

C.K. 

10 

N. 

1 

3-7 

Midn't. 

30.  263 

19.0 

18.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

4.7  1 

3  a.m. 

29.866 

30-5 

26.5 

C.  K. 

10 

N.W. 

2-3 

3  a.  m. 

30-  265 

19-5 

18.0 

;     Clear. 

0 

N.  W. 

.3.7 

6  a.  m. 

29. 840 

28.0 

26.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.0 

6  a.  m. 

,     ^0. 286 

19.0 

18.0 

Clear. 

0 

K.  W. 

3-,^ 

9  a.  m. 

29. 829 

30.0 

27.0 

C.K. 

10 

N.W. 

1.0 

9  a.  m. 

30- 385 

21.0 

19.0 

Clear. 

0 

N.  \V. 

4-7 

Noon. 

29. 787 

34.0 

29-5 

C.K. 

8 

S.W. 

I.O 

Noon. 

30-  370 

24.5 

21.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-7  , 

3  p.m. 

29. 748 

35-5 

31-0 

C.K. 

8 

N.W. 

1-7 

3  p.  m. 

30. 306 

29.0 

24.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

4.7 

6  p.  m. 

29-  751 

33- 0 

30-5 

K. 

ID 

N. 

J- 3 

6  p.  ni. 

30-  285 

23.0 

21.0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

2.3 

9  p.m. 

29. 768 

30.5 

28.0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

1-3 

9  p.m. 

30-  236 

21.  2 

21.0 

C.K. 

2 

E. 

I.O 

Mean. 

29.808 

31-4 

28.1 

.... 

8.4 

.... 

1.8 

Mean. 

'    30. 300 

22.0 

20. 1 

0.4 
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December  26. 

Dkckmber  29. 
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in 

, 
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Wind 
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Barom- 
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3  S 
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0 
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0 

Direc- 

0 
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Barom- 
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(J 
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0 
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t^ 

r 

0 
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ZJ 
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0 
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Q 

(S 

1^ 
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0 

1 

(S 

> 
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° 

0 

. 

in. 

in. 

0    1 

m. 

Midn't. 

30-  155 

21.0 

19.  6 

C.  K.  S. 

2 

S.  E. 

2.7 

Midn't. 

30-  373 

24.0 

23.0 

C.K. 

I 

S.E. 

1-7 

%  a.  m. 

30.  087 

21-5 

20. 0 

C.K. 

8 

S.E. 

3-0 

3  a-  ni- 

30-  343 

22.0 

21.0 

C.  K.  S. 

I 

S.E. 

1.0 

6  a.  m. 

30.061 

20.0 

19.0 

C.K. 

6 

S.E. 

3-3 

6  a.  m. 

30-  305 

22.0 

21.0 

C.  K.  S. 

2 

S. 

0.3 

9  a.  m. 

30.  052 

26.0 

23.0 

C.K. 

8 

S.  W. 

2.7 

9  a.  m. 

30.  284 

24-5 

23.0 

C.K. 

3 

S.W. 

1-3 

Noon. 

30.  048 

28.5 

25-5 

C.K. 

8 

\v. 

I.  0 

Noon. 

30.  226 

37- 0 

32.0 

C.K. 

5 

S.E. 

2.3 

3  P-  "1- 

30.  052 

33- 0 

29.0 

C.K. 

9 

s.w. 

2.  0 

3  p.  m. 

30-  177 

40.0 

36.0 

C.K. 

I 

S. 

I.  0 

6  p.  m. 

30.068 

34.0 

30.2 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

2.0 

6  p.  m. 

30.  182 

37- 0 

.3.3.0 

C.  K.  S. 

5 

S. 

1.0 

9  p.  m. 

30.  152 

34- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

4-7 

9  p.  m. 

30.190 

35- 0 

32.0 

C.  K.  S. 
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s.  w. 

1.0 

Mean . 

30.084 

27.2 

24-7 

5-4      •    .    .    • 
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2.7 
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30.260 

30.2 

27.6 

2.6 
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Midn't. 

30.208 

34- 0 

31.0  1     C.K. 

10 

N.W. 

6.7 

Midn't. 

30.  169 

34- 0 

32.0 

C.K. 

10 

s. 

0.7 

3  a.  m. 

30.  267 

33-5 

30-  5        C.  K. 

10 

N.W. 

3-3 

3  a.  m. 

30. 142 

33-5 

31-5 

K. 

10 

w. 

0.7 
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30.317 
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N.W. 
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32.0 
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w. 
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C.K. 

ID 

N.E. 
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37.0 

34- 0 

C.K. 

10 

w. 

0.7 
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31.0 
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C.K. 

9 

N.E. 

4.0 
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30.  122 

41.  0 
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C.K. 

10 

S.E. 

0.0 
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28.0 

C.K. 

8 

N. 
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30.069 
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C.K. 
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28.0 
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C.  K. 
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N. 
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C.K. 
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N.E. 
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Clear. 
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Clear. 
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W. 
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C.K. 
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Clear. 
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Janua'ry  6. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

5  s 

3  3 

Clouds. 

0 

s 

Wind. 

Mean 
Time 

Barom- 
eter 

U 

H 

3  a 

u 

l-l    D 

5t; 

3  B 

■ 
Clouds. 

3 
0 

0 

a 

Wind. 

^ 

^ 

PQ  2 

m  0 

Direc- 

CJ 

«  2 

P5  0 

0 

Direc- 

0 

S' 

■E 

tion. 

> 

ti  6 

1 

tion. 

■3 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.  223 

40. 0 

39-0 

Clear. 

0 

N.  E. 

1-3 

Midn't. 

29.496 

32.0 

28.0 

C.  K. 
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N.E. 
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3  a.m. 
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29.0 
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C.K. 

10 

N.W. 
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33- 0 

32-0 

C.  K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.m. 

29-  613 
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22.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

30-  336 

33-0 

31.8 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

9  a.  m. 

29-  757 

22. 0 

18.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

7.0 

Noon. 

30-  326 

38-5 

36-5 

C.K. 

10 

N.E. 

2-3 

Noon. 

29.  726 

27-5 

22.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

3  P-  "1- 

30.314 

44.0 

40.0 

C.K. 

10 

E. 

1-3 

3  P-  m- 

29-  757 

31-5 

24-5 

C. 

I 

N.W. 

7.7 

6  p.  m. 

30.  338 

41-5 

38.8 

C.K. 

10 

E. 

2-3 

6  p.  m. 

29.  871 

27.  0 

23.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

9  p.  m. 

30.  385 

38.0 

36.0 
36- p 

K. 

10 

E. 

2-3 

9  p.  m. 

29.905 

24.0 

21.  0 

Clear. 

0 

W. 

7.3 

Mean. 

30.306 

37-9 

7-5 

■3-0 

Mean. 

29.  706 

27.2 

23-1 

4.0 

7-1 

January  2. 

January  7. 

Midn't. 

30-  379 

36.0 

34-  0  !      C.  K. 

6 

E. 

1-7 

Midn't. 

30-  053 

22.0 

20.0 

Clear. 

0 

W. 

4.0 

3  a.m. 

30.  360 

34-0 

32. 5  1     Clear. 

0 

N.E. 

1-7 

3  a.  m. 

30.  020 

20.  9 

18.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

30-  345 

33- 0 

32-0 

C.K.S. 

I 

N.E. 

0.7 

6  a.  m. 

30.  042 

21.0 

18.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.0 

9  a.  m. 

30.  359 

34.2 

33-5 

C.K. 

10 

N.E. 

0-7 

9  a.  m. 

30.  069 

24.5 

22.0 

C.K. 

I 

N.W. 

4-3 

Noon. 

30-  295 

46.8 

43-0 

C.K. 

5 

N.E. 

i.o 

Noon. 

30-051 

31.0 

27.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

3  P-  "I- 

30.  252 

50.0 

45-0 

C.K. 

9 

S.E. 

1-7 

3  P-  "1- 

30.  048 

35-0 

30.0 

C.K. 

2 

N.W. 

1-7 

6  p.  m. 

30.  250 

42.0 

41.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2.  0 

6  p.  m. 

30.  062 

30.0 

27.0 

C.  K.  S. 

2 

S.  W. 

1.0 

9  p.  m. 

30-  245 

42.0 

41-5 

Fog. 

10 

S.E. 

2.0 

9  p-  m. 

30.  049 

26.5 

25.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

1.0 

Mean. 

30-311 

39-8 

37.8 

6.2 

1-5 

Mean. 

30. 049 

26.4 

23-4 

1. 1 

2.6 

Janii.\rv  3. 

January  8. 

Midn't. 

30.  231 

42.  6 

41.8 

Fog. 

10 

S.E. 

1-3 

Midn't. 

30-  033 

25-5 

24.0 

Clear. 

0 

S.W. 

1-3 

3  a.m. 

30. 223 

41.2 

41.0 

Fog. 

10 

S.  E. 

0.7 

3  a.  m. 

30.044 

24-5 

23.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

30-  '97 

41.0 

40.8 

Fog. 

10 

N.E. 

0-3 

6  a.  m. 

30-051 

24.0 

23-0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

9  a.  m. 

30. 208 

41.2 

41.0 

Fog. 

10 

N.E. 

1.0 

9  a.  m. 

30.  072 

25-3 

23-5 

C.K. 

3 

W. 

4.0 

Noon. 

30.  128 

45- 0 

44-5 

C.K. 

ID 

E. 

2.0 

Noon. 

30.  018 

34-0 

29.0 

C.K.S. 

2 

N. 

4.0 

3  p.m. 

30. 0S4 

55-5 

51.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

1-7 

3  P-  m- 

30.007 

37-2 

31-5 

C.  K.  S. 

3 

N. 

4-7 

6  p.  m. 

30-  ot3 

54- 0 

50- 0 

C.K. 

9 

S.E. 

2-3 

6  p.  ni. 

30.  034 

33-5 

30.0 

C.K. 

I 

N.E. 

2-3 

9  p.  m. 

29.  998 

54-0 

51-0 

C.K. 

10 

S. 

3-0 

9  p.m. 

30.  054 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2-3 

Mean. 

30-  135 

46.7 

45-1 

9-9 

1-5 

Mean. 

30. 039 

29.2 

26.5 

I.  I 

3-4 

January  4. 

January  9. 

Midn't. 

29.914 

53-2 

50.0 

C.K. 

10 

vS.  E. 

3-3 

Midn't. 

30.  048 

26.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-  0 

3  a.m. 

29.912 

53-0 

50-9 

C.K. 

10 

S. 

2.7 

3  a.  m. 

30.  030 

25-0 

24.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  8  so 

52.0 

50.0 

C.K. 

10 

S.E. 

1-3 

6  a.  ni. 

30.  01 1 

23-0 

22.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-  3 

9  a.  m. 

29.811 

52-5 

50.5 

C.K. 

10 

E. 

1.0 

9  a.  m. 

30.  057 

26.  .s 

25.0 

Haze. 

0. 

W. 

0.  7 

Noon. 

29.717 

60.0 

55-0;      C.K. 

10 

S.E. 

1-3 

Noon. 

29.961 

41-5 

32.0 

Haze. 

0 

s. 

1.0 

3  p.m. 

29.621 

62.5 

55-  5  :      C.  K. 

9 

S.E. 

5-0 

3  P-  ni- 

29-  855 

45-0 

37- 0 

C.  S. 

I 

vS.  E. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  566 

57-5 

53-5  -    C.K.S. 

10 

S.E. 

5-0 

6  p.  m. 

29-  793 

,38-5 

34- 0 

Clear. 

0 

s. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  507 

55-0 

53-  0  ;      C.  K. 

10 

S.E. 

3-3 

9  p.  m. 

29-  748 

35-0 

32.0 

C.K.S. 

3 

s.    . 

2.3 

Mean. 

29-  737 

55-7 

52.3 

9-9 

2.9 

Mean. 

29-  938 

32.6 

28.9 

0.5 

2.6 

Janttary  5. 

January  10. 

Midn't. 

29- 437 

54-  8. 

54-" 

C.K. 

10 

S.E. 

2-7 

Midn't. 

29-  709 

33-0 

31.0         Clear. 

0 

s. 

2.0 

3  a.  m. 

29. 476 

44-5 

42.5 

C.  K. 

10 

N.  W. 

9-3 

3  a.  ni. 

29.709 

31.0 

30.0  1      Clear. 

0 

s. 

2.  7 

6  a.  m. 

29-  493 

41.0 

38.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

4-7 

6  a.  ni. 

29-715 

29.0 

28.  0  !    C.  K.  S. 

I 

s. 

0.  7 

9  a.  m. 

29-524 

41.0 

37-0 

C.K. 

9 

N. 

2.7 

9  a.  ni. 

29-  723 

36.0 

34.  0  :    C.  K.  S. 

2 

w. 

I.  3 

Noon. 

29-444 

44.0 

38.0 

C.K.S. 

6 

^, 

2.7 

Noon. 

29.  646 

52.0 

41.0  i      C.K. 

2 

S.W. 

1.3 

3  p.  ni. 

29.  406 

45-2 

40.  0 

C.K. 

6 

E. 

1.0 

3  P-  ">- 

29.  629 

53-5 

41.0  1      C.K. 

4 

w. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  424 

41.5 

38-" 

N. 

10 

N. 

2.3 

6  p.  m. 

29-  635 

46.0 

37. 5        Clear. 

0 

N. 

2.0 

9  p.m. 

29. 476 

36.0 

32-0 
39-9 

C.K. 

5 

N.W. 

3-7 

9  p.  m. 

29.651 

42.0 

35- 0 
34-7 

Clear. 

0 

N.E. 

2.0 

Mean. 

29.460 

43-5 

....    1     8.2 

3.6 

Mean. 

29. 676 

40.3 

I.  I 

2.  2 
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C.K. 
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N. 
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29.  558 
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32-5 
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N.  E. 
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N. 

0.7 

6  a.  m. 

29-  534 

31.0 

29.2  i      C.S. 

1 

N.E. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  919 

26.0 

25.0 

C.K. 

10 

N. 

0-3 

9  a.  m. 

29-  534 

34- 0 

31.0  [    C.K.S. 

3 

N.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  959 

29.  0 

28.5 

Fog. 

10 

N.E. 

0.  0 

Noon. 

29.  472 

45- 0 

37. 0  1      C.  K. 

4 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29-  954 

31- 5 

31.0 

Fog. 

10 

S.  E. 

0.0 

3  p.m. 

29.500 

44.0 

35- 0,      C.K. 

3 

N.W. 

10.7 

3  p.  m. 

29-  945 

37-0 

32.0 

C.K. 

6 

W. 

I.  0 

6  p.  m. 

29-  565 

38.0 

32.0 

C.K. 

5 

N.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29.969 

33-5 

32-0 

C.S. 

2 

S.W. 

1.0 

9  p.m. 

29-  633 

32-0 

28.5 
32.4 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

9  p.m. 

29.989 

32.0 

31- 0 

K. 

10 

S.W. 

0.7 

Mean. 

29-  551 

37-2 

....         2. 0 
1 

4.6 

Mean. 

29-  943 

30-9 

29.4 

8.1 

0.8 

January  12. 

January  17. 

Midn't. 

29. 645 

31.0 

27-5 

C.K. 

6 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29.969 

33- 0 

32.0 

K. 

10 

S. 

0-3 

3  a.  m. 

29.  674 

29-5 

27.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

3  a.  ni. 

29-951 

33-5 

33- 0 

K. 

10 

S.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  703 

28.0 

25.5 

C.K. 

6 

N.W. 

3-7 

6  a.  ni. 

29.931 

32-0 

31-5 

K. 

10 

S.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  819 

28.0 

25.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  887 

32.2 

31.8 

N. 

10 

S. 

4-7 

Noon. 

29. 817 

30.0 

27.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29.879 

35- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

s. 

5-0 

3  P-  ni. 

29.867 

30-5 

26.  0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

8.7 

3  p.m. 

29. 687 

37- 0 

37-0 

C.K. 

10 

s. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  959 

27.5 

24.0 

C.  K. 

1 

N.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.604 

41.0 

40.0 

C.K. 

10 

s. 

6-3 

9  p.m. 

29.  997 

24.0 

22.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

9p.m. 

29-  552 

42.0 

41-5 

N. 

10 

S.W. 

4-7 

Mean. 

29.  810 

28.6 

25.5 

4.6 

5-5 

Mean. 

29.808 

35-7 

35-2 

lo.  0 

.... 

4-3 

January  13. 

January  18. 

Midn't. 

30.  023 

20.  2 

19.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

Midn't. 

29.444 

43-0 

42-5 

Rain.  * 

10 

S.W. 

3-3 

3  a.  m. 

30. 047 

19-5 

18.  0 

C.K. 

7 

N.W. 

2.7 

3  a.  m. 

29. 396 

45-0 

44.0 

C.K. 

10 

S.W. 

7-3 

6  a.  m. 

30-  053 

18.0 

17.0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

2.3 

6  a.  m. 

29-  454 

.  42-5 

38.0 

C.K. 

10 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

3°-  105 

20.0 

19.0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

l.o 

9  a.  m. 

29.  619 

40.0 

34-0 

C.K. 

2 

N.W. 

15.7 

Noon. 

30.  049 

23-5 

22.0 

C.  K. 

10 

S.E. 

I.O 

Noon. 

29.  674 

42.0 

35-2 

C.K. 

7 

N.W. 

16.  0 

3  P-  ni- 

29.991 

25-5 

24.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-0 

3  P-  "1- 

29.  731 

35-5 

33-0 

C.K. 

9 

N.W. 

11. 0 

6  p.  m. 

29-  934 

25-5 

24.0 

Snow. 

10 

S.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29.813 

35- 0 

29.  0 

C.K. 

4 

W. 

8.7 

9  p.m. 

29-  931 

25.0 

24.5 

Snow. 

10 

S.E. 

2.0 

9  p.  ni. 

29-  873 

32.0 

27.0 

C.K. 

3 

W. 

6-3 

Mean. 

30. 017 

22.2 

20.  9 

7.5 

2.3 

Mean. 

29. 626 

39-4 

35-3 

6-9 

9-4 

January  14. 

Janua 

RY    19. 

Midn't. 

29.866 

25.0 

24- 5 

Snow. 

10 

N.E. 

0.7 

Midn't. 

29.  892 

31.0 

27.0 

C.K. 

9 

N.W.  • 

4.0 

3  a.m. 

29. 849 

25.0 

24.0 

C.K. 

8 

N.E. 

2.  0 

3  a.  m. 

29.  939 

30.0 

26.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  835 

25.0 

24.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  993 

27-5 

26.5 

C.K. 

9 

N.W. 

2-7 

9  a.  m. 

29.  867 

25-3 

24.0 

K. 

10 

N. 

1-3 

9  a.  m. 

30.071 

28.5 

24.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29.860 

28.0 

27.0 

K. 

10 

N. 

I.  0 

Noon. 

30.  091 

29.0 

25-0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.7 

3p.m. 

29-  834 

30.0 

29.  0 

Mist. 

10 

N.E. 

0.7 

3  p.m. 

30.  085 

31-5 

27.0 

C.K. 

4 

N.W. 

4-7 

6  p.m. 

29.  876 

30.0 

29.0 

C.K. 

10 

N. 

0.0 

6  p.  m. 

30.  165 

27.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.E. 

4-7 

9  p.m. 

29.  889 

29.0 

28.5 

C.K. 

10 

N.E. 

0. 0 

9  p.  m. 

3°-  '75 

24.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.E. 

3-3 

Mean. 

29.860 

27.2 

26.2 

9.8 

0.9 

Mean. 

30-051 

28.6 

25-4 

4-9 

3-8 

January  15. 

Janua 

RY   20. 

Midn't. 

29.889 

28.5 

28.0 

C.K. 

10 

N.E. 

0-3 

Midn't. 

30.  203 

23.0 

22. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.872 

28.5 

28.0 

C.K. 

10 

N.E. 

0.  0 

3  a.  m. 

30-  194 

22.  0 

21.0 

C.K. 

7 

N.W. 

3-7 

6  a.m. 

29. 870 

29.0 

28.5 

C.K. 

10 

N.E. 

0.0 

6  a.  m. 

30.  169 

21-5 

20.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

9  a.  ni. 

29.917 

29.7 

29.4 

K. 

10 

N. 

0-3 

9  a.  m. 

30.  172 

24.0 

23.0 

C.K. 

10 

E. 

4-3 

Noon. 

29.  891 

31.0 

30.0 

Snow. 

10 

N. 

03 

Noon. 

30. 077 

30.0 

28.2 

C.K. 

10 

E. 

3-0 

3  p.  m. 

29.  S71 

32-5 

31.2 

K. 

10 

N.W. 

0-3 

3  P-  m- 

30.009 

35- 0 

32.0 

Snow. 

10 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  881 

31-2 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

0.7 

6  p.  m. 

29.  861 

33-0 

32.0 

Snow. 

10 

E. 

6.7 

9p.m. 

29.899 

31-0 

30.0 

C.K. 

10 

N. 

2.7 

9p.m. 

29. 687 

34-0 

33- 0 

N. 

10 

N.E. 

5-3 

Mean. 

29.886 

30.2 

29.4 

10. 0 

0.6 

Mean. 

30. 046 

27.8 

26.4 

8.4 

4-4  1 
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January  21. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  111. 
9  a.  111. 
Noon. 

3  P-  ni- 

6  p.  111. 

^9  p.  m. 

Mean 


Barom- 
eter. 


29.  41S 

29-  374 
29.390 
29.  432 
29.  478 
29.471 
29.  522 
29-  583 

29-  458 


u 

V 

V 

A  . 

•^  ,• 

Hfc 

H  S 

J=ti 

£■« 

3E 

^E 

pa  0 

«  0 

>^B 

ti^ 

1  ^ 

^ 

\       ° 

,  0 

39- 0 

38.5 

35-5 

35- 0 

33-5 

33- 0 

36.0 

35-5 

45-5 

42.5 

47.0 

41.0 

41.0 

37.0 

38.0 

34-6 

39-4 

37-1 

Clouds. 


3 

u 

c 
o 

o 


N. 
Fog. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 


10 

10 
7 
3 
2 

3 

7 

2 


5-5 


Wind. 


Direc- 
tion. 


V 

> 


N.  E. 
N.  W. 
N.  W. 
N.W. 

S. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


5-9 


jANtJARY    26. 


Mean     |   Barom- 
Tinie.  eter. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  111. 
9  a. in. ' 
Noon.  I 
3  p.  111. 
6  p.  m. 
9  p.  111.  I 

Mean.  I     29.812 

I 


29.  827 
29. 814 
29.  825 
29.851 
29.  830 

29-  783 
29.  777 

29-  785 


a 

v 

•S  v.- 

J=  c 

H  S 

H  fe 

£« 

3  B 

IS 

m  2 

«  0 

t^ 

H^ 

Q 

^ 

0 

0 

7-5 

6.0 

7.0 

5-0 

7.0 

5.5 

10. 0 

8.0 

18.0 

14. 0 

22.0 

17.6 

20.5 

17.0 

18.0 

15-0 

13-8 

II.  0 

Clouds. 


Clear. 
Clear. 
Clear. 
Clear. 
Clear. 
C.  K.  S. 
C.K. 
Clear. 


3 
o 


t; 
,2 


Wind. 


0-5 


Direc- 
tion. 


N.W. 
N.W. 
N.W. 

W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


> 


9- 
10. 

II. 

9- 
8. 
8. 
6. 


8.4 


January  22. 


Midn't. 

3  a-  "'•  I 
6  a.  111.  ; 

9  a.  111.  '; 

Noon.  I 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


29-  591 

37- 0 

33-2 

29.605 

33- 0 

30.5 

29-  643 

34- 0 

32.0 

29. 659 

37- 0 

33- 0 

29-  549 

48.5 

38.5 

29.  406 

49.0 

40.0 

29.  414 

46.5 

40.0 

29.  416 

41.2 

36.0 

29-  535 

40.8 

35-4 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


3 
2 

10 
3 
5 
4 
9 
I 


4.6 


w. 

4.3 

S.W. 

3-7 

w. 

4-3 

S.E. 

2.0 

s. 

6.3 

s.w. 

II. 7 

N.W. 

8.0 

N.W. 

6.0 

Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 

Noon. 

3  P-  111- 
6  p.  111. 

9  P-  in-  i 


29.  787 
29.  764 
29.  728 

29-715 
29.  662 

29-  591 
29.  566 

29-  536 


5-8 


Mean .  ]     29.  669 


17.  o 
16.5 
16.  o 
18.0 
21.  o 
20.  o 

18.0 

16.0 


17.8 


January  27. 


C.K. 
C.K. 
C.K. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 


15- 

0 

14. 

5 

14 

5 

16 

5 

17- 

0  : 

17- 

5 

17- 

0 

15- 

0 

15- 

9  1 

4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


N.W. 

N.W. 
N.W. 

N. 

N. 
N.  E. 

N. 
N.W. 


5-3 
5-0 
6.7 

3.7 
2.7 

1-7 
2.0 

3-7 


3-8 


January  23. 


January  28. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean 


29-351 

41.  0 

29-444 

35-0 

29. 561 

26.0 

29. 682 

24.  0 

29. 726 

27.  0 

29-  752 

33-0 

29.781 

30.5 

29.771 

28.0 

29. 634 

30.6 

34-5 
29.0 
22.0 
20.6 
22.9 
27.0 
26.5 
25.0 


25-9 


C.K. 

C.K. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 

C.K. 

C.K. 


N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.  W. 
N.W. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 


8.3 

9-7 

14-3 

12.  7 

8.7 
8.7 
4.0 

J- 7 
8.5 


Midn't. 
3  a.  111. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon.  I 
3  p.  m.  j 
6  p.  m.  5 
9  P- "'- 
Mean . ! 


29. 472 

17.0 

16.0  i 

29. 469 

15.0 

13-5  ' 

29.  460 

13.0 

II.  0 

29.510 

9.0 

7.0 

29. 520 

10.5 

8.0 

29-  534 

13-5 

II.  0 

29.6x7 

II. 0 

10. 0 

29.669 

10.5 

•   •     ! 

29-  531 

12.4 

10. 9 

Snow. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.  K. 
Clear. 


10 
10 
10 
10 
6 
6 

4 
o 


7.0 


N.W. 
N.W. 

,  N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


January  24. 


Midn't. 
3  a.  111. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  m- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean . 


29.  768 

29-  736 
29. 690 
29. 663 
29- 596 
29-  .591 
29.  629 
29.  736 


29.  676 


28.0 

25.0 

28.0 

26.5 

27-5 

26.0 

29.0 

26.5 

32.0 

29-5 

32.5 

31.0 

27.0 

26.0 

20.0 

19.0 

28.0 

26.2 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.S. 
C.  K.  S. 
C.K.S. 
C.  K.  S. 

C.K. 


10 
10 
10 

9 
10 
10 

9 
2 


8.8 


S.W.' 
N.W. 

N. 
N.  E. 
N.  E. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


I.o 

0-3 
2.0 
2.7 
2-3 

2.7 

7-7 

n.  7 


3-8 


January  25. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  ni. 
9  a.  111. 
Noon . 

3  P-  "1- 
6  p.  111. ' 

9  P-  "1-  , 


Mean ,  t     29.  806 


29.  779 
29.809 
29.815 

29-  859 
29.  811 
29.  781 
29.  779 
29.  819 


13.0 
II. o 

8.0 

9-5 
13.0 
17.0 
13.0 

9.0 


11.7 


II. o 
9.0 

7.0 
7.0 

II.  o 

15.0 

II. o 

7.0 


9.8 


Clear. 
C.  K.  S. 
Clear. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

S. 
Clear. 


N.W. 

N. 
N.  E. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


9.0 

5-3 
2.7 

3-3 

8.3 

9-7 

10.3 

II. o 


7-4 


January  29. 


Midn't. 

3  ^-  "i- 
6  a.  111. 
9  a.  m. 

Noon. 

3  P-  ">- 
6  p.  111. 

9  P-  ni- 


29-  725 
29.  794 
29.  898 

29-  959 

29.  992 

30.  003 
30.  038 
30.  Ill 


Mean . 


29.  940 


13.0 
13.0 
13.0 
15.0 
22.  o 
26.  o 
22.0 
18.0 


17.8 


10-5 
it-5 
12.0 
13.0 
18.0 
22.  o 
20.5 
16.0 


15-4 


Clear. 
Clear. 
Clear. 
Clear. 
C.K. 
C.K  -S. 
Clear. 
Clear. 


N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 

W. 
N.W. 
N.W. 


January  30. 


Midn't. 
3  a.  m. ! 
6  a.  m. 
9  a.  111. 
Noon. 

3  P-  "1- 
6  p.  m. 

9  P-  "1-  

Mean.      30.261 


30.168 
30.  204 
30.  221 
30.  289 

3"-  293 
30.  266 
3(j.  299 
"30-  345 


C.  K. 

3 

C.K. 

6 

C.K. 

6 

C.  K.  S. 

2 

C.  K.  S. 

I 

C.K. 

I 

C.  K. 

^ 

Clear. 

0 

w. 

N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 

N.W. 
N.W. 
N.W. 


5-7 
14.0 

13-3 
12.  7 
14.0 
14.  o 
13.0 
15.0 


12.  7 


15-3 
12.  o 

11-3 
7-3 
8.7 
9.0 
7-7 
5-7 

9.6 


2-7 

3-3 

4-3 
5-3 
8.7 
7-7 
5-3 
3-7 


2.8 
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January  31. 

February  5. 

i^ 

>> 

J3  .• 

J3  .. 

3 

Wind 

^C 

V 

•^ 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  E 
«  0 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

_0 
U 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

5h  fc 
m  g 

3  a 

m  0 

Clouds. 

0 

D 

c 

0 

Direc- 

Direc- 

>> 

'1      1 

>^n 

4-)  J- 

t; 

tion. 

>>t3 

tJ  s 

V. 

tion. 

° 

a 

0 

<2 

> 

u 

G 

^. 

■  & 

> 

in. 

0 

ni. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30-  376 

22.0 

20.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

30.  063 

25.0 

24.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2.3 

3  a.  m. 

3°-  399 

18.0 

17.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

3  a.  m. 

30.  107 

24.0 

23.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-0 : 

6  a.  m. 

30.300 

16.  ,s 

14.4 

Clear. 

0 

N. 

7.0 

6  a.  m. 

30.115 

23.0 

22. 0 

C.K. 

2 

N.E. 

3.0  i 

9  a.  m. 

30.  426 

23.0 

20.0 

C.K. 

2 

N. 

4.3 

9  a.  m. 

30.  157 

26.0 

25.0 

C.K. 

I 

N.E. 

4-7 

Noon. 

30.  442 

30.0 

26.0 

C.K. 

I 

N. 

4.0 

Noon. 

30.  129 

33-5 

31.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.3 

3  p.m. 

30.406 

35.0 

30.  0 

C.K. 

3 

N.N.E. 

3.7 

3  P-  "'■ 

30.  1 1 1 

34.5 

32.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

7.0 ; 

6  p.m. 

30.  412 

3I.O 

28.0 

C.S. 

I 

N.E. 

3-3 

6  p.  ni. 

30.  075 

34- 0 

32.0 

C.K. 

10 

E. 

5-7  I 

9  p.  ni. 

30.  404 

25.0 

23.0 

Clear. 

0 

N.  E. 

1-3 

9  p.  m. 

29.  985 

31.6 

3I.O 
27-5 

Snow. 

10 

N.E. 

■   7.3  1 

Mean. 

30.396 

25.1 

22.3 

0.9 

4.4 

Mean. 

30.  093 

29.0 

5-4 

4-7  j 

February  i. 

February  6. 

i 

Midn't. 

30.  388 

24.0 

22.  0 

Clear. 

0 

N.E. 

1. 0 

Midn't. 

29.947 

33- 0 

3^6 

C.K. 

10 

E. 

9-3 

3  a.m. 

30.  .343 

22.0 

20.5 

Clear. 

0 

N.E. 

I.O 

3  a.  m. 

29.  781 

34- 0 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

ir.o  ! 

6  a.m. 

30.  264 

23.0 

22.0 

■     C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.651 

38.0 

37- 0 

Sleet. 

10 

N.E. 

12.3  i 

9  a.  m. 

30.  227 

23.2 

22.  0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  501 

42.5 

42.  0 

N. 

10 

N.E. 

13-3  [ 

Noon. 

30.  169 

31.0 

29.0 

C.K. 

10 

N. 

4.0 

Noon. 

29.  283 

48.0 

47-5 

N. 

10 

N.E. 

12.7 

3  p.m. 

3°-  054 

36.5 

30.2 

C.K. 

9 

N.E. 

7.0 

3  P-  ni- 

29.211 

49.0 

48.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

16.0  1 

6  p.m. 

29.  967 

34.0 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

6  p.  ni. 

29.  248 

49.0 

48.0 

C.  K.  S. 

10 

S.  E. 

7.0 

9  p.m. 

29.909 

33- 0 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10. 0 

9  p.  ni. 

29.  298 

46.0 

44-5 

N. 

10 

S.  W. 

4-3 

Mean. 

30. 165 

28.3 

26.2 

7-4 

4-7 

Mean. 

29.490 

42.4 

41.3 

lO.O 

10.  S 

February  2. 

February  7.                                               j 

1 

Midn't. 

29.  763 

33- 0 

32.5 

N. 

10 

N.E. 

13.3 

Midn't. 

29-  364 

43.0 

42.  0 

C.K. 

10 

vS.W. 

5-3 

3  a-m. 

29. 595 

34.0 

33- 0 

N. 

10 

N.E. 

>3-3 

3  a.m. 

29.  401 

41.  0 

,38.5 

Clear. 

0 

W. 

5-0 

6  a.  m. 

29. 456 

35.0 

34.0 

N. 

10 

N.E. 

17.0 

6  a.  m. 

29-  473 

40.  0 

37-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  354 

35-5 

35.0 

N. 

10 

N.E. 

19.0 

9  a.  m. 

29.518 

44.0 

40. 0 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

9-7  1 

Noon. 

29.290 

37.0 

37- 0 

N. 

10 

N.E. 

19.7 

Noon. 

29.  564 

48.5 

43- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

13-7  '■ 

3  p.  m. 

29.  229 

38.0 

37- 0 

N. 

10 

N.E. 

.6.3 

3  p.m. 

29.607 

46.5 

40.5 

C.K. 

8 

N.W. 

II.  7 

6  p.  m. 

29.  357 

35.0 

34.0 

N. 

10 

N. 

lb.  3 

6  p.m. 

29.  643 

41.5 

38.0 

C.K. 

9 

W. 

8.7 

9  p.m. 

29.  285 

36.0 

35- 0 

N. 

10 

N. 

16.7 

9  p.m. 

29.  700 

39- 0 

36.0 

C.K. 

8 
5-1 

N.W. 

2.  0 

Mean. 

29.  416 

35-4 

34.7 

10. 0 

16.4 

Mean. 

29-  534 

42.9 

39-4 

.... 

7-4 

February  3. 

February  8. 

Midn't. 

29.  386 

34.3 

34.0 

Snow. 

10 

N. 

18.3 

Midn't. 

29.  706 

37- 0 

35- 0 

C.K. 

3 

W. 

3-0 

3  a.m. 

29-451 

33.0 

32.8 

Snow. 

10 

N.W. 

14-3 

3  a.  m. 

29.  694 

35.0 

33- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29. 478 

34.0 

33.0 

C.K. 

10 

N.W. 

10.7 

6  a.m. 

29.  696 

33- 0 

31-5 

C.K. 

10 

S. 

1.0 

9  a.  m. 

29.  494 

34- 0 

32.0 

C.K. 

4 

N.W. 

11.7 

9  a.  m. 

29.  700 

33.0 

32.0 

Snow. 

10 

S.E. 

I.  0 

Noon. 

29.  526 

35- 0 

30.0 

C.K. 

4 

N.W. 

13.0 

Noon. 

29.  661 

34- 0 

33.0 

Snow. 

10 

S. 

I.  0  I 

3  p.m. 

29.550 

39.0 

32.0 

C.K. 

3 

N.W. 

II. 0 

3  p.  1". 

29-  578 

35.0 

34.5 

C.K. 

10 

vS.  E. 

1-7 

6  p.m. 

29.632 

37- 0 

33.0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29.617 

35-0 

35.0 

K. 

10 

E. 

1-3 

9  p.  m. 

29. 682 

34.0 

31.5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

9p.  m. 

29.  669 

34.0 
34-5 

33- 0 
33-4 

C.K. 

2 

N.W. 

2.7 

Mean. 

29. 525 

35.0 

32.3 

.... 

5.4 

II. 6 

Mean . 

29. 663 

.... 

8.0 

1-9 

February  4. 

February  9. 

Midn't. 

29.  751 

32.0 

29. 0 

Clear. 

0 

N. 

5-3 

Midn't. 

29.695 

33 -o 

32.0 

C.K. 

7 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.786 

29.5 

28.0 

Clear. 

0 

N. 

7-7 

3  a.  m. 

29. 741 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

29.  822 

28.5 

27.0 

S. 

I 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

29.809 

35-  0 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

10.0 

9  a.  ni. 

29.  902 

30.0 

27.0 

Clear. 

0 

N. 

5-3 

9  a.  m. 

29.891 

35- 0 

31.0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29.929 

36.0 

30.0 

C.K. 

I 

N.E. 

7-3 

Noon. 

29. 929 

,36.5 

32.5 

C.K. 

9 

N. 

10.3 

3  p.m. 

29.  934 

37- 0 

31.8 

C.K. 

I 

N. 

5-3 

3  p.  m. 

29. 914 

39-0 

.34-5 

C.K. 

4 

N.W. 

8.7 

6  p.  m. 

29.  976 

33.0 

28.5 

C.K. 

2 

N. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  920 

34-5 

31.0 

Haze. 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

30.044 

28.5 

27.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  959 

32.5 

30.0 

Clear. 

0 

N. 

3-7 

Mean. 

29.  893 

31.8 

28.5 

0.6 

5.8 

Mean. 

29-  857 

34.7 

31.8 

7.  1       .... 

7-4 
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ill. 

0 

0 

in. 

in. 

0 

0 

m. 

'    Midii't. 

29.  986 

30-5 

29.  0 

CU-ar. 

0 

N.W. 

2.  0 

Midn't. 

29-  763 

44-0 

41.  0 

C.K. 

I 

N. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  982 

28.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.  0 

3  a.  m. 

29-715 

38.0 

37-0 

C.K. 

9 

N.E. 

5-0 

!      6  a. in. 

29.  980 

26.5 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

I.O 

6  a.  in. 

29.  713 

37- 0 

34-6 

C.K. 

10 

N. 

4-7 

9  a.m. 

30.  026 

29.  0 

28.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

0.  0 

9  a.  m. 

29.  691 

37-5 

34-5 

C.K. 

lO 

N.E. 

5-0 

Noon. 

30.  013 

35- 0 

32.0 

K. 

10 

E. 

0.7 

Noon. 

29-  595 

45- 0 

39-0 

C.K. 

ID 

E. 

5-0 

3  V-  '"• 

29.  948 

36.3 

33- 0 

C.K. 

9 

N. 

2.7 

3  P-  "1- 

29.  482 

52.0 

47-0 

C.K. 

7 

vS.  E. 

5-3 

6  p.  ni. 

29-  945 

35- 0 

33- 0 

C.  K. 

10 

N.W. 

1-7 

6  p.  ni. 

29-  432 

47.0 

44-5 

C.K. 

10 

S. 

4.7 

9  p.m. 

29-  965 

33- 0 

31.0 
29.9 

C.K. 

10 

N. 

2.0 

9  p.  m. 

29.  408 

46.  0 

44.0 

N. 

10 

S.E. 

1.0 

IK 

Mean . 

29.981 

31-7 

6.1 

.1-5 

Mean. 

29.  600 

43-3 

40.  2 

8.4 

4-5 

■ 

February  ii. 

February  16. 

H 

Midn't. 

29-  958 

31.0 

29.  0 

C.K. 

7 

N.  E. 

5-7 

Midn't. 

29.411 

41. 0 

39-0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

^^H 

3  a.  m. 

29. 932 

30.5 

29.0 

C.K. 

10 

N.  E. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  431 

40.0 

38.0 

C.K. 

10 

N. 

2.0 

I^^P 

6  a.  m. 

29. 923 

30.0 

29.0 

C.K. 

10 

N..E. 

2-7 

6  a.  in. 

29-437 

39-5 

37- 0 

K. 

It) 

N.  W. 

0.7 

I^^K 

9  a.  m. 

29. 925 

31.0 

29. 0 

K. 

10 

N.  E. 

5-0 

9  a.  in. 

29.516 

40.0 

35-0 

C.K. 

9 

N. 

8.3 

^^K 

Noon. 

29. 926 

32.0 

29- 5 

C.K. 

10 

E. 

5-7 

Noon. 

29-  554 

42.  0 

.36-5 

C.K. 

6 

N. 

9.0 

^^H 

3  P-  m- 

29. 862 

34.0 

30-5 

C.K. 

lO 

N.E. 

5-3 

3  P-  "1- 

29-  576 

45-0 

38.0 

C.K. 

•  4 

N.W. 

9-3 

^^H 

6  p.  m. 

29. 839 

32.0 

29.  0 

C.K. 

10 

E. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  641 

41.  0 

36.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.3 

^H 

9  p.m. 

29. 804 

31.0 

31.0 
29- 5 

Snow. 

10 

E. 

4.7 

9  p.  m. 

29- 695 

36.5 

33-0 

C.K. 

4 

S.E. 

3-7 

H 

Mean. 

29.896 

3..  4 

9.6 

4.6 

Mean. 

29-  533 

40.  6 

36.6 

7.0 

5-4 

■ 

Kp:bruarv   12. 

February  17. 

mf 

Midn't. 

29. 741 

31-0 

30-5 

N. 

10 

N.E. 

5-0 

Midn't. 

29-  754 

33- 0 

31.0 

C.K. 

5 

S. 

6.3 

3  a.  m. 

29-  589 

31-5 

31-2 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

3  a.  m. 

29.  728 

33-5 

32.0 

C.  K. 

8 

S. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  532 

30.0 

30.0 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

6  a.  in. 

29-  756 

34-0 

33-5 

Fog. 

10 

S.W. 

5-7 

j      9  a.m. 

29. 438 

31.0 

3C3.5 

N. 

10 

N.E. 

9  a.  in. 

29.  779 

36.0 

35-0 

C.K. 

10 

S.W. 

7-3 

1       Noon. 

29-  367 

.32.0 

31-5 

N. 

10 

N. 

Noon. 

29.  727 

50.0 

43-5        C.K. 

10 

S.W. 

7-3 

1      3  P-  !"• 

29.309 

33- 0 

32.0 

C.K. 

7 

N.W. 

2-3 

3  p.m. 

29.  637 

59-0 

48.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

7-  3 

[     6  p.  in. 

29.  416 

32.0 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

I.  0 

6  p.  m. 

29.  562 

56.0 

46.0 

C.K. 

1 

S.W. 

9-7 

9  p.  m. 

29. 484 

31-8 

31-5 

C.  K. 

I 

S.W. 

0.7 

9  p.  m. 

29-  548 

50.0 

44-0 

Clear. 

0 

s. 

7-0  i 

Mean . 

29. 484 

31-5 

31.2 

• 

8.5 

4.2 

Mean . 

29.  686 

43-9 

39-1 

6.6 

6.7 

Febru. 

%.RV    13. 

Febru.ary  18. 

Midn't. 

29-  565 

34- 0 

32.0 

C.K. 

5 

N.W. 

1-3 

Midn't. 

29.  528 

49.0 

42.0 

Clear. 

0 

S.W. 

8.7 

3  a.  m. 

29. 673 

33-5 

32.0 

C.K. 

6 

N.W. 

1-7 

3  a.m. 

29-  548 

49.0 

43-0 

Clear. 

0 

S.W. 

8.7 

6  a.  m. 

29. 768 

33- 0 

32.0 

C.  K.S. 

I 

N.W. 

2.7 

6  a.m. 

29.610 

47-5 

42.0 

C.  K. 

3 

w. 

4.0 

9  a.  m. 

29. 867 

33-5 

31.0 

Clear. 

0 

N. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  641 

48.5 

44-0 

C.K. 

9 

N.W. 

4-3 

Noon. 

29.903 

38.0 

32.0 

C.K. 

I 

N. 

5-3 

Noon. 

29.  661 

53- 0 

46.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2-7 

^v          3  p.  111. 

29.  900 

43- 0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  P-  "1- 

29.  675 

49-5 

41-5 

C.K. 

10 

N. 

4.7 

^^ft         ti  p. 

29.907 

37- 0 

34- 0 

C.K. 

3 

N.E. 

4-7 

6  p.  in. 

29.  727 

46.  0 

44-0 

N. 

10 

N. 

5-7 

■ 

9  p. in. 

29-  959 

32.0 

31-5 

Clear. 

0 

E. 

5-3 

9  p.  m. 

29-  783 

40.  0 

38-5 
42.6 

N. 

10 

N.W. 

5-0 

1 

1      Mean . 

29.818 

35-5 

32.8 

2.0 

3-6 

Mean. 

29.647 

47.8 

6.5 

5-5 

I 

i 

February  14. 

February  19. 

IP 

Midn't. 

1 

29-95' 

30.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-0 

Midn't. 

29.791 

40.0 

36.0 

C.K. 

to 

N.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  923 

29.0 

28.5 

Clear. 

0 

S.  E. 

2.7 

3  a.  m. 

29-  859 

36.0 

34.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4-3 

1      6  a.  m. 

29.  878 

29.0 

28.5 

C.K. 

8 

S.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  919 

33-0 

30.5 

C.K.S. 

6 

N. 

3-7 

9  a. in. 

29.  859 

34-0 

32.0 

C. 

I 

S. 

3-0 

9  a.m. 

30.003 

34.0 

30.0 

C.K. 

2 

N. 

5-7 

Noon. 

29.827 

49.0 

44.0 

Clear. 

0 

•S. 

5-3 

Noon. 

30.  020 

39-2 

34-0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

8.0 

3  P-  "I- 

29.  750 

56.0 

49.0 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

3  p.  in. 

30.  014 

42.0 

35-0 

C.K.S. 

3 

N.  W. 

7-3 

1     6  p.  m. 

29.  707 

54- 0 

49.0 

Clear. 

0 

S'. 

4-0 

6  p.  111. 

30.080 

39-5 

33-0 

C.K. 

4 

N.W. 

6.7 

9  p.  m. 

29-  749 

48.0 

39- 0 

Clear. 

0 

N. 

1.3 

9  p.m. 

30.  127 

35- 0 

31.0 

C.K. 

2 

N.E. 

5-0 

■ 

Mean. 

29. 830 

41. 1 

37.4 

I.  I 

3.3 

Mean. 

29-  977 

37-3 

32-9 

4.0 

5-5 

1 68 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


February  20. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.  m. 


Mean. 


Barom- 
eter. 


30-  157 
30-  145 
3°-  155 
30-  145 
30.097 
30.  007 
29.  91 1 
29.801 


30.  052 


V 

JH  S3 

3  S 

«  2  « 


31.0 
30.0 
28.5 
32.0 

31-8 
33- o 

32-5 
32.0 


pq  0 


31-4 


28.0 

27-5 
27.0 

29-5 
24.  o 
32.0 
32.0 
31.8 


Clouds. 


29.0 


C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
Snow. 
Snow. 
N. 


1 
u 
e 
o 

■■2 

o 


3 
3 
7 

10 
10 
10 
10 
10 


7-9 


Wind. 


Direc- 
tion. 


N. 
S.  E. 
S.W. 
S.E. 
S.E. 
S.  E. 
S.E. 

S. 


m. 
2.  o 
I.  o 

0.3 

2-3 

7-3 
7-7 
6.0 
6.0 


4-1 


February  21. 


Mean. 


29. 705 

32.2 

32.0 

29-  573 

32.5 

32.5 

29-  585 

33- 0 

32-5 

29.  601 

34.5 

34- 0 

29-  589 

42.  0 

40.5 

29-  552 

48.0 

45-5 

29-  556 

47-5 

46.0 

29.613 

47.0 

46.0 

29-  597 

39-6 

38.6 

k. 

10 

N. 

10 

C.K. 

ic 

C.K. 

10 

C.K. 

3 

C.K. 

9 

C.  K.  S.  N. 

10 

N. 

10 

.... 

9.0 

S. 
S. 

w. 

S.E. 
S.  W. 

S. 

S. 

E. 


4-3 
1-7 
2.0 
I.  o 
3-0 
3-0 

2-3 

4.3 


2.7 


FKbruary  25. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  ni. 

Noon. 

3  P-  "'• 
6  p.  ni. 
9  p.m. 


Barom- 
eter. 


.0  1! 


J! 


Mean. 


29.  916 
29.  881 
29.  865 
29.  871 
29.  779 
29.  729 
29.  723 
29-  734 


29. 812 


ra  0 

«  0 

r?^ 

t; « 

Q 

^ 

0 

0 

32.5 

30.0 

32.0 

30-5 

32.0 

31.0 

32.0 

32.0 

38.0 

33- 0 

42.0 

35- 0 

41. 0 

37- 0 

39- 0 

35- 0 

36.1     32.9 


Clouds. 


^     I 


3 

0 


o 


Wind. 


Clear. 
Haze. 
C.K. 
C.K. 

K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


10 

10 

10 

9 

9 

7 


Direc- 
tion. 


7-9 


S.E. 

S. 

S. 
N.  E. 

N. 

N. 

N. 

N.  W. 


February  26. 


Midn't.  i 
3  a.  ni.  ' 
6  a.  ni. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  111- 
6  p.  m. 

9  P-  !"• 


29- 759 
29.  802 
29.  838 
29.  929 
29.  921 
29.  872 

29-  937 
30. 001 


Mean,  j     29.  882 


38.0 

34.0 

36.0 

33- 0 

32.  0 

30.0 

33- 0 

30.0 

37-5 

33- 0 

37- 0 

34.2 

27.0 

26.0 

27.0 
33-4 

26.0 

30.8 

C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
Snow. 
C.K. 


5 
5 
5 
5 
8 
10 
10 


7.0 


N.  W. 

N.  W. 

N. 
N.  E. 
S.E. 
N.  \V. 
N.  W. 

N. 


3-3 
4.0 

1-7 
2.3 
2.  o 
5-0 

3-3 
i.o 

2.8 


30 

5-3 
4.0 
4.0 

3-7 
2.0 
9.0 

4-7 

4-5 


February  22. 


February  27. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  ni- 
6  p.  ni. 
9  p.m. 


29-  579 
29-  587 
29.  610 
29.  752 
29.  673 
29-  569 
29-  538 
29.  462 


Mean. 


29-596 


43- 0 

42.8 

41.0 

40.5 

38.5 

38.0 

37-2 

37- 0 

39- 0 

38.0 

39- 0 

39- 0 

.39- 0 

39- 0 

40.0 

40.0 

39-6 

39-3 

N. 
N. 
N. 
N. 
C.  K. 
K. 
N. 
N. 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


N.  E. 
N.  E. 
N.  E. 
N.  E. 
N.E. 
N.  E. 
N.E. 
N.E. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  ni. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


30. 079 

24.0 

30. 124 

19.0 

30- 185 

19.0 

30. 252 

21.  0 

30. 289 

23.0 

30. 25s 

27.0 

30.  246 

26.5 

30.  260 

24.  0 

30.211 

22.9 

23.0 

Clear. 

18.0 

Clear. 

18.0 

C.  K.  S 

19.0 

Clear. 

20.0 

Clear. 

23-5 

Clear. 

23-  5 

Clear. 

22.  0 

Clear. 

N. 

N. 
N.  W. 
N.  W. 
N.  W. 
N.W. 
N.  W. 
N.W. 


20.  9 


February  23. 


February  28. 


4-7 

4-7 

5-0 

10.3 

II. o 

8.0 
5-7 
2.0 

6.4 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean! 


29.  407 

29-  354 
29.  420 
29.490 
29-  558 
29.603 

29-  659 
29.  701 


29-  524 


38.0 
38.0 
37- o 

43- o 
48.0 
47.0 
42.0 
37- o 


38.0 
37- o 
36.0 
41.0 
41.8 
40.0 
36.8 
32-5 


N. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.K. 
C.  K.  S. 

Clear. 


10 
10 

9 

I 
I 

3 

2 
o 


N.E. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


5-3 
4-7 
2.7 
6.0 
10.3 
10.  o 

7-7 
6.0 


41.2  I    37.9 


4-5 


6.6 


Midn't. 
3  a.  ni. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P- 1"- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean.      30.314 


30.  287 
30-  303 
3°-  342 
30-  4"9 
30;  333 
30-  254 
30-  254 
30-319 


21.5 
21.0 
20.8 
25-5 
31-5 
35-5 
33-5 
30-5 


27-5 


20. 

1 
0  1 

19- 

0  1 

19-5 

23- 

0 

26. 

o| 

30- 

0 

29. 

0  1 

27. 

°i 

24. 

2 ! 

1 

Clear. 
Clear. 
C.K.S. 
C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.  K. 
Clear. 


N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
S.W. 

s.  w. 

S.W. 

s. 


February  24. 


March  i. 


2.3 
3-0 
4-7 
4.0 

5.7 
6.3 
6.0 

3-0 
4-4 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  ni- 
6  p.  ni. 
9  p.m. 


Mean . 


29-  743 
29.  819 
29.  923 
29.  988 
30. 006 
29.  962 
29. 942 
29-  957 


29. 918 


33-2 

30-5 

36.0 

32.0 

31-5. 

28.0 

32.0 

27-5 

36.5 

30-5 

42.0 

32.0 

39- P 

33- 0 

34- 0 

32.5 

35-5 

30.8 

Clear. 

C.K. 
C.  K.  S. 

C.K. 

Clear. 

C.  K. 
C.  K.  S. 

Clear. 


1.4 


W. 

S.W. 
N.W. 

N. 
N.W. 
S.W. 
S.E. 
S.E. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  '"• 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


30-  333 
30-  353 
30  382 
3».  423 
3o-,382 

3°-  259 
30.  161 

30-  143 


5-2 


Mean .  |  30. 304 


28.0 

1 

27.0  : 

29.0 

28.0 

29-5 

29.0  1 

,^2.8 

31.0  i 

36.0 

32.0 

41.2 

36.0 

40.  2 

36.0 

38.0 

35-8 
31.8 

34-3 

Clear. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


o 

6 

10 

10 

10 

9 

9 

•9 


7-9 


S. 

S. 
S.E. 
S.  E. 
S.  E. 
S.E. 
S.E. 

S. 


3-0 
3-7 
4.0 

2.7 

7-3 

12.0 

10.3 

6.7 

6.2 
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March  2. 

March  7. 

; 

u 

u 

>, 

i 

•^  c  ' 

3 

Wind. 

V 

V 

3 

Wind.            1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  S 

H  S3 

Clouds. 

0 
u 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

9  a 

3  a 

Clouds. 

_0 

0 

^ 

>. 

«  0 

t 

Direc- 
tion. 

_0 

«  2 

m  0 

t:  ^ 

0 

Direc- 
tion. 

8 

« 

^ 

& 

> 

^ 

£ 

> 

in. 

0 

0 

HI. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.  049 

370 

35.8 

C.K. 

7 

S. 

4-7 

Midn't. 

30.  142 

35- 0 

32.0 

K. 

10 

N. 

6.3 

3  a.m. 

29 -995 

38.0 

37- 0 

C.  K. 

9 

S.  W. 

6.7 

3  a.m. 

30.  162 

34.0 

31.0 

K. 

10 

N. 

7.0 

6  a.  m. 

29-  995 

42. 0 

40.0 

C.K. 

9 

S. 

5-0 

6  a.  m. 

30.  224 

31.0 

28.0 

C.K. 

10 

N. 

7.3 

9  a.m. 

29.  979 

47.0 

43-5 

C.K. 

9 

S.W. 

2.7 

9  a.  m. 

30.  320 

33.0 

29.  0 

C.  K.  S. 

r 

N.E. 

9.7 

Noon. 

29-931 

59- 0 

5I.O 

C.K. 

6 

S. 

5-0 

Noon. 

30.  329. 

38.0 

33.0 

Clear. 

0 

N.  E. 

11.3 

3  P-  m. 

29.851 

66.0 

54- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

8.3 

3  P-  m- 

30-  303 

39.0 

34-5 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

9.3 

6  p.m. 

29-  837 

59-5 

52.5 

C.  K.S. 

8 

S. 

7-7 

6  p.  m. 

30.300 

36.2 

3-.0 

C.K. 

2 

N.E. 

8.7 

9  p.m. 

29.817 

55- 0 

50.5 

C.K. 

9 
7.6 

S. 

4-7 

9  p.  m. 

30.  329 

32.0 

30.0 

C.K. 

9 

E. 

6.3 

Mean. 

29.  932 

50.4 

45-5 

5.6 

Mean. 

30.  264 

34.8 

31.2 

5-4 

8.2 

March  3. 

March  8. 

Midn't. 

29.  794 

53- 0 

51.0 

Clear. 

0 

S.W. 

,^.7 

Midn't. 

30.  323 

28.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.  E.. 

4.7 

3  a.  m. 

29.  725 

52.0 

50.0 

Clear. 

0 

s. 

6.3 

3  a.  m. 

30.  296 

28.5 

27.6 

C.  K. 

10 

N.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29.686 

51-5 

50.5 

C.K.S. 

4 

s. 

6.3 

6  a.  m. 

30.296 

29.0 

28.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  661 

55-2 

53- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

10. 0 

9  a.  m. 

30.  301 

31-5 

29- 5 

C.K. 

10 

E. 

4.0 

Noon. 

29.  635 

55- 0 

54- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

7-7 

Noon. 

30-  256 

37.0 

34.0 

C.K. 

10 

S. 

3.3 

3  p.m. 

29-  541 

63.2 

s8.o 

C.K. 

8 

S.W. 

7-3 

3  P-  m- 

30.  167 

40.  0 

36-0 

C.  K. 

7 

S.  S.  E. 

,5.3 

6  p.m. 

29-  547 

64.0 

57- 0 

C.K. 

7 

S.W. 

8.0 

6  p.m. 

30- 115 

39.0 

36.8 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

8.0 

9  p.m. 

29.685 

49-5 

43- 0 

Clear. 

0 
4-9 

N.W. 

II.  7 

9  p.m. 

30.099 

35-5 

34.0 

C.K. 

7 

S.E. 

7-7 

Mean . 

29. 659 

55-4 

52.1 

7-9 

Mean. 

30.  232 

33.6 

31.6 

7.9 

5.5 

March  4. 

March  9. 

Midn't. 

29.  792 

42.0 

37.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

Midn't. 

30.  048 

36.0 

35.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5.7 

3  a.m. 

29.  902 

37- 0 

33- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  979 

37- 0 

,36.5 

C.K. 

10 

S. 

4-7 

6  a.m. 

30.011 

34- 0 

30.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.7 

6  a.  m. 

29.944 

38.0 

37.5 

N. 

10 

S. 

4-3 

9  a.  m. 

30.  160 

36.2 

31.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  893 

39.0 

,38.5 

N. 

10 

S. 

5.0 

Noon. 

30. 161 

40.  2 

33- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

7-3 

Noon. 

29.  829 

42. 0 

41.0 

C.K. 

10 

s. 

6.3 

3  P-  m- 

3°- 125 

45- 0 

.36.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-0 

3  P-  ni- 

29.  727 

44.8 

44.0 

K. 

lO 

s. 

6.3 

6  p.m. 

30.  139 

43- 0 

36.6 

C.  K. 

6 

S. 

1-7 

6  p.  m. 

29.  665 

46.5 

46.0 

K. 

10 

s. 

5.0 

9  p.m. 

30. 161 

37- 0 

32.0 
33-6 

C.K. 

I 

S.E. 

2.3 

9  p.  m. 

29.  627 

47.0 

46. 5 
40.6 

K. 

10 

s. 

4.3 

Mean. 

30-  056 

39-3 

1.5 

5.6 

Mean. 

29-  839 

41.3 

10. 0 

5-2 

March  5. 

March  10. 

Midn't. 

30.  122 

35- 0 

31.0 

C.K. 

4 

S. 

2.3 

Midn't. 

29-569 

48.0 

47.0 

K. 

10 

s.w. 

5.3 

3  a.  m. 

30.065 

35- 0 

31-4 

C.K. 

10 

S. 

5-7 

3  a.m. 

29. 512 

49.0 

48.0 

K. 

10 

s.  w. 

5.7 

6  a.  m. 

30. 023 

35-5 

34- 0 

N. 

10 

S.E. 

7-7 

6  a.m. 

29. 468 

49.5 

48.5 

K. 

10 

s. 

5.0 

9  a.m. 

29-  959 

38.  5 

36.0 

C.K. 

10 

S.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29. 464 

53.0 

51.5 

C.  K.  S. 

I 

s.  \v. 

4.0 

Noon. 

29.  863 

38.0 

37- 0 

Mist. 

10 

S.W. 

8.3 

Noon. 

29.444 

65.0 

59.0 

C.K. 

5 

s. 

6.0 

1      3  P-  ni- 

29-  737 

40.5 

40.0 

Mist. 

10 

S.W. 

7-3 

3  P-  «>• 

29. 494 

62.5 

52.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

12.0 

6  p.  m. 

29.  729 

43- 0 

41-5 

K.- 

10 

S.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29.651 

52.0 

44.0 

C.K. 

2 

N.W. 

•13.7 

9  p.m. 

29.  663 

45- 0 

44-5 
36.9 

K. 

10 

S.W. 

7-3 

9  p.  m. 

29.  736 

46.0 

39.0 

Clear. 

0 

N. 

5.0 

Mean. 

29-  895 

38.8 

9.2 

7.0 

Mean. 

29-  542 

53-1 

48.6 

.... 

5-2 

7-1 

March  6. 

March  ii. 

1    Midn't. 

29.671 

47.0 

46.8 

K. 

10 

S. 

3-0 

Midn't. 

29.799 

43.0 

37.0 

Clear. 

0 

N. 

3.3 

,  3  a-  m- 

29.  684 

49.8 

49.0 

K. 

10 

S.W. 

50 

3  a.  m. 

29.  828 

38.0 

35- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

6  a.m. 

29.  749 

52.0 

5!-o 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

4.3 

6  a.  m. 

29-  855 

36.0 

33.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

3.3 

j      9  a.  m. 

29-  833 

52.0 

50. 5 

C.  K.  S. 

10 

w. 

3-7 

9  a.m. 

29.891 

4S.0 

42.0 

C.K. 

2 

s. 

0.7 

Noon. 

29.921 

48.0 

46.0 

N. 

10 

N. 

6.0 

Noon. 

29.  847 

57.5 

45.5 

C.K. 

4 

S.W. 

4.0 

3  P-  m. 

29.941 

45-5 

42.0 

N. 

10 

N. 

6.7 

3  P-  m. 

29.805 

59.5 

46.5 

C.K. 

7 

S.W. 

5.3 

6  p.  m. 

30.007 

44- 0 

41.0 

N. 

10 

N. 

6-3 

6  p.m. 

29.  797 

53.0 

44-5 

C.  K.  S. 

10 

s. 

5.0 

9  p.m. 

30.086 

39- 0 

37- 0 

N. 

10 

N. 

6.0 

9  p.m. 

29.  784 

49.5 

42.5 

K. 

10 

s. 

5.0 

Mean . 

29.862 

47.2 

45-4 

9-9 

.... 

51 

Mean. 

29.  824 

48.  I 

40.8 

4.4 

3-7 
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March  12. 

M.\rch  17. 
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3 
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Time. 
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0 

Direc- 
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0 
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t. 

tion. 

_o 
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c 
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0 

a 

0 

0 

0) 

> 

0 

fS 

^ 

> 

ill. 

0 

111. 

in. 

0 

0 

111, 

Midn't. 

29.  716 

45-0 

41-5 

N. 

10 

S.  E. 

5-0 

Midn't. 

30-317 

31.0 

27.8 

C.K. 

I 

E. 

2  3 

3  a.  m. 

29.  660 

42.5 

41.0 

K. 

10 

S.E. 

6.7 

3  a.  m. 

30.  301 

30.0 

27.0 

Clear. 

0 

E. 

■•3 

6  a.m. 

29-  575 

40.5 

39-5 

N. 

10 

E. 

2-3 

6  a.  m. 

30.  291 

29- 5 

27.0 

C.K. 

10 

E. 

1-7 

9  a.'m. 

29-  485 

40.0 

39-0 

C.K. 

10 

N.  E. 

2-3 

9  a.  m. 

30-  244 

34- 0 

31.0 

C.K. 

9 

E. 

2.  0 

Noon. 

29.  409 

48.0 

45-0 

C.  K. 

9 

S.W. 

1-7 

Noon. 

30.  178 

46.0 

40.0 

C.K. 

5 

S.E. 

3-7 

3  P-  !"• 

29-  339 

58.0 

53- 0 

C.  K.  S. 

I 

S.E. 

5-3 

3  P-  in- 

30.  094 

46.  c 

40.5 

C.K. 

10 

S.W. 

6.1 

6  p.  m. 

29-351 

60.5 

55-0 

C.K. 

3 

S.  W. 

6.3 

6  p.m. 

30.  079 

44-5 

40.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-3 

9  p.  ni. 

29. 440 

55-5 

49-5 
45-4 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  p.  m. 

3°-  043 

42.0 

40- 5 

N. 

10 

S. 

^-3  i 

Mean. 

29-  497 

47-5 

6.6 

4-4 

Mean . 

30-  193 

37-9 

34-2 

6-9 

3-5 

March  13. 

March  18. 

Midn't. 

29-  534 

50.0 

44.0 

Clear. 

0     ■ 

N.W. 

10.  0 

Midn't. 

29.965 

41.  0 

40.5 

N. 

10 

S.E. 

50 

3  a.  m. 

29-  635 

40.  0 

34-0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.0 

3  a.m. 

29.  877 

40.5 

40.0 

N. 

10 

S.E. 

7.0 

■    6  a.  m. 

29.  727 

34- 0 

30.0 

C.K. 

4 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29.811 

41.0 

40.8 

N. 

10 

S.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29. 899 

37- 0 

31-8 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  826 

40.  2 

40.0 

K. 

10 

S. 

6.7 

Noon. 

29.944 

43-0 

35-0 

C.K. 

I 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29-  764 

42.5 

42.0 

K. 

10 

S. 

4-7 

3  p.  m. 

29.  936 

47.0 

38.0 

C.  K.  S. 

3 

N.  E. 

6.7 

3  P-  m- 

29.  696 

44.0 

43-0 

K. 

10 

S.E. 

3-7 

6  p.m. 

29-985 

43-0 

36.0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

4-3 

6  p.m. 

29.  682 

45- 0 

44-0 

K. 

10 

S.E. 

3-0 

9  p.m. 

29.990 

39-0 

33-5 
35-3 

C.  K.  S. 

4 

N.E. 

3-0 

9  p.m. 

29- 675 

44-5 

44-0 

K. 

10 

N.E. 

I.O 

Mean. 

29.  831 

41.6 

1.8 

8.0 

Mean. 

29.  7S7 

42.3 

41.8 

10.  0 

.... 

4.6 

March  14. 

March   19. 

Midn't. 

29.986 

39-0 

34-0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

Midn't. 

29-  635 

44-5 

44-0 

K. 

10 

S.E. 

0.7  , 

3  a.m. 

29.  963 

38.0 

35- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  612 

44-5 

44-0 

K. 

10 

N.E. 

0.7 

6  a.m. 

29-  855 

34-0 

33-0 

C.  K. 

10 

N.E. 

5-0 

6  a.  m. 

29-  547 

44.0 

43-8 

N. 

10 

N.E. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  729 

34-5 

34.0 

Mist. 

10 

E. 

4-3 

9  a.  m. 

29.510 

44-2 

44.0 

N. 

10 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29-  675 

.^8-5 

37-5 

C.K. 

10 

S.  W. 

2-3 

Noon. 

29-  425 

47.0 

46.8. 

N. 

10 

N.E. 

3-7 

3  p.m. 

29-  588 

52.0 

47.0 

C.K. 

5 

N.W. 

6.7 

3  p.m. 

29-  364 

48.5 

48.2 

N. 

10 

N.E. 

4.  0 

6  p.  m. 

29.  685 

53- 0 

46.  0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  292 

47-0 

46.3 

Fog. 

10 

N.E. 

5-7 

9p.m. 

29.862 

45-5 

37-5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

II-3 

9  p.  m. 

29-  254 

45- 0 
45-6 

45- 0 

Fog. 

10 

N.E. 

4-7 

Mean. 

29-  793 

41.8 

38.0 

8.2 

5-5 

Mean. 

29-  455 

45-3 

10. 0 

.... 

3-1 

March  15. 

March  20. 

Midn't. 

29-  946 

40.  0 

34.5 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

6.0 

Midn't. 

29.  181 

45-0 

44-5 

N. 

10 

N. 

5-7 

3  a.m. 

30.009 

36.0 

34-0 

C.K.S. 

4 

N.W. 

3-7 

3  a.m. 

29-  173 

44.8 

44.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

3-7 

6  a.  m. 

30.  092 

33-5 

32.0 

C.K.S. 

6 

N.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  210 

45-5 

45-0 

Fog. 

10 

S.  W. 

2.  0 

9  a.  m. 

30.  162 

38.0 

32.0 

C.K. 

6 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  246 

47-5 

47-0 

Fog. 
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s. 

1.0 

Noon. 
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44.0 

35-5 

C.K. 

6 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29.  257 
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C.K. 

2 

S.E. 

3-0 
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30.  120 

46.0 

37-0 

C.K. 

9 

N.W. 

5-7 

3  p.  m. 

29.  240 

65.0 
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C.K. 

5 

N.E. 

6.0 

6  p.  m. 

30.  H2 

44.0 

37- 0 

C.K. 

9 

S.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29-  293 

61.  0 

57-0 

C.K.S. 

2 

N.E. 

6-3 

9  p.  m. 

30- 143 

42.0 

36.0 

C.K. 

10 

s.w. 

1-3 

9  p.m. 

29-  384 

53-5 

52-5 
50.7 

K. 

10 

N.E. 

7-0 

Mean. 

30.092 

40.4 

34.8 

6.9 

4-2 

Mean. 

29.  248 

52.4 

7.4 

4-3 

March  16. 

March  21. 

Midn't. 

30-  145 

41-5 

36.0 

C.K. 

9 

w. 

2.7 

Midn't. 

29-  456 

50.0 

49-5 

Fog. 

10 

N.E. 

5-7 

3  a.  m. 

30-  143 

39-5 

34- 0 

C.  K. 

9 

N.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  494 

46.0 

46.0 

Fog. 

10 

N.E. 

4-3 

6  a.  m. 

30.  216 

35-5 

31-5 

C.K. 

9 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  591 

45- 0 

45- 0 

Fog. 

10 

N.E. 

1-3 

9  a.  m. 

30.290 

40.0 

34-0 

C.K. 

I 

N.W. 

6-7 

9  a.  m. 

29.  632 

50.0 

49- 0 

C.  K. 

3 

S.W. 

1-3 

Noon. 

30.  296 

43- 0 

35-5 

C.K.S. 

3 

N.W. 

8.7 

Noon. 

29.  639 

65.0 

53-0 

C.K. 

6 

N.W. 

3-7 

3  p.m. 

30.  278 

46.5 

37- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

5-3 

3  p.  m. 

29.617 
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54-0 

C.  K.  S. 
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W. 

5-7 
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42.0 
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C.  K.  S. 
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N.E. 

3-7 
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69-5 
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C.K. 
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N.W. 
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29-5 
33-9 
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E. 
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C.K. 
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S.E. 
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Mean. 
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5-4 

...-.!   4-6 

i 

Mean. 

29-596 

57-1 

50.6 

6.4 

3-7 
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C.K. 

4 
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54.5 
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C.  K. 

8 

S.  E. 

2.0 
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29-658 

38-0 

33- 0 

C.K. 

2 

N.  W. 

4-3 

Noon. 

29.  60S 

71.0 

61.  0 

C.K. 

6 

S. 

3-3 

Noon. 

29.  637 

45-0 

36.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

4-0 

3  P-  ">• 

29.521 

79.2 

66.0 

C.K. 

9 

S. 

6.7 

3  P-  111- 

29.  632 

45-5 

.3,S-8 

C.K. 

I 

N.W. 

10.3 

6  p.  ni. 

29-  530 

73-2 

61.5 

C.K. 

9 

S. 

"•3 

6  p.  m. 

29.  707 

40-5 

33-5 

C.K. 

3 

N.  W. 

8.0 

9  p.  m. 

29-  565 

62.5 

58.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9-3 

9  p.  m. 

29-  785 

38-5 

32-5 
32-5 

Clear. 

0, 

N.  W. 

5-7 

Mean. 

29.  619 

61.3 

55- 0 
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7.0 

5-1 

Mean . 

29.  661 

38-3 

1.8 

5-0 

March  23. 

March  28. 

Midn't. 

29.580 

61.  0 

57- 0 

C.K. 

10 

N. 

3-3 

Midn't. 

29.805 

35-5 

31-5 

C.K. 

8 

N.  W. 

5-0 

3  a.  m. 

29-  458 

58.0 

55-5 

C.K. 

3 

N. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  801 

35-0 

30.0 

C.K. 

5 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29. 462 

57- 0 

55- 0 

C.K. 

10 

N. 

3-3 

6  a.  m. 

29.841 

32.0 

28.5 

C.K. 

5 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29-  452 

59- 0 

56.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.3 

9  a.  m. 

29-  963 

38.0 

31-5 

C.K. 

I 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29-  37b 

65.0 

59- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-7 

Noon. 

29.964 

44-0 

34-0 

C.K. 

I 

N.W. 

9-3 

3  p.m. 

29-  303 

65.0 

59- 0 

C.K. 

10 

S.  E. 

7-7 

3  P-  m- 

29-  943 

•  48-5 

38.0 

C. 

I 

N.W. 

7-3 

6  p.m. 

29. 295 

63.0 

59-5 

C.K.S. 

10 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  933 

47.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

29-  255 

57-5 

55- 0 

C.K. 

10 

S. 

4.7 

9  p.  m. 

29. 981 

43-0 

36.0 

Clear. 

0 

W. 

2.0 

Mean . 

29. 398 

60.7 

57- 0 

9-1 

51 

Mean. 

29.904 

40.4 

33-4 

.  J.-    .    . 

2.6 

6.0 

M.\RCH   24. 

March  29. 

Midn't. 

29. 184 

53- 0 

,..0 

C.vS. 

I 

N.E. 

4-3 

Midn't. 

30-  015 

38-0 

33-0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29.065 

51-5 

49.0 

K. 

10 

E. 

4.0 

3  a.  ni. 

30-  023 

36.0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

6  a.  m. 

2g.  040 

50.5 

47.0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

5-3 

6  a.  m. 

30. 069 

33-0 

29-5 

C.K. 

I 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.092 

48.6 

45- 0 

C.K. 

4 

N.  \V. 

10.3 

9  a.  m. 

30.  Ill 

44-0 

38-0 

C.K. 

I 

S.E. 

3-^^ 

Noon. 

29.  076 

53- 0 

43- 0 

C.K. 

9 

S.  W. 

9-7 

Noon. 

30.069 

52-0 

43-0 

Clear. 

0 

N. 

3-0 

3  P-  ni. 

29.  077 

53- 0 

42.0 

C.  K. 

4 

W. 

II-3 

3  P-  m- 

30-  013 

,S7-o 

45- 0 

C.K. 

2 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29.114 

47.0 

38.0 

C.K. 

9 

W. 

10.  0 

6  p.  m. 

29.  987 

54-0 

44-0 

C.K.S. 

8 

S.E. 

3-7 

9  p.  m. 

29.  183 

43-5 

36.5 
44.1 

C.K. 

9 

W. 

8.7 

9  p.  m. 

30.007 

46.0 
45- 0 

40. 0 

Haze. 

S.E. 

3-0 

Mean. 

29.  104 

50.0 

.... 

6.9 

8.0 

Mean. 

30-  037 

37-9 

.... 

1.7 

.... 

3-5 

March  25. 

March  30. 

Midn't. 

29.  211 

40. 0 

35.0 

C.K. 

7 

w. 

7-7 

Midn't. 

30. 019 

44.0 

38-2 

Haze. 

S.E. 

3-3 

3  a.  m. 

29-  243 

38.0 

34- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

29-  994 

40.  0 

36.8 

Haze. 

E. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 287 

35- 0 

31.0 

C.K. 

4 

w. 

7-7 

6  a.  m. 

29.994 

39-5 

36.5 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

1-7 

9  a.  m. 

29-  354 

39- 0 

32.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

29-997 

49-0 

44-0 

C.K. 

6 

S.W. 

2.0 

Noon. 

29-344 

44.0 

36.0 

C.K. 

4 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

29-  956 

60.  0 

50-5 

C.K. 

8 

S.  W. 

1.0 

3  P-  !"• 

29.300 

46.0 

36.5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

9.0 

3  p.m. 

29-  885 

66.0 

52-5 

C.  K. 

7 

S.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  367 

40.8 

32-5 

C.  K.  S. 

4 

W. 

8.7 

6  p.  m. 

29.  861 

64.  0 

53-0 

C.K. 

4 

N. 

2-3 

9  p.m. 

29. 430 

37- 0 

31.0 
33-5 

C.K. 

6 

w. 

4-7 

9  p.  m. 

29.887 

55-0 

48.0 

C.K. 

4 

N.E. 

1-7 

Mean . 

29-  317 

40.0 

.... 

4-2 

8.0 

Mean . 

29-  949 

52.2 

44-9 

.... 

6.3 

.... 

2.  2 

March  26. 

March  31. 

Midn't. 

29-  450 

32.0 

31.0 

Clear. 

0 

w. 

5-3 

Midn't. 

29-  893 

50.0 

44.0 

C.K. 

4 

N.E. 

1-7 

J  a.  ni. 

29.  446 

31.0 

28.0 

C.K. 

10 

w. 

3-7 

3  a.m. 

29.903 

49.0 

42.0 

C.K. 

4 

N. 

8-7 

6  a.  m. 

29.  476 

32.0 

29.0 

C.K. 

4 

w. 

3-7 

6  a.m. 

29-  913 

45- 0 

38.0 

C.K. 

8 

N. 

12.7 

9  a.  m. 

29.  488 

36.0 

3I-0 

C.K. 

6 

N.W. 

6.3 

9  a.  m. 

29.983 

47.0 

39-5 

C.K. 

8 

N.E. 

9-7 

Noon. 

29.  489 

42.0 

32- 5 

C.K. 

3 

W. 

8.7 

Noon. 

30.020 

53-5 

42.8 

C.K. 

4 

N.E. 

9-7 

3  p.  m. 
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'  10. 

Midn't. 

29.  622 

53.5 

49.0 

K. 

10 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29.  702 

62.  5 

59- 0 

C.  K. 

4 

s.  w. 

3.0 

3  a.  m. 

29.  604 

51.0 

50-0 

K. 

10 

N.W. 

4.7 

3  a.  ni. 

29.  650 

62.  0 

59- 0 

C.K. 

2 

s. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  628 

49.0 

48.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

4.7 

6  a .  m. 

29.  632 

62. 0 

59- 0 

C.K. 

8 

s. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  649 

53-6 

51.0 

C.K. 

10 

N. 

5-7 

9  a.  m. 

29-  587 

73.0 

65.5 

C.K. 

4 

s. 

6.3 

Noon. 

29.  645 

56.0 

52.0 

C.  K. 

9 

N.  W. 

7.3 

Noon. 

29-531 

81.0 

67.0 

C.K. 

4 

s.  w. 

8.3 

3  p.  m. 

29.664 

55.0 

52.2 

N. 

10 

N. 

8.0 

3  p.  m. 

29.516 

78.0 

65.5 

C.K. 

10 

S.W. 

II.  7 

6  p.  m. 

23.  658 

61.5 

54- 0 

C.K. 

5 

N.  W. 

4-7 

6  p.  m. 

29-  567 

74.8 

64.5 

C.K. 

9 

S.W. 

7.0 

9  p.m. 

29.  643 

57.0 

5J.O 

C.K. 

7 

N.W. 

5.3 

9  p.m. 

29-  645 

68.2 

6t.5 
62.6 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29-  639 

54-6 

50-9 

8.2 

.... 

5-5 

Mean. 

29.604 

70.2 

5.6 

6.0 
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May  11. 

May  16. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbTher- 
meter. 

u 

V 

£■53 

"3  S 

Clouds. 

•0 
1 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 

ulbTher- 
meter. 

1    • 

3  a 

Clouds. 

Wind. 

>. 

>■» 

pq  2 

pe  0 

Direc- 

0 

w  2 

«  2 

0 

Direc- 

S' 

r 

1 

tion. 

0 
> 

r 

1 

tion. 

0 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  653 

66.0 

60. 0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.7 

Midn't. 

29.  817 

54-6 

50.0 

C.K. 

2 

>f- 

3-3 

3  a .  m. 

29. 689 

60.0 

57- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.  0 

3  a.  m. 

29.  809 

51.0 

48.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4-0 

6  a.  m. 

29. 729 

61.  0 

58.5 

C.  K.  S. 

7 

N.  W. 

0.7 

6  a.  m. 

29-  845 

53-0 

47- 0 

C.K. 

3 

N. 

6.0 

9  a.  ui. 

29.  720 

70.  0 

61.  0 

C.K. 

9 

S. 

2.3 

9  a.  m. 

29.  891 

61.0 

52.0 

C.K. 

4 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29.721 

71.8 

61.3 

N. 

ID 

S. 

•5-3 

Noon. 

29-  875 

64.0 

53-0 

C.K. 

4 

N.E. 

7-7 

3  P- 1"- 

29. 673 

70.5 

65.0 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

3  p.m. 

29-  837 

66.5 

55- 0 

C.K. 

7 

N.E. 

6-7 

6  p.  m. 

29. 649 

69- 5 

64.5 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29.866 

65.0 

54-0 

C.K. 

5 

N. 

7-3 

9  p.m. 

29-  653 

67-5 

64.0 
61.4 

C.K. 

10 

S. 

3-7 

9  p.m. 

29.  910 

59-5 

51-5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

4.0 

Mean . 

29.686 

67.0 

8.1 

3-2 

Mean. 

29. 856 

59-3 

51-3 

3-9 

.... 

5.6 

Ma-s 

'  12. 

May  17. 

Midn't. 

29-  635 

65.0 

64.0 

N. 

10 

s. 

5-7 

Midn't. 

29. 914 

,56.2 

49-8 

C.K. 

2 

N. 

5.7 

3  a.  m. 

29.613 

64-5 

63-5 

N. 

10 

s. 

4-7 

3  a.m. 

29. 927 

51-0 

48.0 

C.vS. 

I 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  593 

64.0 

63.0 

N. 

10 

s. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  965 

51.0 

48.  2 

c.s. 

I 

N. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  619 

67.0 

6,5.5 

C.K. 

10 

s. 

6-3 

9  a.  m. 

29.  973 

63.0 

57- u 

Clear. 

0 

N.E. 

4-3 

Noon. 

29.  602 

76.  0 

70.0 

C.K. 

9 

s.w. 

8.7 

Noon. 

29. 960 

66.0 

53- 0 

C.K. 

4 

N. 

6.3 

3  p.m. 

29-  571 

76.  0 

69.  0 

C.K. 

10 

s.w. 

II. 0 

3p.  m. 

29-  933 

69.0 

55-6 

C.K. 

7 

N. 

6-7 

6  p.m. 

29-  536 

74.0 

67.5 

C.K. 

9 

s. 

10.  0 

6  p.m. 

29-  915 

68.0 

56.0 

C.K. 

4 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29-  574 

68.0 

66.0 

C.K. 

10 

s. 

5-7 

9  p.m. 

29.  939 

61.0 

51-5 

C.K. 

2 

N.W. 

2-3 

Mean. 

29-  593 

69-3 

66.1 

9.8 

7.0 

Mean . 

29. 941 

60.6 

52-4 

. 

2.6      .... 

4:4 

Ma\ 

'  13- 

MA-i 

•  18. 

Midn't. 

29-  567 

67.  0 

65.0 

N. 

10 

S.W. 

4.3 

Midn't. 

29-  935 

57- 0 

50-0 

Clear. 

0 

N.W. 

1. 0 

3  a.m. 

29.  522 

66.0 

64.5 

N. 

10 

s. 

4-7 

3  a.  ni. 

29.  940 

54-0 

49.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

6  a.m. 

29.508 

64.0 

63.0 

N. 

10 

s. 

3-" 

6  a.  m. 

29. 948 

53-5 

48.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8-3 

9  a.  m. 

29.  444 

66.5 

66.0 

N. 

10 

s. 

6.7 

9  a.  m. 

30. 023 

64.0 

55-2 

C.K. 

I 

N.W. 

6-7 

Noon. 

29-  456 

62.5 

61.0 

N. 

10 

N.W. 

9.0 

Noon. 

30.009 

70.0 

.57.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.0 

3  p.  m. 

29.  468 

62.5 

61.0 

N. 

10 

N.E. 

4.0 

3  p.m. 

29-  953 

75-0 

61.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.613 

64.  0 

62.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.3 

6  p.m. 

29.901 

73-0 

63.0 

C.K. 

I 

W. 

3-7 

9  p.m. 

29.  669 

61.  0 

59.8 

C.K. 

10 

s. 

3-7 

9p.m. 

29. 925 

64.0 

57-0 
55-1 

C.  K. 

2 

S.W. 

2.7 

ilean . 

29-  531 

64.  2 

62.8 

10.0 

4.7 

Mean. 

29-  954 

63.8 

1. 1 



4.8 

Ma\ 

'  14. 

Ma\ 

'  19- 

Midn't. 

29.660 

60.  2 

59-5 

K. 

10 

S.W. 

2.7 

Midn't. 

29. 925 

62,0 

55-0 

C.K. 

2 

W. 

2-7 

3  a.m. 

29-  635 

60.0 

59-2 

K. 

10 

S.W. 

4.0 

3  a.m. 

29-  935 

61.5 

55-0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29. 640 

59- 0 

58.0 

C.K. 

10 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29-983 

61. 0 

55- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.611 

61.0 

.59-0 

C.K. 

10 

s.w. 

4.0 

9  a.  m. 

30.011 

70.5 

61.5 

C.K. 

2 

N. 

4.0 

Noon. 

29-  573 

69-3 

64.0 

C.K. 

4 

S.w. 

7.0 

Noon. 

30.003 

76.  0 

65-5 

C.K. 

2 

E. 

3-7 

3  p.m. 

29.  488 

73- 0 

t5.2 

C.  K.  S. 

3 

s. 

10.3 

3  P-  m- 

29-  949 

78.0 

67.  0 

C.K. 

3 

E. 

2-3 

6  p.m. 

29.  510 

62.5 

60.0 

N. 

10 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.961 

72.7 

62.  ,S 

Haze. 

S.  E. 

3-3 

9  p.m. 

29-  597 

61.5 

60.0 

N. 

10 

w. 

3-0 

9  p.m. 

29.949 

67.5 

59-5 

Haze. 

S.E. 

4.0 

Mean. 

29-589 

63-3 

60.6 

8.4 

5-4 

Mean. 

29.964 

68.6 

60.1 

2.  2 

.... 

4-0. 

Ma\ 

'■  15- 

^ 

Ma\ 

'  20. 

Midn't. 

29.  680 

58.0 

56.0 

K. 

10 

N.W. 

4.3 

Midn't. 

29-  953 

63.  0 

58.0 

Haze. 

S.E. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  688 

54- 0 

53.  0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.3 

3  a.  m. 

29-  935 

59-0 

57-0 

Haze. 

S.E. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  739 

50.0 

47.0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.3 

6  a.  m. 

29.890 

58.0 

57-0 

Haze. 

S.E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  839 

57- 0 

50.0 

C.K. 

7 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29. 848 

68.5 

61.0 

C.K. 

2 

S. 

6-7 

Noon. 

29-  839 

62.0 

54- 0 

C.K. 

7 

N. 

5-0 

Noon. 

29.  77! 

76.  0 

65.0 

C.K. 

2 

S. 

7.0 

3  p.m. 

29.  807 

66.0 

56.0 

C.K. 

4 

N. 

2.7 

3  P-  !"• 

29-  645 

80.0 

68.0 

C.K. 

7 

s. 

II.  0 

6  p.  m. 

29-  773 

65.0 

56.3 

C.K. 

3 

N. 

2.7 

6  p.  m. 

29-  595 

77-0 

67.0 

C.K. 

S 

s. 

9-7 

9  p.m. 

29.  807 

57- 0 

52.0 

C.K. 

I 

N.E. 

3-0 

9p.m. 

29-  573 

70-5 

64.0 

C.K. 

5 

s. 

9.0 

Mean. 

29.  772 

58.6 

53- 0 

5.6 

.... 

3-9 

Mean. 

29.  776 

69.0 

62.1 

4.8 

.... 

7.2 
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M.w 

21. 



May 

26. 

•=1    lJ 

Wind 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•5  B 
M  2 

W  0 

Clouds. 

0 

a 

a 
2 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

pa  0 

3  B 
pq  0 

Clouds. 

0 
§ 

Direc- 

'5 

Direc- 

■3 

>,s 

tJ  3 

t 

tion. 

0 

>,« 

S  B 

t: 

tion. 

>-• 

0 

^ 

i. 

11 
> 

a 

^ 

& 

>  • 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midii't. 

29-  546 

67.5 

61.5 

C.  K. 

7 

S.W. 

8.0 

Midn't. 

29.  891 

51.8 

49.0 

Haze. 

N.W. 

5-0 

3  a.  m. 

29.  499 

65.0 

60.0 

C.K. 

8 

s.w. 

7.0 

3  a.  m. 

29.889 

50.0 

48.0 

Haze. 

N.W. 

1.0 

6  a.  m. 

29.  470 

63.0 

59- 0 

C.K. 

8 

s.w. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  928 

48.5 

46.0 

Haze. 

N.W. 

1.0 

9  a.  m. 

29.  508 

67.5 

64-5 

N. 

10 

s.w. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  922 

56.0 

50.0 

e.K. 

I 

N. 

5-3 

Noon. 

29. 472 

73- 0 

67.0 

C.  K. 

8 

S.W. 

2-3 

Noon. 

29.921 

60.5 

52.0 

C.  K. 

8 

N. 

8.7 

3  P-  "1- 

29-  459 

66.0 

63.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

7.0 

3  P-  '"• 

29.  875 

63.0 

56-0 

C.K. 

3 

N. 

9-3 

6  p.  111. 

29.  474 

66.5 

58.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  857 

63.0 

53- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

7-3 

9  p.  m. 

29.  566 

59- 0 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

9P  m. 

29.  877 

55- 0 

50-0 

C.K. 

2 

N. 

1-7 

Mean. 

29.499 

65- 9 

60.6 

7.2 

5-6 

Mean. 

29-895 

56.0 

50.5 

3-8 

4-9 

Ma\ 

'  22. 

May 

27. 

Midn't. 

29.  647 

51.0 

46.0 

Clear. 

0 

N. 

7-7 

Midn't. 

29.901 

53- 0 

48.0 

G.K. 

2 

N.W. 

4.0 

!     3  a.  m. 

29.  661 

47.0 

44- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  878 

50.0 

45-5 

C.K. 

3 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.718 

47.0 

44.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  870 

47-5 

43-5 

C.K. 

3 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29-  743 

57- 0 

49-5 

C.K. 

3 

N.  E. 

5-7 

9  a.  ni. 

29- 913 

57-2 

50-0 

Haze. 

N.W. 

5-3  , 

Noon. 

29.717 

64.0 

55- 0 

C.K. 

I 

S. 

5-0 

Noon. 

29.  839 

64.0 

53-5 

C.K. 

I 

N.W. 

4.0 

3  P-  111- 

29-  675 

68.0 

55- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

3-3 

3  P-  111- 

29.  779 

675 

54.0 

Haze. 

N.W. 

6.7  1 

6  p.  m. 

29.681 

68.0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

6  p.  m. 

29.717 

67.0 

57- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.7 

9  p.  m. 

29.  707 

59- 0 

53-5 
50.6 

C.  K.  S. 

2 

S.  E. 

3-7 

9  p.  m. 

29.  727 

59- 0 

52.0 

C.K. 

3 

S.W. 

2.3 

Mean . 

29.  ^94 

57-6 

I.  I 

4.4 

Mean. 

29.  828 

58.2 

50-4 

2.3 

4.6 

M.A.-S 

!    23. 

May  28. 

Midn't. 

29.  720 

55-5 

52.5 

Clear. 

0 

S. 

5-3 

Midn't. 

29-  735 

56.0 

50.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 ; 

3  a.  m. 

29.699 

52.8 

49-5 

Clear. 

0 

S. 

5-0 

3  a.  m. 

29.  708 

54- 0 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7  1 

6  a.  m. 

29.  727 

55.0 

53- 0 

C.K. 

1 

S. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  687 

53-2 

48.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

5-3 

9  a.  III. 

29.  676 

67.0 

61. 0 

Clear. 

0 

s. 

7-3 

9  a.  m. 

29.680 

63-5 

55-5 

CK. 

7 

W. 

4-3 

Noon. 

29.  637 

75- 0 

67.0 

Clear. 

0 

s. 

9-7 

Noon. 

29.605 

70.  0 

58.0 

C.K. 

5 

N.W. 

4.0 

3  P-  ">• 

29-  573 

79.0 

67.5 

C.K. 

6 

s. 

II-3 

3  P-  "'■ 

29-  553 

76.0 

62.  0 

C.K. 

5 

S.W. 

3-7 

6  p.  111. 

29-  53S 

76. 0 

68.0 

C.K. 

9 

S.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29.  529 

73-5 

61.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

5-0 

9p.m. 

29-  524 

70.5 

66.5 

C.K. 

8 

s. 

7-7 

9  p.  m. 

29-  524 

69-5 
64-5 

58.0 

C.K. 

10 

S.W. 

1-7 

Mean . 

29. 637 

66.4 

60.6 

3-0 

7.7 

Mean. 

29.  628 

55-1 

4.9 

4.2 

Mai 

/■  24. 

Ma\ 

'  29. 

Midn't. 

29- 570 

62.0 

60.0 

N. 

10 

N.W. 

4.7 

Midn't. 

29.  494 

63.5 

58.5 

C.K. 

9 

N.W. 

2.0 

3  a.  m. 

29-  579 

60. 0 

59- 0 

N. 

10 

N.E. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  454 

60.  0 

56.5 

C.K. 

10 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  599 

61.  0 

60.  0 

K. 

10 

S.  E. 

2.3 

6  a.  111. 

29-  519 

57.5 

51.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

8.0 

9  a.  ni. 

29.  693 

64.0 

62.8 

C.K. 

10 

S. 

I.O 

9  a.  m. 

29.  528 

60.0 

510 

C.K. 

7 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29.  641 

73- 0 

68.5 

C.  K. 

6 

S. 

3-3 

Noon. 

29-  554 

63.0 

S3-0 

C.K. 

6 

N.W. 

8.0 

3  p.  m. 

29.603 

76.2 

69.  0 

C.K. 

8 

S. 

6.0 

3  P-  "I- 

29-  552 

64.0 

54- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 
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N. 
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C.K. 
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C.K. 
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C.K. 

6 

N.W. 
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N.W. 
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N.W. 
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C.K. 
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C.K. 
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N.W. 
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2-3 
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C.K. 
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C.K. 

10 

S. 
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C.K. 
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E. 

3-3 
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60.0 

54-7 

' 

7.9 

3-6 
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N. 
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60.  0 

58.0 

C.K. 

10 

S.W. 

0-3 

3  a.  m. 

29-  556 

66.0 
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N. 

10 

N.W. 

3-3 
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C.K. 
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C.K. 

10 
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C.K. 
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N.W. 
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C.K. 
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N.W. 
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70.5 
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C.K. 
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N.W. 
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N.W. 
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29-  o37 
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C.K. 

5 

N.W. 
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3  p.m. 
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62.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

5  p.  m. 
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N.W. 
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C.K. 
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N.W. 
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9  p.  m. 
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54-8 

C.K. 

4 

N.W. 

2.7 

9  p.  m. 
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60.0 

C.K. 

3 

N. 

1-3 
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29.  693 

58.5 

52.0 

C.K. 

7 

N.W. 

3-0 
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29.  701 

62.0 

59-0 

C.K. 

3 

N. 

0.0 

3  a.m. 

29.  705 

55-5 

51.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  699 

59-0 

57-0 

C.K. 

9 

N.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  741 

56.0 

50.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

3-3 
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58.0 

C.K. 

9 

N.W.. 

1-7 
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29.  746 
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C.K. 
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N.W. 
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C.K. 

3 

N.E. 

5-0 

3  p.m. 
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C.K. 

I 
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71.0 

62.0 
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E. 
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C.K. 

I 

s. 

6.7 

3  a.m. 

29-  837 

55-5 

54-5 

C.K. 

10 

N.E. 

4-0 

6  a.  m. 

29.  769 

63.0 

61.0 

C.K. 

■8 

s. 

6.3 

6  a.  m. 

29. 823 

55-0 

54.5 

Mist.' 

10 

N.E. 

5-7 

9  a.  m. 

29-  753 

71.0 

67.  0 

C.K. 

9 

s.  w. 

7-3 

9  a.  m. 

29. 837 

57-0 

56-5 
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29.668 
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K. 

10 

N. 

4-3 

Mean. 
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69.  0 
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C.K. 

7 

S.W. 
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29.  779 

58.0 

57-0 
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10 

N. 

4-5 

3  a.  m. 

29. 640 

67.5 

67.0 

C.K. 

I 

S.W. 

2.7 

S  a.  m. 

29-  751 
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57-3 

K. 

10 

N. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  644 

68.0 

66.8 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  767 

57-6 

57- 0 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  621 

77.0 

73- 0 

C.K. 

9 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  764 

61.5 

.58.5 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

Noon. 

29. 603 

82.0 

75- 0 

C.K. 

9 

w. 

3-0 

Noon. 

29-  737 

66.0 

61.0 

C.K. 

10 

N. 

5-3 

3  P-  ni- 

29.  532 

85.0 

75- 0 

C.K. 

4 

s. 

2.3 

3  p.  in. 

29.  696 

68.0 

63.0 

C.K. 

10 
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4.3 

6  p.  m. 

29-  553 
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68.5 

N. 

10 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  739 

68.0 

64.  0 

C.K. 

I 

N. 

4-7 

9  p.m. 
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69.  0 
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C.K. 
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N. 

I.  0 
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60.0 

C.K. 

2 

N. 

3-3 

Mean. 

29.603 
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70.  2 

7.2 

2.5 

Mean. 

29-  750 

62.5 

59-7 

7-9 

4-1 
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C.K. 
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N.W. 

5-0 
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C.K. 
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N.  E. 
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69.0 
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C.S. 
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N.W. 

3-7 
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78.0 

71.0 

C.K. 

9 

S.  W. 
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73.0 

62.5 
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N.W. 

3-7 

Noon. 
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84.0 
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C.K. 
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S.W. 
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N.W. 
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C.K. 
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N.W. 

2.7 

6  p.  m. 
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C.K. 
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N.W. 

1.3 

6  p.  m. 

29-  575 

79.5 

73-0 

C.K. 

9 

E. 

3-0 

9  p.  m. 
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69.0 
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C.K. 
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S.E. 
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55-5 

C.  K.  S. 

I 

•  N.W. 

6.0 

6  a.  ni. 

29-541 

62.0 

61.0 

C.K. 

9 

N. 

1.7 

9  a.  111. 

29-522 

74.0 

65.0 

C.K. 

7 

S.W. 

2.0 

9  a.  111. 

29-  585 

66.0 

63.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29-  474 

80.0 

69.5 

C.K. 

9 

,s.  w. 

4.0 

Noon. 

29.  622 

70.0 

64.  0 

C.K. 

7 

N. 

5-0 

3  p.  ni. 

29.  406 

78.0 

69.0 

N. 

9 

S.W. 

6.3 

3  P-  "1- 

29.  624 

76.5 

66.0 

C.K. 

3 

N.E. 

5.7 

6  p.  ill. 

29-  S'So 

71.0 

67.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.3 

6  p.  111. 

29.  707 

76.0 

67.0 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

4-7 

9  p.  m. 

29-  407 

68.5 

65.5 

C.K. 

3 

N.W. 

4.3 

9  p.  m. 

29.  736 

69.  0 

59.0 

C.S. 

I 

N. 

0.7 
3-4 

Mean. 

29.  478 

70.4 

62.8 

...  .   !   S-o 

•    ■    •, 

4.9 

Mean. 

29.602 

68.2 

63.2 

6.5  1 

1 

JUNI 

C  14. 

JUNI 

,  19. 

Midn't. 

29.444 

66.0 

64.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.7 

Midn't. 

29-  765 

65.0 

62.0 

C.K. 

2 

S.W. 

1-3 

3  a.m. 

29.  464 

64.0 

63.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  779 

62.0 

60.  0 

Clear. 

0 

w. 

2.0 

6  a.  m. 

29-524 

63.0 

62.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29-799 

64.5 

62.5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

0.0 

9  a.  m. 

29-  613 

72.0 

64.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  789 

72.0 

67.0 

C.K. 

9 

S. 

1-3 

Noon. 

29.  63a 

79.0 

63-5 

C.K. 

4 

N.W. 

7-7 

Noon. 

29.  774 

79-0 

69.0 

C.K. 

8 

vS.  E. 

6-3 

3  P- 1"- 

29.  624 

82-3 

66.0 

C.K. 

8 

N.W 

7-3 

3  P-  "1- 

29.  705 

80.2 

69.8 

C.K. 

2 

S. 

8-3 

6  p.  ni. 

29-  597 

81.0 

66.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.7 

6  p.  m. 

29. 652 

77.0 

67.5 

C.K. 

6 

S. 

9-7 

9  P-  ni 

29.  627 

72.0 

63.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.  658 

68.0 

_65.5 
65.4 

N. 

10 

S. 

6-3 

Mean. 

29-  565 

72-4 

63- 9 

3-1 

5.4 

Mean. 

29.  740 

71.0 

5-9 

4-4 

i8o 
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Junk  20. 

June  25. 
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Wind 
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"^ 
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Time. 

Barom- 
eter. 
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0 

Mean 
Time. 

Barom-  j 
eter. 

3  e 

3.  S 

Clouds. 

0 

0 

c 

^' 

>. 

pq  0 

K  0 

0 

Direc- 

0 

m  0 

cq  0 

0 

Direc- 

t^ 

tjy 

X. 

tion.       ! 

0 

i^s 

tiS 

tion. 

_o 

P 

0 

& 

i 

K' 

Q 

^ 

£ 

m. 

in. 

0 

1 

ra. 

in. 

° 

0 

Midr/'t. 

29.  622 

65  ■■; 

64.0 

C.K. 

8 

S. 

5-3 

Midn't. 

29.  588 

71.0 

70. 0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

1-3 

3  a.  m. 

29- 551 

66.5 

65.5 

C.K. 

10 

S. 

1-7 

3  a.  m. 

29.  590 

69.5 

68.0 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  531 

67.0 

66.0 

C.K. 

6 

S.W.     I 

1-7 

6  a.  m. 

29.  602 

71.0 

69.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29. 561 

75-5 

70.0 

C.K. 

5 

W.       '■ 

2.0 

9  a.  ni. 

29-  591 

80.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

4-3 

Noon. 

29- 538 

81.0 

71.8 

C.  K. 

4 

w. 

6.0 

Noon. 

29-  585 

86.0 

76.  0        C.  K. 

8 

W. 

5-0 

3  p.m. 

29-  503 

81.3 

70.  0 

C.  K.  S. 

9 

w. 

6.0 

3  P-  m- 

29-  543 

89.0 

74-  0        C.  K. 

5 

W. 

5-3 

6  p.  m. 

29. 478 

74.0 

69.  0 

C.K. 

6 

w. 

5-3 

6  p.  ni. 

29-  525 

88.0 

74.0         C.  K. 

3 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

29. 529 

70.  0 

62.6 

C.  K.  S. 

7 

N. 

4-3 

9  p.m. 

29-  567 

81.0 

70.  5  i      C.  K. 

4 

N.W. 

3-3 

Mean. 

29-  539 

72.6 

67.4 

6.9 

4.0 

Mean . 

29-  574 

79-4 

71.8       .... 

3-9 

3-7 

June  21. 

June  26. 

Midn't. 

29-  584 

64.0 

^(>-$ 

C.K.S. 

2 

N. 

4.3 

Midn't. 

29- 597 

76.0 

67.5 

C.K. 

4 

N.W. 

5-3  ' 

3  a.m. 

29. 620 

58.0 

53- 0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  612 

70.0 

64.0 

C.K. 

4 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  681 

58.0 

52-5 

Clear. 

0 

N. 

4.3 

6  a.  m. 

29.  676 

68.5 

62.5 

C.K. 

8 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29. 705 

61.  0 

52.5 

C.K. 

2 

N. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  739 

69.5 

64.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

7.0 

Noon. 

29.  701 

66.0 

55- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.  749 

74.0 

63.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

5-7 

3  p.m. 

29. 679 

69-5 

57- 0 

C.K. 

2 

N.  W. 

4-7 

3  p.  m . 

29.  727 

79.0 

69.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

5-3 

6  p.m. 

29.  693 

71.0 

60.0 

c. 

I 

W. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  726 

79.0 

66.0 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  707 

61.8 

56.0 

C.  K.  S. 

I 

s.w. 

1-7 

9  p.  m. 

29.761 

69.0 

62.  0 

C.K. 

5 

N. 

3-7 

Mean. 

29. 671 

63.7 

55-3 

1.4 

■•.■.;       4-4 

J 

Mean. 

29.  698 

73-1 

64.8 

6.2 

5-2 

June  22. 

June  27. 

Midn't. 

29. 740 

61.5 

56.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

3-3 

Midn't. 

■29.  789 

65.0 

59- 0 

C.K. 

7 

N.E. 

4.3 

3  a.m. 

29-  738 

57- 0 

54-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29.  S3 1 

59- 0 

53- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

8.3 

6  a.  m. 

29.  762 

55- 0 

53- 0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

I.O 

6  a.  ni. 

29.  886 

59- 0 

53- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

6.7 

9  a.m. 

29-  765 

69.0 

59- 0 

C.K. 

7 

s. 

0.3 

9  a.  m. 

29.  913 

64.0 

56.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-3 

Noon. 

29.  744 

7,3.6 

61.8 

C.K.S. 

s. 

* 

Noon. 

29-  915 

69.5 

58.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-7 

3  p.m. 

29.  701 

75- 0 

63.0 

C.K. 

5 

S.  E. 

■' 

3  P-  m- 

29. 882 

72.5 

59-5 

C.K. 

6 

S.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  670 

74.0 

63.0 

C.K. 

3 

S. 

"■'' 

6  p.  m. 

29.  887 

73- 0 

62.  0 

C.S. 

I 

S. 

3-3 

9  p.m. 

29- 695 

67.0 

60.0 

C.K. 

2 

S. 

* 

9  p.  m. 

29.  924 

64-5 

57-5 

Clear. 

0 

s. 

3-7 

Mean  .■ 

29.  727 

66.5 

58.8 

3-4 

1-9 

Mean. 

29.  878 

65.8 

57-2 

6.5 

5-0 

1 
June  23. 

June  28. 

Midn't. 

29.  707 

63.0 

57- 0 

C.K. 

2 

S. 

* 

Midn't. 

29.931 

61.0 

57-5 

S. 

J 

s. 

1-3 

3  a.  m. 

29.  689 

62.0 

58.0 

C.K. 

4 

S. 

* 

3  a.  ni. 

29.905 

59- 0 

,'i6.5 

C.  K.  S. 

3 

s. 

I.  0 

6  a.  m. 

29.  701 

63.0 

58.0 

C.K. 

4 

s. 

* 

6  a.  m. 

29.  920 

60.2 

.-iS-S 

C.  K.  S. 

7 

s. 

0.  0 

9  a.  m. 

29.  738 

73- 0 

65.0 

C.K.S. 

I 

s. 

* 

9  a.  m. 

29.911 

66.6 

62.0 

C.K. 

10 

s.w. 

I.  0 

Noon. 

29.  719 

79-5 

70.0 

C.  K.  S. 

4 

s.w. 

» 

Noon. 

29.912 

68.0 

63.6 

C.K. 

10 

s. 

0.7 

3P-m- 

29.  701 

77.0 

70.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

8:0 

3  P-  >"• 

29.861 

70.0 

64.0 

C.K. 

10 

s. 

4-3 

6  p.  m. 

29.691 

73- 0 

68.0 

C.K. 

9 

s. 

6.7 

6  p.  m. 

29. 827 

70.0 

65-5 

C.K. 

10 

S.E. 

5-7 

9  p.m. 

29.  731 

69.0 

66.0 

C.K. 

2 

s. 

6.0 

9  p.  m. 

29.  S61 

68.5 

65.0 

61.6 

C.K. 

10 

S.E. 

2.0 

Mean. 

29. 710 

69.9 

64. 0      .    .    .    . 

4-4 

6.9 

Mean . 

29.  891 

65-4 

7.6 

.... 

2.  0 

June  24. 

JlWE  29. 

?Hidn't. 

29. 727 

67- 5 

65.3 

Clear. 

0 

s. 

2.3 

Midn't. 

29-  857 

68.0 

65.0 

C.K. 

10 

E. 

0.0 

3  a.  m. 

29-695 

66.0 

64.0 

C.K. 

1 

s. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  821 

67.5 

65.0 

C.K. 

9 

E. 

0.3 

6  a.  m. 

29.  707 

67.0 

65.0 

C.K. 

7 

E. 

1-3 

6  a.  ni. 

29. 831 

68.5 

66.5 

C.K. 

10 

E. 

0.0 

9  a.m. 

29. 684 

78.0 

72.0 

C.K. 

5 

s. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  876 

74-5 

70.2 

C.K. 

lo 

S.W. 

1-3 

Noon. 

29. 648 

83.0 

76.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

4.0 

Noon. 

29-  837 

80.0 

72.5 

C  K.S. 

9 

S.W. 

1-3 

3pin. 

29-  595 

79- 0 

76.0 

N. 

10 

N.E. 

4.3 

3  p.  m. 

29.  778 

83.5 

75. 0 

C.K.S. 

9 

S. 

4.0 

6  p.m. 

29-  599 

75- 0 

73- 0 

C.  K.  S. 

9 

E. 

.    3-0 

6  p.  m. 

29. 699 

80.5 

73- 0 

C.K. 

9 

s. 

3-3 

9  p.m. 

29. 619 

73- 0 

71.8 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

0-3 

9  p.m. 

29.  707 

77.0 

72.0 

C.K. 

9 

s. 

1-7 

Mean. 

29. 659 

73-6 

.70.4 

5.9 

2-5 

Mean. 

29.  801 

74.9 

69.9 

9-4 

1-5 

*  Clock  of  anemometer  stopped. 
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June  30. 

July  5. 
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Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 
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H  fe 

0 

Direc- 

0 

W  0 

Clouds. 

Direc- 

t 
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tion. 

'0 
> 

s' 

r 

1 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

111. 

in. 

0 

0 

ni. 

Midn't. 

29-  645 

74. 0 

72.  0 

C.K. 

8 

S. 

0.7 

Midn't. 

29-  854 

73- 0 

69.5 

C.K. 

2 

S. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  5S7 

71.9 

70.  0 

C.K. 

9 

S. 

0-3 

3  a-m. 

29.  848 

70.0 

68.5 

C.K. 

3 

S. 

6  a.  m. 

29-  577 

73- 0 

71.0 

C.  K. 

7 

w. 

0-3 

6  a.  m. 

29.844 

69. 5 

67.  5  1      C.  K. 

3 

S.E. 

9  a.  m. 

29.  566 

85.0 

75- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  879 

79.0 

72-  5  '      C.  S. 

I 

S.W. 

0-3 

Noon. 

29-  555 

89-5 

75-5 

C.K. 

3 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29.  856 

84.2 

72.  5      C.  K.  S. 

7 

S. 

3-7 

3  P-  "'• 

29-  534 

92.  0 

75-5 

C.K. 

3 

N.W. 

0. 0 

3  P-  m- 

29.  782 

88.0 

72.8 

C.  K.  S. 

2 

S. 

7.0 

6  p.m. 

29-  563 

87.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

1-3 

6  p.  m. 

29.  712 

85-5 

74.0 

C.K. 

2 

S. 

6.0 

9  p.  m. 

29.581 

82.0 

70. 0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

4.0 

9  p.  m. 

29-  731 

76.5 

69.0 

C.K. 

I 

S. 

5-0 
4.3 

Mean. 

29-  576 

8i.8 

72.8 

....     1     5.8 

2.3 

Mean . 

29.  813 

78.2 

70.8 

2.6 

July  I. 

July  6. 

Midn't. 

29-  584 

80.0 

69.  0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

5-7 

Midn't. 

29.  737 

73- 0 

69.0 

Clear. 

0 

S. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  575 

76.5 

68.0 

C.  K.  S.  . 

10 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.709 

70.0 

69.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.592 

72.0 

68.0 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.  E. 

3-0 

6  a.m. 

29.  725 

70.0 

69.0 

C.K. 

10 

S.E. 

0-3 

9  a.  m. 

29- 594 

74.0 

71. 0 

C.K. 

10 

S. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  746 

79-5 

74.5 

C.K. 

q 

E. 

0.7 

Noon. 

29- 5«4 

77-2 

71.0 

C.K. 

10 

S. 

4-7 

Noon. 

29-  752 

87.0 

76.0 

C.K. 

8 

S.E. 

5-0 

3  P- 11- 

29-  534 

80.0 

74.0 

C.K. 

9 

s. 

5-3 

3  p.m. 

29-  715 

89.6 

74.0 

C.K. 

5 

S. 

6.7 

6  p.  m. 

29.511 

81.0 

74-5 

C.K. 

5 

S.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.699 

86.0 

75-0 

C.K.S. 

6 

S. 

4-3 

9  p.  m. 

29-  525 

74.5 

71.0 
70.8 

C.K. 

9 

s. 

4.0 

9  p.m. 

29-  743 

81.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

2.0 

Mean . 

29.  562 

76.9 

9.0 

4-2 

Mean. 

29.  728 

79-4 

72.4 

5-9 

3-2 

July  2. 

July  7. 

'    Midn't. 

29.509 

72.0 

70.0 

C.K. 

8 

s. 

1-7 

Midn't. 

29.  769 

76.0 

71-5 

C.K. 

9 

S.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  486 

70.  0 

69. 0 

Fog. 

ID 

vS.W. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  767 

73-5 

69-5 

C.K.S. 

2 

N.W. 

1-7 

6  a.  ni. 

29, 492 

70.0 

69.0 

Fog. 

10 

w. 

0.7 

6  a.  m. 

29.808 

73-0 

70.  2 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

0.7 

9  a.  m. 

29.520 

77.0 

72.8 

C.  K.  S. 

3 

s.  w. 

I.  0 

9  a.  ni. 

29.802 

78.0 

73-0 

C.K. 

-9 

W. 

4-7 

Noon. 

29-550 

85.5 

76.0 

C.K. 

6 

w. 

3-3 

Noon. 

29.  78S 

86.0 

76.5 

C.K. 

6 

W. 

3-3 

3  p.  m- 

29-517 

90.2 

71. 0 

C.  K.S. 

3 

s.w. 

3-3 

3  p.  m. 

29.  760 

85.0 

76.0 

N. 

10 

S. 

3-3 

6  p.  m. 

29.500 

88.0 

75- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

2-7 

6  p.  m. 

29-  784 

76.0 

73-0 

N. 

10 

S.E. 

5-7 

9  p.m. 

29-  539 

77.0 

72.0 

C.  K. 

3 

S.E. 

2.3 

9  p.  m. 

29.  814 

73-0 

72.0 

C.K. 

8 

.    N. 

3-7 

Mean. 

29.514 

78.7 

71.8 

6.2 

2.0 

Mean. 

29.  786 

77-6 

72.7 

7.8 

3-4 

July  3. 

July  S. 

Midn't. 

29-  576 

74.0 

71.0 

C.  K. 

7 

N. 

0.7 

Midn't. 

29.  823 

72.0 

71.0 

c.k! 

6 

N. 

1-7 

3  a.m. 

29.  578 

72.0 

70.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

0.7 

3  a.m. 

29-815 

71.0 

70-5 

C.K. 

9 

N.E. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  637 

72.  0 

70.5 

C.K. 

7 

N.W. 

0.  0 

5  a.  m. 

29.  82 1 

71.0 

70.5 

C.K. 

10 

E. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  682 

81.0 

75-5 

C.K. 

5 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.841 

77.0 

72.0 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

3-0 

Noon. 

29.  701 

87.0 

77.0 

C.K. 

5 

E. 

3-0 

Noon. 

29-  843 

82.0 

71.0 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

3-7 

3  p.  m. 

29.  6S4 

88.0 

76.5 

C.K. 

5 

S.E. 

3-3 

3  P-  "1- 

29-  794 

83.0 

70.  0 

C.K. 

3 

E. 

4.0 

6  p.  m. 

29- 736 

86.5 

74-5 

C.  K.  .S. 

6 

E. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  755 

80.2 

70.0 

C.K. 

3 

S.E. 

5-7 

9  p.  m. 

29.  784 

79.0 

74.0 
73-6 

C.  K.  S. 

2 

E. 

2.0 

9  p.m. 

29.  766 

75-0 
76.4 

69.0 

C.K. 

I 

S. 

6.3 

Mean. 

29. 672 

79-9 

.... 

4-9 

2.  0 

Mean. 

29.  807 

70-5 

5.6 

4.2 

July  4. 

July  9. 

Midn't. 

29. 824 

76.0 

73-8 

Clear. 

0 

S.E. 

0.7 

Midn't. 

29-  753 

71.0 

67.5 

Clear. 

0 

S. 

5-0 

3  a.  m. 

29.  830 

74.8 

72.  S 

K. 

10 

E. 

0.7 

3  a.  m. 

29-  739 

68.5 

66.0 

C.K. 

I 

N.W. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  887 

74.0 

72.5 

C.K. 

10 

S.E. 

0-3 

6  a.  m. 

29-  735 

69-5 

68.0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

0.7 

9  a.  in. 

29.  889 

73-0 

71.0 

C.K. 

10 

E. 

1-7 

9  a.  ni. 

29-  735 

78.0 

72.0 

C.K. 

4 

E. 

I.  3 

Noon. 

29. 877 

81.0 

73- 0 

C.K. 

3 

S.  E. 

4-3 

Noon. 

29-713 

83.0 

74.0 

C.K. 

3 

S. 

3-7 

3  P-  "1- 

29-  843 

86.0 

75- 0 

C.K. 

2 

S. 

b-S 

3  p.  m. 

29.  675 

86.0 

74.0 

C.K.      1 

5 

S. 

3-  7 

6  p.  m . 

29.816 

84.0 

73-8 

C.K. 

2 

E. 

4.7 

6  p.  m. 

29-  679 

85.0 

74.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

3-0 

9  p.  ni. 

29.  840 

77.0 

70.5 

Clear. 

0 

S.E. 

6.0 

9  p.  m. 

29.  693 

77.0 

72.0 

C.K.  S. 

I 

s. 

3-3 

Mean. 

29.851 

78.2 

72.8 

4.6 

.... 

3-  ' 

Mean. 

29.715  ' 

77.2 

70.9 

....    1     2.2 

.... 

2.9 

l82 
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JUL^ 

•  10. 

July  15, 

u 

u 

>, 

;!. 

>> 

M    ■ 

Wind 

. 

^    . 

J3  .. 

■^ 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

1^ 

Clouds. 

0 
§ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometer 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 
u 

0 

Direc- 

Direc- 

'0 

>.B 

t!  S 

t; 

tion. 

>.B 

tjE 

■e 

tion. 

c 

Q 

^ 

^ 

> 

(5 

^ 

S 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.681 

73.5 

70. 0 

C.K. 

I 

S. 

2.3 

Midn't. 

29.  700 

66.0 

60. 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  672 

71-5 

69.5 

Clear. 

0 

S. 

I.O 

3  a.  m. 

29.  729 

63.6 

.58.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  679 

70.0 

68.0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

0.0 

6  a.  m. 

29.790 

63.0 

58.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

.3.0  j 

9  a.  m. 

29.  684 

79.5 

74.0 

C.K. 

6 

s. 

0.3 

9  a.  m. 

29.  822 

72.0 

64.5 

c.k: 

2 

N.W. 

2.3 ! 

Noon. 

29.  681 

8,3.2 

74.8 

C.K. 

8 

S. 

2.3 

Noon. 

29.  S28 

78.0 

67.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3.7 

3  P-  m. 

29.619 

85.0 

75.0 

O.K. 

9 

s.  w. 

4-7 

3  P-  "1. 

29.  820 

83.0 

69.0 

C.K. 

3 

S.  W. 

2.7 

6  p.  m. 

29-  593 

80.0 

73.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5.3 

6  p.  m. 

29.  822 

82.5 

69.  0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

2.3 

9  p.  m. 

29.607 

76.0 

71.0 

C.K. 

10 

s.w. 

5.0 

9  p.m. 

29.  851 

73.0 

66.0 

Clear. 

0 

S.W. 

1.7 

Mean. 

29.  652 

77.3 

71.9 

5.6 

2.6 

Mean. 

29. 795 

72.6 

64.  I 

1.6 

3-0 

]Vh\ 

•  II. 

Jur,^ 

•  16. 

Midn't. 

29.617 

74.0 

70.5 

C.K. 

10 

s.w. 

3-0 

Midn't. 

29.  839 

69. 0 

66.0 

Clear. 

0 

s. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  588 

72.0 

70. 0 

C.K. 

9 

s.w. 

1.7 

3  a.  m. 

29. 849 

66.5 

64.5 

C.  K.  S. 

4 

s. 

1.3 

6  a.  m. 

29-  563 

72.5 

70.5 

C.K. 

7 

s. 

1.3 

6  a.  m. 

29.  865 

68.0 

66.0 

C.  K.  S. 

4 

s. 

0.7 

9  a.  m. 

29.569 

76.0 

72.5 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

3.0 

9  a.  m. 

29. 868 

78.0 

72.0 

C.K. 

7 

S.W. 

0.7 

Noon. 

29.512 

83.0 

75.5 

C.  K.  S. 

I 

s. 

6.7 

Noon. 

29. 873 

79.0 

72.0 

C.K. 

9 

vS.  w. 

3.3 

3  p.m. 

29.  528 

74.0 

70. 0 

C.K.  S.N. 

10 

N.W. 

10. 0 

3  p.  m. 

29.  843 

81.3 

71.3 

C.K. 

9 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  454 

79.2 

73.2 

C.K. 

7 

S.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  838 

77.5 

69.5 

C.K. 

10 

S. 

5-3 

9  p.m. 

29.  464 

73.2 

69.5 

C.  K.  S. 

7 

s. 

3-3 

9  p.m. 

29.  858 

74.0 

68.0 

C.K. 

10 

S. 

3-7 
2.9 

Mean. 

29.  537 

75.5 

71-5 

.... 

7.5 

4.1 

Mean. 

29.  854 

74.2 

68.7 

6.6 

JUIA 

12. 

July  17. 

Midn't. 

29.437 

71.5 

69.5 

C.K. 

3 

s. 

3.7 

Midn't. 

29.866 

69.0 

67.0 

N. 

10 

S.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  413 

70.0 

60.0 

C.K. 

7 

s. 

1-7 

3  a.  m. 

29. 867 

68.0 

66.5 

N. 

10 

s.w. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  400 

72.0 

70.8 

C.K. 

8 

s. 

3.3 

6  a.  m. 

29.  866 

67.5 

66.0 

C.K. 

10 

E. 

3-0 

9  a.  m. 

29.386 

79-5 

75- 0 

C.K. 

5 

S.  E. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  917 

76.5 

72.  0 

C.K.S. 

9 

S.E. 

1.7 

Noon. 

29. 364 

84.0 

78.0 

C.K. 

10 

S. 

7.0 

Noon. 

29.  908 

79-5 

74.0 

C.  K.  S. 

7 

s. 

5.0 

3  p.m. 

29.  320 

74.0 

72.5 

N. 

10 

s.w. 

8.7 

3  p.  I". 

29,  883 

81.0 

72.5 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

6.3 

6  p.  m. 

29.389 

73- 0 

72.0 

N. 

10 

s.  w. 

2.3 

6  p.  ra. 

29.  S52 

77.0 

71.0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.0 

9  p.m. 

29.397 

72.0 

71.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

2.7 

9  p.  m. 

29-  859 

75.0 

70.0 

C.K. 

10 

S. 

5.7 

Mean. 

29.388 

74-5 

71.0 

7.9 

4.0 

Mean. 

29.  877 

74.2- 

69.9 

9.4 

4.5 

Jui,\ 

'  13. 

Jut's 

!    18. 

Midn't. 

29.396 

70.0 

69.0 

N. 

10 

N.W. 

1-3 

Midn't. 

29.  884 

72.5 

69.0 

C.K. 

10 

s. 

5.0 

3  a.m. 

29.  376 

69.5 

68.0 

K. 

10 

N.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  882 

71. 0 

68.0 

C.K. 

lO 

s. 

4.0 

6  a.  m. 

29.396 

69.0 

67.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

3.7 

6  a.  m. 

29.  903 

71.0 

69.0 

C.K. 

10 

s. 

4.3 

9  a.  m. 

29.399 

71.0 

68.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  941 

74.0 

70.5 

C.K. 

10 

S.E. 

5.3 

Noon. 

29.409 

79.0 

72.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

Noon. 

-   29.950 

75-5 

72.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.7 

3  p.m. 

29.  392 

82.0 

73.0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

2.7 

3  p.  m. 

29.  950 

76.0 

71.0 

C.K. 

9 

S.E. 

8.7 

6  p.m. 

29-  384 

79.0 

73.0 

,C.K. 

6 

E. 

3." 

6  p.  m. 

29.  942 

73-5 

72.0 

C.K.  S.N. 

10 

S.E. 

6.0 

9  p.  m. 

29.417 

71.5 

68.0 

•c.K. 

8 

N. 

3-3 

9  p.  m. 

29-  957 

70.0 
72.9 

69.0 

N. 

10 

S.W. 

4-7 

Mean. 

29.396 

73-9 

69.8 

8.6 

3.1 

Mean. 

29. 926 

70. 1 

9-9 

5.6 

Jni.1 

r  14. 

]VIA 

r  19. 

Midn't. 

29. 428 

70.0 

64.0 

C.K. 

.3 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  982 

67.  S 

67.0 

C.  K.  S. 

, 

S.E. 

1.7 

3  a.  m. 

29.  436 

67.0 

63.0 

C.K. 

7 

N.W. 

4-3 

■\  a.  m. 

29.990 

66.  ,s 

65.  .5 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

1.7 

6  a.  m. 

29.  478 

66.5 

62.0 

C.K. 

5 

N.W. 

5.3 

6  a.  m. 

30. 013 

68.0 

67.0 

N. 

10 

N.  E. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  583 

72.0 

62.  .s 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

9  a.  in. 

30.005 

70.3 

70.0 

K. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29- 596 

78.0 

67.5 

C.K. 

I 

W. 

4.7 

Noon. 

30.000 

73.0 

71.6 

C.K. 

10 

E. 

3.0 

3  P-  "1- 

29-  567 

81.8 

69.0 

C.  K.  S. 

7 

S.  W. 

3-3 

3  p.m. 

29.  946 

78.0 

73.0 

C.K. 

7 

E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  555 

80.8 

69.0 

C.K. 

4 

S.  w. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  933 

72.0 

69.0 

C.K. 

8 

S.E. 

5-3 

9  p.m. 

29.  653 

69.0 

62.5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

5.0 

9  p.m. 

29.  943 

70.0 

68.0 

C.K. 

6 

S.  E. 

2.7 

Mean. 

29. 537 

73-1 

64.9 

3.8 

.... 

5.0 

Mean. 

29. 976 

70.7 

68.9 

8.5 

3-3 
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^                                                  July  20. 

July  25. 

Wind 

i 

5ti 

3 
0 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

e  0 

«  5 

Clouds. 

u 

c 
0 

Direc-    « 

■5 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

at; 
3  s 

P5  s 

Clouds. 

0 

Direc- 

1 

0 

1 

tion. 

"3 
> 

s' 

t; 

tion. 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  942 

68.5 

68.0 

O.K. 

10 

S.  E. 

1-3 

Midn't. 

29-  564 

76.-0 

70.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  a™- 

29.902 

68.5 

68.0 

C.  K. 

10 

N.  E. 

1-7 

3  a.  m. 

29-  565 

73-0 

68.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  916 

69. 0 

68.5 

O.K. 

10 

S.  E. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  602 

70-5 

67-5 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  937 

70-5 

70. 0 

N. 

10 

S. 

3-7 

9  a.m. 

29.612 

77.0 

70.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

Xoon. 

29.919 

75- 0 

71.8 

C.  K.  S. 

9 

S. 

5-7 

Noon. 

29.  614 

81.2 

72.0 

C.  K. 

3 

N.  W. 

4-3 

3  P-  "1- 

29.868 

78.0 

72.0 

C.  K.  S. 

5 

s. 

7-7 

3  p.m. 

29-  587 

85.6 

73- p 

C.  K. 

2 

N.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  813 

74.0 

71.0 

C.K. 

8 

s. 

8-3 

6  p.  m. 

29-  575 

86.0 

74-5 

C.  K. 

2 

N.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.807 

72.5 

70-5 

N. 

10 

S.  E. 

5-0 

9  p.  m. 

29-  591 

79.0 

70.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

2.0 

Mean. 

29.888 

72.0 

70.0 

9.0 

4.4 

Mean. 

29-589 

78-5 

70.7 

1. 2 

3-9 

Ji;i,\ 

■  21. 

JUIA 

26. 

Midn't. 

29.  777 

70.6 

70. 0 

C.  K. 

10 

s. 

3-7 

Midn't. 

29. 629 

75-0 

69.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

3  a.  ni. 

29.  740 

69-5 

68.8 

C.  K. 

10 

s. 

4.3 

3  a.  m. 

29.  625 

72.5 

68. 0 

,    C.  K. 

3 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  746 

70. 0 

69-5 

N. 

10 

E. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  610 

71-5 

67-5 

C.K. 

4 

N.W. 

4-3 

!      9  a.  m. 

29-  739 

73- 0 

71-5 

C.  K. 

10 

s. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  653 

79.0 

73-5 

C.  K.  S. 

7 

N.  E. 

3-7 

Noon. 

29-  735 

74.5 

72.0 

C.  K. 

ID 

S. 

3-3 

Noon. 

29. 643 

80.0 

74-5 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

5-3 

3  p.m. 

29. 705 

77-5 

74.0 

C.  K. 

10 

s.w. 

5.7 

3  p.m. 

29.  607 

79-5 

73-5 

C.  K.  S. 

9 

N.  E. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  687 

75-5 

,  73-5 

C.  K. 

10 

s.  w. 

5-3 

6  p.  m. 

29. 592 

73-0 

70.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10. 0 

9  p.m. 

29. 692 

73-5 

72.0 

C.K.  S.N. 

10 

s.w. 

4.3 

9  p.m. 

29.608 

70. 0 

69.0 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

Mean. 

29.  728 

■73-0 

71-4 

10.  0          .... 

4-4 

Mean. 

29.  621 

75-1 

70.6 

6-5 

5-9 

JUL^ 

'  22, 

JUL\ 

27-      • 

Midn't. 

29.  672 

72.5 

71-5 

N. 

'10 

s. 

3-0 

Midn't. 

29.588 

69. 0 

68.6 

C.K. 

10 

E. 

6.0 

3  a.  m. 

29. 639 

72.0 

71-5 

N. 

10 

s.w. 

5-0 

3  a.  m. 

29-  537 

68.3 

68.0 

N. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.680 

71.0 

70. 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-519 

69.0 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-0 

j      9  a.  m. 

29.  68q 

78-3 

73- 0 

C.K. 

I 

w. 

4-3 

9  a.  m. 

29. 520 

71.0 

70.0 

N. 

10 

E. 

6.0 

Xoon. 

29.699 

83.0 

73-5 

C.K. 

6 

W. 

3-7 

Noon. 

29-  498 

73- 0 

72.0 

C.K. 

10 

E. 

3-3 

3  p.  m. 

29.664 

86.3 

74- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

4.0 

3  P-  m- 

29-  493 

77.0 

74-5 

C.  K. 

8 

N.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  635 

85.2 

74- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  528 

74- 0 

72.0 

C.  K.  S. 

10 

N.  E. 

6-3 

9  p.  m. 

29-  635 

75- 0 

70. 0 
72.  2 

Clear. 

0 

S.W. 

3-7 

9  p.m. 

29-  555 

71.0 

70.  0 

N. 

10 

N.E. 

6-7 

Mean. 

29. 664 

77-9 

.... 

4.0 

3-9 

Mean. 

29-  530 

71-5 

70.4 

9-8 

5-5 

JUL-i 

'  23. 

Juw 

^  28. 

Midn't. 

29-  637 

7'- 5 

69.5 

Clear. 

0 

S.  E. 

2.3 

Midn't. 

29-  5S1 

71.0 

70. 0 

K. 

10 

N.E. 

5-0 

3  a-  111- 

29.617 

68.0 

66.0 

C.K. 

6 

S. 

2.3 

3  a.m. 

29-  550 

70.0 

69.2 

10 

E. 

2-7 

6  a.  m. 

29-  599 

67.5 

66.0 

C.K. 

7 

s. 

1.0 

6  a.  m. 

29-  548 

68.0 

67.2 

N. 

10 

N.W. 

3-0 

9  a.  ni. 

29.  625 

80.5 

74-5 

C.K.S. 

I 

s. 

1-7 

9  a.m. 

29-  548 

72.0 

69.6 

C.K. 

10 

N. 

43 

Noon. 

29-  577 

88.2 

76.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5-0 

Noon. 

29-  534 

76.6 

72.2 

C.K. 

7 

N. 

5-0 

3  P-  "I- 

29.  479 

90.0 

78.0 

C.  K.  S. 

5 

S.W. 

9-3 

SP-m. 

29-  538 

75-3 

70.0 

C.K. 

9 

N. 

5-7 

6  p.  m. 

29.412 

88.6 

78.8 

C.K. 

4 

W. 

8.3 

6  p.  m. 

29-  542 

75-0 

69-5 

C.K. 

5 

N. 

7.0 

9  p.  m. 

29.466 

79.0 

70.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

4-7 

9  p.m. 

29-  574 

70.0 

67.  0 

C.K. 

2 

N. 

3.0 

Mean. 

29-  552 

79.2 

72.4 

.... 

3-4 

4-3 

Mean . 

29-  549 

72.2 

69-3 

7-9 

4-5 

1 

■      JUM 

r  24. 

JUL^i 

'  29. 

Midn't. 

29-  524 

72.5 

67.5 

C.K. 

I 

W. 

2.7 

Midn't. 

29-  594 

66.5 

65.5 

Clear. 

0 

N. 

1-7 

3  a.  m. 

29.516 

71.0 

66.0 

C.K. 

9 

W. 

3-0 

3  a.m. 

29-  583 

66.0 

65.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2-7 

6  a.  m. 

29-  543 

70-3 

65.0 

C.K. 

2 

W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  608 

64.0 

63.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

3-7 

i      9  a.  ni. 

29-  544 

78.0 

70.0 

C.K. 

3 

W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  665 

74.0 

68.0 

Haze. 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29-  544 

82.0 

71.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

6.0 

Noon. 

29-665 

78.0 

69.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

3-7 

3  p.m. 

29.498 

87.5 

74.0 

C.K. 

3 

W. 

5.3 

3  P-  m- 

29.  649 

82.0 

72.0 

C.K.S. 

3 

S.W. 

5-7 

6  p.  m. 

29.508 

86.0 

76.0 

C.  K.  S. 

2 

W. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  629 

80.0 

73- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

4-3 

9  p.m. 

29-  555 

78.0 

71.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

3.0 

9  p.m. 

29.689 

73- 0 

70.5 

C.  K. 

9 

W. 

1-7 

Mean. 

29.  529 

78.2 

70.1 

.... 

30 

3.8 

Mean. 

29-  635 

72.9 

68.2 

.... 

3-7 

.... 

3-3 
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July  30. 

* 

August  4. 

h 

>> 

T3 

Wind. 

u 

V 

^ 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  5 

3E 

Clouds. 

1 
D 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  e 

Cloud.s. 

,   0 
0 

c 

^ 

>^ 

CO  g 

«  0 

Direc- 

0 

PQ  0 

«  0 

0 

Direc- 

0 

s° 

(2 

tion. 

> 

0 

r 

I 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0  ' 

m. 

Midn't. 

29.  700 

70.  0 

69.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  822 

73-5 

69.5 

C.K. 

9 

S. 

5-3 

3  a.  ni. 

29.  710 

67.0 

62. 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.816 

72.0 

69.  0 

C.K. 

9 

S. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  778 

65.0 

61. 0 

Clear. 

0 

W. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  843 

72.5 

71.0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  802 

73- 0 

65.0 

C.K. 

I 

N.W. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  871 

79- 0 

74.5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

5-3 

Noon. 

29.804 

79.0 

68.,, 

C.K. 

I 

W. 

6.3 

Noon. 

29.  840 

82.8 

76.5 

C.  K. 

10 

S. 

5-3 

3  p.m. 

29.  787 

83.0 

70.5 

C.  K. 

I 

W. 

5-7 

3  P-  "i- 

29-  795 

87-5 

79.0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  763 

84.0 

74-5 

S. 

I 

S.W. 

2.7 

6  p.m. 

29.  772 

86.0 

78.0 

C.  K.  S. 

7 

S.E. 

50 

9  p.m. 

29.  783 

74.0 

69.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.  776 

78.0 

71.0 

73.6 

C.K. 

10 

N.W. 

4.7 

Mean. 

29.766 

74-4 

67.4 

0. 5 1  .... 

4.4 

Mean. 

29.817 

78.9 

.    .-.    . 

8.9 

5-0 

July  31. 

August  5. 

Midn't 

29.  794 

73- 0 

66.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

Midn't. 

29.  779 

72.0 

70.0 

C.K. 

10 

w. 

4-3 

3  a.m. 

29. 778 

72.0 

65.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  a.  m 

29-  775 

71.0 

69.5 

C.  K. 

10 

w. 

3-3 

6  a.  m. 

29.798 

69.0 

66.0 

S. 

I 

N.W. 

0.7 

6  a.m. 

29.  771 

71.0 

695 

C.K. 

10 

N.W. 

1-3 

9  a.m. 

29.  781 

80.0 

73- 0 

Clear. 

0 

S. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  781 

75- 0 

71.0 

C.  K. 

5 

N.W. 

4.3 

Noon. 

29-  756 

85-5 

75-5 

C. 

I 

S.W. 

4.3 

Noon. 

29.  786 

80.5 

73- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

3p.m. 

29. 708 

86.0 

76.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

6.3 

3  p.m. 

29.  788 

80.0 

73- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.3 

6  p.  m. 

29.673 

80.5 

75- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  874 

73- 0 

695 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

2.0 

9  p.m. 

29. 677 

77- 0 

7'-5 
71.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2.7 

9  p.m. 

29.903 

69.  0 

66.5 

C.K.S. 

4 

N.E. 

4-3 

Mean. 

29. 746 

77-9 

2.8 

3-2 

Mean. 

29.  807 

73-9 

70.  2 

r-5 

3-7 

August  i. 

August  6. 

Midn't. 

29. 719 

75- 0 

68.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29.911 

65.5 

63.0 

C.K. 

I 

N. 

2.  0 

3  a.m. 

29. 705 

71.0 

66.0 

C.K. 

3 

w. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  925 

64.5 

63.0 

C.K. 

I 

N.E. 

1-3 

6  a.m. 

29. 720 

65.  .5 

63.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  943 

64.0 

62.,, 

C.  K.  S. 

3 

N. 

2-3 

9  a.m. 

29.768 

74.5 

65.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  952 

71.0 

64.5 

C.  K.  S. 

7 

N. 

1.3 

Noon. 

29.  739 

79.0 

67.0 

C.  K.S. 

2 

N.W. 

4.0 

Noon. 

29.  936 

77.0 

66.8 

C.K.S. 

8 

N.E. 

2.7 

3  p.m. 

29.  721 

82.5 

67.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

3-7 

3  p.  m. 

29.9J9 

76.  0 

65.2 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.688 

78.0 

68.0 

C.K. 

9 

N. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  895 

75- 0 

66.0 

C.  K. 

4 

N.E. 

1-3 

9  p.m. 

29.  705 

72.0 

67.0 

C.K. 

9 

N. 

2.3 

9  p.  m. 

29.909 

69.0 

63.0 
64.2 

C.K. 

I 

N.E. 

0.7 

Mean. 

29.  721 

74-7 

66.4 

4-1 

3-2 

Mean. 

29.  924 

70.  2 

4-2 

2.0 

August  2. 

August  7. 

Midn't. 

29-  715 

70. 0 

66.  0        C.  K. 

I 

N. 

0.7 

Midn't. 

29.903 

65.0 

61.  5 

Clear. 

0 

N.W. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  701 

69.0 

65. 0  1      Clear. 

0 

N. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  901 

61.0 

59- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  713 

67.0 

64.  0  1    C.  K.  S. 

I 

N. 

2. 0 

6  a.  m. 

29.905 

61.5 

59- 0 

C.K. 

2 

N. 

1-7 

9  a.  m. 

29-  734 

77.0 

70. 0  :  C.  K.  S. 

I 

E. 

3-7 

9  a.m. 

29-  933 

75-5 

67.0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

1-3 

Noon. 

29.  741 

81.5 

70.5;      C.K. 

I 

N. 

2.3 

Noon. 

29.921 

78.0 

66.5 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

3-3 

3  p.  m. 

29.  725 

84.0 

71.0 

C.K. 

3 

N.W. 

2. 0 

3  p.m. 

29.  887 

78. 0 

66.0 

C.K.S. 

7 

N.E.     . 

4-3 

6  p.  m. 

29-  754 

82.0 

72.0 

C.K. 

I 

N.E. 

2.0 

6  p.  m. 

29.  861 

75- 0 

66.5 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

6.0 

9  p.m. 

29.  782 

74.0 

68.5 

S. 

I 

E. 

1-7 

9  p.  m.. 

29.  883 

69.  0 

63.0 
63.6 

Clear. 

0 

E. 

4.0 

2.8 

Mean. 

29-  733 

75.6 

68.4 

1. 1 

1-9 

Mean . 

29.  899 

70.4 

2.  2 

August  3. 

August  8. 

Midn't. 

29.799 

69-5 

66.,, 

Clear. 

0 

E. 

0.  0 

Midn't. 

29.  869 

64.0 

60.0 

S. 

I 

E. 

I.O 

3  a.  m. 

29.  801 

67.  ,S 

65.0 

Clear. 

0 

S.E. 

0.7 

3  a.m. 

29-  853 

62.  0 

59- 0 

Clear. 

0 

E. 

1-3 

'     6  a.  m. 

29-  843 

66.0 

64- 5 

C.K.S. 

4 

S.E. 

0.  0 

6  a.  m. 

29.809 

635 

61.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

2.7 

9  a.  m. 

•^47 

79-.  0 

72.0 

C.K. 

4 

S.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29. 858 

69- 5 

64-5 

C.K. 

ID 

N.E. 

2-3 

Notn. 

29-  rf45 

82.2 

72.2 

C.K. 

2 

S. 

4-7 

Noon. 

29-  857 

65.0 

63.0          N. 

10 

N. 

4.0 

3  P-m- 

29.  816 

83.0 

72.0 

C.  K. 

2 

s. 

7-7 

3  P-  m. 

29. 825 

68.0 

65. 0        C.  K. 

10 

N. 

3-7 

6  p.  m. 

29.788 

81.0 

72.0 

C.K. 

2 

S.E. 

7-3 

6  p.  m. 

29. 778 

70.5 

67.  0 

C.  K.  S. 

6 

N. 

4-3 

9  p.m. 

29.  816 

75-5 

70.0 

C.K. 

4 

S. 

5-7 

9  p.m. 

29. 781 

66.5 

65.0 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

2.0 

Mean. 

29.  819 

75-5 

69.3 

2.  2 

3-4 

Mean. 

29.  S29 

66.1 

63.1 

6.1 

2.7 
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August  9. 

August  14. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  S 
M  2 

Hfc' 

Clouds. 

1 

c 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

1 

Barom- 
eter. 

u 

V 

•3  a 

pa  2 

Hi 

3    S 
«    0 

Clouds. 

s 

0 

Wind. 

Direc- 

0 

Direc- 

>> 

t 

r 

t: 

tion. 

0) 

> 

P 

*'  a 

1 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ni. 

Midn't, 

29.  769 

65.0 

63.5 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

1-3 

Midn't. 

29.819 

69.5 

65.0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  752 

645 

63.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

1-3 

3  a.  m. 

29.  819 

67.5 

65.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  747 

65.5 

65.0 

C.  K.  S. 

8 

N.  W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  822 

65-5 

63-5 

C  K.S. 

3 

E. 

0-3 

9  a.  m. 

29-  743 

72.0 

69.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

1. 0 

9  a.  ni. 

29-805 

78.0 

73-5 

C.K. 

2 

S.  W. 

1.0 

Noon. 

29-  735 

79.0 

72.0 

C.  K. 

4 

S.W. 

1-3 

Noon. 

29-  769 

87.0 

78.0 

C.K. 

2 

S.E. 

3-0 

3  P-  111- 

29.694 

82.0 

74.0 

C.  K.  S. 

7 

S.W. 

2.0 

3  P-  ni- 

29. 728 

87.0 

76.5 

C.K. 

4 

S. 

5-3 

6  p.  ni. 

29.665 

79.0 

70.5 

C.K. 

3 

S. 

2.7 

6  p.  ni. 

29-  703 

84.0 

76.0 

c.  k;  S. 

9 

S. 

6-3 

9  p.  m. 

29-  645 

74.0 

69.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-3 

9  p.  m. 

29.717 

79-0 

76.  0 

C.  K.  S. 

I 

S.  W. 

5-0 

Mean . 

29.719 

72.6 

68.3 

6.6 

1.8 

Mean. 

29-  773 

77-2 

71.7 

3-0 

3-2 

August  10. 

Augvst  15. 

Midn't. 

29.  637 

71.5 

68.0 

C.  K. 

10 

S. 

3-3 

Midn't. 

29.709 

74.0 

70-5 

C.  K.  S. 

2 

s. 

4-3 

3  a.  m. 

29-  583 

70.0 

68.0 

C.K. 

8 

S. 

2-7 

3  a.  m. 

29. 699 

74.0 

69.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  588 

68.0 

66.0 

C.K. 

10 

E. 

5-0 

6  a.  m. 

29.710 

75-4 

73-4 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  592 

77.0 

71.0 

C.  K.  S. 

4 

S. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  720 

77-4 

73-4 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

5-0 

Noon. 

29-  563 

82.0 

72.0 

C.K.S. 

6 

S.E. 

4.3 

Noon. 

29-  675 

82.8 

76.0 

C.  K.  S. 

4 

s.  w. 

5-3 

3  p.  in. 

29.  470 

80.2 

74.0 

C.  K.  S. 

8 

N.  E. 

5-3 

3  P-  m- 

29. 605 

85-5 

77.0 

C.  K.  S. 

I 

S.E. 

7-3 

6  p.  ni. 

29.  460 

77.0 

72.3 

C.  K.  S. 

10 

S. 

3-7 

6  p.  ni. 

29-  584 

78.0 

70-5 

C.K. 

9 

N. 

7-7 

9  p.  m. 

29.  460 

65.2 

64.0 

C.K. 

10 

S. 

5-0 

9  p.m. 

29-  557 

71.0 

69.0 

C.K. 

9 

N.E. 

6.3 

Mean. 

29.544 

73-9 

69.4 

8.2 

4.0 
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29-  557 

77.3 

72.4 
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5.6 
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S.W. 
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C.K. 

3 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  665 

78.0 

70.5 
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C.  K.  S. 
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C.K. 
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C.K. 
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9 
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29.  995 

61. 0 

56.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

3  a.  ni. 

29-  695 

66.8 

63.0 

Clear. 

0 

s.w. 

2.3 

3  a.  m. 

30.002 

59.0 

55.0 

Clear. 

0 

N.E. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  752 

67.0 

63-5 

C.K.S. 

2 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  945 

57.0 

54.0 

C.K. 

I 

N.W. 

4-3 

9  a.  ni. 

29.  740 

74.0 

70.0 

C.K.S. 

9 

S.W. 

I.  0 

9  a.  m. 

30.112 

67. 0 

59.0 

C.K. 

I 

N.E. 

5-3 

Noon. 

29-  735 

85.0 

72.5 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

2.3 

Noon. 

30.  1 10 

72.3 

62.0 

C.K. 

6 

E. 

4.0 

3  p.  ni. 

29.7.8 

84.5 

74.0 

C.K.S. 

H 

N. 

4.0 

3  p.  ni. 

30.068 

73.0 

62.  0 

C.K. 

I 

E. 

3.3 

6  p.m. 

29-  695 

79-5 

73- 0 

C.  K. 

5 

N.E. 

3.3 

6  p.  m. 

30.  056 

69.0 

61.0 

C.K. 

2 

N.E. 

4.7 

9  p.m. 

29.  723 

77.0 

71-5 
69.2 

N. 

10 

N. 

2.3 

9  p.m. 

30.069 

64.0 

59.0 
58.6 

C.K. 

2 

N.E. 

1.3 

Mean. 

29.  724 

75-4 

4.9 

....        2.7 

Mean. 

30.  045 

65.3 

1.6 

3.9 

August  31. 

September  5. 

Midn't. 

29-  745 

70-5 

69. 0 

C.K. 

q 

N. 

4.0 

Midn't. 

30.083 

60.5 

57.5 

Clear. 

0 

S.E. 

0.7 

3  a.  m. 

29-  756 

68.0 

66.5 

C.  K. 

8 

N. 

3.7 

3  a.m. 

30.  073 

58.5 

57.0 

Clear. 

0 

N. 

0.0 

6  a.  m. 

29.  787 

66.0 

64-5 

C.K. 

9 

N. 

3.3 

6  a.  m. 

30. 058 

57.0 

55-5 

C.  K. 

I 

N.W. 

1.3 

9  a.  m. 

29.  865 

70.0 

66.2 

C.  K.  S. 

7 

N. 

2.7 

9  a.m. 

30.  08S 

68.0 

61.0 

Clear. 

0 

W. 

2.7 

Noon. 

29-  835 

74.0 

64.  2 

C.K.S. 

4 

N.E. 

3-7 

Noon. 

30. 069 

75.0 

65.0 

Clear. 

0 

w. 

2.3 

3  p.  m. 

29.815 

78.0 

67.0 

C.K.S. 

3 

N.E. 

2.  0 

5  p.  m. 

30.  008 

79.0 

65.0 

Clear. 

0 

s. 

3.0 

6  p.  in. 

29.808 

73-5 

65.0 

C.K.S. 

; 

E. 

1.3 

6  p.  m. 

29.998 

75.0 

66.0 

Clear. 

0 

s.w. 

2.  0 

9  p.  m. 

29-  833 

66.0 

62.0 

Clear. 

0 

S.E. 

'•7 

9  p.m. 

30.  021 

66.0 

62.0 
6i.  I 

Clear. 

0 

s. 

1-7 

Mean . 

29.806 

70.8 

65.6 

5.  I  i    .... 

2.8 

Mean. 

30.  050 

67.4 

.... 

0. 1 

1-7 

September  i. 

September  6. 

Midn't. 

29.  870 

66.0 

60. 0 

Clear. 

0 

E. 

0.7 

Midn't. 

30.008 

63.0 

60. 0 

Clear. 

0 

w. 

2.0 

3  a.  ni. 

29.  862 

65.0 

60.0 

C.K. 

I 

E. 

0.0 

3  a.  m. 

29.  986 

60. 0 

59.0 

Clear. 

0 

w. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  879 

64.0 

61.0 

C.K.S. 

2 

N.E. 

0.3 

6  a.  m. 

30.  002 

58.0 

57.5 

Clear. 

0 

w. 

I.O 

9  a.  ni. 

29.  866 

73- 0 

69.  0 

C.K. 

9 

S.E. 

1.0 

9  a.  m. 

30.  015 

71.5 

66.5 

C.  K. 

I 

w. 

1.3 

Noon. 

29.  863 

79.0 

72.0 

C.K. 

7 

vS.E. 

5-7 

Noon. 

29.  989 

83.0 

68.0 

Clear. 

0 

s.w. 

2.3 

3  P-  !"■ 

29.  S04 

81.0 

71-4 

C.K. 

3 

S.E. 

3.7 

3  p.  "1. 

29.931 

88.0 

71.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

6  p.  m. 

29.  874 

77.0 

70.5 

C.K. 

5 

S.E. 

7.0 

6  p.  ni. 

29.  940 

81.5 

72.0 

Clear. 

0 

s.w. 

1.7 

9  p.  ni. 
Mean. 

29.  778 
29.  850 

72.5 
72.2 

69.0 

C.K. 

4 

S.E. 

6.0 

9  p.  ni. 

29.  939 

74.0 

66.0 

Clear. 

0 

S.W. 

1.7 

66.6- 

3.9 

3.0 

Mean. 

29.  976 

72.4 

65.0 

0. 1 

.... 

1.6 

September  2. 

September  7. 

Midn't. 

29.  753 

71.0 

69.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5.3 

Midn't. 

29.  950 

69.0 

65.0 

C.K. 

2 

N.W. 

I.O 

3  a.m. 

29.  695 

70-5 

69.0 

C.K. 

8 

S.E. 

5.3 

3  a.  m. 

29.941 

65.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  697 

69-5 

68.0 

C.K. 

8 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  957 

63.0 

62.  0 

C.  K.S. 

5 

N.W. 

0.0 

9  a.  m. 

29.  742 

75- 0 

70.0 

C.K. 

9 

N.W. 

0.7 

9  a.  m. 

30.001 

78.0 

68.4 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

1.3 

Noon. 

29.  745 

80.0 

70.0 

e.K. 

3 

W. 

5.0 

Noon. 

29.990 

87.0 

73.0 

C.K. 

I 

N.E. 

3.3 

3  p.m. 

29-  737 

80.0 

72.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

6.0 

3  p.  I". 

29.  949 

89.2 

75 -o 

C.K. 

6 

S. 

2.7 

6  p.m. 

i    29.768 

76.0 

68.0 

C.K. 

I 

N. 

b.3 

6  p.  m. 

29.  920 

83.5 

73.5 

C.K. 

9 

S.E. 

2.3 

9  p.m. 

i    29.833 

71.0 

64.0 

Clear. 

0 

N. 

4.3 

9  p.m. 

29.  948 

76.5 

71.5 

C.K. 

3 

E. 

2.7 

Mean. 

29.  746 

74.1 

68.8 

.... 

5- 5 

.... 

4.3 

Mean. 

29.  957 

76.4 

68.8 

3.5 

1.8 
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September  8. 

September  13. 
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Si 
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Time. 

Barom- 
eter. 

=2| 
m  2 

mo 

Clouds. 

c 

0 

Direc- 

'0 
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tjS 

t; 

tion. 

0 

>,« 

ti 

tion. 

0 

(5 

^ 

£ 

> 

Q 

^ 

& 

11 

;> 

in. 

0 

0 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  977 

72.0 

70.5 

C.K. 

8 

E. 

4.0 

Midn't. 

29-  895 

69. 0 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

0.  0 

3  a.m. 

29.  976 

71.0 

69-5 

C.K. 

9 

E. 

2.7 

3  a.  m. 

29. 879 

69.0 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

0.  0 

6  a.  m. 

29.  972 

69.,'i 

68.5 

Fog. 

10 

E. 

0. 0 

6  a.  ni. 

29, 864 

69-5 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

0.0 

9  a.  m. 

29.  980 

77.0 

72.0^      C.K. 

2 

S.  W. 

1-7 

9  a.  m. 

29. 858 

73-0 

71.0 

K. 

10 

W. 

0.  0 

Noon. 

29.  912' 

86.0 

72.  0        C.  K. 

I 

S. 

4-3 

Noon. 

29.  800 

84-5 

76.  0  i    C.  K.  S. 

3 

W. 

0. 0  ! 

3  p.m. 

29 -.850 

89.0 

75- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

5-7 

3  P- 1"- 

29-731 

88.0 

78.0  j      C.K. 

7 

S. 

5-"  : 

6  p.  m. 

29.  819 

82.0 

73- 0 

C.  K. 

4 

S.E. 

5-3 

6  p.  ni. 

29. 727 

84-5 

76.  0  1      C.  K. 

5 

S.E. 

5-7 

9  p.m. 

29-  833 

76.0 

72.0 

C.K. 

3 

S.E. 

5.0 

9  p.  m. 

29-731 

78.0 

72.  5  1      C.  K. 

3 

S.  W. 

2-7      : 

Mean. 

29-  915 

77.8 

71.6 

4.9 

3-6 

Mean. 

29.811 

76.9 

72.  2       ...    . 
1 

7.2      .... 

1-7 

September  9. 

September  14- 

Midn't. 

29. 827 

73- 0 

70.  0  i      C.  K. 

2 

S.E. 

4-7 

Midn't. 

29.  747 

78.0 

68.0 

C.K. 

5 

N.W. 

2.3 

3  a.  m. 

29.816 

69.6 

68.0 

C.K. 

I 

W. 

1-3 

3  a.  m. 

29-  752 

77-5 

68.0 

C.K. 

7 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  845 

68.0 

66.0 

•  C.K. 

2 

W. 

"•3 

6  a.  ni. 

29.  788 

78.0 

68.5 

C.K. 

9 

N.W. 

4.3 

9  a.  m. 

29. 882 

78.0 

72.  5         C.  K. 

2 

N.  W. 

1-7 

9  a.  m. 

29.851 

79-0 

70.0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29. 872 

87.  ,S 

71.0        C.K. 

2 

N.W. 

4.3 

Noon. 

29.  852 

83-5 

73-5 

C.K. 

3 

N.E. 

4-3 

3  p.m. 

29. 838 

90.5 

71.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

3  P-  111- 

29.  823 

85-0 

74.0 

C.K. 

4 

N.E. 

4.7 

6  p.  m. 

29.841 

84.0 

71.0 

C.K. 

I 

N. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  832 

79-2 

68.0 

C.K. 

I 

N.E. 

4-7 

9  p.m. 

29-  859 

77-5 

71.0 

Clear. 

0 

N.E. 

1.7 

9  p.m. 

29.  902 

73-0 

64.0 
69.  2 

C.K. 

9 

N.E. 

3.3 

Mean. 

29. 848 

78.5 

70.1 

'■5. 

30 

Mean. 

29.  818 

79-2 

5.8  1    .... 

4.0 

September  10. 

September  15- 

Midn't. 

29.898 

75- 0 

(>9-S 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

Midn't. 

29-  941 

69. 0 

61.  0 

C.K. 

9 

S.E. 

4.0 

3  a.m. 

29.900 

71.0 

67.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

3  a.  ni. 

29.931 

66.0 

59-0 

C.K. 

4 

N. 

5-3 

6  a.  m. 

29.907 

69.0 

65-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

6  a.  ni. 

29-  954 

62.  0 

57-0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

5-7 

9  a.  m. 

29. 932 

80.0 

70-3 

C. 

I 

N.W. 

1. 0 

9  a.  m. 

29.  991 

70.5 

64.0 

C.K. 

3 

N.E. 

5-7 

Noon. 

29-  915 

89.2 

73- 0 

C. 

I 

W. 

2.0 

Noon. 

29.  969 

76.0 

68.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2-7 

3  p.m. 

29-  857 

93- 0 

75.0 

Clear. 

0 

W. 

"7 

3  P-  m- 

29.  925 

80.0 

69.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29-  854 

87.0 

73- 0 

C.K. 

2 

N. 

2.3 

6  p.  m. 

29.917 

7,5-0 

69.0 

C.K. 

7 

S.E. 

3-7 

9  p.m. 

29-  875 

78.0 

72.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

2.3 

9  p.m. 

29. 927 

68.0 

63.0 
63.8 

C.K. 

3 

S. 

1-7 

Mean. 

29.  892 

80.3 

70.7 

0-5 

.... 

2.2 

Mean. 

29.944 

70.8 

6.0 

.... 

4-1 

September  ii. 

September  16. 

Midn't. 

29-  875 

74.0 

71.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.3 

Midn't. 

29-  941 

65.8 

62.0 

C.K. 

9 

S. 

0.3   ' 

3  a.m. 

29. 882 

73- 0 

70.0 

C.K. 

2 

S.W. 

I.O 

3  a.  m. 

29.  91 1 

66.2 

63.0 

Clear. 

0 

s. 

I.  0 

6  a.  m. 

29. 869 

69.5 

68.,-i 

C.K. 

3 

w. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  902 

64.0 

62.0 

C.  K.  S. 

3 

s.  w. 

1-7  i 

1     9  a.  m. 

29. 872 

81.0 

72.0 

Clear. 

0 

N.W. 

0-3 

9  a.  m. 

29.  852 

73-5 

68.0 

C.K. 

I 

w. 

4.0 

1      Noon. 

29. 842 

92.0 

75- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

2-3 

Noon. 

29.  821 

81.2 

72.0 

C.K. 

2 

S.E. 

4-3 

;     3  P-  m- 

29. 781 

94.0 

74.0 

C.K. 

4 

N. 

3-0 

3  P-  in- 

29.712 

87-5 

7,5-8 

C.K. 

1 

S. 

6.0   , 

1      6  p.  m. 

29. 764 

87.0 

74.  5  1      C.  K. 

2 

S.E.  , 

1-7 

6  p.  m. 

29.  656 

82.5 

74- 0 

C.K. 

3 

S. 

6.7 

9p.m. 

29-  793 

79- 0 

72.0 

C.K. 

2 

S.E. 

3-7 

9  p.  ni. 

29-  653 

77.0 

72.0 

C.K. 

2 

S. 

3-3   1 

Mean . 

29-  835 

81.2 

72.1 

1-9 

1.6 

Mean . 

29.806 

74.7 

68.6 

■   .    .    .    . 

2.6 

.... 

3-4 

September  12. 

September  17. 

Midn't. 

29.  798 

77-5 

70.0 

C.K. 

4 

S.W. 

0.7 

Midn't. 

29. 676 

72.0 

69.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

6.7  ' 

3  a.m. 

29.  836 

73- 0 

69.0 

C.K. 

4 

N.E. 

I.  0 

3  a.  m. 

29.  636 

70.0 

68.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

1.0  ! 

6  a.m. 

29.  897 

69.0 

65.0 

C.K. 

10 

N.E. 

1-7 

6  a.  ni. 

29.  642 

69.0 

68.0 

C.K. 

8 

W. 

2.0 

9  a.  m. 

29-  943 

69.0 

6,s.o 

C.K. 

10 

N.E. 

1-3 

9  a.  ni. 

29.  640 

75-0 

70.8 

C.K. 

9 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29-  935 

71.0 

67.  .S 

C.K. 

10 

N.E. 

0.0 

Noon. 

29-  659 

78.0 

70.0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-0 

3  p.m. 

29.902 

72.0 

67.5 

C.K. 

10 

N.E. 

0-3 

3  P-  ni- 

29-653 

75-8 

66.8 

C.K. 

7 

N.W. 

10.  0 

6  p.m. 

29.  889 

69.0 

67. 0 

C.  K. 

10 

N.E. 

0.  0 

6  p.  m. 

29.  677 

71.2 

64.0 

C.K. 

7 

N.W. 

6.7 

9p.m. 

29.  893 

69.0 

67.5 

C.K. 

10 

N.E. 

0.0 
0.6 

9  p.  ni. 

29.719 

68.0 

60.0 

C.K. 

2 

N. 

4-7 

Mean. 

29.887 

71.  2 

67.3 

8.5 

Mean. 

29.663 

72.4 

67.1 

7.6 

4.6 
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September  18. 

September  23. 
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N. 
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N.E. 
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57.0 
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C. 
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N.W. 

3-7 

3  a.  m. 
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54-5 

53-5 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

6  a.  m. 

29-  793 

52.0 

49.0 

C.K.S. 
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N. 

1-7 

6  a.  ni. 

29.  762 

53- 0 

52.0 

N. 
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N. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  799 

61.0 

53-0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29-  745 

53- 0 

52.0 

N. 

10 

N.E. 

12.3 

Noon. 

29-  753 

68.0 

■56.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29.  718 

54-5 

53-2 

C.K. 

10 

N.E. 

9-7 

3  P-  in- 

29.  673 

72.0 

.58.5 

Clear. 

0 

S.E. 

3-0 

3  P-  m- 

29-  638 

56.2 

55-2 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  676 

65-5 

56-0 

C.  K. 

I 

S.E. 

5-0 

6  p.  ni. 

29.  616 

52.0 

51-8 

N. 

10 

N.  W. 

7-7 

9  p.  m. 

29.  691 

60.0 

54.5 

Clear. 

0 

S.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  622 

52-0 

51-0 

C.K. 

9 

N.W. 

7-7 

Mean. 

29-  738 

62.2 

54-5 

1. 2 

3-8 

Mean. 

29.714 

54-0 

52-8 

9-9 

9.0 

September  19. 

September  24. 

Midn't. 

29.  699 

58.0 

54.5       Clear.     • 

0 

S.  E. 

4.0 

Midn't. 

29.  678 

49.0 

48.  ^ 

C.K. 

2 

W. 

5-0 

3  a.  m. 

29.  697 

56.0 

54. 0       Clear. 

0 

S.W. 

2-3 

3  a.  m. 

29.  679 

47-0 

46.5 

C.K. 

9 

W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.690 

56.0 

53-  2      C.  K.  S. 

2 

S.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  697 

49.2 

49.0 

C.  K.  S. 

7 

W. 

4.0 

!      9  a.m. 

29.  679 

65.0 

61.0        C.  K. 

8 

S. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  742 

6r.  0 

56.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-7 

Noon. 

29.651 

72.0 

64.6 

C.  K. 

3 

S.E. 

6.0 

Noon. 

29.  77  T 

68.0 

59-0 

C.K. 

2 

N.W. 

9.0 

3  P-  !"■ 

29-  597 

76.0 

66.0 

C.  K. 

7 

S.E. 

5-7 

3  P-  "1- 

29.  782 

70.  0 

60.5 

C.K. 

5 

N.W. 

8.0 

,     6  p.  m. 

29-  576 

74-0 

65-5 

C.  K. 

6 

E. 

5-0 

6  p.m. 

29.  829 

65.0 

59-0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

9  p.  m. 

29-  598 

68.0 

64.0 

C.K. 

3 

S.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.867 

60.5 

57-0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

Mean. 

29. 648 

65.6 

60.4 

3-6 

■4-2 

Mean . 

29-  756 

58.7 

54-5 

3-8 

5-4 

September  20. 

.  September  25. 

Midn't. 

29-  593 

65.0 

62.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  871 

57-5 

55. 0        Clear. 

0 

N.  W. 

1-3 

3  a.  m. 

29.  622 

60.5 

55-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

29.  874 

54- 0 

53.0  :      Clear. 

0 

N.  W. 

I.  0 

6  a.  m. 

29.  669 

55- 0 

51.0 

C.K. 

4 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  894 

53- 0 

52.0        C.K. 

I 

N.  W. 

1-3 

9  a.  m. 

29-  795 

57-5 

49.0 

C.  K. 

6 

N.W. 

1 1.  3 

9  a.  m. 

29.  924 

62.0 

57-5 

Haze. 

0 

W. 

0.7 

Noon . 

29-  794 

64.0 

5I-0 

C.K. 

3 

N.W. 

13-3 

Noon. 

29.  908 

74- 0 

64.0 

Clear. 

0 

S. 

1-7 

3  P-  '"■ 

29.  «o5 

65.2 

51.2 

C.K. 

5 

N.W. 

13.0 

3  P-  "1- 

29.  848 

75- 0 

63.0 

C.  K. 

I 

S.E. 

1-3 

6  p.  m. 

29.860 

60.0 

50-0 

C.K. 

2 

N.W. 

10.  0 

6  p.  m. 

29-  834 

69-5 

61.0  \      C.K. 

3 

S.E. 

2.0 

9  p.  m. 

29.  923 

54- 0 

46.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.0 

9  p.  m. 

29-  845 

64.0 

60.0 

C.K. 

I 

S.E. 

1-3 

Mean . 

29-  758 

60.2 

52.0 

.... 

3-0 

9-2 

Mean. 

29-  875 

63-6 

58.2 

0.8 

1-3 

Midn't. 

September  21. 

September  26. 

29-  959 

49.0 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Midn't. 

29. 828 

61.5 

59-5 

Clear. 

0 

S.E. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  975 

45- 0 

40. 0 

C.  S. 

I 

N.W. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  799 

59-0 

57-0 

C.K. 

2 

S. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  995 

44-5 

40-5 

C.  K,  S. 

4 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  781 

57-5 

56-5 

Fog. 

10 

S.W. 

0-3 

9  a.  m. 

30.  049 

52-0 

44.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  779 

66.5 

63.0 

Clear. 

0 

N.W. 

0-3 

Noon. 

30.  (XJ9 

59-0 

48.5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29.  739 

79.0 

71.0 

C.K. 

I 

S.E. 

1-7 

i     3  P-  "1- 

29-  957 

62.5 

51.0 

C.K. 

6 

N. 

5.7 

3  P-  m. 

29.  661 

84.0 

71.0 

C.K. 

3 

-S.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  968 

58-5 

49.0 

C.K. 

8 

N. 

4-3 

6  p.  m. 

29-  637 

76.0 

68.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-0 

9  p.  m. 

29.965 

54-0 

47-2 

C.K. 

9 

N. 

3-7 

9  p.  m. 

29-  658 

71.0 

62.0 

Clear. 

0 

W. 

3-0 

Mean. 

29-985 

53-1 

45-3 

4.0 

5-7 

Mean. 

29-  735 

69-3 

63.5 

2-4 

2.0 

September  22. 

September  27. 

Midn't. 

29.  946 

55- 0 

46.  2 

C.K. 

2 

N. 

3-7 

Midn't. 

29. 648 

70. 0 

60. 0 

Clear. 

0 

W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.909 

52.0 

45-0 

C.  K. 

5 

N.  E. 

5-3 

3  a.  m. 

29-  704 

67.0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  899 

50.0 

45-0 

C.K. 

9 

N.  E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.799 

60. 0 

54-0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

5-7 

9  a.  in. 

29.  910 

58.8 

49.0 

C.  K.  S. 

3 

N.  E. 

6-7 

9  a.  m. 

29.  890 

61.5 

52.5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29-  ''^59 

66.5 

56.0 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29-9'5 

66.5 

54-0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

3  p.  m. 

29.  801 

67.0 

52.0 

C.  K.  S. 

6 

N.  E. 

9.0 

3  P-  111- 

29-  89s 

70.0 

55-0 

Clear. 

0 

N. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  798 

63.0 

55-5 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29-913 

65.0 

54-0 

Clear. 

0 

N. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  821 

60.5 

54-0 
50-3 

C.K. 

8 

N.E. 

8^3 

9  p.  m. 

29-  973 

60.0 

51-5 

Clear. 

0 

N. 

3-7 

Mean. 

29.868 

59-1 

5.8|    .    .    .    . 

6.7 

Mean . 

29.  842 

65.0 

54-9 

0.  I 

5-4 

190 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


September  28. 

October  3. 

1 

u 

c 

>^ 

p^ 

I 
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Barom- 
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3  S 

V 

5  H 

Clouds. 
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c 

Wind. 
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eter 
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Clouds. 
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f^ 
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0 
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0 
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> 
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1 
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0 

> 

in. 

0 

0 

m. 

■ 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.007 

56.0 

48.0 

Clear. 

0 

N. 

4-7 

Midn't. 

30-  233 

51.0 

48.0 

C.K. 

6 

N.E. 

8.7 

3  a.m. 

30.  041 

49.0 

44.0 

Clear. 

0 

N. 

6.7 

3  a.m. 

30-  245 

50.0 

47.0 

C.K. 

6 

N. 

6-3 

6  a.  m. 

30.  lOI 

47.0 

42.0 

Clear. 

0 

N. 

3.0 

6  a.  ni. 

30.  253 

48.0 

45- 0 

C.K.S. 

I 

N. 

6.0 

9  a.  m. 

30.  133 

55.0 

47.0 

«    Clear. 

0 

N. 

4-7 

9  a.  m. 

30-  305 

56.0 

50.5 

C.K. 

2 

N.E. 

8-3 

Noon. 

30. 1 1 1 

62.3 

56.3 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

Noon. 

30-  319 

58.0 

51-0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

9-7 

3  P-  m. 

30. 029 

67.2 

54.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-3 

3  P- 1". 

30.  279 

60. 0 

52-0 

C.K.S. 

2 

N.E. 

7.0 

6  p.m. 

30.  OC2 

62.0 

54- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.0 

6  p.  m. 

30.  249 

55-5 

51.0 

Haze. 

0 

N.E- 

4.0 

9  p.m. 

30.  051 

55- 0 

50-0 

Clear. 

0 

N.W. 

I.  0 

9  p.  m. 

30-  249 

53-5 

49.0 

Clear. 

0 

N. 

3-3 

Mean. 

30.061 

56.7 

49-4 

0.0 

3-6 

Mean. 

30.  266 

54-0 

49.2 

3-2 

6.7 

September  29. 

October  4. 

Midn't. 

30.057 

51.0 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

0.7 

Midn't. 

30.  227 

49-5 

47.  0  \     Clear. 

0 

N. 

3-7 

3  a.m. 

30.  047 

49- 0 

47-5 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

3  a.  m. 

30.  206 

47-5 

45.5 

Clear. 

0 

N. 

4.  7 

i      6  a.  m. 

30.065 

46.5 

45- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

30.  210 

46.  0 

44.5 

C.K. 

I 

N. 

4-7 

'<      9  a.  m. 

30.  095 

61.0 

54.0 

Clear. 

0 

N.E. 

I.O 

9  a.  m. 

30.217 

55-2 

50.2 

Clear. 

0 

N. 

4-7 

Noon. 

30.  071 

70.5 

58.0 

Clear. 

0 

N.E. 

1-7 

Noon. 

30-  155 

63.6 

53-0 

C.K. 

2 

N. 

6.0 

3  p.m. 

30.  027 

74-5 

60.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

3  p.  m. 

30.085 

68.0 

54-0 

C.K. 

2 

N.E. 

3-7 

6  p.  m. 

30.  019 

65.0 

56.0 

C.  K. 

2 

S. 

2.0 

6  p.  m. 

3°- 058 

60.0 

51.0 

C.K.S. 

I 

S.E. 

3-0 

9  p.m. 

30.  055 

58.0 

52.0 
52.6 

Clear. 

0 

S. 

3.7 

9  p.  m. 

30. 052 

57.0 

48.0 

Clear. 

0 

N.E. 

1.3 

Mean. 

30.  054 

59-4 

0.  2 

1-7 

Mean. 

30.  151 

55-8 

49.2 

0.8 

4.0 

September  30. 

October  5. 

Midn't. 

30.  053 

55- 0 

49. 0        Clear. 

0 

S.W. 

1.0 

Midn't. 

30. 036 

48.0 

45.0 

S. 

1 

N.E. 

1-3 

3  a.m. 

30.  043 

51.0 

47.5        Clear. 

0 

W. 

0.3 

3  a.  m. 

30.012 

45-0 

43.0 

Clear. 

0 

N. 

1.0 

6  a.  m. 

30.065 

50.0 

48.  0      C.  K.  S. 

I 

S.  W. 

0.3 

6  a.  m. 

29.  969 

42-5 

41.0 

C.K.S. 

I 

N. 

1.0 

9  a.  m. 

30.  073 

64. 0 

57.  0      C.  K.  S. 

I 

S.W. 

1.0 

9  a.  ni. 

29.  966 

62.3 

55.5 

Clear. 

0 

N. 

0.3 

Noon. 

30.051 

77.0 

63.  0        C.  K. 

I 

S.W. 

1-7 

Noon. 

29.  891 

70.5 

57-3 

C. 

S.E. 

1-7 

3  p.m. 

30.002 

82.5 

65.  5  :      C.  K. 

I 

S.W. 

1.7 

3  p.  I"- 

29.  786 

72.0 

58.5 

Haze. 

0 

S.E. 

3.0 

■  6  p.  m. 

29.999 

73-2 

64.0 

C.  K. 

2 

S.W. 

1.7 

6  p.  m. 

29.  753 

65.8 

57-5 

C.K. 

3 

S. 

3-7 

9  p.m. 

30.005 

68.0 

55-8 

C.  K. 

I 

S.W. 

1.0 

9p.m. 

29-744 

59- 0 
58.1 

56.0 
51-7 

Clear. 

0 

S. 

2.7 

Mean. 

30.  036 

65.1 

56.2 

0.9 

1. 1 

Mean . 

29-  895 

1.0 

1.8 

October  1. 

October  6. 

Midn't. 

30.000 

62.5 

57-2 

Clear. 

0 

S.W. 

1.0 

Midn't. 

29.  690 

55-0 

i 
54.0  '      Clear. 

0 

S.W. 

2-3 

3  a.  m. 

29.985 

59- 0 

55-2 

C.  K. 

I 

S.W. 

1-3 

3  a.  m. 

29-  634 

55-0 

49-  0         Fog. 

lO 

S.W. 

3.0 

6  a.  ni. 

29.  961 

54-5 

50.0 

C.K. 

2 

N.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  610 

56.0 

55-  5         C.  K. 

10 

S. 

4-3 

9  a.  in. 

29.  948 

70.  0 

60.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

1.0 

9  a.  ni. 

29.  624 

62.  0 

59- 0        C.K. 

7 

s.  w. 

4-7 

Noon. 

29.917 

82.0 

67.0 

C.K. 

2 

W. 

4-3 

Noon. 

29-  585 

70.  0 

62.  D  ;    C.  K.  S. 

4 

s. 

3-0 

3  p.m. 

29.835 

86.0 

65.3 

C.K. 

2 

N. 

3.7 

3  p.  in- 

29.  542 

75-5 

64. 0        Haze. 

s. 

2.0 

6  p.  m. 

29.  823 

74-5 

64-5 

C.  S. 

3 

N. 

2.7 

6  p.m. 

29-  551 

68.0 

61.3 

C.K. 

2 

S.W. 

2.0 

9  p.m. 

29.  840 

70.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1.7 

9  p.m. 

29.  610 

64-5 
63.2 

55-5 

Haze. 

N. 

5-3 

Mean. 

29.  914 

69.8 

60.  2 

1.5       .... 

2.  0 

Mean. 

29.606 

57.5 

5-5 

3-3 

October  2. 

October  7. 

Midn't. 

29-  843 

70.  0 

62.  0  !      Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29.  622 

59-5 

52.8 

Haze. 

N. 

3.7 

3  a.m. 

29. 842 

65.5 

60.  0  ,      Clear. 

0 

N.  W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  626 

56.0 

50.8 

Clear. 

0 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 914 

61.0 

57- 0 

S. 

2 

N.E. 

8.3 

6  a.  m. 

29.647  , 

55-0 

50.0 

C.S. 

7 

N.W. 

4-3 

9  a.  m. 

30. 025 

61.5 

57- 0 

C.K. 

lO 

N.E. 

7.7 

9  a.  m. 

29. 650  i 

59-0 

54-  0         Fog. 

lO 

W. 

1-7 

Noon. 

30. 074 

60.5 

55.8 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29.623  1 

67.0 

57.0         Fog. 

5 

S.E. 

2.7 

3  p.m. 

30. 124 

58.0 

53.8 

C.K. 

10 

N.E. 

10. 0 

3  p.m. 

29-586 

69.6 

58.0,      C.K.      1 

I 

E. 

4.0 

6  p.m. 

30. 177 
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50. 8        C.  K. 

10 

N.E. 

II. 0 
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29. 696 

62.0 

54-  0  ;      C.  K. 

2 

N.W. 

5-3 
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53.0  : 

50. 0        C.  K. 

10 

N.E. 
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7.5 

9  P- in- 
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57- 0  1 

51.0 

,    Haze. 

N.W. 

6.3 
4.0 

Mean. 

30. 026 

60.4  1 

55.8 

.... 

6.5 

Mean  .  1 

'i 

29-  654 

60.6 

53.4 

4.2 
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Clear. 
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N.W. 

2.  0 
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C.K.  S. 

I 

N. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  981 

60.2 

59-5 

Clear. 

0 

N.W. 

0-3 

9  a.m. 

29.917 

53- 0 

47-5 

O.K. 

2 

N. 

2.7 

9  a.  m. 

30.069 

66.3 

6l.2 

Clear. 

0 

N. 

3-0  ; 

Noon. 

29.  893 

60.5 

51-5 

C.S. 

I 

N.W. 

2.3 

Noon. 

30-095 

75- 0 

64.0 

C.K. 

I 

N. 

4-3  ! 

3  p.  ni. 

29.  S12 

64.0 

54- 0 

C.S. 

4 

S.  E. 

2.3 

3  p.  m. 

30.  077 

77-5 

6.S.5 

C.K. 

3 

N.E. 

2.3 

6  p.  m. 

29.810 

58.0 

51.0 

C.K. 

I 

S. 

3-7 

6  p.  m. 

30.  121 

70.0 

62.0 

C.  K.  S. 

2 

E. 

2.0 

9  p.  m. 

29.  821 

53- 0 

49.0 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

9  p.m. 

30.  16  r 

66.2 

61.0 

C.  K.  S. 

2 

E. 

1-3 

Mean. 

29.  846 

54.2 

48.5 

.... 

1.2    .... 

5-0 

Mean. 

30- 033 

67-5 

62.0 

I.O 

2.0 

October  9. 

October  14.                                            i 

1 

Midn't. 

29.  787 

50.2 

49.0 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

Midn't. 

30.  179 

63-0 

59- 0 

C.K. 

5 

N.E. 

2.0 

3  a.m. 

29- 758 

49- 0 

47-5 

Clear. 

0 

S. 

.   3-7 

3  a.m. 

30.  177 

to.  5 

58.0 

Clear. 

0 

N. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  740 

48.0 

46.5 

C.  K.S. 

3 

w. 

5-0 

6  a.  m. 

30. 208 

56.5 

54-5 

C.S. 

2 

N.E. 

1-7 

9  a.m. 

29.780 

60.  0 

54- 0 

C.  K.  S. 

2 

s.w. 

0.7 

9  a.  m. 

30.  231 

60.  ,s 

59-0 

C.S. 

3 

E. 

1-3 

Noon . 

29.800 

76.0 

59- 0 

C.K. 

6 

w. 

3-0 

Noon. 

30.  214 

70.  2 

64.0 

C. -S. 

3 

S.E. 

1-7 

3  P-  m- 

29.  79  r 

74-5 

60.5 

C.K. 

4 

N.W. 

6.3 

3  p.m. 

30.  141 

74-5 

65.0 

C.S. 

3 

S.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.805 

62.0 

58.5 

C.S. 

8 

N. 

5-0 

6  p.m. 

30. 140 

66.0 

58.0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

6.3 

9  p.  m. 

29.  882 

59-5 

51-5 

C.S. 

5 

N. 

6.7 

9  p.m. 

30.  142 

61.0 

56.0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

5-0 

Mean. 

29-  793 

59-9 

53-3 

3-5 

4-3 

Mean. 

30. 179 

64.0 

59-2 

2.8 

3-1 

October  10. 

October  15. 

Midn't. 

29.  938 

53- 0 

46.8 

C.S. 

3 

N.E. 

7-3 

Midn't. 

30.  122 

58.0 

54-6 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  948 

47.0 

42.5 

C.S. 

I 

N.  E. 

7.0 

3  a.m. 

30. 091 

55 -o 

53- 0 

C.K.S. 

3 

S.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  976 

43-5 

38.8 

C.  K.  S. 

4 

N. 

6.0 

6  a.  m. 

30. 097 

54- 0 

52.5 

C.K.S. 

2 

S.E. 

1.0 

9  a.  m. 

30.  016 

49.0 

42.0 

C.  K.S. 

3 

N.E. 

4-7 

9  a.  m. 

30.119 

64-5 

59-2 

Clear. 

0 

S.E. 

1.0 

Noon. 

29.  968 

59-5 

51- 5 

C.  K.  S. 

3 

E. 

2.7 

Noon. 

30.083 

77.0 

67-5 

Clear. 

0 

S. 

2.3 

3  p.  m. 

29.912 

60. 0 

51.8 

C.K. 

10 

S.E. 

3-0 

3  p.m. 

30. 010 

79-7 

67.  0 

S. 

I 

S.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  886 

59- 0 

53- 0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

I.  0 

6  p.  m. 

29.962 

73- 0 

66.0 

C.S. 

2 

S. 

3-7 

9  p.m. 

29.  S78 

57-5 

53-5 

C.K. 

10 

S. 

03 

9  p.m. 

29-  957 

67.5 

62.5 

C.K. 

I 

S.W. 

3-7 

Mean. 

29.  940 

53-6 

47-5 

5-5 

4.0 

Mean. 

30. 055 

66.1 

60.3 

1-9 

2.7 

October  ii. 

October  16. 

Midn't. 

29.  862 

58.0 

55- 0 

C.K. 

10 

E. 

1.7 

Midn't. 

29.921 

64.0 

61.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

3  a.m. 

29.  822 

56.8 

55- 0 

N. 

10 

N.E. 

03 

3  a.m. 

29.  876 

60.5 

.58.5 

Clear. 

0 

S.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  814 

58.0 

57- 0 

K. 

10 

N.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  885 

59-0 

57-2 

C.K. 

2 

S. 

0.3 

9  a.  m. 

29.806 

60.5 

59-8 

C.K. 

10 

S.E. 

I.  0 

9  a.  in. 

29.911 

72.  0 

66.5 

Haze. 

2 

s. 

0.0 

Noon. 

29.  764 

69.  2 

66.0 

C.K. 

10 

s. 

2.7 

Noon. 

29.851 

84.0 

72.0 

C.K. 

2 

s. 

1.7 

3  P-  m- 

29.  660 

74-5 

66.0 

C.K. 

8 

S.E. 

7-3 

3  p.m. 

29.  768 

87.0 

75-8 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

5-0 

6  p.  ni. 

29-  645 

70.  0 

66.0 

C.K. 

9 

S.E. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  737 

78.5 

68.5 

C.S. 

I 

S. 

3-3 

9  p.m. 

29-  653 

68.0 

66.0 

C.K. 

7 

S. 

6.3 

9  p.m. 

29.  737 

70.  0 

55.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

2.0 

Mean. 

29-  753 

64.4 

61.4 

9.2 

3.8 

Mean . 

29.  836 

71.9 

65.6 

1. 1 

2.0 

October  12. 

October  17. 

Midn't. 

29.641 

67.  0 

65.0 

C.K. 

10 

S. 

5-3 

Midn't. 

29.  703 

65-5 

59- 0 

Clear. 

0 

W. 

1-7 

3  a.m. 

29-  599 

67.  0 

65-5 

C.K. 

10 

S. 

6-3 

3  a.m. 

29.  704 

66.5 

58.0 

C.S. 

I 

N.W. 

2.  0 

6  a.  m. 

29-  589 

68.0 

66.0 

N. 

10 

S. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  827 

66.0 

59- 0 

C.S. 

I 

N.W. 

9.0 

9  a.m. 

29. 650 

64-5 

63.8 

N. 

10 

S.W. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  950 

60.5 

49-5 

C.K. 

8 

N. 

8.3 

Noon. 

29.  643 

67.0 

66.0 

C.K.S. 

10 

S.W. 

4.0 

Noon. 

30.002 

56.5 

47-5 

C.K. 

3 

N. 

10.7 

3  p.m. 

29.683 

70.0 

68.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

5.0 

3  P- 1". 

30.006 

59-5 

48.0 

C.K. 

I 

N.W. 

9-3 

6  p.m. 

29.  726 

68.5 

66.3 

C.  K.  S. 

3 

s. 

5-3 

6  p.  m. 

30.066 

54-0 

46.0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

5-0 

9  p.m. 

29.  8r3 

65.5 

64.0 
65.6 

C.S. 

I 

s. 

3-0 

9  p.m. 

30.  108 

50.0 

42.0 

Clear. 

0 

N. 

5-0 

Mean . 

29.668 

67.2 

7-9 

5-2 

Mean. 

29.  921 

59-8 

5r.  I 

....         1.9 

6.4 
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October  18. 

October  23. 

1 

i. 

>. 

>^ 

^u 

3 

Wind. 

^n 

-a 
s 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  B 

5  3 

Clouds. 

0 
U 
a 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  B 

3  E 

Clouds. 

0 

c 

i' 

m  0 

m  0 

Direc- 

0 

m  2 

M  0 

0 

Direc- 

<j 

1 

tion. 

V 

> 

• 

a 

r 

1 

P4 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

ni. 

iu. 

0 

0 

in. 

Midn't. 

30.  153 

46.5 

40. 0 

Clear. 

0 

N. 

.5-7 

Midn't. 

29.  923 

53- 0 

52.0 

Mist. 

10 

N.E. 

5-7 

3  a.  m. 

30-  '59 

41.5 

37- 0 

Clear. 

0 

N. 

6-3 

3  a.  m. 

29.  940 

52.0 

51.0 

K. 

10 

N. 

5-3 

6  a.m. 

3°. 193 

38.5 

34-6 

C.  K.  S. 

2 

N. 

5-7 

6  a.  m. 

29-  973 

5I.O 

50.0 

C.K. 

10 

N. 

5.7 

9  a.m. 

30.  237 

47.0 

41-5 

Clear. 

0 

E. 

4.0 

9  a.  m. 

30.  019 

51-3 

50.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

Noon. 

3°-  193 

56.0 

47.0 

C. 

2 

E. 

2.7 

Noon. 

30.  033 

51-0 

50.0 

N. 

10 

N.E. 

6.0 

3  p.m. 

30.117 

60.0 

48.5 

Clear. 

0 

S.W. 

3-3 

3  P-  "1- 

30.006 

51.8 

51.0 

N. 

10 

N.E. 

7-3 

6  p.  m. 

30.065 

53-5 

46.8 

C.  K. 

4 

S.W. 

3-7 

6  p.  ni. 

30. 036 

49-5 

48.5 

C.K. 

10 

N.E. 

7-7 

9  p.m. 

30.069 

48.8 

43- 0 
42.3 

Clear. 

0 

W. 

I.  0 

9  p.  m. 

30. 025 

49.0 

47.8 

C.K. 

9 

N. 

9.0 

Mean. 

30. 148 

49.0 

1. 0 

....    I    4.0 

Mean. 

29.994 

51- I 

50.0 

9-9 

6.6 

October  19. 

October  24. 

Midn't. 

30.  029 

46.0 

43- 0 

C.K. 

2 

S.E. 

0-3 

Midn't. 

29.  984 

48.0 

46.5 

C.  K. 

10 

N.E. 

7.3 

3  a.  m. 

29-  975 

44-5 

43- 0 

C.K. 

1 

S.  E. 

0.  0 

3  a.  m. 

i9-  947 

47.0 

46.0 

N. 

10 

N. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  961 

44- 0 

42.5 

C.K. 

6 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.909 

47-5 

45.5 

C.K. 

10 

N. 

7-7 

9  a.  m. 

29.  950 

50.2 

48.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

0.3 

9  a.  m. 

29.881 

49- 0 

46.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29.  897 

60. 0 

51.0 

C.K. 

10 

s. 

3-0 

Noon. 

29.  801 

50.0 

46.8 

N. 

10 

N. 

8.7 

3  p.m. 

29.  824 

63.0 

57-5 

C.K. 

lo 

w. 

6.0 

3  p.  "'• 

29.  705 

48.0 

46.5 

N. 

lO 

N. 

8.3 

6  p.  m. 

29.803 

60.0 

57- 0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  649 

52.5 

46.5 

N. 

10 

N. 

II.  0 

9  p.m. 

29.  783 

59- 0 

57.0 

N. 

10 

s. 

30 

9  p.m. 

29-  589 

50.0 

48.0 

N. 

10 

N. 

"•3 

Mean. 

29.903 

53-3 

49-9 

7-4 

2.  2 

Mean . 

29.808 

49.0 

46.5 

10. 0 

8.6 

October  20.         . 

October  25. 

Midn't. 

29-  737 

57-5 

56.5 

N.- 

10 

s. 

0-3 

Midn't. 

29.  489 

50.5 

49.0 

N. 

10 

N. 

13.0 

3  a.m. 

29.  707 

.56.5 

55-5 

N.      • 

10 

N.E. 

0.7 

3  a.  m. 

29.417 

51-5 

50-5 

N. 

10 

N. 

13-7 

6  a.  m. 

29. 691 

56.0 

55-3 

N. 

10 

N.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  368 

52.5 

51.0 

N. 

10 

N. 

16.7 

9  a.  m. 

29.  672 

56.0 

55-2 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  422 

54- 0 

53- 0 

N. 

10 

N. 

16.0 

Noon. 

29. 605 

58.0 

57.0 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29.  464 

54-5 

53- 0 

C.K. 

10 

N. 

15-7 

3  p.m. 

29-  540 

58.2 

57-3 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

3  P-  '"• 

29.  479 

55.6 

53- 0 

C.K. 

10 

N. 

13-7 

6  p.  m. 

29.499 

57- 0 

56.0 

.    N. 

10 

N.E. 

9.0 

6  p.  m. 

29-  519 

55-5 

•53-5 

N. 

10 

N.E. 

12.7 

9  p.m. 

29.566 

56.0 

55- 0 

N. 

10 

N. 

8.7- 

9  p.  m. 

29-  552 

55-8 

53-5 

K. 

10 

N.E. 

12.3 

Mean. 

29. 627 

56.9 

56.0 

10. 0 

5.6 

Mean. 

29.  464 

53-7 

52.1 

10. 0      .... 

14.2 

October  2r. 

October  26. 

Midn't. 

29. 671 

55- 0 

54- 0 

K. 

10 

N. 

5-0 

Midn't. 

29.569 

54-5 

53-5 

N. 

10 

N.E. 

10.7 

3  a.m. 

29-  594 

54.0 

53- 0 

K. 

10 

N. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  568 

53-5 

52.5 

K. 

10 

N.E. 

9-7 

6  a.  m. 

29.618 

53- 0 

52.0 

K. 

10 

N. 

4-3 

6  a.  m. 

29.615 

53-0 

52.0 

N. 

10 

N.E. 

9-7 

9  a.  m. 

29. 691 

54- 0 

52.  8 

N. 

10 

N.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  642 

53-2 

52.0 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

Noon. 

29. 687 

56.0 

54.0 

C.K. 

10 

N. 

2.  0 

Noon. 

29-  645 

58.8 

54-5 

C.K. 

10 

N. 

8.3 

3  p.m. 

29.687 

57- 0 

55- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

0-3 

3  P-  m- 

29.  639 

58.8 

55- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

9-3 

6  p.  ni. 

29. 685 

.55.8 

54-2 

N. 

10 

E. 

0-3 

6  p.  m. 

29.  701 

60.0 

57- 0 

C.  K. 

10 

N.E. 

9-3 

9  p.m. 

29.  719 

54- 0 

53- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

0-3 

9  p.  m. 

29-  734 

55-5 

52.0 

K. 

10 

N.E. 

8.0 

Mean. 

29.669 

54.8 

53-5 

10.0 

2.6 

Mean. 

29. 639 

55-9 

53.6 

10. 0 

9-3 

October  22. 

October  27. 

Midn't. 

29.  721 

53-2 

52.5 

C.K. 

4 

N.E.  ■ 

"■3 

Midn't. 

29.  739 

56.8 

51.5 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

3  a-  m. 

29.  725 

52-5 

51-5 

C.K. 

10 

S.E.     . 

0-3 

3  a.  m. 

29.  749 

54- 0 

50.0 

C.K. 

6 

N.E. 

8.3 

6  a.  ni. 

29.  764 

53- 0 

52.3 

N. 

10 

E. 

03 

6  a.  m. 

29.  798 

52.0 

48.6 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  800 

56.0 

55- 0 

K. 

10 

S.E. 

0-3 

9  a.  m. 

29.815 

52.0 

48.5 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29.  791 

60.0 

58.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.0 

Noon. 

21.  817 

52.2 

51.0 

N. 

ID 

N.E. 

5-7 

3  P-  m. 

29-  757 

64-5 

60. 0 

C.K. 

9 

S. 

1. 0 

3  P-  !"■ 

29.  823 

55-5 

54- 0 

C.K. 

ID 

N.E. 

5-0 

6  p.  m. 

29-  839 

55- 0 

53-5 

C.  K. 

10 

N.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  778 

56.2 

54- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

9  p.m. 

29- 895 

55. 0 

54.0 

K. 

10 

N.E. 

5-3 

9  p.  m. 

29.  767 

55-5 

53- 0 

C.K.- 

10 

N. 

3-7 
6.0 

Mean. 

29.  786 

56.2 

54-6 

9.1. 

1.8 

Mean. 

29.  786 

54.3 

51-3 

9-5 
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October  28. 

November  2. 

Wind. 

l-< 

>> 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulb  Tl 
meter. 

3  5 

Clouds. 

0 

c 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Pa 

Clouds. 

g 

(^ 

«  g 

m  0 

0 

Direc- 

0 

«   0 

« 2 

0 

Direc- 

0 

a;  " 

(2 

tion. 

> 

r 

0 

I 

■  tion. 

0 

1 

in. 

0 

0 

111. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29-  739 

56.0 

54-5 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

Midn't. 

29-348 

66.0 

65.2 

N. 

10 

S. 

5.3 

3  a.m. 

29.  704 

55-5 

54-5 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

3  a.m. 

29.  323 

63.0 

62.5 

N. 

10 

W. 

5.0 

6  a.  m. 

29.  682 

55- 0 

54-2 

C.K. 

10 

N. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  301 

64.0 

63.2 

K. 

10 

S.E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  682 

56.0 

55- 0 

Mist. 

10 

N. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  322 

60.0 

58.8 

C.  K.  S. 

9 

S.  W. 

5-3 

Noon. 

29.  622 

6r.  0 

59- 0 

C.  K. 

10 

S.W. 

0.7 

Noon. 

29.290 

62. 0 

56.0 

C.  K.  S. 

6 

S.  W. 

7-3 

3  P-  m- 

29.  562 

61.3 

59- 0 

C.K. 

10 

s.w. 

1-7 

3  p.  m. 

29-  245 

66.0 

53-5 

C.  K.  S. 

I 

S.  W. 

10.7 

6  p.m. 

29-  530 

59-5 

57-5 

C.K. 

10 

S.W. 

1. 0 

6  p.  m. 

29-314 

57-0 

50.0 

C.  K. 

5 

S.  W. 

7.7 

9  p.m. 

29-  493 

59- 0 

57-2 

K. 

10 

w. 

4.0 

9  p.m. 

29-  340 

54- 0 

49.0 

C.  K. 

10 

s.  w. 

5-0 

Mean. 

29.  627 

57-9 

56-4 

10. 0 

2-3 

Mean . 

29.310 

61-5 

57-3 

7-6 

6.4 

October  29. 

November  3. 

Midn't. 

29-  439 

57.2 

56.0 

K. 

10 

w. 

2.  0 

Midn't. 

29- 364 

52.0 

49.0 

N. 

10 

w. 

3-0 

3  a-  m- 

29-  394 

56.5 

55- 0 

K. 

10 

N.  W. 

1-3 

3  a.m. 

29-  394 

49-5 

48.0 

C.  K. 

10 

s.  w. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  400 

57- 0 

55-2 

C.  K.  N. 

10 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  474 

49-0 

48.0 

C.  K. 

8 

w. 

4.0 

9  a.  ni. 

29.  416 

59-5 

55-5 

C.K. 

9 

N.  W. 

3-7 

9  a.m. 

29-  597 

52-0 

46.8 

C.  K.  S. 

I 

w. 

4-3 

Noon. 

29.417 

60.0 

52.5 

C.K. 

10 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29. 663 

56-2 

49.0 

C.  K. 

2 

N.  W. 

8.7 

3  p.m. 

29-  438 

58.5 

49.0 

C.K. 

8 

N.W. 

10.  0 

3  P-  ni. 

29-  714 

59-0 

51.0 

C.  K. 

2 

N.  W. 

9.0 

6  p.m. 

29-  527 

52.0 

45-5 

C.K. 

6 

N.W. 

8.0 

6  p.m. 

29.817 

54-0 

49- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-7 

9  p.m. 

29-  579 

46.0 

41-3 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.  871 

50.5 

52-8 

46.0 

48.4 

Clear. 

0 

N.  W. 

2-3 

Mean . 

29-  451 

55.8 

51.2 

7-9 

5-0 

Mean . 

29.  612 

4-1 

.5-0 

October  30. 

November  4. 

Midn't. 

29.  615 

42.2 

38. 8        Clear. 

0 

N. 

4.0 

Midn't. 

29.  949 

49-5 

45-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-3 

3  a.m. 

29. 627 

40.8 

37- 0  [      C.K. 

6 

N.W. 

3-0 

3  a.m. 

29. 950 

47- 0 

44-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

6-3 

6  a.  ni. 

29. 667 

38.0 

36.0  I      C.K. 

3 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  987 

45- 0 

42.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  708 

46.0 

40.0  1      C.K. 

7 

N.W. 

4.0 

9  a.m. 

30-  041 

54-5 

48.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

0.0 

Noon. 

29.  705 

52.7 

44.  0  ;      C.  K. 

2 

N.W. 

3-3 

Noon. 

30.004 

6,3-5 

53-5 

Clear. 

0 

S.E. 

0.7 

3  p.m. 

29.711 

55-2 

46. 0  j    C.  K.  S. 

I 

N.W. 

3-3 

3  p.m. 

29.  949 

65.0 

53-5 

Clear. 

0 

S. 

1-3 

6  p.  m. 

29-  759 

49-5 

44.0 

Clear. 

0 

N.E. 

1-7 

6  p.m. 

29. 961 

67.  0 

50.8 

Clear. 

0 

S.E. 

1-7 

9  p.  m. 

29-  843 

44-5 

~  41-5 

Clear. 

0 

E. 

0.7 

,  9  P-  m. 

29-  949 

50- 0 

47.0 

Clear. 

0 

S. 

2.0 

Mean. 

29.  704 

46.  I 

40.9 

....         2.4 

2.8 

Mean. 

29-  974 

55-2 

48.1 

0.0 

2.4 

October  31. 

November  5. 

Midn't. 

29.  883 

43-5 

40.0 

Clear. 

0 

E. 

I.O 

Midn't. 

29-  939 

48.0 

45-0 

Clear. 

0 

S.E. 

1.0 

3  a.m. 

29.907 

39-5 

38.0 

Clear. 

0 

N.E. 

0.7 

3  a.  m. 

29.917 

45- 0 

44- 0 

C.  S. 

I 

S.E. 

I.  0 

6  a.  m. 

29-  957 

39-5 

38.3 

C.K.S. 

5 

N.E. 

0.7 

6  a.  m. 

29.899 

43- 0 

42.0 

Fog. 

10 

S.E. 

0.0 

9  a.m. 

29.987 

48.0 

44-5 

Fog. 

3 

S.  E. 

1-3 

9  a.  m. 

29-  875 

45-2 

44-8 

Fog. 

10 

S.E. 

1.0 

Noon. 

29.  971 

58.0 

51-0 

C.K. 

9 

S.E. 

7.0 

Noon. 

29.807 

61.  0 

45-5 

C.  K.  S. 

4 

S.  W. 

5-3 

3  p.m. 

29.905 

60.0 

51-5 

C.  K. 

9 

S.E. 

7.7 

3  p.m. 

29-  737 

63.0 

56-5 

C.  K. 

3 

S.E. 

9.0 

6  p.  m. 

29. 917 

56.0 

51.0 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  703 

59- 0 

54-5 

C.  K. 

3 

S. 

6.7 

9  p.m. 

29.906 

53- 0 

50.0 

C.K. 

10 

E. 

5.3 

9  p.m. 

29.692 

57-5 

54-5 

C.  K. 

8 

S. 

4-7 
3-6 

Mean. 

29. 929 

49-7 

45-5 

5-5 

3-7 

Mean. 

29.  821 

52.7 

48.4 

4.9 

November  i. 

November  6. 

Midn't. 

29.  881 

53- 0 

51.0 

C.  K. 

10 

E. 

5.0 

Midn't. 

29. 657 

56.0 

54.0  I     C.K. 

8 

s.  w. 

6-7 

3ani- 

29. 823 

53-5 

52.8 

N. 

10 

E. 

5.0 

3  a.m. 

29-  637 

53- 0 

51-5 

C.K. 

7 

s.  w. 

5-7 

6  a.  m. 

29-  765 

55- 0 

54-5 

N. 

10 

N.E. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  663 

52-5 

51.0 

C.  K. 

7 

s.  w. 

2.0 

9  a.m. 

29.731 

56.0 

55- 0 

N. 

10 

S.  E. 

0.7 

9  a.  m. 

29.  724 

56.0 

48.0 

C.  K. 

2 

N.  W. 

8.0 

Noon. 

29.613 

59- 0 

58.5 

N. 

10 

S.  E. 

2.7 

Noon. 

29.  765 

57- 0 

47-0 

Clear. 

0 

N.  W. 

14.0 

3pni. 

29-  540 

61.5 

61.0 

N. 

10 

S.  E. 

4-3 

3pm. 

29.  788 

58.5 

48. 0  j     C.  K. 

I 

N.  W. 

9.0 

6  p.  m. 

29. 464 

63.0 

62.6 

N. 

10 

S.  E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  873 

52.0 

44.5 

Clear,     j 

0 

N.  W. 

7.0 

9  p.m. 

29.408 

64.0 

64.0 
57.4 

K. 

10 

S.E. 

2-3 

9  p.m. 

29.  914 

46.  0 

41-5 

Clear.     ! 

0 

N.  W. 

2.7 

Mean . 

29-  653 

58.1 

10. 0 

3-  I 

Mean. 

29-753 

53-9 

48.2 

3-1 

6-9 

14500 — M    O — 03- 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


November  7. 

^ 

November  12. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

s  B 
pq  0 

1^ 

t-<  il 

5i 

Clouds. 

i 

0 

c 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

1^ 

"3  S 
K  0 

11 

Clouds. 

1 
U 

§ 

Wind. 

Direc- 

■5 

Direc- 

1 
> 

sr 

■"  a 

I 

tion. 

0 

1-° 

tion. 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.915 

42.5 

40.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

1-7 

Midn't 

29.  468 

42. 0 

37-0 

C.  K. 

5 

N.W. 

8.7 

3  a.m. 

29-  933 

41.0 

.38.5 

C.  K.  S. 

I 

W. 

1-7 

3  a.m. 

29.  506 

39- 0 

34-5 

C.  K. 

3 

W. 

IO-3 

6  a.  m. 

29-951 

38-5 

36.5 

C.S. 

I 

w. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  560 

36-5 

32.0 

C.  K. 

2 

W. 

9.0 

9  a.m. 

29-  959 

48.0 

42.0 

C.  K. 

4 

N.  W. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  633 

39-0 

32.3 

C.  K. 

2 

W. 

12.7 

Noon. 

29-943 

■SI.  5 

44.0 

C.  K. 

10 

N.  W. 

4.3 

Noon. 

29-  673 

41.0 

34-0 

C.  K. 

9 

N.  W. 

13.0 

3  p.m. 

29-  855 

48.0 

44.0 

N. 

10 

N.  W. 

3-7 

3  p.m. 

29-  713 

40.0 

33-0 

C.  K. 

5 

N.W. 

13.0 

6  p.m. 

29.841 

46.0 

43- 0 

N. 

10 

N.  W. 

1-3 

6  p.m. 

29.  761 

37-0 

31-5 

C.  s. 

I 

N.  W. 

10. 0 

9  p.  m. 

29.  815 

46.0 

44.0 

C.  K. 

10 

N. 

0.7 

9  p.m. 

29.799 

36.0 

31-0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Mean. 

29.902 

45-2 

41.5 

6.1 

.... 

2.3 

Mean. 

29.  639 

38.8 

33-2 

3-4 

10.6 

November  8. 

November  13. 

Midn't. 

29. 792 

46.0 

44.3 

C.  K. 

10 

N. 

1-3 

Midn't. 

29.  811 

37- 0 

32.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6-7 

3  a.m. 

29.  714 

46.6 

45- 0 

C.  K. 

10 

E. 

1-3 

3  a.m. 

29-  859 

35- 0 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

6  a.m. 

29. 702 

47.0 

45-0 

C.  K. 

10 

N.  W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  884 

33-5 

30.0 

C.S. 

I 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  657 

47.0 

46.0 

C.  K. 

10 

N.  E. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  879 

38.5 

33-0 

Clear. 

0 

W. 

5-7 

Noon. 

29-  571 

52.0 

50.2 

C.  K. 

10 

E. 

0.0 

Noon. 

29.  877 

45-0 

37-0 

C.K. 

2 

W. 

9-3 

3  p.m. 

29-  550 

52.0 

50-1 

C.  K. 

10 

N.  W. 

0-3 

3  p.m. 

29.  847 

47-5 

38.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

9.0 

6  p.  m. 

29-519 

51-0 

50.0 

Rain. 

10 

N.  W. 

0-3 

6  p.  m. 

29.  928 

41.5 

36.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

7.0 

9  p.m. 

29. 461 

50.0 

49.0 

K. 

10 

E. 

0.0 

9  p.m. 

29-  952 

37- 0 

32-5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

Mean. 

29. 621 

49.0 

47-4 

10.0 

0.8 

Mean. 

29.880 

39-4 

33.8 

.... 

0.9 

6.0 

November  9. 

November  14. 

Midn't. 

29.360 

50.0 

49-5 

N. 

10 

N.E. 

0-3 

Midn't. 

29.989 

34-0 

31.0 

Clear. 

0 

W. 

2-3 

3  a.m. 

29.261 

51-0 

50.5 

K. 

10 

S. 

0.7 

3  a.m. 

30.  008 

32.0 

30.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  208 

51.0 

50.5 

K. 

10 

S.E. 

0-3 

6  a.m. 

30.  008 

33- 0 

30.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.113 

58.0 

57- 0 

C.  K. 

9 

S.  W. 

1-7 

9  a.  m. 

30.063 

37- 0 

33-5 

C.  K.S. 

9 

N. 

3-7 

Noon. 

29.060 

61.0 

58.5 

C.  K. 

10 

N.  W. 

4-7 

Noon. 

30.011 

42.  0 

37- 0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

2.0 

3  p.m. 

29. 128 

59-8 

48.5 

C.  K. 

8 

W. 

9.0 

3  p.m. 

29.  989 

40.0 

.37.8 

N. 

10 

W. 

1-7 

6  p.  m. 

29.  295 

53-0 

45- 0 

C.  K.  S. 

I 

w. 

10.3 

6  p.  m. 

29.961 

38.0 

37- 0 

.    N. 

10 

S. 

1-7 

9  p.m. 

29-  474 

48.5 

42.0 

C.  K.  S. 

2 

N.  \V. 

9-7 

9  p.m. 

29-  975 

37-5 

37- 0 

N., 

10 

E. 

2.3 

Mean. 

29.  237 

54- 0 

50-2 

7-5 

4.6 

Mean. 

30.000 

36.7 

34-2 

7-5 

2.7 

November  10. 

November  15. 

Midn't. 

29-  556 

46.0 

40.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

13-3 

Midn't. 

29.  965 

38-0 

37-5 

N. 

10 

N.E. 

2.7 

3  a.m. 

29-  643 

42.5 

39-0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

8.3 

3  a.  ra. 

29-  935 

39-0 

,38.  ,S 

K. 

10 

N.E. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 684 

3«-5 

36.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  923 

39-5 

39- 0 

K. 

10 

N.E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  701 

44.0 

40.0 

C.  K. 

5 

S. 

0.7 

9  a.  m. 

29.941 

41.  0 

40.  0 

C.K. 

6 

N.E. 

1.0 

Noon. 

29-  683 

53- 0 

45- 0 

C.  K. 

5 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29.  921 

50.2 

47.0 

C.K. 

8 

S.E. 

1.0 

3  p.  m. 

29.  639 

54- 0 

45-5 

C.  K. 

5 

S.  W. 

,5-o 

3  p.m. 

29.899 

54.0 

49-6 

C.K. 

9 

S. 

2.3 

6  p.  m. 

29.  705 

48.2 

42.5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  923 

53- 0 

49- 0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

0.7 

9  p.m. 

29.718 

48.8 

41.0 

C.  K. 

6 

S.  W. 

1-3 

9  p.m. 

29-  915 

51- 0 

48.5 

C.K. 

10 

N. 

0.7 

Mean. 

29.666 

46.9 

41. 1 

.... 

6.1 

4.6 

Mean. 

29.  928 

45-7 

43-6 

9-1 

.... 

2.0 

November  11. 

November  16. 

Midn't. 

29.  722 

42.0 

40.0 

C.  K. 

7 

S.E. 

1-3 

Midn't. 

29.894 

49.0 

48.0 

C.K. 

9 

N. 

0.3 

3  a.  m. 

29. 689 

42.  0 

41.0 

C.  K. 

10 

S. 

I.O 

3  a.m. 

29.860 

48.0 

47.0 

C.K. 

8 

N. 

0.0 

6  a.  m. 

29.  646 

42.8 

42.  0 

K. 

10 

S. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  847 

52.0 

50-5 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

0.7 

9  a.m. 

29-  540 

48.0 

45-8 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  810 

59- 0 

55- 0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

1-7 

Noon. 

29.  416 

48.0 

46.2 

N. 

10 

S. 

3-3 

Noon. 

29-  739 

70.5 

59-5 

C.K. 

6 

vS.  w. 

9-3 

3P.tn- 

29-  356 

47- 0 

46.  0 

C.  K.  S. 

9 

S.  W. 

2.  0 

3  p.m. 

29.  700 

75- 0 

62.0 

C.K. 

6 

vS.  w. 

13-7 

6  p.  m. 

29.  397 

46.  0 

43- 0 

N. 

10 

W. 

1.0 

6  p.  m. 

29.  707 

68.0 

60.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

II-3 

9p.m. 

29.441 

43- 0 

3S.0 

C..K. 

2 

N.  W. 

7-7 

9  p.m. 

29.911 

45- 0 

41.0 

C.K. 

10 

N.W. 

17.0 

Mean. 

29.  526 

44.8 

42.8 

8.5 

2.6 

Mean. 

29.808 

58.3 

52.9 

.... 

6.6 

.... 

6.8 

OBSERVATIONS  FOR  1897. 
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November  17. 

November  22. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"s  a 
M  2 

V 

Clouds. 

C 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

£? 
"3  S 
n  0 

I-t 

£-S 

m  0 

Clouds. 

t 

0 
a 
0 

Wind. 

Direc- 

'0 

Direc- 

if" 

Q 

tion. 

> 

S' 

-  a 

1 

tion. 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.  01.5 

43.5 

39.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

10. 0 

Midn't. 

29.685 

60.0 

52.5 

Haze. 

N.W. 

I.  0 

3  a.  m. 

30.  094 

40.0 

35.0 

C.K.S. 

6 

N.W. 

10.  0 

3  a.m. 

29.  707 

58.0 

52.5 

Haze. 

N. 

1.7 

6  a.  m. 

30-  137 

36.0 

32.0 

C.K. 

6 

N.W. 

7.7 

6  a.  m. 

29.  737 

56.0 

51.5 

C.  K.  S. 

10 

N. 

5.0 

9  a.  m. 

30.  204 

39-5 

35.5 

C.  K.S. 

8 

N.W. 

9.0 

9  a.  m. 

29.  797 

52.0 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5.3 

Noon. 

30-  177 

43- 0 

36.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

7.7 

Noon. 

29. 673 

52.0 

47.0 

C.K. 

8 

N.E. 

4.0 

3  P-  ni- 

30.144 

43-5 

36.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

7.3 

3  p.  m. 

29.  693 

50.5 

46.5 

C.K. 

10 

S.E. 

4.7 

6  p.  m. 

30-  139 

39-5 

35.5 

C.K. 

10 

N.W. 

4.3 

6  p.  m. 

29.699 

49.0 

46.0 

N. 

10 

E. 

3.7 

9  p.  m. 

30.216 

37.0 

33.0 

C.K. 

2 

N.W. 

I.  0 

9  p.m. 

29.  609 

46.0 

44.0 

48. 5 

N. 

10 

S.E. 

2.7 

Mean. 

30-  141 

40.  2 

35-3 

6.4 

....         7.1 

Mean. 

29.700 

52.9 

....    1     9.7 

3.5 

November  18. 

November  23. 

Midn't. 

30.  238 

32.0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1.7 

Midn't. 

29-  569 

43.0 

42.0 

N. 

10 

N.W. 

4-3 

3  a.m. 

30.  240 

32.0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

3  a.  m. 

29-579 

40.0 

38.0 

N. 

10 

N.W. 

7.3 

6  a.  m. 

3°-  255 

30.5 

28.  5         C.  K. 

I 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 665 

38.0 

36.0 

C.K. 

6 

N.  W. 

9.0 

9  a.  m. 

30.  292 

34- 0 

31.0        Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29-  754 

40.5 

36.0 

C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

7-7 

Noon. 

3°-  238 

41.0 

35.0        C.K. 

2 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29.  785 

39- 0 

32.5  I    C.K.S. 

6 

N.W. 

12.3 

3  P-  m. 

30.  196 

42.0 

36.  0        C.  K. 

6 

N.W. 

6.0 

3  p.m. 

29. 839 

37-5 

32.0  j    C.K.S. 

8 

N.W. 

II. 3 

6  p.  m. 

30.  187 

38.7 

35.0  i    C.K.S. 

2 

N.W. 

1.3 

6  p.  m. 

29.  934 

34.0 

30.5  i      C.K. 

7 

N.W. 

6.7 

9  p.m. 

30. 189 

36.0 

34.0 

S. 

I 

N.W. 

0.3 

9p.m. 

30:014 

31.5 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

Mean. 

30.  229 

35.8 

32.4 

1.5 

3.8 

Mean. 

29.  767 

37.9 

34.4 

....         6.0 

8.2 

November  19. 

November  24. 

Midn't. 

30.155 

34.0 

32.0 

C.  K. 

5 

S.W. 

1.3 

Midn't. 

30.094 

29.0 

25.0  i     Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

3  a.  m. 

30.117 

33.5 

31.5 

C.K.S. 

I 

S.E. 

1-7 

3  a.m. 

30. 150 

27.0 

24.0        Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

30.  065 

33.5 

32.0 

C.K.S. 

I 

S.E. 

2.3 

6  a.  m. 

30. 199 

25.0 

23.0  i      C.K. 

3 

N.W. 

2.3 

9  a.  m. 

30.  025 

39.0 

35- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

4.7 

9  a.  m. 

30.260 

29.  0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

Noon. 

29. 941 

49.8 

41.8 

C.K. 

3 

S. 

6.7 

Noon. 

30-  233 

37.0 

31.0 

Clear. 

0 

S.E. 

3.0 

3  p.m. 

29.883 

49.0 

42.  0 

C.K. 

10 

S. 

4-7 

3  p.m. 

30. 207 

37.0 

31.0  '     Clear. 

0 

S.  E. 

3.  3 

6  p.  m. 

29.  854 

46.5 

41.5 

C.K. 

10 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

30.  206 

30.0 

29. 0         C.  S. 

I 

S. 

4.3 

9  p.  m. 

29.  849 

44.0 

40.0 

C.K. 

2 

S. 

I.  0 

9  p.m. 

30.  213 

30.0 

28. 5        Clear. 

0 

S. 

4.3 

Mean. 

29.986 

41.2 

37.0 

4.4 

3.2 

Mean. 

30. 195 

30.5 

27.1       .... 

0.5 

4.3 

November  20. 

November  25. 

Midn't. 

29.  835 

44.5 

38.0 

C.  K. 

2 

S.W. 

2.7 

Midn't. 

30.206 

31.0 

29.5 

Clear. 

0 

w. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  809 

41.  0 

38.0 

C.K. 

10 

S.W. 

I.O 

3  a.  m. 

30. 184 

33.0 

31.0 

C.K. 

9 

w. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  847 

4t.o 

38.  3         C.  K. 

4 

S.W. 

0.3 

6  a.m. 

30. 183 

32.5 

31.5 

C.  K.  S. 

6 

w. 

7.0 

q  a.  m. 

29. 873 

43-0 

40.0      C.K.S. 

4 

w. 

0.3 

9  a.  m. 

30. 168 

35.0 

32.0 

C.K. 

10 

s. 

4.0 

Noon. 

29.  846 

59- 0 

50.  2  '•    C.  K.  S. 

7 

S.E. 

1.3 

Noon. 

3°. 135 

41.0 

38.0 

C.K. 

10 

S.W. 

6.0 

3  p.m. 

29.807 

64.  0 

50.5      C.K.S. 

7 

S.E. 

5-7 

3  p.m. 

30.083 

47.0 

42.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29.817 

55." 

47.0 

C.  K. 

7 

S.E. 

5-3 

6  p.  m. 

30. 072 

44.0 

40.5 

C.K. 

10 

S. 

2.7 

9  p.  ni. 

22.835 

50.5 

45.0 

Clear. 

0 

S.E. 

4.0 

9  p.m. 

30.058 

43. 0 

40.0 

C.K. 

10 

S. 

4.0 

Mean. 

29. 834 

49.8 

43.4 

5-1 

2.6 

Mean . 

30. 136 

38.3 

35.6 

8.1 

5-2 

November  21. 

November  26. 

Midn't. 

29.  797 

48.0 

43- 0 

Clear. 

0 

s. 

2.0 

Midn't. 

30. 022 

43.0 

40.5 

C.K. 

10 

S. 

2.7 

3  a.m. 

29.  775 

46.5 

42. 0 

Clear. 

0 

S. 

1.7 

3  a.m. 

29.993 

42.6 

41.  0 

N. 

10 

s. 

1.3 

6  a.  m. 

29.  754 

41-0 

40.5 

C.K. 

4 

S. 

1.0 

6  a.  m. 

29.  952 

43- 0 

42.0 

C.K. 

10 

s. 

I.  7 

9  a.  m. 

29.  720 

46.0 

42.5 

C.K. 

2 

w. 

1.  0 

9  a.  m. 

29.919 

45.5 

45.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

1.3 

2.3 

8.7 

10.  7 

Noon. 

29.  654 

59.5 

51.2 

C.K. 

4 

S. 

2.7 

Noon. 

29.  849 

54.0 

52.0 

C.  K.  vS. 

9 

s. 

3  p.  m. 

29.605 

67.  0 

56.0 

C.K. 

7 

s. 

3.0 

3  p.  ni. 

29.753 

66.0 

59.8 

C.  K.  S. 

6 

s. 

6  p.  m. 

29.613 

62.0 

52.0 

C.  K.  S. 

10 

2.7 

6  p.  m. 

29.  728 

61.0 

59.0 

N. 

10 

W. 

9p.m. 

29.665 

61.0 

52.5 

Haze. 

N.W. 

3.3 

9  p.m. 

29.688 

59. 5 

58.5 

K. 

10 

w. 

10. 0 

Mean. 

29.698 

53.9 

47.5 

3-9 

2.2 

Mean. 

29.863 

51.8 

49.7 

.... 

9-4 

.... 

4.8 
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November  27. 

December  2. 

1^ 

X 

C 

>^ 

1 

JS    ■ 

a 

5 

Wind. 

■3  .. 

'H 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
meter 

3  S 

Clouds. 

0 
c 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

UlbT 
meter 

■g  g        Cloud.s. 

0 
0 

a 

t- 

^ 

pq  0 

m  0 

Direc- 

0 

oa  0 

n  0 

0 

Direc- 

0 

>^a 

t  s 

t; 

tion. 

0 

xS 

tjs 

t: 

tion. 

0 

s 

^ 

&: 

> 

« 

6 

£ 

;^ 

in. 

0 

0 

m. 

ill. 

0 

m. 

Midn't. 

29.644 

58.5 

58.0 

N. 

10 

W. 

10.3 

Midn't. 

29.  893 

36.0 

33- 0 

C.K. 

3 

W. 

0.7 

3  a-  "1- 

29.  638 

58.0 

57.0 

N. 

10 

W. 

2.7 

3  a.m. 

29.  967 

35-5 

30.8 

Clear. 

0 

N. 

5.7 

6  a.  m. 

29.  729 

53- 0 

49.0 

C.  K. 

ID 

N.  W. 

8.3 

6  a.  m. 

3°.  073 

37.0 

34.0 

C.K. 

9 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  889 

46.  0 

40.5 

C.K. 

3 

N.  W. 

15-7 

9  a.  m. 

30.  .149 

37- 0 

34.0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

5-7 

Noon. 

29.  981 

44.8 

39- 0 

C.  K. 

2 

N.W. 

17.0 

Noon. 

30.  177 

40.5 

34.5 

C.  K.  S. 

8 

N. 

5-7 

3  p.m. 

30.  049 

42.5 

37.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

13-7 

3  p.m. 

30.  148 

40.5 

34.8 

C.K.S. 

10 

N.E. 

3.3 

6  p.  m. 

30-  135 

37- 0 

33.0 

S. 

I 

N.W. 

8.7 

6p.m. 

30.  214 

38.0 

33- 0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

I.O 

9  p.  m. 

30.186 

34- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

9  p.m. 

30.  257 

35.5 

32.5  :    C.K.S. 

10 

N.E. 

I.O 

Mean. 

29.906 

46.7 

43-1 

4.6 

10.3 

Mean. 

30.110 

37.5 

33.3       .... 

7.1 

3.6 

November  28. 

December  3. 

Midn't. 

30.  216 

31.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

30.  230 

35- 0 

32.0 

C.K.vS. 

10 

N.E. 

1-7 

3  a.  m. 

30.  223 

30.0 

27.8 

Clear. 

0 

N. 

4-7 

3  a.  m. 

30.  195 

34-0 

32.0 

N. 

10 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

3°-  256 

29. 0 

27.5 

C.K.S. 

2 

N. 

5.3 

6  a.  m. 

30.  186 

32.0 

31.5 

N. 

10 

N.E. 

3.3 

9  a.  m. 

30.  305 

31.0 

27.5 

C.  K. 

2 

N.E. 

9.0 

9  a.m. 

30.  075 

32.0 

31-5 

N. 

10 

N. 

0.3 

Noon. 

30.  261 

.37-5 

32.0 

C.K. 

2 

E. 

6.0 

Noon. 

30.118 

34.0 

33.2 

N. 

10 

N. 

3-3 

3  p.  m. 

30.  223 

37-5 

33.0 

C.K. 

6 

E. 

4-7 

3  p.  m. 

30.063 

34.2 

34.0 

N. 

lo 

N. 

7.0 

6  p.  m. 

30. 222 

33- 0 

30.0 

C.K. 

6 

N. 

2.7 

6  p.  m. 

3°.  059 

35.0 

34.2 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

9  p.m. 

30.  202 

31.0 

29.0 

C.K. 

9 

N. 

4.7 

9  p.m. 

30.069 

34.0 

33.7 

N. 

10 

N.E. 

6.7 

Mean. 

30.  238 

32.5 

29.5 

3.4 

5-4 

Mean. 

30.  124 

33.8 

32.8 

10.  0 

3-9 

November  29. 

December  4. 

Midn't. 

30-  151 

33- 0 

31. 0 

C.K. 

10 

N. 

4.3 

Midn't. 

30.062 

34.0 

1 
33.  8  I        N. 

10 

N.E. 

6.7 

3  a.m. 

3°-  053 

33- 0 

31.0 

N. 

10 

N. 

2.3 

3  a.m. 

30.  029 

.3,3.8 

33-5  1        N. 

10 

N.E. 

4-7 

6  a.m. 

29.  973 

33-5 

32.5 

C.K. 

10 

N. 

I.O 

6  a.  m. 

29-  993 

33.5 

33-  0  !        N. 

10 

N.E. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  952 

34- 0 

33-5 

N. 

10 

N.W. 

3.0 

9  a.  m. 

29.  969 

34.0 

33-  5  '        N. 

10 

N. 

2.7 

Noon. 

29-  873 

37- 0 

,36.7 

K. 

10 

N.W. 

1.0 

Noon. 

29.  859 

35.5 

35- 0          N. 

10 

N. 

2.3 

3  p.  m. 

29.  816 

44.0 

43- 0 

C.  K.S. 

9 

N.W. 

1-7 

3  p.m. 

29.  748 

36.0 

35.  5  i        N. 

10 

S.E. 

3:7 

6  p.  m. 

29.  881 

41.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

6  p.m. 

29. 679 

37- 0 

36.  9  i        N. 

10 

S. 

4.7 

9  p.m. 

29-  937 

36-5 

32.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.3 

9  p.m. 

29.  597 

38.0 

38.0 

K. 

10 

S. 

5.0 

Mean. 

29-  954 

36.5 

34.8 

7-4 

3-5 

Mean. 

29.  867 

35-2 

34.9 

10. 0 

4.0 

November  30. 

December  5. 

Midn't. 

29-  975 

34- 0 

29.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7-7 

Midn't. 

29.440 

41.0 

40.  6 

N. 

10 

s. 

5.0 

3  a.m. 

29.991 

31.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

29. 381 

42.0 

41.5 

N. 

10 

S.W. 

4.0 

6  a.  m. 

30-  015 

27.0 

24.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-7 

6  a.m. 

29. 362 

43-2 

42.0 

N. 

10 

N.  W. 

2.3 

9  a.  m. 

30.051 

28.2 

24.8 

C.K. 

7 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.442 

42.0 

39.0 

C.K.S. 

I 

N.  W. 

6.0 

Noon. 

30. 053 

31.0 

27.  0 

C.K. 

6 

N.W. 

5.0 

Noon. 

29.512 

39-5 

34-5 

C.K.S. 

4 

N.W. 

14.3 

3  P-  ni. 

29.991 

32.0 

27-5 

C.K. 

I 

N.W. 

2.7 

3  p.m. 

29-  556 

41.0 

35.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

12.7 

6  p.  m. 

29.  991 

29.0 

26.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29. 623 

36.0 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

9  p.m. 

29.983 

27-5 

25.0 

C.K.S. 

4 

N. 

1.0 

9  p.m. 

29.  669 

35- 0 

31.5 

C.K. 

10 

N.W. 

5.3 

Mean. 

30.006 

30.0 

26.4 

.... 

2.8 

4-7 

Mean. 

29.498 

40.0 

37.0 

6.0 

6.9 

December  i. 

December  6. 

Midn't. 

29.963 

27.0 

25-5 

C.K. 

6 

N. 

0.3 

Midn't. 

29.711 

34.0 

31.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  921 

26.5 

24.0 

Clear. 

0 

N. 

0.7 

3  a.  m. 

29-  739 

33- 0 

30.5 

C.K. 

6 

N.W. 

4.0 

6  a.m. 

29.906 

26.0 

24.5 

C.  K.  S. 

I 

S.  E. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  789 

31.0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  879 

30-5 

29.0 

C.K. 

8 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29-  845 

2i-o 

30.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29.  816 

41.5 

35.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.0 

Noon. 

29. 857 

41.0 

33.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.3 

3  p.m. 

29.  747 

44-5 

38.0 

C.K. 

5 

S.W. 

5.7 

3  p.m. 

29. 829 

43.0 

37.0 

C.K. 

7 

W. 

2.3 

6  p.  m. 

29-  775 

37.6 

35-5 

C.  K. 

5 

S. 

3-7 

6  p.m. 

29. 842 

38.0 

34.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

2.0 

9  p.m. 

29-  833 

37- 0 

34.0 
30-7 

Clear. 

0 

W. 

1.0 

9  p.m. 

29. 850 

36.0 

33- 0. 

C.K. 

10 

s. 

4.7 

Mean. 

29-  855 

33-8 

3-4 

....        2.  I 

Mean. 

29.808 

36.1 

32-3 

....    :    5-5 

1 

4.5 

OBSERVATIONS  FOR   (897. 
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December  7. 

December  12. 

u 

u 

>i 

,', 

1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  The 
ometer. 

Bulb  The 
ometer. 

Clouds. 

1     ■ 
0 
0  ■ 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  The 
ometer. 

1 
U 

a 
0 

Wind. 

Direc- 

3 i 
w  § 

Clouds. 

Direc- 

r?^ 

tJfa 

•s 

tion. 

>.n 

tis 

tion. 

0 

0 

is 

0 

^ 

> 

Q 

^ 

(2 

> 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  343 

36.0 

33- 0 

C.  K. 

10 

S. 

4-7 

Midn't. 

29.  582 

55- 0 

53- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

1.0 

3  a.  m. 

29.  Sio 

35- 0 

33- 0 

C.K.S. 

9 

S. 

4-7 

3  a.m. 

29.  522 

53- 0 

51-5 

N. 

10 

S.E. 

1.0 

6  a.m. 

29.  798 

34-5 

33- 0 

C.  K.  S. 

2 

S. 

4.7 

6  a.  m. 

29-  531 

5I-0 

50.0 

N. 

10 

N.W. 

5-7 

9  a.m. 

29.  800 

38.0 

35.5 

C.K. 

3 

s. 

5-0 

9  a.  m. 

29. 592 

49-5 

49.0 

C.K. 

6 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29-  763 

47-5 

41.5 

C.  K. 

3 

s. 

6-3 

Noon. 

29.  607 

53- 0 

46.6 

C.K. 

4 

N.W. 

8.3 

3  P-  ni- 

29.  777 

50.0 

43- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-7 

3  p.m. 

29. 625 

52.5 

45-5 

C.K.S. 

4 

N.  W. 

9-7 

6  p.m. 

29.831 

44.0 

39- 0 

C.K. 

3 

N. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  701 

46.  0 

40.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

7-7 

9  p.m. 

29.893 

40.5 

37- 0 

Clear. 

0 

■       N. 

2.7 

9  p.m. 

29-  744 

42.0 

38.0 

C.K. 

2 

N. 

6.0 

Mean. 

29. 814 

40.7 

36.9 

4.1 

4.6 

Mean. 

29.  613 

50.2 

46.7 

5-9 

5-5 

December  8. 

December  13. 

Midn't. 

29-  945 

37- 0 

34.8 

C.K. 

6 

N. 

I.  0 

Midn't. 

29.  774 

40.0 

37.0  ,  C.K.S. 

I 

N. 

5-0 

3  a.m. 

29.  949 

35.0 

33- 0 

C.K. 

7 

N. 

0.3 

3  a.m. 

29.  801 

38-5 

36.  0  !    C.  K.  S. 

7 

N. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  949 

34- 0 

33- 0 

C.K. 

8 

S.W. 

0. 0 

6  a.  ra. 

29.  829 

38.0 

34.5  i    C.K.S. 

2 

N. 

6.3 

9  a.m. 

29.966 

37- 0 

35-5 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

I.O 

9  a.  m. 

29.  867 

38.0 

36.0  !    C.K.S. 

9 

N.E. 

5-7 

Noon. 

29.  941 

47.0 

42. 0 

C.K.S. 

9 

S. 

3-0 

Noon. 

29.886 

41-5 

38.5:      C.K. 

9 

E. 

5-0 

3  p.m. 

29. 897 

50.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

6.7 

3  P-  m. 

29-  865 

41.0 

38.  0  ;      C.  K. 

10 

N.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  917 

44.0 

42.0 

C.K.S. 

7 

S.E.. 

3-0 

6  p.  m. 

29-893 

41. 0 

38.5 

C.K. 

10 

E. 

4.7 

9  p.m. 

29.  917 

41-5 

40.0 
38.2 

C.K. 

3 

S.E. 

2-3 

9  p.m. 

29-  845 

41.2 

390 

C.K. 

10 

N.E. 

7-7 

Mean. 

29-  935 

40.7. 

7-4 

2.  2 

Mean . 

29-  845 

39-9 

37-2 

7.2 

6.0 

December  9. 

December  14; 

Midn't. 

29-  935 

39- 0 

.^8.s 

C.K.S. 

8 

N.E. 

1-3 

Midn't. 

29. 772 

42.5 

41.0 

Mist. 

10 

N.E. 

5.7 

3  a.  m. 

29-  945 

39- 0 

,3«.5 

C.K.S. 

8 

S.E. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  706 

41.0 

40. 0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-3 

6  a.  m. 

29.  977 

38.5 

38-0 

C.  K.  S. 

<> 

N.E. 

1-3 

6  a.  m. 

29.644 

43-2 

43- 0 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

9  a.  m. 

30.018 

40. 0 

39- 0 

C.K. 

3 

N.E. 

0.7 

9  a.  m. 

29. 581 

47.0 

46.  3  1        N. 

10 

N.E. 

II.  7 

Noon. 

30.009 

50.0 

'46.0 

C.  K. 

I 

E. 

I.  0 

Noon. 

29.496 

48.0 

47. 6 :     N. 

10 

N.E. 

II.  7 

3  p.m. 

29.  970 

56.0 

50.0 

C.K. 

3 

S.E. 

3-7 

3  p.m. 

29.412 

49.0 

48.7 

N. 

10 

N.E. 

10.3 

6  p.  m. 

29.  999 

51- 0 

48.0 

C.S. 

I 

E. 

2.3 

6  p.  m. 

29-  339 

49.0 

48.8 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

9  p.m. 

30.021 

48.0 

45.5 
42.9 

C.K.S. 

I 

E. 

1-3 

9  p.m. 

29.  269 

49.0 

48.8 

N. 

10 

N.E. 

4-7 

Mean . 

29.  984 

55-2 

3-9 

1-5 

Mean. 

29.  527 

46, 1 

45-5 

10. 0 

8.6 

December  10. 

December  15. 

Midn't. 

30-  015 

46-5 

44-5 

Haze. 

S. 

0.3 

Midn't. 

29.  251 

45- 0 

44.8 

C.K. 

to 

N.W. 

6.3 

3  a.  m. 

30.007 

43- 0 

42.0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

1.0 

3  a.  m. 

29.  293 

44-5 

44.2 

C.K. 

10 

N.W. 

4.7 

i      6  a.  m. 

29-  995 

40.0 

39-5 

C.K.S. 

8 

S.  E. 

0.7 

6  a.  m. 

29-  331 

44.0 

43-5 

C.K. 

8 

N.W. 

2.0 

1      9  a.  m. 

30.  022 

39- 0 

38.5 

Fog. 

10 

E. 

0-3 

9  a.  m. 

29.414 

46.0 

42.0 

C.K. 

10 

N.W. 

7-3 

i       Noon. 

29. 979 

55-5 

51.5 

C.  K. 

7 

S. 

3-0 

Noon. 

29-  485 

46.  2 

41.0 

C.K. 

10 

N.W. 

9-7 

3  P-  m. 

29.  921 

64.0 

56.0 

C.K. 

3 

S.W. 

8.7 

3  p.m. 

29-  559 

49- 0 

42.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

13- 3 

6  p.  m. 

29.883 

56.0 

51-5 

C.K. 

8 

S. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  683 

44.0 

40.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

29.887 

52.0 

49.0 
46.6 

C.K. 

8 

S.W. 

4-3 

9  p.  ra. 

29-  757 

42.  0 

39- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

Mean. 

29.964 

49-5 

6.4 

3-0 

Mean. 

29.  472 

45-1 

42.1 

6.5 

.... 

6.9 

December  ii. 

December  16. 

Midn't. 

29.  841 

49-5 

i 
47-  5        C.  K. 

9 

s. 

4.3 

Midn't. 

29.  786 

39- 0 

! 
36.5  '<     Clear. 

0 

W. 

3-" 

3  a.m. 

29.799 

47.0 

46. 0        C.  K. 

9 

s. 

30 

3  a.  -m. 

29.  787 

36.5 

35.  0'    C.  K.  S. 

I 

s.  w. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  761 

48.0 

47-  0        C.  K. 

10 

s. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  835 

34- 0 

32.  0        C.  S. 

2 

s.  w. 

1-3 

9  a.  m. 

29-  753 

54-5 

53- 0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

10. 0 

9  a.m. 

29.862 

38.0 

36.0        C.K. 

4 

s.  w. 

0.7 

Noon. 

29. 694 

62.0 

57-5 

C.  K.  S. 

I 

s.  w. 

«-3 

Noon. 

29.812 

50.0 

44.0        C.K. 

4 

s. 

3-3 

3  p.m. 

29.  659 

67.0 

59-5 

C.K.S. 

I 

S.W. 

50 

3  P-  "1- 

29.803 

51.0 

45.0        C.K. 

6 

s. 

I.O 

6  p.  m. 

29.  650 

60.0 

56.0 

C.  K. 

7 

s. 

6-3 

6  p.  m. 

29.861 

47.0 

43-  0        C.  K. 

8 

s. 

0.7 

9  p.m. 

29.  630 

56.0 

54- 0 

C.K. 

3 

s. 

3-7 

9  p.  m. 

29.  923 

48.0 

43- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

1-3 

Mean . 

29.  723 

55.5 

52.6 

.... 

6.2 

.... 

5-6 

Mean . 

29-  834 

42.9 

39-3 

3-5 

1.6 
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December  17. 

December  22. 

C4 

L 

Wind 

. 

Wini 

1. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
lomete 

at; 
« 0 

Clouds. 

0 
u 
a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

{H  S3 

Clouds. 

_0 

0 

c 

0 

Direc- 

i; 

Direc- 

5 
0 

>.ta 

tiS 

t: 

tion. 

s 

>,a 

-t-»    P 

■Jj 

tion. 

_o 

0 

^ 

<2 

^ 

u 

^ 

<£ 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  955 

48.0 

44.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

29.  637 

37- 0 

35- 0 

K. 

10 

S.  W. 

0.3 

3  a.m. 

29.  978 

44-5 

41-5 

C.K. 

I 

N. 

5-7 

3  a.  m. 

29.609 

35- 0 

34- 0 

Snow. 

10 

N.E. 

0.3 

6  a.  m. 

29.  988 

40.  2 

39- 0 

C.K. 

4 

S. 

0.7 

6  a.  m. 

29-  583 

33- 0 

32.5 

Snow. 

10 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

30. 028 

41.  0 

39-5 

C.K.S. 

10 

s.w. 

2.0 

9  a.m. 

29-  577 

33-5 

33-0 

Haze. 

10 

S.W. 

1.7 

Noon. 

29.971 

46.  0 

43-5 

c.  K.  a 

10 

s. 

2.7 

Noon. 

29-  542 

35- 0 

34.5 

K. 

10 

S.W. 

5-0 

3  p.m. 

29.  850 

49.0 

45-5 

C.K.S. 

9 

s. 

4.3 

3  P-  m- 

29.  516 

,S6.5 

35-5 

K. 

10 

W. 

3-7 

6  p.m. 

29. 792 

48.5 

45- 0 

C.K. 

10 

s.w. 

4.0 

6  p.  m. 

29-538 

34.2 

34.0 

K. 

10 

w. 

1.3 

9  p.m. 

29-  751 

49.0 

46.5 

Rain. 

10 

S.W. 

5-7 

9  p.m. 

29-  554 

32.0 

30.0 

C.K. 

10 

N. 

4.3 

Mean . 

29.  914 

45.8 

43-1 

7-1 

3-9 

Mean. 

29.  570 

34-5 

33-6 

IO..O 

2-3 

December  18. 

December  23. 

Midn't. 

29.  717 

48.0 

46.0 

C.K. 

4 

S.W. 

5-3 

Midn't. 

29.  542 

31.5 

1 
28.  0        C.  K. 

7 

N.W. 

3-7 

3  a.m. 

29.  827 

44.0 

40.0 

C.K. 

4 

N.W. 

9-7 

3  a-  ni. 

29.516 

30.0 

27.0          C. 

I 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29.963 

35- 0 

31- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

16.7 

6  a.  m. 

29.506 

29.0 

26.0  1      C.K. 

9 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

30.  027 

33- 0 

27-5 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

9-7 

9  a.  m. 

29.496 

31.5 

29.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

3-7 

Noon. 

30.  031 

34-9 

29.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

II. 7 

Noon. 

29.  474 

33-5 

32.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

6.0 

3  p.m. 

30.005 

34- 0 

28.5 

C.K. 

9 

N.W. 

10.  0 

3  p.m. 

29.  489 

33- 0 

30.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

"•3 

6  p.m. 

30.061 

32.0 

27.0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29-  579 

28.0 

24.0 

C.K. 

6 

N.W. 

12.3 

9  p.m. 

30.098 

30.0 

26.0 

K. 

10 

N.W. 

9.0 

9  p.m. 

29.611 

25.0 

21.0 

C.K. 

3 

N.W. 

13.0 

Mean. 

29.  966 

36.4 

31-9 

6.4 

10. 0 

Mean. 

29. 527 

30.2 

27.1 

6.5 

7.5 

December  19. 

December  24. 

Midn't. 

30.  1 14 

28.0 

26.0 

Haze. 

N.W. 

8.^ 

Midn't. 

29.  707 

22.0 

19.5 

C.K. 

I 

N.W. 

13.0 

3  a.m. 

30.  140 

26.0 

24.5 

C.S. 

I 

N.W. 

6.7 

3  a.  m. 

29.  782 

18.0 

16.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

6  a.m. 

30.  164 

24-5 

23.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  932 

16.0 

14.0 

C.K. 

I 

N.W. 

II. 7 

9  a.  m. 

30-  195 

25.0 

23.0 

C.K. 

3 

N. 

1.7 

9  a.  m. 

30.  039 

16.  0 

I5-0 

Clear. 

0 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

30. 170 

29-5 

26.0 

C.K. 

3 

N.W. 

7-7 

Noon. 

30.  056 

21.0 

17.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

12.0 

3  p.m. 

30.  133 

31-5 

28.0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-3 

3  p.  ni. 

30.099 

24-5 

21.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

30.  169 

28.0 

26.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

3.0 

6  p.  m. 

30.  161 

21.0 

18.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

9p.m. 

30.168 

28.0 

26.  0 

C.K. 

4 

N. 

3.0 

9  p.  m. 

30.199 

19.0 
19.7 

17.0 
17.2 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

Mean. 

30.  157 

27.6 

25-3 

2.4 

5.0 

Mean. 

29. 997 

0.2 

9.8 

December  20. 

December  25. 

Midn't. 

30.  138 

26.0 

25.0 

C.  K. 

3 

N. 

3.0 

Midn't. 

30.  227 

17.0 

15.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3.0 

3  a.  m. 

30.  Ill 

26.0 

24.0 

C.K. 

9 

N. 

2.0 

3  a.m. 

30.  204 

15.0 

13.0 

Clear. 

0 

N. 

1-3 

6  a.m. 

3°-  057 

26.0 

25.0 

C.K. 

lO 

N. 

3-3 

6  a.  m. 

30.  180 

14.5 

13.0 

Clear. 

0 

N.W. 

0.0  i 

9  a.  m. 

30-  055 

29.0 

27.0 

N. 

10 

S.E. 

3-7 

9  a.  ni. 

30.  201 

18.0 

16. 0 

C.K. 

I 

S.W. 

I.O 

Noon. 

29-  957 

30.0 

29.2 

N. 

10 

S. 

6.0 

Noon. 

3°-  "5 

28.0 

24.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

7-7 

3P-ni. 

29. 827 

31.0 

30.7 

N. 

10 

S. 

4-7 

3  p.m. 

30. 001 

33-5 

28.5 

C.K. 

3 

s.w. 

9-7 

6  p.m. 

29-  743 

32.0 

31-5 

K. 

10 

S. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  891 

28.0 

25.0 

C.K. 

2 

s.w. 

7-7 

9  p.m. 

29.  678 

32.5 

32.0 

K. 

10 

S.W. 

5-3 

9  p.  m. 

29.  884 

27.0 

25.0 

C.K. 

3 

s. 

5-3 

Mean. 

29.  946 

29.1 

28.0 

9.0 

4.3 

Mean. 

30.088 

22.6 

19.9 

1-5 

4-5 

December  21. 

December  26. 

Midn't. 

29.560 

33- 0 

32-5 

K. 

10 

S. 

3-3 

Midn't. 

29. 821 

28.0 

26  0 

C.K. 

9 

s. 

4-3 

3  a.m. 

29. 492 

33- 0 

32.5 

N. 

10 

S.  W. 

2.3 

3  a.m. 

29.693 

29.0 

28.0 

N. 

10 

s.w. 

4.0 

6  a.  m. 

29.516 

33- 0 

32-5 

K. 

10 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.687 

29. 0 

29.0 

N. 

10 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29-  538 

3,V8 

33- 0 

C.K. 

10 

N. 

1.0 

9  a.  m. 

29.  639 

32.0 

31.5 
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C.K. 

10 

N.W. 
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C.K. 

10 
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N.W. 
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C.K. 
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N.W. 
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N.W. 
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C.K. 
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N.W. 
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N.W. 
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C.K. 
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9-7 
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N.W. 
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W. 
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W. 
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C.K. 
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W. 
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C.K. 
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N.W. 
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C.K. 
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27.0 

24.0 

C.K. 

10 

w. 

6.0 
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36.0 

34- 0 

C.  K. 
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s. 

6.7 
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29.  742 
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6 

w. 

4.0 

9  a.  m. 
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C.K. 
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C.K. 
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S.W. 

3-0 

6  p.m. 
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39- 0 
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Clear. 

0 

N.W. 
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6  p.  m. 

29. 772 

37- 0 

46.6 

N. 

10 

S. 

2-3 

9  p.m. 

29-744 

■   35-5 

32.5 

Clear. 

0 

N. 

3-7 

9  p.m. 

29-  745 

33-2 

33-0 

N. 

10 

E. 

4.0 

Mean. 

29. 874 

31.6 

28.1 

0.6 

2-5 

Mean. 

29.  768 

39-3 

36.6 

6.0 

4-9 

January  5. 

January  10. 

Midn't. 

29.  767 

30-5 

29.0 

C.K. 

9 

S.W. 

0-3 

Midn't. 

29.666 

33-5 

33-0 

C.K. 

10 

E. 

4.0 

3  a.m. 

29. 797 

30-5 

29.0 

C.K. 

5 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.686 

33-3 

33-0 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  877 

31-5 

30.0 

C.K. 

2. 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  726 

34- 0 

33-0 

N. 

10 

N. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  961 

36.0 

32.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  814 

34-8 

34-0 

C.K. 

10 

N.W. 

4-3 

Noon. 

29-  954 

44.0 

37- 0 

C.  K. 
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W. 
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Noon. 

29-8x5 

37-5 
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C.  K.  S. 

10 

N.W. 

4.0 

3  p.m. 

29-951 

47-8 
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29.808 
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29.967 
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36.0 
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N. 

3-3 
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C.K. 
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9  p.  ni. 
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C.K. 

9 

S.W. 
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Mean . 

29.907 

37-5 

33-1 

2.9 

4.2 

Mean . 

29.  778 

36.7 

35.8 

9-8 

3-7 
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0 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.697 

38.0 

37.8 

N. 

10 

N.E. 

1-7 

6  a.  m. 

30.  019 

28.0 

26. 0  1     Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29.698 

?».  2 

38.0 

N. 

10 

S. 

0-3 

9  a.  m. 

30.097 

30.0 

27.0 

C.K. 

6 

N.E. 

5-7 

Noon. 

29.  604 

41.2 

41.0 

Mist. 

ID 

S. 

1-7 

Noon. 

30. 1 10 

33-0 

28.5 

C.K. 

7 

N.W. 

6.7 

3  P-  ni. 

29-  535 

46.2 

46.0 

Mist. 

10 

s. 

7.0 

3  P-  111- 

30. 092 

34-0 

29-5 

C.K. 

9 

N. 

5-7 

6  p.  m. 

29-  532 

48.2 

48.0 

Fog. 

10 

S.W. 

5-0 

6  p.  m. 

30-  154 

31-5 

28.5 

C.K. 

10 

N.E. 

2.0 

9  p.  m. 

29.  462 

50.0 

50.0 
42.  0 

Fog. 

10 

S. 

3-0 

9  p.m. 

30.  151 

29.0 

27.0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-0 

Mean. 

29. 620 

42.1 

10.  0 

3-1 

Mean. 

30.  068 

30-9 

27.6 

4.0 

5-0 

J.\NUARY    13. 

January  18. 

Midn't. 

29.  368 

52.0 

51-5 

C.  K. 

10 

S. 

3-3 

Midn't. 

30-  165 

29.  0 

27-5 

C. 

2 

N.E. 

1.7 

3  a.m. 

29-  348 

53- 0 

53- 0 

C.  K. 

10 

S.E. 

4.0 

3  a-  "1- 

30-  165 

28.5 

27-5 

C.K. 

10 

N.E. 

2.0 

6  a.m. 

29-  394 

59- 0 

54- 0 

C.  K. 

10 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

30.  161 

28.0 

27.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  494 

57- 0 

51.0 

C.  K.S. 

8 

N.W. 

6.3 

9  a.  m. 

30.  181 

29-5 

28. 0 

C.K. 

3 

N.E. 

5-0 

Noon. 

29-  553 

61.0 

51.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

12.  0 

Noon. 

30-  154 

38-5 

32.5 

C.K. 

3 

N.E. 

3-3 

3  p.m. 

29-  645 

53-5 

41-5 

C.  K. 

I 

N.W. 

18.3 

3  p.m. 

30-115 

41-5 

36.0 

C.  K. 

3 

N.E. 

2.7 

6  p.m. 

29-  759 

48.0 

42.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

13-3 

6  p.  m. 

30-  152 

36.0 

32.0 

C.K. 

I 

N.E. 

3-7 

9  p.m. 

29-  793 

43-5 

39- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

9  p.m. 

30-  195 

33- 0 

29.0 

C.K. 

2 

N. 

3-7 

Mean. 

29-  544 

53-4 

47-9 

5-2 

8.8 

Mean. 

30.  161 

33-0 

29.9 

4.2 

3-0 

January  14. 

January  19. 

Midn't. 

29-  845 

.38.5 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Midn't. 

30.  224 

31.2 

29.0 

C.K. 

2 

N. 

4.0 

3  a.m. 

29.  892 

38.0 

35-5 

C.  K. 

4 

N.W. 

4-7 

3  a.m. 

30.  224 

30.0 

28.0 

C.K. 

2 

N. 

4.3 

6  a.m. 

29.  972 

37- 0 

35- 0 

C.  K. 

8 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

30.  221 

28.0 

27.0 

C.K. 

4 

N.E. 

3-0 

9  a.m. 

30.011 

37- 0 

35-5 

C.  K. 

9 

S.W. 

I.  0 

9  a.  m. 

30.  238 

30.0 

28. 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

30.  016 

45- 0 

40.  0 

C.  K. 

9 

W. 

2.3 

•  Noon. 

30.  197 

36.0 

32.2 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

5-7 

3  p.m. 

29-995 

46.0 

41.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

3-0 

3  p.  m. 

30. 120 

37-5 

34-5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

3-0 

6  p.m. 

29. 983 

43-5 

40. 0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

3-7 

6  p.  m. 

30. 107 

36.0 

34-0 

N. 

10 

E. 

4.0 

9  p.m. 

29.  947 

42.0 

39-5 

N. 

10 

S.E. 

3-3 

9  p.m. 

30.  043 

34- 0 

33-0 

Mist. 

10 

E. 

3-7 

Mean . 

29-  958 

40.9 

37.8 

7-5 

3-4 

Mean. 

30.  172 

32.8 

30.. 

7.2 

3-9 

January  15. 

January  20. 

Midn't. 

29-  915 

40.0 

.^8..'; 

K. 

10 

S. 

6.3 

Midn't. 

29-  955 

34-1 

34- 0 

Mist. 

10 

E. 

2.7 

3  a.m. 

29.  821 

39-5 

39- 0 

N. 

10 

S. 

6.3 

3  a.  m. 

29-  834 

35-0 

34-9 

N. 

10 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  749 

39- 0 

38.8 

N. 

10 

s. 

5-7 

6  a.  m. 

29-  731 

36.0 

35-9 

N. 

10 

N. 

3-7 

9  a.  m. 

29. 687 

40.0 

39-8 

N. 

10 

s. 

5-3 

9  a.  ni. 

29.  616 

36-5 

36.2 

Fog. 

10 

N.E. 

1-7 

Noon. 

29-  573 

40.5 

40.6 

N. 

10 

s. 

1-3 

Noon. 

29.  498 

38.2 

38.0 

K. 

10 

S. 

2.0 

3P-m. 

29.  491 

42.5 

42.0 

K. 

10 

S.W. 

7-7 

3  P-  III- 

29.  403 

44.0 

43-0 

C.K. 

10 

S.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29-  456 

43-2 

42.0 

K. 

10 

S.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.417 

45-0 

43-0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-7 

9  p.  m. 

,     29.416 

45- 0 

45- 0 

K. 

10 

s. 

2.7 

9  p.  m. 

29.  489 

43-5 

42.5. 

Clear. 

0 

S.  W. 

3-3 

Mean. 

29.  638 

41.2 

40.7 

10. 0 

.... 

4-9 

Mean. 

29. 618 

39- 0 

38.4 

7-5 

3-7 

OBSERVATIONS  FOR  1898. 
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January  21. 

Janu.ary  26. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

U 
!> 
^    U 

11 

Cloud.s. 

0 
0 

0 

Wind. 

1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

1^ 

i-'  S 

"3  3 
«  0 

U 

3  S 
M  0 

Clouds. 

1 

>    c 
0 

Wind. 

Direc- 

"3 

Direc- 

^ 

1 

V 

•c 

i      tion. 

>,B 

-»-»  s 

t; 

tion. 

« 

^ 

& 

> 

P 

^ 

^ 

^ 

in. 

0 

0 

in. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  5S6 

42.0 

40.8 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  167 

36. 0 

35-5 

K. 

10 

W. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  663 

43- 0 

40.0 

C.K.S. 

7 

N.W. 

9.0 

3  a.  ni. 

29.  1 85 

39- 0 

36.5 

C.K. 

6 

W. 

4.3 

6  a.  m. 

29-  757 

44-5 

40-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

10.7 

6  a.  m. 

29.  241 

42.  0 

38.0 

C.  K.  S. 

10 

W. 

5-7 

9  a.  ni. 

29.83F 

46.  0 

41.5 

C.  K. 

2 

W. 

10. 0 

9  a.m. 

29.  295 

40.  0 

35-3 

C.K. 

8 

w. 

12.7 

Noon. 

29.886 

48.5 

43- 0 

C.  K. 

9 

N.W. 

7.3 

Noon. 

29.  402 

39- 0 

34- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

19-3 

3  P-  m. 

29.907 

51.0 

44.0 

C.  K. 

7 

N.W. 

7-7 

3  p.m. 

29-  493 

40.5 

35- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

17.7 

6  p.  m. 

29-  957 

45- 0 

46.6* 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  593 

36.5 

31-5 

C.K.S. 

4 

N.W. 

II.  0 

9  p.  m. 

29-  993 

41-5 

38.  0  I      C.  K. 

I 

N. 

3-7 

9  p.  m. 

29.  641 

34- 0 

30.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

7.7 

Mean. 

29.  822 

45-2 

41.8 

....         4-4 

7.2 

Mean. 

29-  378 

38.4 

34-5 

6.2 

10.3 

January  22. 

January  27. 

Midn't. 

30.  015 

37- 0 

35- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

4.7 

Midn't. 

29-  635 

31-5 

28.0 

C. 

r 

N.W. 

6.3 

3  a.  m. 

30.  027 

35-5 

34- 0 

K. 

10 

E. 

2.7 

3  a.  m. 

29-  633 

30.0 

27.  0 

'     S. 

I 

W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  993 

35-5 

34.0 

K. 

10 

E. 

3-0 

b  a.  m. 

29-  635 

29-5 

27-5 

s. 

I 

W. 

1. 0 

9  a.  m. 

30.  015 

36.0 

34-2 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

4-3 

9  a.  m. 

29.662 

34- 0 

30.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29.  948 

37-5 

36.0 

N. 

10 

N.E. 

5-3 

Noon. 

29.  615 

41.0 

34-5 

C.  K. 

4 

N.  W. 

5-7 

3  p.  ni. 

29-  857 

.37-2 

36.8 

N. 

10 

E. 

4-7 

3  p.m. 

29-  587 

41.5 

34-0 

C.K. 

3 

N.W. 

10. 0 

6  p.  m. 

29.  787 

38.0 

37-7 

Mist. 

10 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  691 

35- 0 

29.0 

C.K. 

8 

N.W. 

10.7 

9  p.m. 

29.  656 

39- 0 

_38^ 
35.8 

K. 

ID 

E. 

7.0 

9  p.  m. 

29-  733 

31.0 

27.0 

C.K. 

8 

N.  W. 

8.3 

Mean . 

29.  912 

37- 0 

8.8 

4-7 

Mean. 

29.  649 

34.2 

29.  6 

3-5 

5.8 

January  23. 

January  28. 

Midn't. 

29-  438 

39- 0 

38.8 

Mist. 

10 

E. 

5-0 

Midn't. 

29.  750 

30.0 

27.0 

C.K. 

4 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

29-  332 

40.  0 

39-8 

Mist. 

10 

E. 

4-3 

3  a.m. 

29-  795 

28.0 

25.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29-  '59 

41.  0 

40.8 

K. 

10 

W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  809 

25.0 

23.0 

Clear. 

0 

N. 

4.3 

9  a.m. 

29.  172 

44-5 

43.0 

C.K. 

I 

s.w. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  827 

28.0 

25.0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

0.7 

Noon. 

29.  178 

55-4 

45-5 

C.  K. 

7 

S.W. 

14-7 

Noon. 

29.751 

33-2 

29. 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

1.0 

3P-ni. 

29.  302 

47-6 

39- 0 

C.K. 

2 

w. 

19.0 

3  P-  m- 

29-  657 

36.5 

30.5 

C.  K.  S. 

I 

S.  E. 

5-0 

6  p.m. 

29.  420 

43-2 

37- 0 

C.  K.  S. 

2 

w. 

16.3 

6  p.  m. 

29.611 

31-5 

28.5 

C.K. 

3 

E. 

6.3 

9  p.m. 

29.  528 

39- 0 

34.5 

Clear. 

° 

w. 

15-0 

9  p.  m. 

29-  579 

28.5 

26.5 

C.K. 

2 

S.E. 

4-3 

Mean . 

29.  316 

43-7 

39-8 

5.2 

10.5 

Mean. 

29.  722 

30.1 

26.8 

3-5 

4-4 

January  24. 

January  29. 

Midn't. 

29-  587 

38.0 

33- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

12.3 

Midn't. 

29.490 

28.5 

27.5 

C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  (575 

35-5 

31-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

12.3 

3  a-m- 

29.  486 

31.0 

30.0 

C.K. 

3 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  745 

34.0 

30-5 

S. 

I 

N.W. 

9.0 

6  a.  m. 

29.  524 

32.5 

30.5 

C.K. 

9 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  861 

35- 0 

30.5 

C.K. 

2 

W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  569 

36.0 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

Noon. 

29.  908 

40.5 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29-  655 

34- 0 

31-5 

C.K. 

8 

N.W. 

13-7 

3  p.  m. 

29.  923 

42.5 

35-5 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

3  p.  m. 

29.  693 

35- 0 

30.0 

C.K. 

8 

N.  W. 

14-3 

5  p.  m. 

29.  952 

37- 0 

33- 0 

C.K. 

2 

W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.749 

32.2 

29.  0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

9-7 

9  p.  m. 

29.996 

35.6 

31-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  823 

30.0 

28.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

3-3 

Mean. 

29.831 

37-3 

32.4 

0.8 

8.2 

Mean. 

29. 624 

32.4 

29.8 

6.9 

7.0 

January  25. 

January  30. 

Midn't. 

29-  955 

31.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

! 
Midn't. 

29-  854 

78.5 

27.0 

C.  K.S. 

2 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  957 

29.0 

27.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.  0 

3  a.m. 

29.907 

26.  0 

24-5 

C.K. 

lO 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  965 

30.0 

27.0 

K. 

10 

E. 

0.7 

6  a.  m. 

29-  956 

23-5 

22.0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

3.7 

9  a.  m. 

29-  965 

30-5 

28.5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

0.0 

9  a.  m. 

29-985 

22.5 

20.0 

C.K. 

8 

•N.E. 

2-3 

Noon. 

29.  830 

3'-5 

32.0 

N. 

10 

E. 

5.0 

Noon. 

29. 948 

25.0 

22.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

3  p.m. 

29.665 

34- 0 

33-5 

N. 

ID 

S. 

5-0 

3  P-  m-  ' 

29.903 

26.  0 

23.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  464 

34.0 

33-5 

N. 

10 

E. 

4.7 

6  p.  m.  [ 

29.904 

24.  0 

22.0 

C.K. 

8 

S.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  266 

34.0 

33-5 

N. 

10 

N.E. 

2.3 

9  p.  m. 

29. 865 

24-3 
25.0 

19.0 

C.K. 

lO 

S.E. 

3-7 

Mean .  j 

j 

29-  758 

31.8 

30-4 

8.8 

2.8 

Mean. 

29-  915 

22.4 

7-6 

3-5 

'As  recorded;  evidently  wrong. 
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January  31. 

February  5. 

J3  .• 

Wind 

i 

J3  .- 

1) 

J3  .- 

5 

3 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

n  2 

Clouds. 

0 
0 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 
P5  0 

3  s 
m  0 

Clouds. 

u 

c 
0 

Direc- 

'0 

Direc- 

>. 

P 

r 

tion. 

0 
I 

' 

a 

r 

u 

(2 

tion. 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  797 

23-5 

22. 0 

Snow. 

10 

S.E. 

2-3 

Midn't. 

30.  201 

25.0 

24. 0        Clear. 

0 

S.E. 

2.0 

3  a.m. 

29.  696 

24.  0 

23.0 

Snow. 

10 

S.E. 

2.3 

3  a.m. 

30.  126 

23-5 

22.5  i         C. 

I 

S.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  554 

25.0 

24-5 

Snow. 

10 

E. 

2.0 

6  a.  m. 

30.  048 

22.5 

21.5  1    C.  K.S. 

3 

S.E. 

1.0 

9  a.  m. 

29.  476 

27.0 

26.  0 

Snow. 

10 

N.  E. 

1-3 

9  a.  ni. 

30-  013 

25-0 

23-5 

C.  K.  S. 

8 

S. 

0.3 

Noon. 

29-  355 

■   31-5 

30-5 

Snow. 

10 

N.W. 

1-3 

Noon. 

29-951 

34-0 

32.0 

C.K. 

8 

S.E. 

1-3 

3p.m. 

29.  269 

32.5 

31-5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

7-7 

3  p.m. 

29.871 

40.0 

36.0 

C.K. 

8 

S.E. 

2.7 

6  p.m. 

29.312 

3'^-5 

30.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

50 

6  p.  m. 

29.905 

36-3 

32-5 

K. 

10 

N.W. 

1-7 

9  p.m. 

29-  347 

30.0 

29-5 

C.K. 

3 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

29.  921 

34-8 

32. 0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-7 

Mean. 

29. 476 

28.0 

27.1 

9.0 

3-7 

Mean. 

30.004 

30.1 

28.0 

5-0 

•    •' 

2.0 

Fbbruary  I. 

February  6. 

Midn't 

29-  385 

24.0 

22.0 

C.K. 

5 

N.W. 

10.7 

Midn't. 

29-  942 

32.0 

29.0 

C.K. 

6 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  419 

20.0 

18.0 

C.K. 

5 

N.W. 

9-7 

3  a.  m. 

29-  953 

30. 0 

27.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  476 

16. 5 

14.5 

C.K. 

5 

N.W. 

II-3 

6  a.  m. 

29.  993 

31.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  521 

17-3 

14.0 

C.K. 

N.W. 

8.0 

9  a.m. 

30-  037 

34- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W: 

2-3 

Noon. 

29-  540 

16.0 

15-0 

C.K. 

8 

N.W. 

4-7 

Noon. 

30-  055 

38.0 

32-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3  p.m. 

29-  549 

16.0 

15- 0 

C.  K. 

10 

W. 

4-7 

3  P-  m- 

30. 02 1 

40.0 

33-0 

S. 

I 

N. 

6  p.m. 

29.617 

16.  0 

13-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

30. 019 

34-0 

32.0 

C.K. 

3 

N. 

9p.m. 

29.  749 

15-0 

12.0 

Clear. 

0 

N.W. 

0-3 

9  p.m. 

30-043 

31-0 

29.  0 

Clear. 

0 

N. 

Mean. 

29-  532 

17.6 

15-5 

5.8 

6.8 

Mean. 

30.008 

33-8 

30.3 

1.6 

2.5 

February  2. 

February  7. 

Midn't. 

29.  830 

12.5 

10.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

0.7 

Midn't. 

30.  046 

29-5 

27-5 

Clear. 

0 

N. 

3  a.m. 

29.887 

10. 0 

8.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

3  a.  m. 

30. 052 

27.0 

25.0 

Clear. 

0 

N. 

6  a.m. 

29. 925 

8.0 

6.5 

S. 

I 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

30.  072 

24-5 

23.0 

C.K. 

2 

N.W. 

9  a.m. 

29.  947 

10. 0 

8.0 

C.K. 

10 

N.W. 

1-7 

9  a.  m. 

30.083 

31.0 

30.0 

C.K. 

3 

N.W. 

Noon. 

29.  897 

17-5 

14.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.3 

Noon. 

30. 070 

41-5 

35-0 

C.K. 

3 

W. 

3  p.m. 

29.803 

22.  0 

18.0 

C.K. 

10 

S. 

4-7 

3  p.  m. 

30.  014 

44-6 

37-5 

C.K. 

2 

S. 

6  p.m. 

29.  800 

23.0 

20.0 

C.  K. 

7 

S.W. 

2.0 

6  p.  m. 

30. 026 

41.0 

37-0 

Haze. 

S.E. 

9  p.m. 

29-  855 

21.  0 

19.0 

C.K. 

9 

N.W. 

0-3 

9  p.m. 

30.066 

38-0 

36.0 

S. 

I 

E. 

Mean. 

29.  868 

15-5 

13-0 

5-9 

2-3 

Mean. 

30-  054 

34-6 

31-4 

1.6 

February  3. 

February  S. 

Midn't. 

29.  929 

19.0 

17.0 

C.K. 

3 

N.W. 

0.7 

Midn't. 

30. 077 

32-0 

30.0 

Clear. 

0 

S. 

3  a.m. 

30.004 

17.0 

16.0 

Clear. 

0 

N.W. 

0-3 

3  a.m. 

30.065 

30.0 

29-5 

C. 

2 

s. 

6  a.m. 

30.  081 

II. 0 

9.0 

Clear. 

0 

N.W. 

0-3 

6  a.  m. 

30.  079 

29.0 

29.0 

C.  K.  S. 

4 

s. 

.    . 

9  a.  m. 

30-  173 

12.0 

9.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

30. 091 

34-0 

31-5 

C.  K.  S. 

4 

s. 

Noon. 

30.  187 

16. 0 

13-5 

Clear. 

0 

N.W. 

I.  0 

Noon. 

30.081 

44.0 

40.0 

C.  K.  S. 

4 

S.E. 

3pm. 

30. 157 

20.0 

16.^ 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

3  p.  m. 

30. 036 

46.5 

41-5 

C.K. 

8 

S. 

6  p.  m. 

30. 179 

17-5 

15- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

1-3 

6  p.  m. 

30.063 

41.0 

38.0 

C.K. 

9 

S.E. 

9  p.m. 

30.  197 

155 

13-5 

Clear. 

0 

S. 

2.3 

9  p.m. 

30. 077 

38-0 

36.0 

C.K. 

8 

E. 

Mean. 

30-II3 

16.0 

13-7 

0.8 

1.6 

Mean. 

30. 071 

36-8 

34.4 

4-9 

February  4. 

February  9. 

Midn't. 

30.  242 

14.0 

13.0 

Clear. 

0 

S. 

2-3 

Midn't. 

30-083 

34-0 

33-0 

C.K. 

7 

N.  E. 

3  a.m. 

30.  237 

13.0 

12.  0 

Clear. 

0 

S. 

1-7 

3  a.  m. 

30. 075 

34-0 

33-0 

C.K. 

4 

N.E. 

6  a.m. 

30.  267 

II. 0 

10. 0 

Clear. 

0 

S. 

1.7 

6  a.  m. 

30. 072 

32-5 

31-5 

C.K. 

9 

E. 

9  a.m. 

30.  327 

15. « 

14.0 

C.K. 

3 

S.E. 

0.7 

9  a.  m. 

30.085 

34.5 

34-0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

1      Noon. 

30-315 

29.0 

24-3 

C.  K.  S. 

3 

S. 

3-7 

Noon. 

30.063 

48.0 

43-0 

Haze. 

S. 

.    . 

I     3  P-  m- 

30.  262 

35- 0 

29.0 

C.K.S. 

3 

S. 

4.0 

3  p.m. 

30-  014 

53-0 

46-5 

Haze. 

S. 

1      6  p.  m. 

30.  244 

30.0 

27.0 

C.  K.  S. 

2 

S. 

5-7 

6  p.  m. 

30. 016 

47-5 

42;  5 

C.K. 

4 

S.E. 

9  p.m. 

30.  222 

27.0 

25.0 

Clear. 

o_ 

S.E. 

2.7 

9  p.m. 

30-  035 

39-0 

37-0 

C.K. 

2 

S. 

Mean. 

30.  264 

21.8 

19-3 

1.4 

2.8 

1 

Mean. 

30-  055 

40.3 

;     37-6 

5.8 

1 
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February  10. 

February  15. 

I 
i 

i 

•=3  u 

1 

Wind. 

u 

J3  u 

J3   C 

S 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
otnete 

11 

Clouds. 

0 

n 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Ii 

£  S        Clouds. 

«  2 

Direc- 

'5 

Direc- 

X 

i^S 

4i6 

■^ 

tion. 

^e 

tiS 

tion. 

p 

^ 

£ 

> 

u 

q 

^ 

^ 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

1 

■».    ! 

}    Midn't. 

3°-  043 

37-5 

36.0 

C.K. 

2 

S. 

Midn't. 

29.  613 

35- 0 

32.  0  1      C.  K. 

3 

N.E. 

1 
j 

3  a.  m. 

30.016 

38.0 

35- 0 

C.  K.  S. 

2 

S. 

3  a.  m. 

29-  542 

33- 0 

30.  0  ,      C.  K. 

9 

N.E. 

6  a.  m. 

30.  022 

34.0 

33- 0 

C.K. 

I 

E. 

6  a.  m. 

29.  469 

33- 0 

30.  0  !      C.  K. 

10 

N.E. 

9  a.  m. 

30.  025 

36.2 

35- 0 

C.K. 

9 

W. 

9  a.  m. 

29.  368 

35- 0 

32.5 

C.K. 

10 

N.E. 

Noon. 

30.  023 

49.8 

45- 0 

C.K. 

4 

S. 

Noon. 

29.  218 

41.2 

,38.2 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

3  P-  m- 

29-  958 

58.0 

50-5 

C.K. 

3 

S.E. 

3  P-  'n- 

29.  058 

50-0 

44.0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

6  p.  m. 

29-  975 

56.0 

51.0 

C.  K.  S. 

3 

S.E. 

6  p.  m. 

29.115 

42.0 

39- 0 

N. 

10 

W. 

9  p.  m. 

30.003 

52.8 

47.5 

Haze. 

0 

S. 

9  p.m. 

29.  172 

38.0 

33- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

Mean. 

30.008 

45.3 

41,6 

....    1     3.0 

Mean. 

29.319 

38.4 

34.8 

.  .  .  .  !  7.8 

February  ii. 

February  16. 

Midn't. 

30.  023 

46.0 

43-5 

Clear. 

0 

N.  E. 

Midn't. 

29.  252 

32.0 

„.o 

C.K. 

9 

N.W. 

1 
•   •    i 

■;  a.  m. 

30.  023 

42.5 

40.0 

Clear. 

0 

N. 

3  a-m. 

29-  340 

28.0 

24-5 

C.K. 

3 

N.  W. 

■      6  a.  m. 

30.  037 

39- 0 

36.5 

Clear. 

0 

N.  E. 

6  a.  m. 

29-  452 

24.  0 

20.0 

C.K. 

2 

N.W. 

[      9  a.  m. 

30.067 

42.  0 

40.  0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

9  a.  m. 

29-  550 

23.  0 

19.0 

C.K. 

I 

N.W.     !    . 

Noon. 

30-  045 

58.0 

50.0 

C.K. 

2 

S. 

Noon. 

29-  593 

27.0 

26.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

3  P-  m- 

29-951 

65.0 

54- 0 

C.K. 

2 

S. 

3  p.m. 

29.651 

28.0 

24.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6  p.m. 

29-  937 

57- 0 

50.0 

C.K. 

8 

E. 

6  p.  m. 

29.  767 

24.0 

20. 0 

C.S. 

I 

N.W. 

9  p.m. 

29.  914 

51.0 

46.0 

C.K. 

9 

S. 

9  p.m. 

29.  848 

22.  0 
26.2 

18.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1 

Mean. 

30.  000 

50.1 

45- 0 

2.9 

Mean. 

29-  557 

22.3 

....          2.4 

; 

1 
...... 

February  12. 

February  17. 

Midn't. 

29.  890 

49.0 

45- 0 

C.K. 

10 

S. 

Midn't. 

29.  888 

20.5 

18.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1 
■  .    1 

1      3  a.  m. 

29.  81  r 

49- 0 

47.0 

K. 

10 

S. 

3  a.m. 

29.  952 

19.  0 

17.0 

Clear. 

0 

W. 

6  a.  m. 

29.  776 

51.0 

50.0 

K. 

10 

S. 

6  a.  m. 

29. 976 

19.0 

17.0 

S. 

I 

N.W. 

9  a.  m. 

29  763 

55- 0 

,52.8 

C.K.S. 

10 

S.W. 

9  a.  m. 

30.  036 

23.5 

22.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

Noon. 

29.  747 

59-5 

55- 0 

C.  K.  S. 

10 

w. 

Noon. 

30.  048 

32-5 

30-5 

C.K. 

8 

W. 

3  P-  m- 

29.  723 

64.2 

54-2 

C.  K.  S. 

8 

w. 

3  P-  m- 

29.  997 

41-5 

37- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

6  p.  m. 

29.803 

50.0 

44.0 

C.K. 

4 

N.W. 

6  p.  m. 

29.  986 

35- 0 

32.0 

C.K. 

7 

S.E. 

9  p.m. 

29-  853 

44.0 

39-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

9  p.  m. 

29.997 

33- 0 

29.  0 

C.K. 

9 

S. 

1 

Mean. 

29.  796 

52.7 

48.4 

7.8 

Mean. 

29-  985 

28.0 

25-3 

.... 

4.0 

February  13. 

February  18. 

Midn't. 

29.  931 

42.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

Midn't. 

29.991 

32.0 

28.5 

C.K. 

7 

S.E. 

3  a.m. 

29-  953 

41.  0 

37- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

3  a.  m. 

29.  978 

31.0 

28.3 

C.K. 

10 

S.E. 

6  a.  m. 

29-  959 

39- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

6  a.  m. 

29.  926 

31-5 

31.0 

N. 

10 

S. 

9  a.  m. 

29.  971 

39-5 

36.0 

C.K. 

10 

N.W. 

9  a.  m. 

29. 944 

33- 0 

32.8 

N. 

10 

S. 

Noon. 

29.  947 

43- 0 

38.0 

C.K. 

9 

N.W. 

Noon. 

29.  922 

34- 0 

33-5 

N. 

10 

N.E. 

3  P-  "1- 

29-  855 

46.5 

40.5 

C.K. 

6 

W. 

3  P-  m- 

29.898 

36.0 

35.0 

N. 

10 

N.E. 

6  p.  m. 

29.  840 

39-5 

36.8 

C.S. 

I 

N.W. 

6  p.  m. 

29.881 

36.0 

35- 0 

K. 

10 

E. 

9  p.m. 

29.  816 

38.0 

36.0 

Haze. 

W. 

9p.m. 

29. 877 

36.0 

35-5 

N. 

10 

N.E. 

Mean. 

29.909 

41.  I 

-' 

6.4 

Mean. 

29. 927 

33-7 

32.4 

.... 

9.6 

February  14. 

February  19. 

Midn't. 

29-  765 

34- 0 

32.0 

Clear. 

0 

i 

S.W.     1    .    . 

Midn't. 

29.891 

35.8 

35-5 

N. 

10 

N.E. 

3  a.  m. 

29.712 

31.0 

29.7 

Clear. 

0 

s. 

3  a.m. 

29.  879 

35-5 

35-3 

N. 

10 

N.E. 

6  a.  m. 

29.  661 

30. 0 

29.0 

S. 

I 

s. 

6  a.  ra. 

29-  857 

37- 0 

36.8 

N. 

10 

N.E. 

9  a.  ni. 

29.590 

34-5 

33-5 

C.K. 

9 

S.W. 

9  a.  m. 

29.871 

39- 0 

38.0 

N. 

10 

N.E. 

. 

Noon. 

29-  559 

52.0 

45- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

Noon. 

29-855 

40.5 

40.  0 

Mist. 

10 

N.E. 

3.0 

3  P-  ni- 

29-  537 

56.0 

45-5 

C.K. 

2 

s.w. 

3  P-  tn. 

29.803 

41.  0 

40.0 

N. 

10 

N.E. 

10.7 

6  p.  m. 

29-  564 

50-5 

46.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

6  p.  m. 

29. 791 

41.0 

40.0 

N. 

10 

N.E. 

10.7 

9  p.m. 

29.  623 

42.0 

36.0 

Clear. 

0 

N. 

9  p.m. 

29.  773 

41.0 

40.0 

N. 

10 

N.E. 

8.7 

Mean. 

29.  626 

41.2 

37-1 

2. 1 

Mean. 

29.  840 

38.8 

38.2 

10. 0 

.... 

8.3 
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February  20. 

February  25. 

1 

i 

i 

3 

Wind 

u 

J3      . 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

PQ  0 

3  S 
PQ  5 

Clouds. 

0 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometer 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 

0 

0 

Direc- 

Direc- 

&■ 

0 

P 

0 

1 

tion. 

0 

r 

tion. 

> 

in. 

0 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.700 

4i.'o 

40.0 

N. 

10 

N.  E. 

6.7 

Midn't. 

29.  680 

39-5 

35-0 

C.K. 

7 

S.W. 

13-3 

3  a.m. 

29.  636 

40. 0 

39-5 

K. 

10 

N.  W. 

5-7 

3  a.m. 

29.  687 

35-0 

31.0 

C.K. 

7 

S.W. 

9.0 

6  a.  m. 

29.  620 

,38-5 

38.0 

K. 

10 

N.W. 

6-7 

6  a.  m. 

29-  705 

30.0 

28.0 

C.K. 

9 

S.W. 

7-7 

9  a.  m. 

29.  639 

38.0 

37-5 

K. 

10 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.709 

38.0 

.33-6 

C.K. 

6 

E. 

3-0  , 

Noon. 

29.566 

42.5 

41-5 

K. 

10 

N.E. 

5-3 

Noon. 

29.  677 

43-0 

36-5 

C.K. 

9 

N. 

4-7 

3  p.m. 

29.490 

45-5 

44-5 

K. 

10 

E. 

3-3 

3  p.m. 

29.  681 

40. 0 

35-0 

C.  K. 

9 

N.W. 

8-7 

6  p.  m. 

29.404 

44.0 

43-0 

Mist. 

10 

N.E. 

5-3 

6  p.  m. 

29-  743 

35- 0 

30.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

14.7 

9  p.m. 

29-  434 

42.0 
41-4 

41.0 
40.6 

N. 

10 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

29.818 

30.0 

25.0 

C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

17.0 

Mean. 

29.561 

10. 0 

5-2 

Mean. 

29.  712 

36.3 

31-8 

7-2 

9-8 

February  21. 

February  26. 

Midn't. 

29.408 

41. 0 

40.0 

C.K. 

10 

N.W. 

7-7 

Midn't. 

29. 862 

26.  0 

24.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

3  a.  m. 

29-  374 

40.0 

39-0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

3  a.m. 

29.  868 

23-5 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8-3 

6  a.  m. 

29-  384 

37-0 

35-0 

C.K. 

9 

N.W. 

n:w. 

12.7 

6  a.  m. 

29.890 

21.0 

19-5 

C.  K.  S. 

6 

W. 

1-7 

9  a.  m. 

29.417 

.37-0. 

34-0 

C.K.S. 

9 

12.0 

9  a.  m. 

29.  891 

28.5 

25-0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Noon. 

29-415 

39-0 

34-0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

12.  0 

Noon. 

29.  877 

36.0 

30-5 

Clear. 

0 

N.W. 

■3-7 

3  p.m. 

29.414 

38-5 

35-0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

8.0 

3  p.m. 

29.  824 

39-0 

32-0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.3 

6  p.  m. 

29. 430 

.3.5-0 

35-0        C.K.  . 

10 

N.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  845 

35-0 

31.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

10.7 

9  p.m. 

29.460 

33-5 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

29.901 

30.6 

28.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6-3 

Mean. 

29-  413 

37-6 

35-5 

.... 

8.9 

.    .    .    . 

8-9 

Mean . 

29.  870 

30.0 

26.6 

1-4 

.... 

9-  I 

February  22. 

February  27. 

Midn't. 

29-457 

31-5 

30-5 

C.K. 

2 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29.  910 

27-5 

25.0 

Clear. 

0 

W. 

6.3 

3  a.m. 

29-  458 

31.0 

,    30.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  896 

26.  0 

24.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29-  484 

30.0 

29.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-0 

6  a.m. 

29.902 

25.2 

23.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

9  a.m. 

29-  548 

32.0 

29.  0 

C.K. 

^2 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29. 896 

30.0 

29.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29-  540 

37-0 

32.0 

C.K. 

S 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29-  873 

38.0 

34-0 

C.K. 

5 

N.W. 

9-7 

SP-m. 

29-  537 

36-5 

32.0 

C.K. 

10 

W. 

3-7 

3  p.m. 

29-  791 

39-0 

.32.8 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

7.0 

6  p.m. 

29-  567 

35-5 

32.0 

C.K. 

10 

w. 

1-3 

6  p.m. 

29.  772 

35-0 

33-0 

C.K. 

9 

N.W. 

7.0 

9  p.m. 

29.604 

32.0 

32.  0 

C.K. 

9 

w. 

4-3 

9  p.m. 

29-  795 

32-5 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29. 524 

33-2 

30.8 

8.5 

. 

3-6 

Mean. 

29-  854 

31-6 

28.8 

3-1 

6.8 

February  23. 

February  28. 

Midn't. 

29.  628 

31-8 

29-5 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29-  775 

31-5 

29.0 

C.K. 

2 

N.W.' 

4-7 

3  a.  m. 

29-  654 

30.0 

29.  0 

C.K.S. 

4 

N.W. 

7-7 

3  a.m. 

29-  755 

28.0 

26.0 

C.K. 

4 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29-  683 

27.0 

26.0 

S. 

I 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  725 

25.0 

24.0 

C.K. 

4 

N. 

6.7 

9  a.  m. 

29-  739 

31-5 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2-7 

9  a.  m. 

29.711 

27.0 

25.0 

C.K. 

I 

N. 

8.0 

Noon. 

29.  746 

36.  0 

31-0 

C.K. 

8 

N.W. 

0.0 

Noon. 

29-  675 

33-0 

28.0 

Clear. 

0 

N. 

II. 0 

3  P-  "'• 

29.691 

38.0 

32.0 

C.K. 

5 

N.W. 

0.  0 

3  P-  m- 

29-  597 

39-0 

32.0- 

C.K. 

7 

N. 

9-3 

6  p.  m. 

29.691 

35-0 

32.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

2-7 

6  p.  m. 

29-  603 

36.0 

32.0 

C.  K.  S. 

4 

N. 

8-7 

9  p.m. 

29-  713 

35-0 

32.0 

C.K. 

9 
5-9 

S.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.631 

34-0 

30.0 

C.  K.  S. 

6 

N. 

8.0 

Mean. 

29.693 

33-0 

29-9 

3-3 

Mean. 

29.  684 

31-7 

28.2 

-    -    -    -         3-5 

7-9 

February  24. 

March  i. 

Midn't. 

29-  713 

31.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6-7 

Midn't. 

29.  618 

32.0 

[ 

29.  5      C.  K.  S. 

2 

N. 

1 
8.7  1 

3  a.m. 

29.  678 

28.0 

26.  0 

Clear. 

0 

S. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  633 

28.0 

27.0 

S. 

I 

N.E. 

7-3  > 

6  a.  m. 

29.  692 

28.0 

26.0 

C.K. 

3 

s. 

5-0 

6  a.m. 

29-  653 

26.5 

25-5 

C.S. 

I 

N.W. 

6-3 

9  a.  ni. 

29.  725 

38.0 

32.2 

C.  K.  S. 

I 

w. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  694 

29.0 

27-5 

C.K. 

2 

N.  W. 

9.0 

Noon. 

29.  691 

49.0 

39-5 

C.  K.  S. 

I 

w. 

7-7 

Noon. 

29.708 

38.0 

34-5 

C.K. 

2 

N. 

10.  0 

3  P-  in- 

29-  633 

53-0 

41.0 

C.K.S. 

7 

w. 

13.0 

3  P-  ni- 

29.  670 

43-" 

38.0 

C.K. 

2 

N. 

10.3 

6  p.m. 

29.615 

44-5 

37-5 

C.K. 

7 

S.W. 

10.7 

6  p.  ni. 

29.  707 

39-0 

33-0 

Clear. 

0 

N.E. 

7.0 

9  p.m. 

1     29. 657 

43-0 

36.0 

C.K. 

5 

S.W. 

6.0 

9  p.  m. 

29.760 

33-0 

29.  0 

Clear. 

0 

E. 

4.0 

Mean . 

'     29. 676 

39-3 

33-  4 

3-0 

.... 

7-5 

Mean. 

29.668 

33-6 

30-5 

I.  2 

7.8 

OBSERVATIONS  FOR  189.S. 
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March  2. 

March    7. 

U 

V 

i 

1 

Wind. 

s 

^        1 
u        1 

>> 

T3 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Clouds. 

U 

a 

Mean 
Time 

Barom- 
eter 

II        Clouds. 

_0 
0 

>'x 

i> 

K  0 

«  0 

Direc- 

u 

CQ  0 

PQ  0 

0 

Direc- 

0 

&' 

ir 

tion. 

> 

0 

r 

I 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

ni. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  789 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

S. 

3-0 

Midn't. 

30-  150 

37- 0 

34-0 

C. 

S.E. 

3  a.  m. 

29.  793 

30.0 

28.0 

C.K. 

9 

S. 

3-7 

3  a.  m. 

30.  146 

36.0 

33-0 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

6  a.  m. 

29.  787 

30.0 

28.0 

C.  K. 

10 

S.  E. 

3-3 

6  a.  m. 

30-  158 

35- 0 

32.5  :   C.K.S. 

10 

S.E. 

9  a.  m. 

29.805 

34- 0 

3I-0 

C.K. 

10 

S.  E. 

4-3 

9  a.  m. 

30.  171 

42.0 

37.  0      C.  K.  S. 

5 

E. 

Noon. 

29.  771 

33- 0 

32.0 

Snow. 

10 

S.E. 

7-7 

Noon. 

30-  135 

51.0 

42.0        C.K. 

8 

S. 

3pni. 

29.681 

33- 0 

32.0 

Snow. 

10 

S.  E. 

8.0 

3P-m- 

30.088 

53-0 

42.  5         C.  K. 

5 

E. 

6  p.  in. 

29.  692 

33- 0 

32.0 

N. 

10 

N.B. 

3-7 

6  p.  m. 

30-  105 

47-0 

38. 6      C.  K.  S. 

4 

E. 

9  p.m. 

29.  727 

32.0 

31-8 

Fog. 

10 

N.  W. 

3->i 

9  p.m. 

30.  127 

41.0 

36.  0      C.  K.  S. 

2 

E. 

Mean . 

29-  756 

31-9 

30- 4 

8.6 

4.6 

Mean . 

30-  135 

42.8 

37.0  !   .... 

6.0 

March  3. 

March  8. 

Midn't. 

29-  753 

29.0 

28.8 

C.K. 

4 

N.W. 

1-3 

Midn't. 

30.119 

36.5 

34- 0 

C.  K. 

3 

E. 

3  a.  m. 

29-  793 

29.0 

28.5 

C.  K. 

4 

N.  W. 

0.0 

3  a.m. 

30.  100 

34- 0 

32.0 

C.K. 

3 

N.E. 

6  a.  m. 

29-  873 

30.0 

29.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

0.0 

6  a.  m. 

30.  102 

33- 0 

30.0 

C.K. 

3 

N.E. 

9  a.  m. 

29-  939 

33- 0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

9  a.  m. 

30.  117 

41.0 

38-5 

C.  K.  S. 

5 

N.E. 

Noon. 

29.969 

38.0 

32.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

"•3 

Noon. 

30.  1 1 1 

50.5 

44- 0 

C.K. 

I 

E. 

3p.m 

29-  943 

43- 0 

38.0 

C.K. 

7 

N.W. 

"•3 

3  p.m. 

30.  038 

54-5 

46.0 

C.  K.  S. 

I 

S.E> 

6  p.  ni. 

29.  949 

40.  0 

35-5 

C.  K.  S. 

3 

N. 

7-3 

6  p.  m. 

30.012 

50.5 

43-5 

C.K. 

3 

E. 

9  p.m. 

29.967 

37-5 

34- 0 

C.S. 

.    . 

N. 

6.3 

9  p.m. 

30.007 

46.5 

42. 0 

Clear. 

0 

E. 

Mean. 

29.898 

34-9 

32.0 

3-1 

5-2 

Mean. 

30.  076 

43-3 

38.8 

2.4 

March  4. 

March  9. 

Midn't. 

29.  928 

35-5 

33-  0        C.  K. 

10 

N. 

8.3 

Midn't. 

30  015 

41.0 

39-0 

Clear. 

0 

N.E. 

3  a.m. 

29.891 

34- 0 

33- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

8-3 

3  a.m. 

30-  013 

38.0 

37-0 

C.K. 

2 

N.E. 

6  a.  m. 

29-  857 

34-5 

33-5 

K. 

10 

N.E. 

10.7 

6  a.m. 

30-035 

36-5 

36.0 

Fog. 

10 

N. 

9  a.  m. 

29-  795 

35- 0 

34. 0       Snow. 

10 

N.E. 

14.7 

9  a.  m. 

30.  070 

38-0 

37-5 

Fog. 

10 

N.E. 

Noon. 

29.  707 

35-5 

34.5 

N. 

10 

N.E. 

18.0 

Noon. 

30.  057 

44-0 

42-5 

C.K. 

9 

N.E. 

1     3  P-  m- 

29-  653 

36.0 

35- 0 

Mist. 

10 

N. 

14.7 

3  P-  m- 

29.  973 

56.0 

48.0 

C.  K.  S. 

I 

E. 

6  p.  ni. 

29-715 

37- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

N. 

14.7 

6  p.  m. 

29-  985 

53- 0 

47.0 

C.  K.  S. 

I 

E. 

9  p.  ni. 

29.  748 

36.0 

33- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

"•3 

9  p.m. 

29-  994 

49.0 

44.0 

C.S. 

I 

N.E. 

Mean. 

29.  787 

35-4 

33-9 

9-5 

12.6 

Mean . 

30. 018 

44-4 

41.4 

4.2 

March  5. 

March  10. 

Midn't. 

29.809 

33- 0 

31.0 

C.K. 

4 

N.W. 

10.7 

Midn't. 

30.003 

45- 0 

42.5 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

3  a.  m. 

29-  853 

34- 0 

31- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

9-3 

3  a.  m. 

30.005 

42.5 

42.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6  a.  ni. 

29-  935 

34- 0 

31-0 

O.K. 

8 

N.W. 

9-3 

6  a.  m. 

30.021 

41-5 

41.5 

K. 

10 

N.E. 

9  a.  m. 

30.  025 

35-5 

30.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

14.3 

9  a.m. 

30.051 

45-5 

44-5 

Fog. 

10 

N.E. 

Noon. 

30.  019 

41.0 

35- 0 

C.  K. 

I 

N.  W. 

Noon. 

30-057 

56.0 

52.0 

C.K. 

7 

E. 

3  p.m. 

30.  019 

45-5 

37- 0 

C.K. 

I 

N.  W. 

3P-ni. 

29-  976 

61.  0 

55-5 

C.K. 

E. 

6  p.  m. 

30.  046 

43- 0 

35-5 

C.K. 

I 

N.W. 

6  p.  m. 

29.996 

59- 0 

54- 0 

C.K. 

10 

E. 

I 

9  p.m. 

30.  076 

38.0 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9P-m- 

30. 019 

55-0 

52.0 

C.  K. 

9 

E. 

Mean. 

29.  973 

38.0 

33- 0 

.... 

3-1 

10.9 

Mean. 

30. 016 

50-7 

48.0 

8.0 

March    6. 

March  ii. 

Midn't. 

30.  112 

32.5 

29-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

Midn't. 

30. 015 

52.0 

50.0 

C.K. 

9 

E. 

3  a-m. 

3°- 130 

30-5 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3  a-  m. 

30.003 

47-5 

46.0 

C.K. 

7 

N.E. 

6  a.  m. 

30.  182 

28.0 

26.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

6  a.  m. 

30. 015 

44.0 

43- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

9  a.  m. 

30.  241 

38.0 

33- 0 

C.K.S. 

6 

N.E. 

9  a.  m. 

30.017 

50.2 

48.0 

C.  K.  S. 

4 

N.E. 

Noon. 

30.217 

44- 0 

37- 0 

C.K.S. 

9 

S. 

Noon. 

29.  965 

66.0 

58.0 

C.K.S. 

8 

S.E. 

, 

3  p.m. 

30.  137 

47.6 

37-5 

C.K. 

9 

s. 

3  P-  m-  i 

29.  H96 

67.  0 

57-5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

0.7 

6  p.  m. 

30.  130 

44-5 

38.0 

C.K.S. 

10 

S.E. 

6  p.  m. 

29-  859 

62.5 

56-0 

C.K. 

10 

S.E. 

10.  0 

9  p.  m.- 

30- 147 

40.0 

35- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

9p.m. 

29.861 

58.0 

54- 0 

C.K. 

10 

S. 

9-3 

Mean. 

30. 162 

38.1 

33- 0 

.... 

5-  6      ...    . 

Mean. 

29-954 

55-9 

51-6 

8.2 

6-7 

14500 .M    O — -03- 
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March  12. 

* 

March  17. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

V 

•3  e 

Cloud.s. 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

5  6 

Clouds. 

Wind 

• 

>. 

>^ 

P5  0 

W   0 

Direc- 

u 

n  0 

pq  0 

Direc- 

CJ 

>.s 

tiB 

t. 

tion. 

>,B 

ti  s 

t 

tion. 

G 

^ 

(2 

> 

Q 

0 

& 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

° 

m. 

Midn't. 

29.  831 

55-5 

53- 0 

C.K. 

9 

S.E. 

8.7 

Midn't. 

29.907 

47-5 

46.5 

C.K. 

10 

S. 

11. 0 

3  a.m. 

29.801 

55 -o 

53- 0 

C.K. 

10 

S. 

6.7 

3  a.m. 

29.  784 

48.0 

47.0 

N. 

10 

S. 

7-3 

6  a.  m. 

29.809 

54.5 

53.0 

C.K. 

10 

S. 

5.3 

6  a.  m. 

29-  751 

48.0 

47.0 

C.K. 

10 

s. 

10.7 

9  a.  m. 

29.  820 

60.2 

57.0 

C.K. 

8 

S. 

6.3 

9  a.  m. 

29-  745 

51.8 

51-2 

K. 

10 

S.W. 

7.3 

Noon. 

29.  787 

68.0 

60.5 

C.K. 

9 

S.W. 

11-3 

Noon. 

29-  733 

66.0 

61.5 

C.  K.  S. 

1 

s.  w. 

7-3 

3  P-  m. 

29.  728 

68.5 

61. 0 

C.K. 

9 

S.W. 

8.3 

3  p.  m. 

29.  688 

72.0 

58.5 

C.  K.  S. 

2 

w. 

14-3 

6  p.  m. 

29.711 

66.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

10.  0 

6  p.  m 

29.  739 

66.0 

53-0 

C.K. 

5 

N.W. 

15-0 

9  p.m. 

29.  735 

63.0 

58.0 
56.8 

C.  K.  S. 

10 

S. 

7.7 

9  p.m. 

29. 843 

58.0 

48.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

Mean. 

29.  778 

61.3 

8.9 

....    i     8.0 

Mean. 

29.  774 

57.2 

51.6 

6.4 

10.  4 

M.\RCH  13. 

March  18. 

Midn't. 

29. 691 

62.0 

57-5  i    C.K.S. 

9 

S.W. 

10.3 

Midn't. 

29.901 

53-5 

45-0 

C.K. 

I 

N.  W. 

II.  3 

3a.n1. 

29. 682 

58.2 

54-  o\      C.  K. 

1 

S.  W. 

8.3 

3  a.  m. 

29.  939 

50.5 

43- 0 

C.K. 

7 

N.  W. 

11.3 

6  a.  m. 

29. 6'54 

57- 0 

54-  5  ;    C.  K.  S. 

10 

s. 

7-7 

6  a.  m. 

29. 999 

46.0 

40.0 

C.K. 

4 

N. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  639 

60.5 

57.0        C.K. 

10 

s. 

9-7 

9  a.  m. 

30. 054 

50.0 

44.0 

C.K. 

6 

E. 

8.7 

Noon. 

29.  597 

63.0 

58.  5  j      C.  K. 

10 

S.W. 

15- 0 

Noon. 

30. 028 

52.0 

44.5 

C.K. 

10 

s. 

8.0 

3  p.m. 

29.  570 

64.  0 

60.  0  !      C.  K. 

10 

s. 

14. 0 

3  p.m. 

29-  963 

54- 0 

46.0 

C.K. 

10 

S.W. 

9.0 

6  p.m. 

29.  647 

62.0 

58.0  ;      C.  K. 

8 

N.  W. 

10.3 

6  p.  m. 

29-  945 

49.0 

47.2 

N. 

10 

s. 

8.3 

9  p.m. 

29-  758 

56.0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

9  p.m. 

29. 899 

49.0 

47.0 

K. 

10 

S.E. 

7.0 

Mean. 

29-  655 

60.3 

55.8 

7.2 

10.8 

Mean . 

29.966 

50.5 

44.6 

7.2 

9-2 

March  14. 

M.\RCH    19. 

Midn't. 

29.811 

51- 0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Midn't. 

29.  863 

46.0 

45.0 

Clear. 

0 

S. 

7.0 

3  a.m. 

29.871 

46.0 

40.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

3  a.m. 

29.  784 

45-5 

44.5 

K. 

10 

S. 

7-3 

6  a.  m. 

29-  915 

41.8 

38.0 

C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  741 

47.0 

46.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

9-3 

9  a.  m. 

29-  959 

48.  0 

41.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  704 

53- 0 

49.0 

C.K. 

9 

S.W. 

9.0 

Noon. 

29-  943 

54.0 

47. 0        Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29.  666 

67.0 

59-0 

C.K. 

3 

S.W. 

9-3 

3  p.  m. 

29.  903 

58.0 

47-5 

C. 

I 

N.W. 

8.3 

3  p.m. 

29.  597 

74.0 

64.0 

C.K. 

3 

S.E. 

9-7 

6  p.m. 

29.905 

55- 0 

46.5 

C.  K. 

4 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  563 

73- 0 

64.0 

C.K. 

7 

S.  W. 

8.7 

9  p.m. 

29.931 

50.5 

44.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29-  530 

69.0 

59-0 

53-8 

C.K. 

3 

s.  w. 

II- 7 

Mean. 

29-905 

50.5 

44.0 

0.8 

6.2 

Mean. 

29. 681 

59-3 

5-5 

9.0 

March  15. 

March  20. 

Midn't. 

29.947 

46.0 

41.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2-3 

Midn't. 

29-  569 

68.0 

1 
59.  0  :      C.  K. 

4 

N.W. 

12.7 

3  a.  m. 

29-  943 

39-0 

36.0 

Clear. 

0 

N.E. 

I.O 

3  a.m. 

29.631 

64.  0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

6  a.  m. 

29.990 

37- 0 

35- 0 

C.K. 

2 

N.E. 

7-7 

6  a.  m. 

29-  685 

64.0 

56.0 

C.K. 

9 

N.W. 

II- 3 

9  a.  m. 

30. 043 

44.0 

40.0 

C.  K. 

7 

N.E. 

5.0 

9  a.m. 

29-  759 

61.0 

■56.5 

N. 

10 

W. 

10. 0 

Noon. 

29.996 

52.0 

44- 0 

C.  K. 

6 

E. 

6.3 

Noon. 

29.812 

66.0 

57-5 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

7-7 

3  p.  m. 

29.949 

55-0 

47- 0 

C.K. 

9 

s. 

7-7 

3  p.m. 

29.  827 

61.5 

56.0 

C.  K.S. 

10 

N.  W. 

13-3 

6  p.  m. 

29-  943 

48.0 

46.5 

N. 

10 

S.W. 

7-3 

6  p.m. 

29-  855 

59-5 

50-5 

C.K. 

9 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29. 984 

45- 0 

44.2 

N. 

10 

s. 

5-3 

9  p.  m. 

29.  869 

56.5 
62.6 

47-5 

C.K. 

10 

N. 

5-7 

Mean. 

29. 974 

45.8 

41.7 

5.5 

5-3 

Mean. 

29.751 

55-  I 

7-8 

9-7 

March  16. 

March  21. 

8.0 

Midn't. 

29-  995 

44.0 

43-5 

N. 

10 

S.E. 

9-7 

Midn't. 

29.860 

53-0 

47.  0        C.  K. 

10 

N. 

3  a.m. 

29.  991 

42.5 

4'- 5 

K. 

10 

vS.E. 

1 1-7 

3  a.  m. 

29.  850 

50.0 

47-  0  :       N. 

10 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

30-  039 

42.0 

41.  0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

8-3 

6  a.  ra. 

29.818 

49.0 

44.  0        C.  K. 

10 

N.E. 

i,S.3 

9  a.  m. 

30. 078 

43- 0 

42.0 

C.K. 

10 

vS.E. 

7-3 

9  a.  m. 

29-85r 

43-5 

41.0           N. 

10 

N.E. 

20.  0 

Noon. 

30. 054 

51-0 

48.0 

C.K. 

10 

S. 

5-7 

Noon. 

29-  836 

48.0 

44.  0  !      C.  K. 

9 

N.E. 

15-3 

3P.m. 

29.  993 

52-0 

48.0 

C.K. 

10 

S. 

7-7 

3p.  m. 

29.851 

5'- 2 

46.  0 

C.K. 

9 

N.E. 

8.7 

6  p.  m. 

29-951 

49.0 

47.0 

C.  K. 

10 

S. 

10.7 

6  p.m. 

29.867 

49.0 

44.5 

C.  K.  S.  N. 

10 

S  E. 

7.7 

9  p.m. 

29. 937 

47.8 

46.5 

N. 

10 

S. 

9.0 

9  p.m. 

29-  897 

45- 0 
48.  6 

44.0 

N.    . 

10 

E. 

7.3 

Mean. 

30.005 

46.7 

44.7 

10.0 

8.8 

Mean. 

29-  854 

44.7 

.... 

9.8 

10.8 
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March  22. 

March  27. 

i 

"9 

Wind. 

•a 

Wind. 

r^  I-' 

^   u 

g 

J3  u 

J3  C 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

;     £    OJ 

BulbT 
omete 

Clouds. 

u 

a 
.0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

P3  2 

BulbT 
omete 

Clouds. 

0 

D 

a 
0 

Direc- 

Direc- 

.^' 

\f 

1 

tion. 

> 

7,B 
Q 

■*-*  a 

r 
(2 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  900 

44-5 

43-5 

K. 

10 

E. 

5-0 

Midn't. 

30.  250 

49.0 

48.0 

C.K. 

lO 

E. 

7.0 

3  a.  m. 

29.889 

44.0 

43- 0 

K. 

10 

E. 

8.7 

3  a.m. 

30.  208 

48.5 

47-5 

C.K. 

10 

E. 

5.0 

6  a.  m. 

29.907 

43- 0 

42.0 

C.  K. 

10 

E. 

8.3 

6  a.  m. 

30-  174 

48.0 

47.0 

Fog. 

10 

E. 

5-3 

9  a.  m. 

29.903 

44.0 

43- 0 

C.  K. 

10 

E. 

7.0 

9  a.  m. 

30-  165 

49.0 

48.0 

Mist. 

10 

E. 

4-3 

Noon. 

29-  833 

46.  0 

44-5 

C.  K. 

10 

S.  E. 

II. 0 

Noon. 

30.  139 

53- 0 

52.0 

K. 

10 

S.E. 

5.0 

I     3  P-  m- 

29.  731 

48.5 

47.0 

C.  K. 

10 

S.  E. 

9-7 

3  p.m. 

30.  146 

57.0 

58.0 

K. 

10 

S. 

8.0 

6.  p.  m. 

29.  660 

50.0 

49.0 

C.  K. 

10 

S. 

8.3 

6  p.  m. 

30.065 

59- 0 

57-2 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

3.3 

9  p.m. 

29.  672 

48.0 

47.0 

C.  K. 

9 

N.  E. 

4.0 

9  p.m. 

30.067 

59- 0 

55- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

5.7 

Mean. 

29.  812 

46.0 

44.9 

9-9 

.... 

7.8 

Mean. 

30-  152 

52.8 

51.6 

10. 0 

5.4 

March  23. 

March  28. 

Midn't. 

29.  614 

47-5 

47.0 

C.  K. 

10 

S.E. 

5-7 

Midn't. 

30.  048 

57- 0 

53- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

9.0 

3  a.  m. 

29.  521 

48.0 

48.0 

Fog. 

10 

S. 

5-7 

3  a.m. 

30.044 

55- 0 

53- 0 

K. 

lo 

S.E. 

8.3 

6  a.  m. 

29.  516 

48.6 

48.4 

Fog. 

10 

N. 

5-7 

6  a.  m. 

30.  062 

53-5 

52.0 

C.K.S. 

10 

S.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  567 

51-5 

50.5 

C.  K.  S. 

10 

W. 

3-3 

9  a.  m. 

30.  058 

57- 0 

54- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.7 

Noon. 

29.566 

55-5 

53-5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

3-7 

Noon. 

30.  016 

63-5 

58.0 

C.K. 

10 

S.E. 

14.0 

3  p.m. 

29.586 

61.5 

60.5 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

6.0 

3  p.m. 

29.961 

66.0 

59- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

14.7 

6  p.  m. 

29.  663 

56.5 

53- 0 

C.  K. 

10 

N. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  993 

62.0 

58.0 

C.K. 

10 

S.E. 

13.3 

9  p.m. 

29.  727 

53-5 

50.0 

C.  K. 

10 

N. 

7.0 

9  p.m. 

30.  019 

58.0 

5.3.0 

C.K. 

9 

S. 

13.7 

Mean . 

29-  595 

52.8 

51-4 

10.  0 

6.0 

Mean. 

30.  025 

59- 0 

55- 0 

9-9 

II. 0 

March  24. 

March  29. 

Midn't. 

29.  764 

50.0 

48.0 

C.  K. 

8 

N.  E. 

5-0 

Midn't. 

30.001 

56.0 

52.6 

C.K. 

10 

S.E. 

9.0 

3  a.  m. 

29.  777 

48.5 

47- 0 

C.  K. 

10 

N.  E. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  952 

54- 0 

50.6 

C.K. 

10 

S.W. 

9.3 

6  a.  m. 

29.817 

46.0 

44.0 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

6  a.  m. 

29.  964 

54.0 

52.0 

C.K. 

10 

S. 

8.3 

9  a.  m. 

29-  845 

44.0 

43-3 

N. 

10 

N.  E. 

7-7 

9  a.  m. 

29.963 

56.2 

55.0 

N. 

10 

S. 

5-7 

Noon. 

29.  847 

42.8 

42.  0 

N. 

10 

N.E. 

9.0 

Noon. 

29-  915 

61.0 

59-5 

N. 

10 

S. 

6.7 

3  p.  m. 

29.  767 

42.5 

42.  0 

N. 

10 

N.E. 

7-3 

3  p.  m. 

29.877 

56.0 

54-5 

N. 

10 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  845 

43- 0 

42.5 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  920 

52.0 

50-5 

N. 

10 

N.  W. 

16.0 

9  p.  m. 

29.  901 

42.0 

41.0 

N. 

10 

N.E. 

9.0 

9  p.m. 

29.  971 

45- 0 

43- 0 
52.2 

N. 

10 

N.W. 

14.7 

Mean. 

29.  820 

44.8 

43.7 

9.8 

7-7 

Mean. 

29-945 

54.3 

10. 0 

9-7 

March  25. 

March  30. 

Midn't. 

29.  923 

42.0 

41. 0 

K. 

10 

N. 

8.3 

Midn't. 

29-  959 

45- 0 

43- 0 

K. 

10 

N.W. 

15-3 

3  a.m. 

30.003 

41-5 

40.5 

K. 

ID 

N. 

7-3 

3  a.m. 

29.  927 

44-5 

43.0 

N. 

10 

N.W. 

13.3 

6  a.  m. 

30.  067 

41.  0 

40.  0 

C.  K. 

10 

N. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  923 

43-5 

42.0 

K. 

10 

N. 

II. 0 

9  a.  m. 

30.  105 

45- 0 

41-5 

C.  K. 

3 

N.E. 

II.  0 

9  a.  m. 

29. 925 

45- 0 

40.5 

C.K. 

7 

N. 

13.7 

Noon. 

30-  134 

51-5 

44.8 

C.  K. 

4 

E. 

II.  0 

Noon. 

29.  875 

52.0 

46.0 

C.  K. 

7 

N. 

13.7 

3  p.m. 

30.  133 

53- 0 

46.0 

C.  K. 

6 

N.E. 

6.7 

3  p.  ni. 

29.  730 

56.0 

48.6 

C.K. 

7 

E. 

9.3 

6  p.  m. 

30.  181 

50.0 

44.0 

C.  K. 

6 

S.  E. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  697 

53- 0 

46.5 

C.  K.  S.  N. 

10 

E. 

6.7 

9  p.m. 

30.  232 

45- 0 

41.0 

Clear,     j 

0 

E. 

5-3 

9  p.  m. 

29.656 

50.0 

47.0 

N. 

10 

S.E. 

4.3 

Mean. 

30.097 

46.  I 

42.3 

6.1 

8.  I 

Mean. 

29.  836 

48.6 

44-6 

8.9 

10.  9 

March  26. 

March  31. 

Midn't. 

30.  281 

41.0 

39- 0 

Clear. 

0 

S.F.. 

4.0 

Midn't. 

29.  697 

44.0 

43.0 

N. 

10 

N. 

6.7 

3  a.m. 

30.  268 

36.7 

35- 0 

Clear. 

0 

S. 

,V3 

3  a.m. 

29.  705 

41.  0 

38.5 

K. 

10 

N. 

12.  0 

6  a.  m. 

30-  324 

35- 0 

34- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  757 

38.0 

36.5 

C.  K.  S. 

9 

N. 

14.3 

9  a.  m. 

30- 339 

44-5 

41-5 

C.  K.  S. 

/ 

N.E. 

H.u 

9  a.  ni. 

29.760 

41-5 

37.5 

C.K. 

9 

N.W. 

15.7 

Noon. 

30-  352 

51.0 

45-5 

C.  K.  S. 

9 

E. 

7-3 

Noon. 

29. 787 

43- 0 

38.0 

C.K. 

7 

N.W. 

21.3 

3  p.m. 

30.299 

54- 0 

47-5 

C.  K.S. 

9 

E. 

9-7 

3  p.  m. 

29-  756 

47-5 

40.0 

C.K. 

4 

N.W. 

20.3 

6  p.  m. 

3°-  265 

54-5 

49.0 

C.  K. 

8 

E. 

8.7 

6  p.  m. 

29.  827 

44-2 

38.0 

C.K. 

4 

N.W. 

17.7 

9  p.m. 

30-  259 

51-5 

49-5 

C.K.      j 

10 

E. 

7.3 

9  p.m. 

29.887 

38- 0 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

17.7 

Mean. 

30.  298 

46.0 

42.6 

....         5-6 

1 

6.7 

Mean. 

29.  772 

42.2 

38.1 

.    .    .    .    j 

6.6 

15-7 

212 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


* 

Aprii,  I. 

April  6. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

!^ 

•3  a 

PQ  0 

i 

at) 
3  a 

PQ  0 

Clouds. 

§ 
0 

c 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

Clouds. 

! 

a 

0 

Wind 

. 

Direc- 

Direc- 

^ 

>,B 

tjs 

t: 

tion. 

0 

>.e 

-j; 

tion. 

0 

0 

^ 

^ 

> 

0 

^ 

(2 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.911 

35- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

17-3 

Midn't. 

29-  859 

29-5 

27.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

9-7 

3  a.  m. 

29-  915 

32.8 

29.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

II.  0 

3  a.m. 

29. 881 

26.0 

24.  0 

C.  K. 

2 

N.  W. 

10.3 

6  a.  m. 

29.  950 

31.0 

27.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

14-7 

6  a.  ni. 

29.  900 

25.0 

23- 5 

Clear. 

0 

N.W. 

12.0 

9  a.  m. 

29.  863 

38.0 

32.0 

C.  K.  S. 

4 

N.  W. 

16.3 

9  a.  m. 

29.905 

.32.5 

29.0 

C.K. 

I 

N.W. 

15-0 

Noon. 

29.912 

45- 0 

37- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

13.0 

Noon. 

29-  839 

41-5 

35-5 

C.  K. 

I 

N.W. 

15-7 

3  P-  ni- 

29.867 

49.0 

40.0 

C.  K.  S. 

2 

N.  ^X. 

II. 7 

3  p.m. 

29-  785 

47.0 

39-0 

C.  K. 

2 

N.  W. 

20. 0 

6  p.  m. 

29.  856 

48.0 

40.0 

C.  K. 

6 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 

29.700 

41.0 

34.8 

C.K. 

3 

W. 

18.0 

9  p.m. 

29.  864 

45-5 

38.5 

C.  K. 

5 

N.W. 

4.3 

9p.m. 

29-  855 

37.0 

33-0 

Snow. 

10 

N.W. 

II-3 

Mean. 

29.  892 

40-5 

■  34-3. 

2.4 

12.2 

Mean. 

29. 852 

34-9 

■ 

30-7 

2-5 

14.0 

Apr 

II.  2. 

Apr 

I.  7- 

Midn't. 

29.  873 

39- 0 

35- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

Midn't. 

29.  866 

32.0 

28.5 

C.K. 

I 

N.W. 

13.0 

3  a-  m- 

29-  833 

36.0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

29.871 

30.2 

27-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

13-0 

6  a.  m. 

29.  829 

35- 0 

33- 0 

C.  K. 

4 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  884 

31.0 

27-5 

Clear. 

0 

N.W. 

12.  0 

9  a.  m. 

29.  797 

46.0 

40.5 

C.  K. 

2 

s.  w. 

4.7 

9  a.  m. 

29-  897 

37-5 

,31-8 

Clear. 

0 

N.  W. 

20.  0 

Noon. 

29.  722 

540 

44.0 

C.  K. 

4 

S.  w. 

7-3 

Noon. 

29.  866 

44.0 

36-5 

C.K. 

5 

N.  W. 

23-3 

3  P-  ni. 

29.  622 

57- 0 

46.0 

C.  K. 

6 

w. 

II- 3 

3  p.m. 

29.  822 

49.0 

39-0 

C.K. 

4 

N.  W. 

233 

6  p.  m. 

29.  679 

41.2 

38.0 

C.  K. 

10 

w. 

20.3 

6  p.  m. 

29-  839 

47.0 

38.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

23.0 

9  p.m. 

29-  733 

42.5 

37-5 

C.  K. 

8 

N.  W. 

9.0 

9  p.m. 

29-  879 

41.0 

35-5 

Clear. 

0 

N.W. 

11-3 

Mean. 

29.  761 

43-8 

38.5 

4-2 

9.0 

Mean. 

29.  865 

39-0 

33-0 

1.8 

17-4 

Al'R 

I.  3- 

Aprii,  8. 

Midn't. 

29-  753 

,36.5 

32.5 

C.  K. 

I 

N.W. 

ir.  7 

Midn't. 

29.941 

37-5 

33-5 

Clear. 

0 

N.W. 

1 

9-7 

3  a.m. 

29-  745 

31-5 

28.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

29-  935 

35- 0 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

II. 0 

6  a.  m. 

29.  787 

31.0 

28.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

II- 3 

6  a.  m. 

29-951 

35-0 

31-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

15.0 

9  a.  m. 

29-  839 

33- 0 

28.0 

C.  K. 

4 

N.W. 

16.3 

9  a .  ni. 

29.971 

45- 0 

38-0 

Clear. 

0 

N.  W. 

17.0 

Noon. 

29-  835 

38.5 

32.0 

C.  K. 

5 

N.W. 

15- 3 

Noon. 

29-  937 

53-" 

43- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

13-3 

3  P-  ni- 

29.  792 

44.0 

35-5 

C.  K. 

2 

N.W. 

14.  0 

3  p.m. 

29-  875 

60.0 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

6  p.m. 

29.  800 

42.0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29-877 

57- 0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

9  p.m. 

29.851 

35- 0 

30.0 
31- I 

Clear. 

0 

N. 

9-3 

9  p.m. 

29.  908 

51-0 
46.7 

44.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29.800 

36.4 

1.6 

12.4 

Mean. 

29-  924 

39-6 

0. 0 

II. 8 

Apr 

tl.  4- 

Apr 

I-  9- 

Midn't. 

29.869 

31-0 

27.0 

Clear. 

0 

S.  E. 

4.0 

Midn't. 

29.907 

50-0 

42.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

3  a.m. 

29.863 

30.0 

27.0 

C.K. 

2 

S. 

3-7 

3  a.m. 

29-913 

42.  0 

37-5 

Clear. 

0 

N.  V\'. 

5-7 

6  a.  m. 

29-  853 

30.0 

27. 0 

C.  K. 

6  • 

S. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  922 

41.  0 

37-0 

C.  K. 

6 

N. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  846 

42.0 

37- 0 

C.K. 

5 

S.  E. 

6-3 

9  a.  m. 

29.887 

50.0 

43-0 

C.K. 

9 

E. 

8.0 

Noon. 

29.  822 

46.0 

40.0 

C.K. 

10 

S. 

14-7 

Noon. 

29-  825 

59- 0 

49- 0 

C.K. 

7 

S.  E. 

5-7 

3  p.  m. 

29-751 

45-3 

40.  2 

C.K. 

10 

s. 

16.3 

3  p.m. 

29-  773 

65.0 

51-5 

C.K. 

4 

S.W. 

6-3 

6  p.  m. 

29. 726 

43- 0 

40.0 

C.K. 

10 

s. 

11.7 

6  p.  m. 

29-  739 

60.  0 

49.0 

CK. 

8 

S.  E. 

II. 0 

9  p.m. 

29-  734 

42.0 

40.5 

N. 

10 

s. 

6.0 

9  p.  m. 

29.  787 

53-0 

48.0 

N. 

10 

N.W. 

8.7 

Mean . 

29.808 

38.7 

34.8 

6.6 

«-3 

Mean. 

29-  844 

52.5 

44.6 

5-5 

7-7 

Apr 

ir.  5- 

Apri 

t,  10. 

Midn't. 

29.686 

41-5 

40.0 

K. 

10 

s. 

6.3 

Midn't. 

29-  775 

49.0 

45-5 

C.K. 

5 

S.  W. 

6.0 

3  a.  m. 

29. 623 

40.  0 

38.5 

N. 

10 

N.E. 

6.0 

3  a.m. 

29.  729 

46.0 

44.0 

C.K. 

8 

S. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  552 

38.0 

36.0 

N. 

10 

N.E. 

I!.  0 

6  a.  m. 

29-  758 

43-0 

42.0 

C.K. 

2 

S.  W. 

4.3 

9  a.  m. 

29-  555 

32.2 

32.0 

Snow. 

10 

N. 

18.3 

9  a.  m. 

29-751 

53-5 

50.0 

C.K. 

6 

S. 

3-0 

Noon. 

29-  597 

29.8 

29.  0 

Snow. 

10 

N. 

19.0 

Noon. 

29.  742 

61.0 

54- 0 

C.K. 

7 

S.  E. 

5-3 

3  P-  ni. 

29. 632 

30.0 

29. 0 

C.K. 

10 

N. 

18.  7 

3  p.  m. 

29-  703 

62.  0 

53- 0 

C.K. 

8 

N. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  705 

32.2 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

18.7 

6  p.  m. 

29.  726 

60.0 

51.0 

C.K. 

4 

N.E. 

9-3 

9  p.m. 

29.804 

3.-2 

34.4 

29.0 
32-9 

C.K. 

2 

N. 

14.7 

9  p.  m. 

29-  775 

52.0 

48. 0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.3 

Mean. 

29. 646 

.... 

9. 0      ...    . 

! 

14.  I 

Mean. 

29-  745 

53-3 

48.4 

5-0 

5-9 
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April  ii. 

April  16. 

u 

il 

u 

V 

J3  .• 

-0 

Wind 

u 

u 
xi  .■ 

u 

XJ    lT 

1 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

t-<  (U 

X  i! 

3  5 
C5   0 

3  S 
M  0 

Clouds. 

0 

a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometei 

£^ 

3  a 

CQ  0 

Clouds. 

0 

5 

Direc-  , 

'0 

Direc- 

3 

f 

r 

0 

1 

tion. 

> 

Ul 

1 

1 

tion. 

0 

I 

ill. 

0 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  777 

50.0 

47.0 

C.K. 

9 

N.  E. 

4.3 

Midn't. 

29.  362 

47.0 

45- 0 

C.K. 

s 

N.W. 

9.0 

3  a.  ra. 

29.760 

48.0 

46.0 

C.K. 

9 

N.E. 

6.7 

3  a.m. 

29-352 

46.2 

44- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.7 

6  a.  m. 

29.  766 

47.0 

45-5 

C.K. 

10 

N. 

7-3 

6  a.  m. 

29-  413 

45- 0 

43- 0 

C.  K.  S. 

3 

W. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  811 

48.5 

46.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-7 

9  a.  m. 

29. 497 

,S6.2 

47.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

14.  0 

Noon. 

29.805 

52.0 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

13-7 

Noon. 

29.512 

64.  0 

51.0 

C.K. 

4 

N.W. 

18.0 

3  P-m- 

29.  780 

58.0 

Sio 

C.K. 

8 

N.E. 

14.0 

3  p.m. 

29.  491 

69-5 

53- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

17.7 

6  p.  m. 

29.  805 

52.0 

48.5 

C.K.S. 

8 

N. 

13-7 

6  p.  m. 

29- 515 

65.0 

52.5 

Clear. 

0 

N.W. 

14.7 

9  p.m. 

29.881 

51.0 

47.5 

N. 

10 

N. 

10.3 

9  p.m. 

29-  578 

58.5 

50-5 

Clear. 

0 

W. 

8.3 

Mean. 

29.  798 

50.8 

47-4 

9.2 

9-7 

Mean. 

29-  465 

56.4 

48.2 

2.  4  '    ....  ■ 

12.8 

Apri 

I,  12. 

April  17- 

Midn't. 

29.  873 

49.0 

46.8 

C.K. 

10 

N. 

12.3 

Midn't. 

29.604 

56.5 

49.0 

Clear. 

0 

N. 

5-0 

3  a.  m. 

29-  857 

48.0 

46.  0 

S. 

I 

N.W. 

II. 7 

3  a.m. 

29.608 

52.5 

47:5 

Clear. 

0 

S. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  892 

46.5 

44-5 

Clear. 

0 

N.W. 

"•3 

6  a.  m. 

29.  638 

54-5 

48.0 

C.K. 

6 

s.w. 

6.3 

9  a.  m. 

29.908 

56.0 

49.0 

Clear. 

0 

N.W. 

II.  7 

9  a.  m. 

29.  662 

70.0 

56.0 

C.K. 

4 

s.w. 

8.7 

Noon. 

29-  857 

65.5 

5I-0 

C.K. 

I 

N.W. 

16.3 

■   Noon. 

29. 627 

76.0 

.59- 0 

C.K. 

7 

w. 

14.0 

3  p.m. 

29-  783 

68.0 

51-5 

C.K. 

I 

N. 

17.0 

3  p.m. 

29-  573 

82.0 

63.0 

C.K. 

7 

w. 

15- 0 

6  p.  m. 

29. 763 

55-2 

52.0 

Clear. 

0 

N. 

13-7 

6  p.  m. 

29.  589 

80.0 

64.  0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

5-7 

9  p.m. 

29.  766 

59- 0 

48.8 

Clear. 

0 

N.W. 

5.3 

9  p.m. 

29-  585 

70.0 

59-5 

C.K. 

10 

s. 

4.0 

Mean. 

29-  837 

55-9 

48.7 

1.6 

12.4 

Mean. 

29.  611 

67.7 

55.8 

5-2 

7.8 

Apri 

I.  13- 

April  18. 

Midn't. 

29. 761 

52.5 

45- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Midn't. 

29.  582 

65.0 

56.5 

C. 

S.E. 

3-3 

3  a.m. 

29.  700 

48.0 

41.5 

Clear. 

0 

N.W. 

"•3 

3  a.  m. 

29.  588 

6.3.2 

55- 0 

Haze. 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 704 

45-2 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

6  a.  m. 

29.  632 

62.5 

54- 0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  670 

60.0 

49- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

29.  662 

74.0 

60.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29.  616 

66.0 

,S2.8 

C.K. 

9 

S.E. 

5-7 

Noon. 

29.  691 

77.0 

61.5 

C.K. 

2 

N. 

12.3 

3  p.m. 

29. 470 

68.5 

54-5 

C.K. 

7 

S.E. 

7-3 

3  p.m. 

29.697 

75- 0 

62.0 

C.K. 

3 

N.E. 

12.0 

6  p.  m. 

29-  450 

62.0 

50-0 

C.  K. 

6 

S.E. 

9-3 

6  p.  m. 

29.  738 

66.8 

57- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

15- 0 

9  p.m. 

29.448 

56.0 

47.0 

C.K. 

9 

S.E. 

6.3 

9  p.m. 

29.  815 

61.0 

53- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

II.  7 

Mean. 

29.  602 

57-3 

47-5 

4-4 

9-1 

Mean. 

29.  676 

68.1 

57-4 

4-3 

9.0 

Apri 

L  14- 

Apri 

L  rg. 

Midn't. 

29. 391 

52.0 

44.5 

C.K. 

9 

S.E. 

8.3 

Midn't. 

29.  849 

57- 0 

52.0 

N. 

10 

E. 

9-7 

3  a.m. 

29. 320 

50.0 

45- 0 

C.  K. 

9 

S.E. 

7.0 

3  a.m. 

29.  827 

52.0 

47.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9-3 

6  a.  m. 

29. 310 

48.0 

44.0 

Rain. 

10 

E. 

b.3 

6  a.  m. 

29.  799 

49.8 

45- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

II. 0 

9  a.m. 

29. 256 

46.0 

44-2 

N. 

10 

N.E. 

4.7 

9  a.  m. 

29-  793 

5I-0 

45- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

12.0 

Noon. 

29. 215 

46.  0 

44-5 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

Noon. 

29.  717 

54- 0 

50.2 

C.  K.  S. 

10 

E. 

"•3 

3  P-  tn- 

29. 167 

46.0 

4V6 

N. 

10 

N.E. 

16.  7 

3  p.  m. 

29.  629 

55.0 

50-0 

C.K. 

10 

E. 

10.7 

6  p.m. 

29-  173 

45- 0 

43-8 

N. 

10 

N. 

8.7 

6  p.  m. 

29-  595 

50-5 

49.0 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

,     9  P-  m- 

29. 180 

44.0 

43-5 

N. 

10 

N.W. 

8.0 

9  p.  m. 

29-  583 

49-5 

49.0 

48.4 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

Mean . 

29. 252 

47-1 

44.1 

.    .    ,    .    ,     9.8 

8.6 

Jlean. 

29.  724 

52.4 

10. 0 

9-9 

Apri 

L   15- 

Apri 

L  20. 

Midn't. 

29. 135 

1    44.0 

43- 0 

N. 

10 

N. 

8.7 

Midn't. 

29-  539 

49-5 

49-3 

C.K. 

10 

N.E. 

4-3 

3  a.m. 

i   29. 105 

43- 0 

42.0 

N. 

10 

N. 

10.7 

3  a.m. 

29-5'9 

49- 0 

48.8 

Fog. 

10 

N.E. 

4.0 

6  a.m. 

i   29. 137 

43-2 

42.0 

C.  K. 

10 

N. 

II. 0 

6  a.  m. 

29-  539 

50.0 

49-5 

Fog. 

10 

N.W. 

3.0 

9  a.  m. 

}   29. 188 

45- 0 

1    43- 0 

C.K. 

10 

N. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  532 

57- 0 

50-0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

Noon. 

29. 219 

48.0 

44.0 

C.  K. 

10 

N. 

10.7 

Noon. 

29- 544 

60.  0 

49.0 

C.K. 

3 

N.W. 

21.0 

3  pm. 

29. 251 

48.2 

45- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

12.0 

3  P-  tn- 

29.  528 

60.0 

48.0 

C.K. 

4 

N.W. 

22.3 

6  p.  m. 

1   29. 309 

49.0 

45- 0 

C.K. 

9 

N.  W. 

10.  3 

6  p.  m. 

29-  576 

53- 0 

45- 0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

18.^ 

9  p.m. 

29.362 

,     47.5 

46.  0 
:    43-8 

1 

C.K. 

10 

W. 

5-0 

9  p.  m. 

29-  635 

46.0 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

Mean. 

!  29. 213 

46.0 

.    .    .    .    !     9-9 

1 

9.6 

Mean. 

29-  552 

53-1 

47-6 

....    1    6.  I 

1 

.... 

11.9 
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April  21. 

April  26. 

u 

>^ 

>, 

■a    - 

J3     . 

3 

Wind. 

S    . 

•^ 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

m  0 

5-'  te 
£« 

^1 

Clouds. 

0 

c 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

K  0 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

u 

§ 

Direc- 

■t-t 

'5 

Direc- 

'5 

>.B 

tiS 

t 

tion. 

0 

t" 

■s  = 

€ 

tion. 

0 

a 

^ 

£ 

> 

p 

^ 

^ 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  637 

45-0 

40.0 

C.K. 

1 

W. 

7-3 

Midn't. 

29-  657 

49.0 

47-0 

K. 

10 

N. 

9.0 

3  a.m. 

29.  624 

42.0 

38.2 

Clear. 

0 

S.W. 

7-7 

3  a.m. 

29.  681 

48.0 

46.0 

K. 

10 

N. 

9-3 

6  a.  m. 

29.  658 

45-0 

40.0 

C.K.S. 

7 

s.w. 

10.  0 

6  a.  m. 

29-  754 

47-0 

46.0 

Rain. 

10 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29.  707 

53-0 

44-0 

C.K. 

3 

N.W. 

14-7 

9  a.  m. 

29. 864 

46.0 

45-0 

Mist. 

10 

N.  E. 

6.0 

Noon. 

29.  732 

57-5 

46.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

20.7 

Noon. 

29.  S65 

47.0 

46.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

8-7 

3  p.m. 

29.  700 

60.5 

47-5 

C.K. 

4 

•    N.W. 

18.7 

3  p.m. 

29-  855 

48.0 

45-5 

C.K. 

10 

N.E. 

10. 0 

6  p.  m. 

29.  764 

58.0 

46.0 

C.K. 

3 

W. 

17.0 

6  p.  m. 

29.  891 

47-8 

45-0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

8.3 

9p.m. 

29-  839 

51-0 

44-0 

Clear. 

0 

W. 

7-7 

9  p-  m. 

29-  939 

47.0 

45- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-3 

Mean. 

29. 708 

51-5 

43-2 

2.8 

13.0 

Mean. 

29.  813 

47-5 

45-7 

10. 0 

8.2 

1 

April  22. 

April  27. 

Midn't. 

29.894 

48.0 

42.0 

Clear. 

0 

W. 

5-3 

Midn't. 

29-  930 

46.0 

44-0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

3  a.  m. 

29.911 

48.6 

4J-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.905 

44-0 

42.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8-7 

6  a.m. 

29.921 

43- 0 

39-5 

C.K. 

9 

N. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 926 

42.0 

39-0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

14.3 

9  a.m. 

29-  954 

58.0 

49-5 

C.K. 

10 

S.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29-9'5 

46.0 

41.0 

C.K. 

5 

N.E. 

21.3 

Noon. 

29.  897 

63.0 

51.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

10.  0 

Noon. 

29-  883 

49.0 

42.  0 

C.K. 

4 

N.E. 

27-7 

3  p.  m. 

29-  843 

63.0 

53- 0 

C.K. 

10 

s. 

10.  0 

3  p.m. 

29-  785 

49-5 

42.0 

C.K. 

8 

N.E. 

23-7 

6  p.  m. 

29-  753 

62.5 

53- 0 

C.K. 

10 

S.  E. 

5-0 

6  p.  m. 

29-773 

47-5 

41-5 

C.K. 

9 

N.E. 

19.0 

9  p.m. 

29.  741 

59-0 

52.0 

47-7 

C.K. 

10 

S. 

10.  0 

9  p.m. 

29.  767 

43- 0 

39- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

II. 7 

Mean. 

29.864 

55-6 

1 
....    1     7.4 

6.8 

Mean. 

29.860 

45-9 

41-3 

8.0 

16.7 

1 

April  23. 

April  28. 

Midn't. 

29.  700 

58.  0 

52.0 

C.K. 

7 

S.W. 

8.0 

Midn't. 

29.713 

42.0 

37-0 

C.  K. 

9 

N.E. 

13-7 

3  a.  m. 

29. 694 

57-5 

53- 0 

C.K. 

10 

s. 

15.0 

3  a.  m. 

29-  643 

39-0 

34-0 

C.  K. 

10 

N.E. 

20.3 

6  a.  m. 

29.688 

59-0 

53- 0 

C.K. 

10 

E. 

8.7 

6  a.  m. 

29.608 

34- 0 

33- 0 

Snow. 

10 

N. 

19-3 

9  a.  m. 

29.  687 

64.8 

57-0 

C.K. 

9 

S.  W. 

9-7 

9  a.  m. 

29-  587 

34-5 

34-0 

Snow. 

10 

N. 

14-3 

Noon. 

29.  617 

75-2 

63.0 

C.K. 

9 

S. 

II. 7 

Noon. 

29-  575 

38.0 

36.2 

C.  K. 

10 

N. 

17- 0  ; 

3P-ni. 

29-  542 
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65.0 

C.K. 

9 

s. 

14-3 

3  p.m. 

29. 562 

39-0 

38.2 

N. 

10 

N. 
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6  p.  m. 
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71.0 

62.8 

C.K.S. 

10 

f- 

13.0 

6  p.  m. 

29-  538 

40-5 

40.  0 

N. 

10 

N.W. 

14.  0 

9  p.m. 

29.  516 

64.0 

60.0 

N. 

10 

s. 

II.  0 

9  p.m. 

29-515 

40.0 

39-0 

C.  K. 

3 

N. 

7-3 

Mean. 

29. 618 

65-7 

58.2 

9-2 

II. 4 

Mean. 

29-  593 

38.4 

36-4 

9.0 

15-2 

April  24. 

April  29. 

Midn't. 

29.440 

60.5 

59-5 

N. 

10 

§- 

10.0 

Midn't. 

29.509 

39-0 

38.0 

C.  K. 

9 

N.W. 

7-3 

3  a.  m. 

29.  362 

60.5 

60. 0 

N. 

10 

s. 

10.7 

3  a.m. 

29.500 

39- 0 

,38.5 

C.  K. 

10 

N.W. 

7-7 

6  a.  ni. 

29-314 

61.0 

60.0 

C.  K.  S. 

ID 

s. 

6.0 

6  a.  m. 

29.509 

40.  0 

39-5 

Rain. 

10 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  327 

67.  0 

635 

C.K. 

5 

s.  w. 

6.3 

9  a.  m. 

29-546 

43- 0 

42.0 

N. 

10 

S.  W. 

4-3 

Noon. 

29-331 

68.0 

63.0 

N. 

10 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29.518 

54-0 

50.0 

C.K. 

9 

W. 

6-7 

3  p.m. 

29-  352 

68.5 

61.0 

C.K. 

3 

N.W. 

16.3 

3  P-  «>■ 

29.506 

58.0 

51-0 

C.K. 

9 

W. 

12.0 

6  p.  ni. 

29-  395 

65.2 

58.0 

C.K. 

7 

N.W. 

13-3 

6  p.  m. 

29-  550 

57-0 

49-5 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

15-7 

9  p.m. 

29.444 

60.0 

55-0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.3 

9  p.m. 

29.  642 

53-2 

47-5 

C.K. 

3 

N.W. 

15-0 

Mean. 

29.371 

63.8 

60.0 

8.0 

9-6 

Mean. 

29-  535 

47-9 

44-5 

8.6 

9-3 

April  25. 

April  30. 

Midn't. 

29-  465 

57-0 

53-0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.7 

Midn't. 

29. 691 

48.5 

45- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

3  a.  m. 

29-  479 

55-0 

52.0 

C.K. 

7 

N.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29-  735 

45-5 

43-0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

6  a.  m. 

29.510 

52-0 

51-0 

N. 

10 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  793 

46.0 

43-0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

9  a.m. 

29-  531 

56.0 

52.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-7 

9  a.  ni. 

29-  837 

57- 0 

50.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.0 

Noon. 

29.  516 

60.0 

59-0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

3-3 

Noon. 

29.  842 

64-5 

53-5 

C.K. 

2 

N.W. 

14.0 

3  p.  m. 

29-5'5 

57-0 

53-5 

C.K.S. 

10 

N.W. 

8.0 

3  P-  ni. 

29-  773 

70.0 

54-5 

C.  K. 

2 

N.  W. 

14.  0 

6  p.m. 

29-  554 

56.0 

52-0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

6  p.  m. 

29.811 

69.  0 

54-0 

C.  K. 

7 

N.W. 

14-7 

9  p.m. 

29-  634 

52-5 

50.0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.3 

9  p.m. 

29. 824 

60.0 

51-0 

C.  K. 

8 

N.W. 

8.0 

Mean. 

29-  525 

55-7 

52-9 

9-5 

5-7 

Mean. 

29.788 

57-6 

49-2 

2.6 

.... 
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0 

0 
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0 

m. 

Midn't. 

29.844 

59- 0 

50-0 

C.K. 

8 

N.  W. 

7-7 

Midn't. 

29.  464 

56.3 

55.5 

Fog. 

N  E. 

1.7 

3  a.  m. 

29.  863 

54- 0 

47.0 

C.  K. 

2 

N.  W. 

6.0 

3  a.  m. 

29-  458 

56.0 

55.0 

K. 

10 

N. 

3-3 

6  a.m. 

29.  889 

55- 0 

47.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.496 

55-5 

54-5 

C.  K.  S. 

10 

N. 

6.7 

9  a.  m. 

29.902 

66.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  517 

52.5 

505 

C.K. 

10 

N. 

II.  7 

Noon. 

29.861 

70.5 

57-5 

,  C.  K.  S. 

7 

s.w. 

4.0 

Noon. 

29-  483 

50-5 

49-5 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

3  P-  m- 

29.  779 

77-5 

61.0 

C.K. 

3 

w. 

4-7 

3  P-  m- 

29.449 

51.0 

.so.  5 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

6  p.  m. 

29-  744 

72.5 

58.5 

C.K. 

5 

S.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29-  403 

50.0 

49.0 

K. 

10 

N.  K. 

10. 0 

9  p.m. 

29.  749 

65-5 

56.5 

C.K. 

5 

S. 

4-7 

9  p.  m. 

29.396 

47.8 

47.0 

N. 

10 

N.E. 

13-0 

Mean. 

29.  829 

65.0 

.54.1 

....   !   6.0 

i 

■       ■       ■       • 

4.9 

Mean. 

29-  458 

52-4 

51-4 

....    1  10. 0 

7.9 

May  2. 

May  7. 

Midn't. 

29-  695 

59- 0 

53-5 

C.  K. 

6 

s. 

4-7 

Midn't. 

29.388 

47.0 

46.0 

N. 

10 

E. 

12.0 

3  a.  m. 

29.611 

58.0 

53- 0 

C.  K. 

8 

s. 

3-7 

3  a.m. 

29.  328 

46.0 

45- 0 

N. 

10 

N. 

9-7 

6  a.  m. 

29.  605 

56.  ,5 

53- 0 

C.  K. 

5 

s.w. 

3-0 

6  a.m. 

29-  344 

45- 0 

44.2 

N. 

10 

N.E. 

I0.7 

9  a.  m. 

29.615 

73- 0 

64.0 

C.  K. 

6 

s.  w. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  329 

45- 0 

44.0 

N. 

10 

N.E. 

14.0 

Noon. 

29.  582 

82.0 

68.0 

C.  K. 

9 

N.W. 

3-7 

Noon. 

29.  302 

47.0 

46.0 

N. 

10 

N.E. 

13.0 

3  p.m. 

29.  526 

85.0 

67.5 

C.  K. 

7 

N.W. 

7-3 

3  p.m. 

29.  246 

49.0 

47.0 

N. 

10 

N.E. 

12.3 

6  p.  m. 

29.  620 

72.0 

63.0 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  219 

49.0 

48.0 

N. 

10 

N.E. 

5.0 

9  p.  m. 

29.  656 

57-5 

53- 0 

C.  K. 

3 

N.E. 

14.0 

9  p.m. 

29.  204 

48.5 

47-5 

N. 

10 

N. 

8.0 

Mean. 

29.614 

67.9 

59-4 

6.8 

6.  I 

Mean. 

29.  295 

47.1 

46.0 

10. 0 

10.  6 

May  3. 

May  8. 

Midn't. 

29.  679 

52.5 

50.0  '   C.  K.  S. 

10 

N.E. 

9-3 

Midn't. 

29-  159 

49- 0 

48.0 

N. 

10 

N. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  673 

49.0 

47.0     C.  K.  S. 

2 

N.E. 

10.3 

3  a.m. 

29.  138 

49.0 

48.5 

N. 

10 

N. 

14.0 

6  a.  ni. 

29.  723 

49-5 

48. 5           K. 

10 

N.E. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  158 

50.5 

49.0 

N. 

10 

N. 

13.0 

9  a.  m. 

29-  744 

52.0 

50.  0  1      C.  K. 

10 

N.E. 

4.7 

§  a.  m. 

29.  246 

47.0 

46.0 

N. 

10 

N. 

20.7 

Noon. 

29-731 

59- 0 

55-  0  ;     C.  K. 

8 

E. 

4-3 

Noon. 

29-  346 

44.0 

43- 0 

N. 

10 

N. 

21.3 

3  p.m. 

29.700 

65.0 

58.  0        C.  K. 

5 

E. 

6.7 

3  p.m. 

29. 428 

42.6 

41.  0 

C.K. 

10 

N. 

20.3 

6  p.m. 

29.  742 

59-8 

55-  0  j      C.  K. 

3 

N.E. 

9-3 

6  p.  m. 

29.500 

41.0 

39-5 

C.  K.  N. 

10 

N.E. 

19.0 

9  p.m. 

29.796 

51.8 

50.  0        C.  K. 

8 

N.E. 

10.3 

9  p.m. 

29. 588 

43-5 

42.5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

14.3 

Mean. 

29.  724 

54-8 

51-7 

7.0 

7-7 

Mean. 

29. 320 

45-8 

44-7 

lO.O 

.    ...    . 

16.  I 

May  4. 

May  9. 

Midn't. 

29. 840 

52.0 

50.0 

K. 

10 

E. 

4.7 

Midn't. 

29.  606 

42.5 

41-5 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  813 

50.0 

49.0 

K. 

10 

S.E. 

4-3 

3  a.  m. 

29. 641 

40.5 

40. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  817 

5I.O 

49.8 

K. 

10 

S.  W. 

4.3 

6  a.  m. 

29.669 

40.5 

39-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

i      9  a.  m. 

29.  828 

57-5 

54-5 

C.  K.  S. 

9 

S.  W. 

.3.3 

9  a.  m. 

29.700 

55- 0 

46.  0 

C.K. 

I 

N.E. 

10.3 

Noon. 

29-  795 

65.0 

59-  5         C.  K. 

10 

S.  W. 

3-7 

Noon. 

29. 725 

60. 0 

50.0 

C.K. 

I 

N. 

10.7 

3  P-  m- 

29.  747 

68.0 

60.2  1    C.K.S. 

5 

S. 

7-3 

3  P-  m- 

29.690 

66.0 

53- 0 

C.K. 

2 

N. 

10. 0 

6  p.  m. 

29.  730 

65.0 

60.0  1      C.  K. 

9 

S.  W. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  695 

65.0 

53- 0 

C.K. 

I 

N. 

7-3 

9  p.  m. 

29-  756 

60.5 

57- oj      C.K. 

10 

S. 

5-7 

9  p.  m. 

29. 721 

53- 0 

49.0 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

Mean. 

29.  791 

58.6 

55.0|.... 

9-1 

5-1 

Mean. 

29.681 

52.8 

46.5 

1.2 

7-5 

i                                                      May  5. 

May  10. 

1    Midn't. 

29-  733 

57- 0 

56.  0  '      C.  K. 

10 

S.E. 

6.3 

Midn't. 

29-  738 

so.  6 

48.0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  704 

55- 0 

54-  0  ;      C.  K. 

10 

S.E. 

9-3 

3  a.  m. 

29. 752 

47.0 

44.5 

Clear. 

0 

s. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  688 

52.0 

51.0 

N. 

10 

E. 

7-7 

6  a.  m. 

29-  775 

47.0 

44.6 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  683 

52.6 

52.0 

Mist. 

10 

S.E. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  779 

62.0 

57- 0 

C.  K. 

4 

s.w. 

3-3 
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29-  635 

54-8 

54- 0 
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10 

S.E. 

5-7 

Noon. 

29-  754 

72.0 
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C.K.S. 

6 

S.E. 

6.0 

3  P-  "1- 

29.601 

55-2 

54-6 

N. 

10 

E. 

4.3 

3  P-  m- 

29.  697 

76.0 

61.0 

C.  K.  S. 

4 

S. 

13.0 

6  p.  m. 

29.  480 

56.0 

55- 0 

N. 

10 

E. 

7.0 

6  p.  m. 

29.661 

69.5 

57-5 

C.K. 

4 

s. 

14-7 

9  p.  m. 

29.  488 
29.  626 

56.0 

55-2 

Fog. 

10 

E. 

4-7 

9  p.m. 

29.  690 

61.0 

54- 0 

C.K. 

6 

s. 

II. 0 

Mean. 

54.8 

54- 0 

10. 0 

.... 

6.2 

Mean . 

29-  731 

60.6 

53-4 

3-0 

7-4 

1 
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June  5. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

u 

3  S 
m  0 

Clouds. 

0 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

Clouds. 

3 
0 
0 

.    Wind. 

Direc- 

'0 

Direc- 

i' 

0 

r 

1 

tion. 

U 
> 

Q 

0 

1 

0 

t; 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

■ 

ill. 

m. 

Midn't. 

29.588 

64.0 

58.0 

C.K. 

3 

N. 

8.,^ 

Midn't. 

29-  854 

65.0 

60.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

3  a.m. 

29.  644 

57- 0 

52.0 

C.K. 

I 

N. 

10.3 

3  a.m. 

29-  859 

6,3-5 

58.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8.7 

6  a.m. 

29.  697 

540 

50.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29. 887 

62.  0 

57-5 

C.K. 

10 

N.E. 

8-7 

9  a.  m. 

29.  724 

65.0 

56.0 

C.S. 

2 

N.W. 

II. 0 

9  a.m. 

29. 861 

65-5 

60.0  1      C.K. 

6 

N.E. 

10.3 

Noon. 

29.  719 

71-5 

59-5 

C.K. 

I 

N. 

II- 3 

Noon. 

29. 847 

70.5 

63-  5  1      C.  K. 

7 

E. 

13-7 

3  p.m. 

29.  686 

74- 0 

59-5 

C.K 

2 

N. 

12.  0 

3  p.m. 

29. 839 

73- 0 

64-  5         C.  K. 

9 

N.E. 

9-3 

6  p.m. 

29.  6S9 

75- 0 

61.0 

C.K. 

2 

N. 

II- 3 

6  p.  m. 

29.  .839 

72.0 

64.  0        C.  K. 

3 

N.E. 

7.0 

9p.m. 

29.700 

66.5 

58.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-3 

9  p.m. 

29  855 

64-5 

60.2  j      C.K. 

I 

E. 

4-3 

Mean. 

29.  681 

65-9 

56.8 

1.6 

9-5 

Mean. 

29-  855 

67.0 

61.0 

7.0 

8.6 

June  I. 

June  6. 

Midn't. 

29.  710 

65.0 

57- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

Midn't. 

29-  865 

60.  0 

58.2 

C.K. 

3 

S.E. 

3-7 

3  a.m. 

29.  712 

62.5 

56.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

3  a.m. 

29-  853 

57-0 

56.0 

C.  K.  S. 

I 

E. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  727 

61.0 

55- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29-  885 

58.5 

56.5 

C.K. 

3 

N.W. 

2-3 

9  a.  m. 

29-  753 

72.0 

67.5 

C.K. 

I 

N.W. 

9.0 

9  a.  m. 

29-  894 

69-5 

63.  5 

Clear. 

0 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.719 

79.0 

65.  0  1      C.  K. 

I 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29. 867 

77.0 

66.5 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

4-3 

3  p.m. 

29.  658 

82.2 

65.0 

C.K. 

2 

N. 

7.0 

3  p.m. 

29. 822 

80.5 

67-5 

C.  K.S. 

I 

N.E. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  622 

83.0 

66.5 

C.S. 

2 

N. 

5-" 

6  p.  ni. 

29.  797 

77.0 

66.5 

C.K. 

2 

E. 

7-3 

9  p.m. 

29-  ^33 

72.0 

63.0          C. 

I 

S.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.819 

70.  0 

64.0 

Clear. 

0 

S. 

6-7 

Mean. 

29.  692 

72.1 

61.9 

I.O 

7-8 

Mean. 

29.  850 

68.7 

62.3 

1-5 

4-7 

June  2. 

June  7. 

Midn't. 

29.  632 

63.0 

59- 0 

Clear. 

0 

S. 

3-7 

Midn't. 

29.  839 

64-5 

61.  0 

Clear. 

0 

E. 

3-3 

3  a.m. 

29-  645 

59-5 

57-5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

8.3 

3  a.  m. 

29-  844 

60.5 

57-0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29. 680 

60. 0 

58.5 

C.  K.  S. 

10 

E. 

5-3 

6  a.m. 

29.  865 

62.0 

58.5 

C.K. 

I 

N.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  673 

67.0 

62.0 

C.K. 

10 

S. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  892 

72-5 

65.0 

C.K. 

2 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29. 667 

69.0 

63.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

Noon. 

29.  870 

80.0 

67.0 

C.K. 

1 

S.E. 

5-3 

3  p.  m. 

29. 650 

74-5 

67.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

4-7 

3  p.m. 

29-  836 

81.2 

68.0 

C.K. 

1 

S. 

7.0 

6  p.  m. 

29. 642 

75- 0 

68.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  828 

79.0 

67-5 

C.  K.  S. 

3 

S.  E. 

6.3 

9  p.m. 

29.691 

65.0 

61.0 

C.K. 

3 

S. 

3-7 

9  p.m. 

29.  849 

70.0 

65.5 

Clear. 

0 

S.W. 

6-3 

Mean. 

29.  660 

66.6 

62.0 

7.0 

4.8 

Mean. 

29-  853 

71.2 

63.7 

1.0 

4.6 

June  3. 

June  8. 

Midn't. 

29.696 

62.8 

60.0 

C.K. 

8 

S. 

3-0 

Midn't. 

29.  863 

6,5.  .S 

61.5 

Clear. 

0 

S. 

3-7 

3  a.m. 

29. 716 

58.0 

57- 0 

C.K. 

I 

N.E. 

3-0 

3  a.m. 

29.851 

63.0 

61.5 

Clear. 

0 

s. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  747 

60.  0 

58.0 

C.K. 

2 

S. 

2-7 

6  a.  m. 

29-  853 

63.0 

61.0 

C. 

1 

s. 

3-0 

9  a.  m. 

29-  765 

67.  0 

64.0 

C.K.vS. 

5 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  809 

77.0 

69.5 

C.K. 

2 

s. 

4-7 

Noon. 

29-  753 

80.0 

71-5 

C.  K.  S. 

2 

N. 

7.0 

Noon. 

29.  767 

82.5 

70.  0 

C.K. 

2 

s. 

8.7 

3  p.m. 

29.721 

82.5 

67.0 

C.K. 

I 

N. 

12.7 

3  p.m. 

29.  721 

85.0 

72.0 

C.K. 

2 

S.W. 

10.0 

^  6  p.  m. 

29.  724 

82.0 

67.  0 

C.K. 

3 

N. 

12.3 

6  p.  m. 

29.671 

81.8 

69.0 

C.K.  S. 

2 

s. 

10. 0 

9  p.m. 

29.  737 

73- 0 

64.0 

C.K. 

5 

N.E. 

8-3 

9  p.m. 

29.680 

77-2 

67.0 

C.  K.  S. 

I 

s. 

6.0 

Mean. 

29. 732 

70.7 

63.6 

3-4 

6.5 

Mean. 

29.  777 

74.4 

66.4 

I.  2 

6.2 

June  4- 

June  9. 

Midn't. 

29.  781 

64.  .S 

62. 5        C.  K. 

I 

S.E. 

6-7 

Midn't. 

29.666 

69.0 

65.0 

C.K. 

7 

s. 

4.0 

3  a.m. 

29.  789 

62.  0 

60.5         C.K. 

3 

S.E. 

3-0 

3  a.m. 

29.651 

67.0 

64.0 

C.K. 

9 

s. 

5-3 

6  a.  m . 

29.  814 

64.0 

63. 0        C.  K. 

3 

N. 

2.  0 

6  a.  m. 

29.  661 

68.0 

65.0 

C.K. 

7 

s.w. 

3-7 

9  a.  m. 

29.864 

68.0 

64.  0        C.  K. 

9 

N.E. 

4.0 

9  a.  ni. 

29.  687 

79-5 

74-0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

4-3 

Noon. 

29.  86 1 

71.0 

64. 0        C.  K. 

9 

N.E. 

11-3 

Noon. 

29-  675 

85.0 

74-0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

9-7 

3  p.  m. 

29.  816 

75- 0 

65-5 

C.K. 

N.E. 

12.3 

3  p.  m. 

29-  665 

87-5 

74.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

10.  0 

6  p.  m. 

29.  821 

70-5 

65.0 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

9.0 

6  p.  m. 

29-  647 

85.0 

73-0 

C.K. 

6 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.863 

66.0 

61.  0 

C.  K.  S. 

1 

N.E. 

8.3 

9  p.  m. 

29.681 

78.0 

67.0 

C.K. 

5 

N.W. 

5-0 

Mean. 

29.  826 

67.6 

63.2 

.... 

5-4 

7.  I 

Mean. 

29.667 

77-4 

69.5 

6.6 

6.2 

OBS^VATIONS  FOR  1S98. 
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1 

June  10. 

June  15. 

u 

t! 

>^ 

1 

!    u 

sA 

J3  .- 

^   - 

■y 

Wind. 

h. 

"^ 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter, 

"a  B 
m  0 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 

a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  s 

«  0 

;2ti 
m  0 

Clouds. 

u 

Direc- 

Direc- 

•^ 

0 

t 

tie 

1 

tion. 

I 

f 

1^ 

1 

tion. 

0 
"33 
> 

in. 

0 

0 

i      m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.709 

74.0 

66.0 

C.  K. 

I 

N.  W. 

6.7 

Midn't. 

29.  674 

77.0 

70. 0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.3 

3  a.  m. 

29-  733 

69.0 

61.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

29.  677 

72-5 

68.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

6  a.  m. 

29 -759 

70. 0 

62. 0 

C.K. 

2 

N.E. 

8.3 

6  a.  m. 

29-  724 

73- 0 

69.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

29.809 

78.0 

66.3 

C.K. 

3 

N.E. 

5.3 

9  a.  m. 

29.  813 

81.0 

71-5 

C.K.S. 

5 

N. 

10.  0 

Noon. 

29.809 

83-5 

70.0 

C.K. 

3 

S. 

5-7 

Noon. 

29.841 

82.0 

71.0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

10.3 

3  P-  m- 

29.  784 

86.0 

71.2 

C.K. 

3 

N.E. 

4.0 

3p-m. 

29.831 

80.0 

69.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

12-3 

6  p.  m. 

29.768 

82.0 

63.5 

C.  K.  S. 

3 

S.  E. 

6-3 

6  p.m. 

29.  832 

77.0 

65-5 

C.  K. 

9 

N.E. 

"•3 

9  p.  m. 

29.  794 

74.0 

66.0 

C.  S. 

I 

S. 

5-7 

9  p.m. 

29.908 

73- 0 

64.  0 

C.K. 

5 

S.E. 

8.0 

Mean. 

29.  771 

77.1 

65.8  '   .... 

! 

2. 1 

6.2 

Mean. 

29.  788 

76-9 

68.5 

5-4 

10.  0 

JUN 

E5    II. 

June  16. 

Midn't. 

29.808 

61.  0 

66.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

8-7 

Midn't. 

29-  935 

67.0 

62.0 

'     C.K. 

2 

N. 

8.3 

3  a.  m. 

29.  815 

69.0 

65-5 

C.K. 

10 

E. 

7.0 

3  a.  m. 

29-  933 

65.0 

59- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

6.7 

6  a.  ra. 

29.  807 

67.0 

65.0 

C.  K.S. 

9 

E. 

3-7 

6  a.  m. 

29-951 

64.  0 

59-0 

C.K. 

10 

E. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  831 

73-5 

67-5 

C.K. 

9 

S. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  979 

68.6 

59-4 

C.  K. 

10 

E. 

7-7 

Noon. 

29.  776 

81.0 

74.0 

C.K. 

ro 

S. 

10.  0 

Noon. 

29.  974 

71.0 

59-0 

C.K. 

10 

E. 

9-7 

3  P-  ni. 

29.  723 

85-5 

77-0 

C.K. 

7 

S. 

7-7 

3  P-  m- 

29.  921 

73.0 

66.2 

C.K. 

9 

E. 

10.3 

6  p.  m. 

29.  710 

81.0 

76.0 

C.K. 

9 

s. 

5-3 

6  p.  m. 

29.886 

6S.5 

64.0 

C.  K.  S. 

E. 

9.0 

9  p.m. 

29.713 

77.0 

73- 0 
70-5 

C.K. 

3 

s. 

5-0 

9  p.  m. 

29-  895 

63-5 

57-  5 

C.K.S. 

8 

E. 

5-7 

Mean. 

29-  773 

75-6 

.... 

8.4 

6-7 

Mean. 

29-  934 

67.6 

60.8 

8.2 

8.0 

JUNJ 

S    12. 

JtJNE  17. 

Midn't. 

29.711 

74.0 

72.0 

C.K. 

2 

s. 

2-3 

Midn't. 

29.  900 

60.5 

55-5 

K. 

10 

N.E. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  714 

71.0 

69.0 

C.K. 

3 

N. 

3-0 

3  a.m. 

29.885 

58.0 

54-5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  717 

72.0 

70.0 

C.K. 

3 

S.W. 

2-7 

6  a.  m. 

29.  891 

59-0 

56.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

2.3 

9  a.  m. 

29.  723 

83.0 

76.5 

C.  K.  S. 

7 

aw. 

4.0 

9  a.  m. 

29-  855 

67-5 

59- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29.711 

89.5 

76.8 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

5-0 

Noon. 

29. 823 

74.0 

59- 0 

C.K. 

6 

E. 

4-3 

3  P-  ni- 

29.  663 

90.0 

77- 0 

C.K.S. 

6 

N.  W. 

6.7 

3  p.m. 

29-  795 

75-0 

59-5 

C.K. 

6 

N.E. 

7.0 

6  p.  m. 

29. 639 

79.0 

69.0 

C.K. 

10 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  7»7 

72.0 

61.0 

C.  K. 

9 

S.E. 

6.0 

9  p.m. 

29.666 

71.0 

67-5 

C.K. 

3 

s.w. 

6.0 

9  p.m. 

29.  825 

67.0 

60. 0 

C.K. 

7 

S. 

6.0 

Mean. 

29.693 

78.7 

72.2 

5-4      -    ■    -    - 

4-6 

Mean . 

29-840 

66.6 

58.1 

8.4 

4-6 

JUNI 

5   13- 

Juki 

:  t8. 

Midn't. 

29.  670 

69.  0 

67.  0 

C.K. 

8 

s. 

5-7 

Midn't. 

29.  826 

65.0 

59- 0 

C.K. 

10 

s. 

7.0 

3  a.m. 

29-  655 

67.0 

65-5 

Clear. 

0 

w. 

3-7 

3  a.m. 

29.  786 

62.2 

58.0 

C.K. 

9 

s. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  656 

70.0 

68.0 

Clear. 

0 

N. 

■3-7 

6  a.  m. 

29-  785 

62.  0 

59- 0 

C.K. 

10 

s. 

3.0 

9  a.  m. 

29.700 

8i.  2 

78.2 

C.K. 

7 

w. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  775 

69-5 

60. 0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

6-3 

Noon. 

29.  665 

87.0 

78.0 

C.K. 

7 

S.W. 

3-7 

Noon. 

29-  765 

72.0 

60.5 

C.K.S. 

10 

S.E. 

7.0 

3p.ni- 

29-637  1 

80.0 

75-6 

N. 

10 

N.W. 

7.0 

3  p.m. 

29.  717 

71.0 

63-5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  627 

77.0 

75-5 

C.  K.  S. 

4 

E. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  678 

67.  0 

63.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7-7 

9  p.m. 

29.  629 

73- 0 

71-5 

C.  K.  S. 

9 

S.W 

2.0 

9  p.m. 

29. 658 

67.0 

65.0 
61.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

Mean. 

29-655  j 

75-5 

72.4 

5.6 

4-2 

Mean. 

29. 749 

67.  0 

9-9 

5-8 

JUNfc 

M- 

June 

19- 

Midn't. 

29.  616  j 

71.0 

70.0 

C.K. 

2 

S.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  612 

66.0 

64.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2-3 

3  a.  m.  1 

29-603 

69.  0 

68.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

4-3 

3  a.  m. 

29-  547 

66.0 

65.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.  7 

6  a.  m.  1 

29.631 

71.0 

69.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  505 

66.5 

66.0 

For. 

10 

S. 

2.  3 

9  a.  m.  ' 

29.  664 

79-5 

71-5 

C.K. 

3 

w. 

5-0 

9  a.  m.  j 

29. 491 

70.  0 

68.5  1 

C.K. 

10 

N.W. 

2.  7 

Noon. 

29.649 

86.0 

73-5 

C.K. 

3 

w. 

9-7 

Noon. 

29.444 

79.0 

72.0 

C.K. 

7 

S. 

4.0 

3  p.  m. 

29.  622 

89.0 

75-0 

C.K. 

3 

w. 

7-3 

3  P-  ni- 

29-399 

76.0 

70.0 

C.K. 

8 

S.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  619 

S6.  0 

74.0 

C.K. 

7 

w. 

7-7 

6  p.  m. : 

29-  383 

74- 0 

69.  c 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

8,7 

9  p.  m. 

29.661 

So.  2 

76.6 
72.  2 

C.K. 

8 

S.E. 

4-3 

9  p.m. 

29.  471 

70.0 

68.0 

C.  K.  S. 

8 

N. 

10.3 

Mean . 

29-633  1 

1 

79.0 

1 

5.5 



5-8 

Mean. 

29. 482 

70.9 

67.8 

9-1 

4.9 
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June  20. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.m. 
9  a.m. 
Noon. 

3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


Barom- 
eter. 


29-517 
29.  558 
29.590 
29.  628 
29.  610 
29.  570 
29-  556 
29.  585 


29. 577 


J5  i; 

£  X 

s  3 
«  o 

a 


65.5 
61.0 

58.5 
69.0 
74.0 

80.  o 

79-5 
68.0 


69.4 


fit; 


Clouds. 


62.  o 
57.0 
54-5 
57- o 
60.0 

63.5 
65.0 
61.0 


60.  o 


C.K.S. 

C.  K.S. 

C.  K.  S. 

Clear. 

Clear. 

C.  K. 

C. 

C. 


o 


a 
o 

o 

Ah 


Wind. 


Direc- 
tion. 


N. 

N. 
N.W. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 
S.W. 
S.W. 


II. o 
6.7 
9-7 
9.3 

7.3 


8.8 


June  21. 


June  25. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


Barom- 
eter. 


«  o 
u 

Q 


29.  494 

29-  459 
29.  440 

29. 455 
29.  406 

29.  336 
29.317 
29.  446 


29.  419 


73- o 
69.  o 
72.0 
86.0 
94.0 
96.6 

93- o 
74.0 


82.2 


W  o 

■*^  a 


68.0 
66.0 
68.0 

75-" 
78.0 
78.0 
76.  o 
71.0 


72.5 


Clouds. 


Clear. 

Clear. 

C.  K. 

C.  K. 

C.  K. 

C.  K. 
C.K.S. 
C.  K.  S. 


u 
o 


3.9 


Wind. 


Direc- 
tion. 


S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.  W. 


June  26. 


^ 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9p.tn. 


Mean, 


29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 
29. 


29. 


552 

65.0 

60.0 

522 

65.0 

60.0 

550 

62.0 

58.0 

580 

70.0 

62.2 

616 

72.0 

62.5 

62,-; 

74.0 

62.5 

646 

69.0 

57- 0 

697 

63.0 

56.0 
59-8 

598 

67.5 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.K.S. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 


I 

4 

10 

9 

10 
8 
3 

7 


6.5 


S.  W. 
S.W. 

w. 

N.W. 
N.W. 

:;.  w. 

N.W. 

N.W. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon . 

3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean , 


29.  444 
29.440 
29.  480 

29-  503 
29.  527 
29.  412 
29.  557 
29.  637 


29.500 


72.5 

69.5 

71.0 

67.5 

74.0 

70.5 

86.0 

75.0 

93.0 

76.5 

93.0 

77.0 

89.0 

73- 0 

79.0 

73.5 

82.2 

72.8 

C.K.S. 
C.K.S. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 


5-2 


S.  W. 
S.  W. 
S.  W. 

W. 

W. 

W. 

N. 

S. 


June  22. 


June  27. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  "u. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.  725 
29.  720 

29. 785 
29.831 
29.802 
29.  787 

29.  744 
29.811 


29.  776 


59- o 
55- o 
55.0 
66.0 

73- o 
77.0 
76.0 
66.0 


65.9 


57-5 
52.0 
51.0 

57.5 
60.  o 
61.0 
60.  o 
57.  <■ 


57- o 


Clear. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.K.S. 
C.  K.  S. 


N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


3-9 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean, 


29.  683 
29.  687 
29.  714 

29-  734 
29.  713 

29-  675 
29.  620 
29. 675 


29.688 


76.0 

I 
70.  0 

73.5 

63.0 

71.0 

65.0 

84.2 

68.0 

89.8 

71.0 

92.5 

73.0 

91.  0 

75- 0 

82.0 

72.5 
69.7 

82.5 

C.K. 
C.K.S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 


4.5 


S. 

s. 

N.W. 
N.  E. 

S.  E. 

S.  E. 
S.W. 

S,E. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6p.ra. 
_^  P-  "^^ 
Mean. 


June  23. 


June  28. 


29. 865 

58.0 

55.0 

29.  901 

55.5 

50.5 

29. 932 

57- 0 

51.0 

29.914 

68.5 

56.0 

29-  895 

74- 0 

58.5 

29. 853 

78.0 

60.0 

29.  842 

77.3 

62.0 

29. 839 

67.  0 

59- 0 
56.5 

29. 879 

66.9 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 
C.  K.  S. 

C.K. 


0.8 


N. 
N.W. 
N.W. 

N. 
N.W. 
N.  E. 

S. 

S. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  ni. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  ni. 
9  p.  m. 


Mean , 


29.  773 
29.  663 
29.  679 
29.  702 
29.  663 
29.644 
29.  621 
29.  667 


29. 676 


78.0 

74.0 

73- 0 

71.0 

74.0 

71.0 

85.5 

76.0 

91.0 

77- 0 

77.0 

74.0 

77.0 

74.0 

75- 0 

73-5 

78.8 

73.8 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 

N. 
C.  K.  S. 

N. 


3 
S 

3 

6 

6 

10 

9 
10 


6.9 


S.E. 
N.  E. 
N.W. 
S.W. 

w. 
w. 

N.W. 

S.W. 


Ji-NE  24. 


June  29. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean. 


29. 
29 
29, 
29 
29 
29 
29 
29 


842 
828 
818 
782 
710 
641 

545 
526 


29.  712 


63.0 

58.5  i 

59- 0 

56.6  ' 

61.0 

58.0 

74.0 

64.5 

84.0 

66.0 

90.0 

71.  0 

89.0 

73- 0 

78.0 

71.0 

74.8 

64.8  ■ 

1 

Clear. 
Clear. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.S. 
C.K. 
Clear. 


1.6 


S. 

S. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.  W. 
S.W. 
S.W. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  ni. 
Noon. 

3  p.  Ill-  i 
6  p.  ni . 

9  p.  I".  I 


29.  666 
29.695 
29.  756 
29.  777 

.  29. 745 
29.  711 
29.  721 
29-  758 


73-5 
69.5 
68.5 
75- o 
80.5 
82.0 
82.0 
76.0 


Mean .      29.  729       75. 9 


72.5 
67.5 
64.5 
68.0 
67.0 
67.8 
70.0 
67.0 


68.0 


C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.  K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 


3-  I 


N.W. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
S.W. 
W. 
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June  30. 

July  5. 

^ 

t^ 

>> 

IU 

J3   .. 

-n 

Wint 

. 

"U 

8 

^ 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  T 
onieter 

BulbT 
onietet 

Clouds. 

0 

a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

s  S 
m  0 

at 

Clouds. 

a 

0 

Direc- 

Direc- 

bS 

tja 

id 

tion. 

0 

U  B 

tion. 

0 

Q 

^ 

^ 

> 

Q 

^ 

1 

> 

iu. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  773 

72.0 

.  64.0 

Clear. 

0 

N. 

7.0 

Midn't. 

29.  702 

72.5 

70. 0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

7.3 

3  a.  m. 

29.  792 

68.5 

62.0 

Clear. 

0 

N. 

4.3 

3  a.m. 

29.  746 

70. 0 

68.0 

N. 

10 

N.W. 

9.3 

6  a.  m. 

29.  815 

67.0 

63.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5.0 

6  a.  m. 

29.  839 

67.0 

65.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

8.3 

9  a.  ni. 

29.  839 

77-5 

68.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  846 

70. 0 

66.0 

C.K. 

10 

N.  E. 

6.0 

Noon. 

29.  844 

8,^5 

72.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

5.3 

Noon. 

29.  848 

76. 0 

68.0 

C.K. 

10 

N.  E. 

6.0 

3  p.m. 

29.  802 

89.0 

73.5 

C.K. 

I 

S.W. 

4.7 

3  p.™. 

29.  833 

79- 0 

69. 0 

C.K. 

7 

N.E. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  871 

88.0 

77.0 

C.  K. 

2 

S.W. 

3.7 

6  p.  m. 

29' 857 

73.6 

68.0 

C.K. 

9 

S. 

5.7 

9  p.  m. 

29.  882 

78.0 

71.0 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

9  p.m. 

29.  879 

70.5 

68.0 

C.K. 

9 

S.W. 

6.0 

Mean . 

29.  827 

77-9 

68.8 

0.5 

4-8 

Mean. 

29.  819 

72.3 

67.8 

9.4 

6.6 

Jul 

y  I. 

July  6. 

Midn't. 

29.790 

73-5 

69.0 

Clear. 

0 

S. 

3-7 

Midn't. 

29.  895 

69.0 

67. 0 

C.K. 

10 

N. 

3-3 

3  a.m. 

29-  794 

71.0 

68.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  895 

67.5 

66.0 

N. 

10 

N.E. 

5.0 

6  a.  m. 

29.  823 

71.0 

68.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.907 

67.5 

66.0 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  872 

83.0 

75- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3.3 

9  a.  m. 

29.  929 

67.5 

66.0 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

Noon. 

29.  871 

92. 0 

76.5 

C.K. 

I 

w. 

4-7 

Noon. 

29.  935 

67.0 

63.0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

9.0 

3  p.  m. 

29. 825 

96.0 

78.5 

C.K. 

3 

S.W. 

5.0 

3  p.m. 

29.  931 

67.0 

63.0 

C.  K.  S.  N. 

10 

E. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  806 

94.5 

81.5 

C.S. 

I 

S.W. 

5.7 

6  p.m. 

29.  911 

68.0 

62.8 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

9  p.m. 

29.  830 

84.0 

77.0 

Clear. 

0 

S.W. 

5.7 

9  p.m. 

29.  908 

67.0 

63.0 

C.  K. 

10 

5.7 

Mean . 

29.  826 

83.1 

74.2 

0.6 

4.3 

Mean . 

29.  914 

67.6 

64.6 

10.  0 

6.8 

Jui. 

V  2. 

July  7. 

Midn't. 

29-  S53 

80.8 

75.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

4.7 

Midn't. 

29.904 

66.0 

62.8  '       C.K. 

8 

N.E. 

7.0 

3  a.m. 

29. 838 

77.0 

73.0 

C.S. 

I 

s.  w. 

3-3 

3  a.m. 

29. 898 

65.0 

62.  oj      C.K. 

10 

N.E. 

5.3 

6  a.  m. 

29. 872 

76.  0 

73.0 

Clear. 

0 

w. 

I.O 

6  a.  m. 

29.  926 

66.0 

63.  5  :      C.K. 

4 

N.E. 

4.3 

9  a.  m. 

29. 897 

89-5 

78.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  928 

72.0 

66.  0  ;      C.  K. 

3 

N.E. 

4-7 

Noon. 

29. 894 

95-2 

80.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29.  902 

77.3 

67.0 

C.K. 

I 

W. 

4.7 

3  p.m. 

29-  845 

100.  0 

79-5 

C.K. 

2 

N.W. 

5-3 

3  p.m. 

29.  832 

82.0 

70.0 

C.K. 

7 

S.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29. 839 

97.0 

78.0 

C.K. 

2 

S.W. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  800 

81.0 

71.0  ,    C.K.S. 

I 

S.  W. 

6.3 

9  p.  m. 

29-  859 

85.0 

76.5 
76.6 

Clear. 

° 

S. 

6.0 

9  p.  m. 

29.  820 

72.0 

68.0  j      Clear. 

0 

S. 

5.7 

Mean. 

29.862 

87.6 

1. 1 

.... 

4-3 

Mean. 

29. 876 

72.7 

66.3 

4.2 

5.5 

Jul 

Y3. 

July  8. 

Midn't. 

29.868 

80.5 

75- 0 

Clear. 

0 

S. 

3-7 

Midn't. 

29.  799 

69.  0 

65.0  1      Clear. 

0 

S.W. 

4.0 

3  a.m. 

29.883 

78.0 

73.0 

Clear. 

0 

s. 

3-7 

3  a.m. 

29 -775 

67.  0 

64. 5  !      Clear. 

0 

S.W. 

4-3 

6  a.m. 

29. 897 

78.0 

74.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  783 

68.0 

66.  0  j       C.  S. 

4 

S.W. 

3.3 

9  a.m. 

29.  888 

89.5 

79.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  727 

78.0 

72.0  !      C.K. 

4 

s. 

5.7 

Noon. 

29.  847 

97.0 

79.0 

C.K. 

I 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29.  690 

83.0 

74.  0         C.  K. 

3 

S.W. 

8.0 

3  p.m. 

29.  786 

99-5 

78.8 

C.K. 

I 

s. 

9.0 

3  p.  m. 

29.  621 

88.0 

76.  0  i      C.  K. 

3 

S. 

6.7 

6  p.m. 

29.  753 

96.  0 

78.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

11.  0 

6  p.  m. 

29.  573 

85.5 

76.0 

C.K. 

2 

s. 

8.0 

9  p.m. 

29.  745 

84.5 

74.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

6.0 

9  p.  m. 

29. 576 

78.0 

72.5 

C.K. 

3 

s. 

5.7 

Mean . 

29. 833 

87.9 

76.4 

0.6 

5-7 

Mean. 

29.693 

77.1 

70.8 

2.4 

5.7 

JDLY  4. 

July  9. 

Midn't. 

29.  740 

79.0 

73- 0 

Clear. 

0 

s.  w. 

3-3 

Midn't. 

29.  548 

74.8 

1 
72.0  i       C.  K. 

10 

s. 

3-7 

3  a.  m. 

29.689 

75.0 

70.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

4.0 

3  a.  m. 

29. 479 

72.0 

70.0  ;      C.K. 

10 

s. 

3-3 

6  a.m. 

29.688 

76.0 

70.5 

Clear. 

0 

s.  w. 

5.3 

6  a.  m. 

29.  470 

72.0 

71.0 

C.K. 

6 

S.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  701 

83.0 

76.5 

C.  K. 

4 

s. 

3.3 

9  a.  m. 

29.  477 

81.8 

72.0 

C.K.S. 

7 

N.W. 

5.3 

Noon. 

29.  661 

94.6 

78.0 

C.K. 

3 

w. 

5.7 

Noon. 

29.508 

80.0 

71.0 

C.K.S. 

8 

N.  W. 

12.7 

3  P-  m- 

29.  638 

78.0 

70.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

II. 0 

3  p.  ni. 

29.  453 

84.5 

71.5 

C.K.S. 

3 

N.W. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  631 

74.5 

71.8 

C.  K.  S. 

10 

N. 

9.3 

6  p.  m. 

29.  437 

8.V5 

69.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10. 0 

9  p.m. 

29.  704 

72.8 

70.5 

N. 

10 

S.W. 

5.7 

9  p.m. 

29.  5 '5 

77.0 

62.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.0 

Mean. 

29.682 

79.1 

72-5 

'4.6 

6.0 

Mean. 

29.  486 

78.2 

69.8 

6.0 

6.9 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


Jui,Y  lO. 


July  15. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean. 


Barom- 
eter. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  ni. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9p.m. 


Mean. 


29.  561 

29-  567 
29.603 
29.  628 
29.  639 
29.  637 
29.  650 
29.  741 


29.  628 


V 

■5  S 

«  2 

o 


71-5 
66.0 
63.0 
71.  o 
75-6 
78.0 
77.0 
68.0 


x^  tj 

"3  S 
oa  o 


71-3 


59-5 
56.0 

55- o 
59- o 
61.0 
61.0 
61.5 
57-5 


58.8 


Clouds. 


•o 
3 
o 

u 

c 
o 

<2 


C.  K. 

C.K. 

C.K. 

C.  K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 


4-9 


Wind. 


Direc- 
tion. 


Mean 
Time. 


Q 
> 


N.W. 
N.W. 
N.W. 

N. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 

N. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean . 


Barom- 
eter. 


29.  838 
29.  806 
29.  787 

29-  773 
29. 731 
29.  701 
29. 636 
29.  646 


29.  740 


i. 

u 

V 

V 

Xl  u 

fl  ^ 

Hii 

Ha 

.C    11 

Xl  u 

■3g 

3  E 

M  2 

P5  0 

b^ 

t;y 

Q 

^ 

0 

0 

74.0 

72.5 

73-0 

72.0 

74.0 

72.  0 

81.2 

74-5 

81.2 

74.2 

87.5 

75-5 

89.0 

77.0 

79.0 

72.0 

79-9 

73-7 

Clouds. 


C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.K.S. 

C.K. 

C.K. 


T3 
O 


c 
o 

■■fi 


10 

10 

10 

9 

9 

I 

3 
5 


Wind. 


Direc- 
tion. 


S.  W. 

S.W 

S.W. 

N.W. 

S.W. 

S.W. 

w. 
w. 


7-1 


JUI.Y    II. 


July  16. 


29.  784 
29.800 
29-  853 
29-  895 
29-  934 
29.  906 
29.  906 
29-  953 


29. 879 


63-5 

56.0 

60.5 

53- 0 

59-5 

51.0 

71.0 

57- 0 

73-5 

58.5 

75- 0 

59-8 

70.0 

57-6 

66.3 

56.0 
56.1 

67.4 

Clear. 
Clear. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


o 
o 
I 
2 
6 

9 
10 

_4 

4.0 


N.  E. 

N. 

N.' 
N.  E. 
N.  E. 
N.  E. 
S.E. 

E. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


6.8 


Mean. 


29.  647 
29.651 
29.690 
29.721 
29.  651 
29.  657 
29-  634 
29.  682 


77.0 

76.5 
75- o 
83.0 
89.8 
94.0 

87.5 
78.0 


70.5 
70.5 
70.0 
750 
79-5 
84-5 
74.0 

73-5 


29.  667       82.  6 


74-7 


C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.K. 


6.0 


W. 

N.  W. 

N. 
N.  W. 
S.  W. 
N.  W. 

W. 
S.  W. 


5-5 


7- 

II. 

6. 

4- 
4- 
7- 
5- 
7- 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean. 


July  12. 


July  i?- 


29. 983 

62.  0 

55- 0 

29-  983 

60.0 

53- 0 

30.006 

60.  0 

55- 0 

30. 016 

67.0 

59- 0 

30. 025 

72.0 

61. 0 

30.007 

71.8 

61.5 

29- 963 

68.0 

59- 0 

29-  975 

62.0 

59- 0 

29-  995 

65-4 

57.8 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.K.S. 

C.K. 
N. 


10 

10  , 

10 

10 

10 

10 


9-4 


N.  E. 

N. 

N. 
N.  E. 
N.  E. 
N.  E. 
N.  E. 
N.  E. 


4.0 

5-0 

9.0 

13.0 

16.3 
16.7 

16.7 
14.0 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


11.8 


Mean, 


29.699 
29.  705 

29-  745 
29.  749 
29.  771 
29. 693 
29.  679 
29-  639 


29.  710 


75- 0 

72.  0 

71-5 

70-5 

70.0 

68.0 

77.0 

71.0 

87.0 

76.0 

89.0 

75-5 

85.0 

76.5 

80.0 

75- 0 
73-1 

79-3 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 


7 

6 

10 

8 

7 

9 

10 

10 


8.4 


S. 
N.W. 

N. 
N.  E. 
N.  E. 

E. 

E.  . 

S. 


July  13. 


July  18. 


4.4 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.  928 
29.  900 

29-  895 
29.  964 

29-  985 
29-  956 
29.  970 
29.994 


29.  949 


61.5 

57- 0 

61.0 

57- 0 

64.  0 

58.0 

71.0 

64.0 

78.8 

68.5 

80.0 

70.  0 

79.0 

68.5 

73-5 

68.0 

7.: 

63-9 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K.S. 
C.K. 


10 

10 

7 

9 

7 

10 
10 
10 


91 


N.  E. 
N.E. 

N. 

N. 
N.W. 
N.E. 
S.E. 

S. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


8.1 


Mean. 


29.  761 

29.  712 

29-  755 
29.  791 
29.  778 
29.  719 
29.  701 
29.  720 


29.  742 


72.0 
72.5 
72.5 
79.0 
88.0 

89-5 
89.0 
80.5 


80.4 


71.0 
71.0 
71.5 
75- o 
77.0 
77.0 
78.0 
75- o 


74-4 


N. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.K.S. 

C.K. 

C.K. 


10 
10 
10 
8 
6 
6 
4 
3 


7-1 


S.W. 
N.W. 

S. 

S. 

s. 
s. 

S.W. 

s. 


July  14. 


July  19. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon 

3p.ni. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


30. 003 
29.999 
30. 002 
30.  010 
30. 018 
29.  936 
29.  897 
29.  881 


29.968" 


72.0 

68.0 

70.5 

68.5 

69.5 

68.0 

75- 0 

70.5 

78.0 

72.0 

78.0 

74.0 

77.6 

74.2 

75- 0 

73- 0 

74.4 

71.0 

C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 

N. 
C.K. 
C.K. 


10 
10 
10 

TO 
10 
10 

9 


S. 
S. 

s. 

S.W. 
S.W. 

E. 
S.W. 

s. 


9-9 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


29-  735 
29.  732 
29.  719 

29-  731 
29.  689 
29.717 
29.  687 
29.  730 


3-5 


Mean.      29.717 


77.0 

74.0 

76.0 

74.0 

74-5 

73-5  , 

83.0 

78.0  1 

90- 5 

79.0  1 

72.0 

71.0  1 

75- 0 

72.0 

72.0 

70.5 

77-5 

74- 0 

C.K, 

C.  K. 

C.  K. 

C.K. 

C.K. 

N. 

C.  K.  S. 

C.  K.  S. 


I 

6 

10 

6 

7 
10 

9 

10 


7-4 


S. 

S. 

S. 
W. 
W. 

E. 

S. 
S.E. 


6.0 
6.0 

5-7 
4.0 

50 

II.  7 

4-7 

3-3 

5.8 
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July  20. 

JUI.Y    25. 

! 

u 

>, 

u 

£. 

?1    . 

.fl   . 

3 

Wind 

V 

Si     . 

t3 
3 

Win( 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

=>  a 
« 5 

Clouds. 

3 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometer 

BulbT 
ometer 

Cloud.s. 

_0 

5 

Direc- 

Direc- 

■2 

tion. 

> 

tj  a 

1 

■     tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midii't. 

29.  695 

70.5 

69.5 

S. 

I 

W. 

1.3 

Midn't. 

29.  836 

74.0 

72.0 

C.K. 

7 

E. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  701 

71.0 

70. 0 

K. 

10 

S. 

3.0 

3  a.m. 

29.  838 

73-0 

71.0 

C.K. 

8 

E. 

5.7 

6  a.  m. 

29.  721 

71-5 

71.0 

K. 

10 

s. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  842 

72.0 

70.0 

C.K. 

10 

E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.711 

79-5 

75- 0 

C.K. 

4 

w. 

2.7 

9  a.  m. 

29.860 

74.0 

71.5 

C.K. 

10 

E. 

2-3    : 

Noon. 

29-  675 

87.0 

78.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

3.3 

Noon. 

29.  830 

81.0 

74.0 

C.K. 

8 

S.W. 

5-0    1 

3  P-  m- 

29.639 

91.  0 

80.5 

C.K. 

2 

S.W. 

6.7 

3  p.m. 

29.  746 

85.0 

75-0 

C.K. 

7 

S. 

8-3 

6  p.  m. 

29. 636 

91.0 

79.  Q 

C.K. 

4 

s.w. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  698 

83.0 

75-5 

C.  K.  S. 

7 

S. 

10.0 

9  p.  ni. 

29. 685 

84.0 

77.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.7 

9  p.m. 

29.709 

78.0 

72.0 
72.6 

C.  K.  S. 

4 

S. 

8.7 

Meai. 

29. 683 

80.7 

75- 0 

5-2 

3-8 

Mean . 

29. 795 

77.5 

7-6 

5-8 

JUI<Y    21. 

Jui<Y  26. 

Midn't. 

29.  669 

76.3 

73- 0 

C.K. 

3 

E. 

4-7 

Midn't. 

29.  703 

74.0 

72.0 

C.K.S 

8 

S. 

6-3 

3  a.  m. 

29. 649 

74.0 

72.0 

C.K. 

I 

S.w. 

2.  0 

3  a.  m. 

29.681 

74.5 

72.5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

6.0 

6  a.  ni. 

29. 6S9 

74.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  692 

75.0 

73-5 

C.K.S. 

10 

s. 

2.7 

9  a.  m. 

29. 716 

82.3 

75-5 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

7.7 

9  a.m. 

29.  677 

80.0 

75-5 

C.K. 

7 

s.w. 

2-3 

1      Noon. 

29. 729 

88.0 

78.0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

8.7 

Noon. 

29. 650 

87.0 

76.0 

C.K. 

5 

E. 

3-0 

3  p.m. 

29. 673 

91.  0 

81.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-7 

3  p.m. 

29.  604 

84-5 

76.5 

C.K. 

9 

S. 

6.0 

6  p.  m. 

29. 681 

82.0 

75-5 

C.K. 

7 

N.W. 

».3 

6  p.  m. 

29. 617 

82.0 

75.0 

C.K. 

9 

S.  E. 

9-3 

9  p.m. 

29.709 

78.0 

75- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

3.0 

9  p.m. 

29.637 

75-0 

73-0 

C.  K. 

9 

N. 

5-7 

Mean. 

! 

29. 689 

80.7 

75-4 

3-8 

5-0 

Mean. 

29.  658 

79.0 

74.2 

8.4      .... 

5-2 

JUIvY    22. 

July  27. 

Midn't. 

29. 707 

76.0 

74-5 

C.K. 

8 

N.W. 

2.7 

Midn't. 

29. 625 

75- 0 

73-5 

C.K. 

9 

N. 

4.7 

3  a.  m. 

29. 702 

75. 0 

73- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

4.3 

3  a.  m. 

29.  597 

74.0 

72.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

1      6  a.  m. 

29.  720 

73-5 

72.0 

C.K. 

8 

N. 

6.7 

6  a.  m. 

29-  597 

75-0 

74.0 

K. 

10 

N.E. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  785 

76.  0 

73- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.3 

9  a.  m. 

29.  615 

81.0 

77.5 

C.K.S. 

10 

N.W. 

2.0 

Noon. 

29.805 

80.0 

75- 0 

C.K. 

10 

E. 

7-3 

Noon. 

29-  587 

87.0 

78.0 

C.K. 

7 

N.W. 

3-0 

3  p.  m. 

29-  758 

84.3 

77.0 

C.K. 

7 

N.E. 

8.3 

3  p.  m. 

29-551 

87.0 

78.0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

5-3 

;     6  p.  m. 

29.  779 

84.0 

76.0 

C.  K.  S. 

5 

S. 

II.  0 

6  p.  m . 

29. 553 

79.0 

75.5 

C.K. 

10 

N. 

7.0 

9  p.  m. 

29.  824 

78.0 

74- 0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

9.0 

9  p.m. 

29-  591 

76.0 

75-0 

N. 

10 

S.  E. 

4.7 

Mean. 

29.760 

7f<-3 

74-3 

....         7.4 

7.4 

Mean. 

29.589 

79-2 

75-5 

9-2 

....     1     4-2 

Jur,Y  23. 

JUL^S 

r  28. 

Midn't. 

29.  844 

75- 0 

71.0 

C. 

2 

S.  E. 

8.3 

Midn't. 

29-574 

74.0 

73- 0 

N. 

10 

S.E. 

3-3 

3  a.m. 

29.  850 

73-5 

72.0 

C.K. 

8 

N.E. 

6.0 

3  a.m. 

29.560 

74.0 

73-0 

K. 

10 

S.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  874 

72.  ,S 

71-5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29. 582 

74.0 

73-5 

K. 

10 

S.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  S78 

77.0 

72.5 

C.K. 

8 

E. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  606 

76.  0 

74-0 

K. 

10 

S.W. 

3-7 

Noon. 

29.886 

79.0 

73- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

10.3 

Noon. 

29. 601 

84.2 

78.0 

C.K. 

8 

N.W. 

4-3 

3  p.  m. 

29.860 

83.0 

73- 0 

C.K. 

7 

N.E. 

8.7 

3  p.m. 

29-  583 

84.0 

78.0 

C.K. 

6 

S. 

4-3 

6  p.m. 

29-  845 

81.0 

70.0 

C.K. 

I 

E. 

8.7 

6  p.  m. 

29-  553 

80.5 

77.5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

7.0 

9  p.  m. 

29.  886 

74.8 

71.0 

C.  K. 

I 

E. 

5.0 

9  p.m. 

29.  622 

78.0 

77-0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

4.0 

Mean. 

29.  865 

77.0 

71.8 

5.8 

7-5 

Mean . 

29-  585 

78.1 

75-5 

8.9 

4-3 

JULY   24. 

Jul-! 

i    29. 

Midn't. 

29.886 

70.0 

67.0 

Clear. 

0 

E. 

4-7 

Midn't. 

29.  619 

76.0 

74-0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  873 

68.0 

66.0 

C.  K. 

2 

N.E. 

4.3 

3  a.  m. 

29.613 

74-5 

72-5 

C.  K.  S. 

2 

S.  W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  897 

68.0 

66.  ,S 

C.K.S. 

3 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 639 

74.0 

73-0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.906 

78.  ,S 

71-5 

C.K.S. 

3 

N.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  645 

82.5 

75-5 

C.K. 

2 

,     w. 

2.7 

Noon. 

29.  884 

82.0 

7r.o 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

4.7 

Noon. 

29.  628 

88.0 

76.5 

C.K. 

I 

s. 

8-7 

3  p.  m. 

29.  847 

84.0 

74- 0 

C.  K.  S. 

5 

E. 

5.3 

3  p.  1". 

29.  597 

92.  0 

79.0 

C.K. 

I 

S.  E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.818 

82.0 

74.0 

C.K. 

3 

S.E. 

6-3 

6  p.  m. 

29.614 

89.0 

79-0 

C.K. 

7 

S. 

7.0  1 

9p.m. 

29.  826 

75- 0 

71-5 

C.K. 

^ 

S.E. 

5.0 

9  p.m. 

29-  655 

82.0 

78.5 

C.K. 

2 

S. 

4.0 

Mean. 

29.867 

75.9 

70.2 

3.6 

5-0 

Mean. 

29.  626 

82.2 

76.0 

2-5 

4.9 
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July  30. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


Midn't.  j 
3  a.  m. ! 
6  a.  m.  I 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


29.  625 
29.  609 
29.  632 
29.  66  r 
29.  641 
29-  589 
29-  565 
29-  584 


=  i 
« 2 


79.0 

75- o 
75- o 
82.0 
88.0 
92.0 
86.0 
80.0 


Mean.      29.  613  j     82.  i 


{-I  <u 

"3  S 

«  2 

■fti  c 


77.0 

71- .3 
70.  o 
74.0 
77.0 

76.5 
78.0 

74-9 


Clouds. 


O.K. 

C.  K. 

C.  K. 
C.  K.  S. 
C.  K.S. 
C.  K.S. 

C.  K. 

C.K. 


3 
_o 

G 
c 
o 

t 

o 


4.0 


Wind. 


Direc- 
tion. 


S.  W. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.  E. 


5-1 


July  31. 


August  4. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m, 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  P-  m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean , 


Barom- 
eter. 


29.  714 
29.  7n 
29.  682 
29.  666 
29.  642 
29-  583 
29-  549 
^9J5i 

29.  637 


«  2 
Q 


f-l    (U 

3  a 
«  2 


80.0 

76.5 

74-5 
85.0 


90-5 

gr.  0 

77-5 
76.0 

81.4 

73- o 
73- o 
72.  o 
77.0 
77-5 
75- o 
72.  o 
72.0 


Clouds. 


C.  K.  S . 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.  K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 


c 
o 

■•H 

o 

p- 


73-9 


5-4 


Wind. 


Direc- 
tion. 


S.  W. 
S.  W. 
S.W. 
S.  E. 

S. 
S.E. 

S. 

N. 


August  5. 


5-7 
6.0 

4-3 

7.0 

lo.  7 

14.7 

16.0 

6.3 


8.8 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  ni. 
9  p.  m. 


Mean. 


29-  595 
29.  606 
29  645 
29.  678 
29.  683 
29-  637 
29.  658 
29.  691 


29.  649 


78.0 

75- 0 

75- 0 

72.5 

72.0 

70.0 

82.0 

72.5 

89.0 

76.0 

91.  0 

77.0 

83.0 

75- 0 

75- 0 
80.6 

72.0 

73-8 

1 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.S. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 


7 
7 
5 
4 
4 
3 
9 
10 


6.  I 


N.W. 
N.W. 

N. 

N. 

W. 
S.E. 

S. 
N.W. 


2.7 
5-3 
3-3 
3-7 
4-.0 

5-3 

10.  o 

6.7 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  lii. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


29-  559 
29.  677 
29.  747 
29.  787 
29.  804 

29  798 
29.  788 
29.  821 


5- 


Mean .      29.  748 


66.5 

65.0 

65.0 

64-5 

66.0 

64.0 

72.0 

66.8 

77-5 

68.0 

81.0 

78.8 

80.0 

70.0 

72. 0 

66.0 

72.5 

67.9 

N. 

N. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 


10 
10 
1 
I 
2 
3 
3 
3 


4.1 


N. 
N.W. 

N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 

N. 
N. 


14.0 
8.7 

4-3 
10.7 
10.  o 
8.3 
6.3 
1-3 

8.0 


August  i. 


August  6. 


Midn't.  I 
3  a.  m.  j 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  "1-  i 
6  p.  m. 
9  p.m. 


29.  696 
29.  692 
29.  699 
29.  707 
29.  694 
29.  661 
29.  680 
29-  715 


Mean . !     29.  693 


73-5 

71.0 

72.5 

70.0 

,73-5 

71.0 

83.0 

76. 5 

89.0 

78.0 

82.0 

74-5 

84-5 

77.0 

78.0 

75-5 

79-5 

74.2 

C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.  K. 


4-5 


S.E. 
S.W. 
S.W. 

w. 

w. 

N.W. 

S. 
S.W. 


Midn't.! 
3  a.  m.  I 
6  a.  m. ' 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  ni- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


4.6 


Mean. 


29.  842 
29.  840 
29.860 
29-  883 
29.  85S 
29.  802 
29.  862 
29.  791 


70-5 

64-5 

68.0 

64.  0 

66.0 

64.0 

29.  842 


75-" 
82.0 

83.3 
83.0 

75.5 


68.0 
69.  o 
72.  o 

73-5 
70.0 


C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
Clear. 


75-  4       68.  I 


4.1 


N.W. 
N.W. 
N.W. 

W. 

W. 

s. 

s.  w. 

s. 


August  2. 


August  7. 


2.  o 

4.0 
4.7 
2.3 
3-0 
3-7 
5-0 
3-7 

3-6 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  ni- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


29.717 
29.  712 
29.  750 
29.  784 

29-  773 
29.  729 

29-713 
29.  717 


Mean .  [     29.  737 


76.5 

74-5 

73- 0 

71-5 

74.0 

69.5 

80.0 

72.8 

86.0 

74- 0 

90.  2 

75- 0 

87.0 

76.0 

81.0 

77.0 
73-8 

81.0 

C.K. 

C.  K. 
C.  K.  S. 

C.K. 
C.K.S. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 


6 
3 

3 
I 

4 
2 

5 
10 


4.2 


W. 
N.W. 
N.W. 
N.  W. 
N.  W. 
N.  W. 
S.W. 

E. 


2.3 
4.0 

7-3 
8.7 
5-0 
5.0 
4.0 
3-0 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 

Noon. 

3  P-  ni- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


4-9 


Mean . 


29.  778 
29.  762 
29.758 
29.  730 

29-715 
29.  644 
29.  629 
29-  653 


29.  709 


73- f 
72.  o 
72.0 
81.0 
88.0 

90.5 
84.0 
7S.0 


79-8 


68.0 
70.  o 
69.0 
75-0 
79.0 
78.0 
76-5 
73-5 


73-6 


S. 
•C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


4.  6 


S. 

S. 

s.  w. 
w. 
s. 

S.E. 
S.  W. 
S.  W. 


August  3. 


August  8. 


Midn't.  i 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  ni- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


29.  732 
29.  719 
29-  714 
29-  733 
29.  709 
29. 629 
29. 609 
29.  696 


Mean .      29.  693 


78.0 

76.  0 

77.0 

7.5-5 

76.5 

75-0 

81.3 

76.5 

88.0 

79.0 

92.  0 

78.0 

89-5 

78.0 

83-0 

76.0 

83-2 

76.8 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 


10 

10 

8 

9 

4 
7 
3 
7 


S. 
S. 

s. 
s. 
s. 
s. 
s.  w. 
s. 


3-" 
4.0 

3-7 
3-7 
7-3 
12.  o 
12.  7 
7.0 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


6.7 


Mean. 


29.  650 
29. 638 
29.  673 
29.  682 
29.  669 
29.  604 

29-  565 
29.  609 


29.  636 


76.2 

74-0 

1    74.0 

72.0 

74-0 

72.0 

83.0 

77-5 

90.  2 

78.0 

88.  0 

79.0 

78.0 

76.0 

73- 0 

71-5 

79-6 

75-0 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.K. 
N.-  ■ 


9 
9 
6 
8 
4 
9 
9 
10 


S.W. 
S.W. 

s.  w. 
s.  w. 
s.  w. 
s.  w. 
s. 

N.W. 
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August  9. 

* 

August  14. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  S 

«  0 

Wet  Bulb  Ther- 
mometer. 

Clouds. 

1 

0 

e 
0 

i 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  E 
P 

U 

3E 

Cloud.s. 

1 

d 
0 

1 

Wind. 

Direc- 
tion. 

1 

ID 
> 

Direc- 
tion. 

1 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  613 

72.0 

71-5 

K. 

10 

S.  E. 

5-3 

Midn't. 

29.  923 

70.0 

68.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2.3 

3  a.  m. 

29-  613 

71-5 

71.0 

K. 

10 

N.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29.907 

68.0 

66.5 

C.K. 

10 

N.E. 

4.3 

6  a.  m. 

29.  628 

72.0 

71.0 

C.K. 

9 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  915 

66.0 

63.0 

K. 

10 

N.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  689 

76.5 

74.0 

C.K. 

9 

N.W. 

2.  0 

9  a.  m. 

29. 931 

70. 0 

66.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

8.7 

Noon. 

29.  691 

77.0 

71.0 

C.K. 

10 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29.  935 

76.0 

66.5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

5-7 

3  P-  n>- 

29.  649 

76.8 

73- 0 

C.  K. 

9 

N.E. 

9-7 

3  p.m. 

29.  892 

78.0 

67.5 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

7.3 

6  p.  m. 

29.669 

74-5 

7r.8 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

5-3 

6  p.  m. 

29.888 

75.0 

68.5 

C.K. 

N.E. 

7.0 

9p.m. 

29-  653 

72.0 

71.0 

N. 

10 

N. 

6.3 

9  p.m. 

29.  919 

71.0 

67.5 
66.7 

C.K. 

8 

N.E. 

7.3 

Mean. 

29.651 

74.0 

71.8 

9.6 

5-3 

Mean. 

29.  914 

71.8 

9-  I 

6.0 

August  10. 

August  15. 

Midn't. 

29-  633 

71.0 

70. 0 

N. 

10 

S. 

5-7 

Midn't. 

29-  915 

69.0 

67. 0 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

6.0 

3  a.m. 

29-  579 

71.0 

69-5 

K. 

10 

S.E. 

4-3 

3  a.  m. 

29.917 

68.1 

66.9 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

5.0 

6  a.  m. 

29-  583 

71.0 

70.5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 925 

68.5 

66.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

5.3 

9  a.  m. 

29-  597 

75- 0 

74.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

5.0 

9  a.  m. 

29-  954 

72.0 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29-  553 

82.0 

77- 0 

C.K. 

7 

S. 

6.3 

Noon. 

29.  936 

79.0 

72.0 

C.K. 

8 

N.E. 

4.7 

3  p.m. 

29-  538 

71.0 

68.5 

C.  K. 

8 

N.W. 

12.3 

3  p.m. 

29.903 

79.0 

72.0 

C.K. 

7 

S.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29-  575 

67.0 

66.0 

N. 

10 

N.E. 

9.0 

6  p.m. 

29.  888 

79.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

3 

S.E. 

5-  0 

9  p.m. 

29-  633 

67.0 

66.0 

C.K. 

10 

N. 

5-0 

9  p.m. 

29.  902 

74.5 

73.0 
69.7 

C.S. 

2 

S. 

5.0 

Mean. 

29. 586 

71.9 

70.  2 

9.2 

6.4 

Mean. 

29.  918 

73-6 

6.6 

4.9 

August  ii. 

August  16. 

Midn't. 

29-  633 

66.2 

65.0 

C.K. 

10 

N. 

5.3 

Midn't. 

29.  885 

72.0 

70.5 

Clear. 

0 

S. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  638 

65.0 

64.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29.881 

71.0 

70.0 

Haze. 

S. 

3.0 

6  a.  m. 

29.  672 

65.0 

64.0 

C.K. 

ID 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.869 

70.5 

70.0 

Fog. 

.    . 

S. 

3.3 

9  a.m. 

29.  707 

70. 0 

66.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

S-o 

9  a.  m. 

29.903 

78.0 

75- 0 

S. 

I 

W. 

3-7 

Noon. 

29.708 

74.0 

69.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.  900 

85.0 

78.0 

C.K. 

3 

s. 

4.0 

3  p.m. 

29. 694 

77.0 

70.0 

PK.S. 

7 

S. 

3-7 

3  p.m. 

29.808 

87.0 

78.0 

C.K. 

I 

s. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  700 

77- 0 

72.0 

C.K. 

5 

S.  W. 

3-3 

6  p.  m. 

29.768 

8.3.3 

77.5 

C.K. 

2 

s. 

8.0 

9  p.m. 

29-  743 

71-5 

69.  0 

C.K. 

6 

S.  w. 

3-3 

9  p.m. 

29. 777 

76.5 

73.0 

C.K. 

2 

s. 

4.0 

Mean. 

29.687 

70.7 

67.4 

8.4 

4.6 

Mean. 

29. 849 

77.9 

74.0 

1.5 

4.8 

August  12. 

August  17. 

Midn't. 

29.  749 

69.0 

67.  0  1      C.  K. 

6 

S.W. 

3-7 

Midn't. 

29.  776 

74.0 

72.0 

C.K. 

2 

s. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  745 

68.  5 

67.0 

C.K. 

9 

S.E. 

30 

3  a.m. 

29.  752 

73- 0 

71.0 

C.K. 

I 

s. 

3-7 

6  a.m. 

29-  735 

69.0 

67.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  768 

70.0 

69- 5 

C.K. 

3 

S.W. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  748 

73- 0 

72.0 

K. 

10 

S.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29. 769 

80.0 

75-8 

Haze. 

S.W. 

4-3 

Noon. 

29-  745 

71.0 

70.0 

N. 

10 

S.E. 

7-3 

Noon. 

29.  737 

87.8 

79-5 

Haze. 

s. 

6.3 

3  P-  !"• 

29.698 

695 

69.0 

N. 

10 

N. 

8.7 

3P-ffl. 

29. 687 

88.5 

78.5 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

7.0 

6  p  m. 

29.688 

67.0 

66.5 

N. 

10 

N.E. 

12.7 

6  p.  m. 

29. 679 

84.0 

77.5 

C. 

2 

s. 

7.3 

9  p.m. 

29-751 

67.5 

67.0 

K. 

10 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.714 

77-5 

74.0 

S. 

I 

s. 

5.0 

Mean. 

29.732 

693 

68. 2      .... 

9-4 

* 

5-8 

Mean. 

29.  735 

79-4 

74.7 

2.0 

5.2 

August  13. 

August  18. 

Midn't. 

29.  761 

68.0 

67.5 

K. 

10 

W. 

2.0 

Midn't. 

29-  733 

74.0 

71.5 

Clear. 

0 

s. 

5.0 

}      3  a.  m. 

29.  760 

67.8 

67.5 

K. 

10 

S.W. 

1-3 

3  a.m. 

29.  717 

72.  0 

70.0 

Clear. 

0 

s. 

3.  7 

1     6  a.  m. 

29.  816 

68.0 

67.8 

K. 

10 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  736 

69.5 

68.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

4-  3 

1     9  a.m. 

29  828 

71.0 

69.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  744 

77.0 

73-5 

C.K. 

7 

S.W. 

6.7 

Noon. 

29-  845 

77.0 

71.0 

C.  K. 

8 

N.E. 

5-3 

Noon. 

29.  726 

83.0 

76.  0 

C.K. 

8 

s. 

6.0 

3.p.m. 

29.  831 

80.0 

72.0 

C.K. 

6 

N.W. 

6.0 

3  p.m. 

29.666 

85.0 

78.0 

C.K. 

g 

s. 

7.0 

6  p.  m. 

29-  857 

77.0 

70.3 

C.  K. 

6 

N. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  647 

84.5 

78.0 

C.  K.S. 

8 

S.W. 

7.  3 

9  p.m. 

29.907 

7r.2 

69.0 

C.K. 

3 

W. 

3-0 

9  p.m. 

29.685 

71.0 

69.5 
73.1 

C.  K.  S. 

8 

s. 

5-7 

'      Mean. 

29.  826 

72.5 

69-3 

7.9 

3-5 

Mean. 

29.  707 

77.0 

5.2 

5.7 

14500 — M    O 03- 
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August  19. 

August  24. 

u 

>, 

\* 

V. 

>, 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 
«  0 

Si 

Clouds. 

0 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  S 
w  0 

Bulb  The 
ometer. 

Clouds. 

T3 

§ 

0 

C 
0 

Wind 

. 

Direc- 

Direc- 

^ 

s' 

tj6 

1 

tion. 

> 

P 

t; 

0 
P-, 

tion. 

I 

iu. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

in. 

Midn't. 

29.  677 

73- 0 

72.0 

N. 

10 

S. 

3.3 

Midn't. 

29.  629 

76.0 

74.0 

C.  K. 

I 

S.W. 

2-3 

3  a.  m. 

29.  652 

74.0 

73.0 

C.K. 

9 

S. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  641 

75- 0 

73-0 

C.K. 

2 

S.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.651 

73-5 

72.5 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

5.0 

6  a.  m. 

29.  673 

74.0 

72-5 

C.  K. 

4 

S.  W. 

4-7 

9  a.  111. 

29.  687 

79.0 

74-5 

C.K. 

8 

W. 

5.0 

9  a.  m. 

29.  678 

82.0 

76.0 

C.K. 

I 

S.W. 

4-3 

Noon. 

29.  703 

79-5 

74-5 

Rain. 

10 

S.W. 

6.7 

Noon. 

29.  669 

87.5 

81.0 

C.K. 

I 

S. 

7.7 

3  p.m. 

29.  642 

78.0 

69.0 

C.  K. 

6 

N.  W. 

9-3 

3  P-  m. 

29.  587 

90.5 

.  I.O 

C.K. 

3 

S.  W. 

II. 0 

6  p.m. 

29.691 

78.0 

73.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  569 

86.5 

80.5 

C.  K.  S. 

6 

s. 

7.3 

9  p.  m. 

29-  734 

72.0 

69.0 

72.2 

C.K. 

4 

N.W. 

3.0 

9p.m. 

29.  579 

81.0 

77.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

6.0 

Mean, 

29.680 

75-9 

7.2 

5.4 

Mean. 

29. 628 

81.6 

76.9 

2-5 

.... 

5.9 

August  20. 

August  25. 

Midn't. 

29. 767 

69.0 

67.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Midn't. 

29. 571 

79.0 

75- 0 

C.  K.  S. 

8 

s. 

6.0 

3  a.m. 

29.801 

67.0 

64.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

3  a-  m- 

29. 572 

76.0 

73-5 

C.S. 

I 

S.E. 

3.0 

6  a.m. 

29. 819 

67.0 

63.0 

C.K. 

9 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  570 

74-5 

73-0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

2.7 

9  a.m. 

29.  849 

73- 0 

67.5 

C.K. 

4 

N.W. 

4.7 

9  a.  m. 

29. 584 

81.5 

75-0 

C.K. 

5 

N.W. 

5.3 

Noon. 

29.830 

77-5 

68.0 

C.K. 

6 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29.580 

86.5 

78.0 

C.K. 

5 

S. 

4.3 

3  p.m. 

29.801 

79.0 

69.5 

C.  K.  S. 

6 

N.  E. 

3-7 

3  p.m. 

29.  535 

78.0 

72-5 

C.K. 

10 

N.  W. 

6.7 

6  p.m. 

29.766 

77.0 

70.5 

C.K. 

6 

N.  E. 

3.0 

6  p.  m. 

29-  541 

75- 0 

72.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

3-7 

9  p.m. 

29. 791 

70.0 

64.5 
66.8 

C.K. 

8 

N.E. 

3.3 

9  p.m. 

29.  561 

72.  0 

70.0 

C.K. 

9 

W. 

5-3 

Mean. 

29.803 

72.4 

5.1 

5-0 

Mean. 

29.  564 

77.8 

73-6 

6.1 

4.6 

August  21. 

• 

August  26. 

Midn't. 

29.  791 

69.0 

64.0 

C.K. 

8 

N.E. 

1-7 

Midn't. 

29.  597 

71.0 

68.6 

C.K. 

7 

w. 

3-3 

3  a.m. 

29.  777 

67.0 

63.0 

C.K. 

8 

N. 

3-0 

3  a.  m. 

29. 607 

70. 0 

67.0 

C.K. 

2 

w. 

7.3 

6  a.  m. 

29.  761 

65.0 

62.0 

C.K. 

5 

N. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  645 

65.0 

63-0 

C.K. 

8 

w. 

3-7 

9  a.  m. 

29-775 

76.0 

69.0 

C.K. 

2 

S.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29.669 

74.0 

67.8 

C. 

I 

w. 

2.0 

Noon. 

29.  752 

80.0 

71.5 

C.K. 

8 

S.E. 

4.0 

Noon. 

29-  £-59 

80.0 

69.8 

C.K. 

4 

S. 

5-0 

3  p.m. 

29.  682 

82.0 

7,3.8 

C.K. 

3 

S. 

7-3 

3  P-  ni. 

29.  637 

83.0 

70.0 

C.K. 

5 

s. 

6.0 

6  p.  m. 

29.664 

79.0 

72.5 

C.  K.  S. 

4 

S. 

7-7 

6  p.  m. 

29-596 

79.0 

73- 0 

C.K. 

6 

s.  w. 

2.7 

9  p.m. 

29.  700 

74.0 

71.0 

C. 

I 

s. 

5-0 

9  p.  m. 

29.  611 

73.0 

69.0 

C.K. 

4 

S.W. 

4-7 

Mean. 

29-  738 

74.0 

68.4 

4.9 

4.2 

Mean. 

29. 628 

74.4 

68.5 

4.6 

4.3 

August  22. 

August  27. 

Midn't. 

29.  691 

70.  0 

69.0 

C.K. 

I 

S. 

4.3 

Midn't. 

29.  621 

71-5 

68.0 

C.K. 

9' 

S.W. 

5.3 

3  a.m. 

29-  655 

68.5 

67.5 

Clear. 

0 

s. 

3.0 

3  a.m. 

29.  636 

70.  0 

66.5 

C.K. 

9 

w. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  664 

68.0 

67.0 

C.  K.  S. 

I 

s. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  689 

68.0 

64.5 

C.  K. 

10 

N. 

6.3 

9  a.  m. 

29.667 

76.0 

73.0 

C.  K. 

4 

S.W. 

3.0 

9  a.  m. 

29-  785 

69.2 

64.0 

C.K. 

8 

N. 

9.0 

Noon. 

29-  645 

83.0 

76.0 

C.  K. 

6 

s.w. 

5.7 

Noon. 

29-  798 

71.0 

63.0 

C.K. 

9 

N. 

10.0 

3  p.m. 

29. 619 

H6.5 

76.0 

C.K. 

3 

S.W. 

7.3 

3  p.m. 

29. 778 

74.0 

65.0 

C.K. 

8 

N. 

7.3 

6  p.  m. 

29.603 

8.3.2 

76.0 

C.  K. 

I 

s. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  799 

69-5 

63.0 

C.K. 

9 

N. 

6.3 

9  p.m. 

29.  632 

77.0 

74.0 

C.K. 

2 

s. 

2.7 

9  p.  m. 

29-  857 

65.0 

60.0 

C. 

I 

N. 

Mean. 

29.  647 

76.5 

72.3 

2.  2 

4.2 

Mean: 

29-  745 

69.8 

64.2 

.... 

7.9 

7.2 

August  23. 

August  28. 

Midn't. 

29.  627 

74.0 

72.0 

Clear. 

0 

s. 

3-0 

Midn't. 

29.871 

61.0 

58.5 

Clear. 

0 

N. 

3  a.m. 

29-  633 

72.0 

71.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

3  a.  m. 

29. 870 

61.0 

57-5 

Clear. 

0 

N. 

6  a.  m. 

29. 663 

71.0 

70.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

3.0 

6  a.  m. 

29-  895 

59- 0 

56.0 

C.K. 

7 

N. 

9  a.  m. 

29.671 

81.7 

77.0 

C.  K.  S. 

4 

s.  w. 

4.0 

9  a.m. 

29. 932 

65-0 

62.  0 

C.K. 

9 

N.E. 

Noon. 

29.669 

89.2 

79.0 

C.K. 

4 

s. 

4-7 

Noon . 

29.  927 

72.5 

64.5 

C.K. 

9 

N.E. 

3  p.m. 

29.611 

90.  2 

80.5 

C.  K.  S. 

7 

s. 

9.0 

3  p.  m. 

29-  893 

74.0 

66.0 

C.K. 

9 

S.E. 

S-3 

6  p.  m. 

29-  594 

86.0 

79-5 

C.  K. 

5 

S.W. 

7.7 

6  p.  m. 

29.  888 

71-5 

65.0 

C.K. 

9 

S. 

5.3 

9  p.m. 

29. 619 

80.0 

75- 0 

C.K. 

5 

S.W. 

5.7 

9  p.m. 

29.907 

67.0 

63.0 

C.K. 

9 

S. 

4-7 

Mean. 

29. 636 

80.5 

75.5 

3.4 

5.0 

Mean. 

29.898 

66.4 

61.6 

.... 

6.5 

5.1 
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August  29.  ■ 

September  3. 

u 

u 

>> 

C 

t!^ 

^  . 

•a 

Wind 

. 

V 

J3  .• 

^c 

^ 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

.5  S 

Cloud.s. 

0 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  s 

5  S 

Clouds. 

0 

c 

>-. 

eA 

PQ  2 

«  0 

0 

0 

m  0 

m  0 

0 

0 

s' 

I 

tion. 

0 

> 

«« 
^ 

t: 

tion. 

0 
t 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  901 

66.0 

64.0 

C.K. 

4 

S. 

4.3 

Midn't. 

29-  675 

76.5 

71-5 

C.K.S. 

4 

S.W. 

5.7 

3  a.  m. 

29.  889 

65.0 

64.  0 

C.K. 

4 

S. 

2-3 

3  a.  m. 

29.  645 

73-5 

70.5 

C.K.S. 

1 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  876 

64.0 

63.0 

C.K. 

8 

S.E. 

2.  0 

6  a.  m. 

29,  678 

73- 0 

71.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  869 

73-2 

70.  0 

C.  K.  S. 

9 

S.  E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  679 

85.0 

78.5 

C.K. 

1 

S.W. 

2.7 

1      Noon. 

29.  S36 

78.0 

72.  5' 

C.  K.  S. 

9 

S. 

7.0 

Noon. 

29-  635 

93- 0 

82.5 

C.K. 

3 

S.W. 

2.7 

3  P-  "'• 

29.790 

79.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

10.3 

3  P-  m- 

29-  587 

95- 0 

82.2 

C.K. 

3 

S.W. 

4.3 

6  p.  m. 

29.774 

76.0 

72.0 

C.K. 

9 

S. 

7-3 

6  p.  m. 

29-  593 

87.0 

78.2 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

6.3 

9  p.  m. 

29.  792 

72.0 

70.0 
68.6 

C.K. 

10 

S.W. 

5-3 

9  p.m. 

29.619 

80.0 

75- 0 
76.2 

C.K. 

I 

S.  W. 

■3-7 

Mean . 

29.  841 

71.6 

7.8 

.... 

5-2 

Mean . 

29.  639 

82.9 

2. 1 

3.8 

August  30. 

September  4. 

Midn't. 

29-  785 

70.  0 

68.5         C.K. 

9 

S.  w. 

6.0 

Midn't. 

29.  624 

76.0 

73.0 

C.K. 

4 

S.  w. 

4.3 

3  a.  m. 

29-  765 

68.0 

67. 0  ;      C.  K. 

9 

s.w. 

4-7 

3  a.m. 

29.  625 

73- 0 

68.0 

.     C.K. 

2 

s.w. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  779 

68.0 

67.  5      C.  K.  S. 

10 

S.W. 

5-7 

6  a.  ni. 

29.  648 

72.0 

68.0 

C.K. 

7 

vS.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  8 15 

75- 0 

71.5:      C.K. 

3 

S.w. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  658 

82.0 

77.0 

C.  K.  S. 

7 

s.w. 

3-3 

Noon. 

29.786 

85.0 

77.5        Clear. 

0 

s.w. 

6.7 

Noon. 

29.631 

85.0 

78.5 

C.K.S. 

7 

S.W. 

7-7 

3  p.m. 

29-  734 

89.0 

78.  0  i      C.  K. 

I 

S.w. 

6.0 

3  P-  m- 

29-571 

87.5 

78.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  723 

84.0 

76.5  i    C.K.S. 

I 

S.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29-  557 

83.0 

78.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2.7 

9  p.m. 

29.  784 

76.5 

72.  0  j    C.  K.  S. 

I 

S.W. 

50 

9  p.  m. 

29.  581 

76.0 

73- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

I.O 

Mean. 

29.  771 

76.9 

72.3 

4.2 

5-7 

Mean . 

29.  612 

79-3 

74.2 

6.8 

3-9 

August  31. 

September  5. 

Midn't. 

29.  788 

73-5 

70.2 

C.K. 

I 

S.W. 

4.0 

Midn't. 

29.605 

72.0 

69.5 

C.K. 

4 

N.  W. 

0-3 

3  a.  m. 

29.  802 

71.0 

69..'; 

Clear. 

0  • 

s.w. 

4.0 

3  a.  m. 

29.609 

71.0 

68.  5 

C.K. 

3 

N.W. 

0-3 

6  a.  m. 

29.  828 

70. 0 

68.8 

Haze. 

s.w. 

4.0 

6  a.  m. 

29.631 

70-5 

67.5 

C.K. 

2 

N.W. 

0.  0 

j      9  a.  m. 

29.  846 

82.0 

77.0 

C.K. 

3 

w. 

2.7 

9  a.  ni. 

29. 698 

78.0 

71.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

0.0 

Noon. 

29.  823 

90.0 

80.  0        C.  K. 

2 

w. 

3-7 

Noon. 

29.681 

87-5 

77-5 

C.K. 

4 

S.W. 

2.7 

3  p.m. 

29.790 

92-5 

82.  0  i      C.  K. 

3 

w. 

4.0 

3  p.  m. 

29.  665 

82.0 

75- 0 

C.  K. 

8 

s.w. 

4.7 

6  p.  m. 

29.805 

87.0 

80.  0        C.  K. 

I 

s. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  668 

78.0 

74.0 

C.K. 

7 

s.w. 

4.0 

9  p.m. 

29.  848 

79.0 

74.0  j     Clear. 

0 

s.w. 

4.3 

9  p.  m. 

29-  695 

73-5 

70.5 

C.  K.  S. 

I 

s.w. 

2.7 

Mean. 

29.  816 

80.6 

75-2 

1-4 

3.8 

Mean. 

29.  656 

76.6 

71.7 

4.0 

1.8 

September  i. 

September  6. 

Midn't. 

29.865 

75-5 

72.0 

Clear. 

0 

s.w. 

3-3 

Midn't. 

29.687 

74.0 

71.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

2.3 

3  a.m. 

29.  856 

73- 0 

71.0 

Clear. 

0 

s.w. 

3-7 

3  3.  m. 

29.671 

72.8 

71-5 

C.  K.  S. 

7 

S.W. 

1.0 

6  a.  ni. 

29.  883 

71.0 

70.6 

C.S. 

I 

s.w. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  714 

71.0 

70.  0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

0-3 

9  a.  ni. 

29.914 

84.0 

78.7 

Clear. 

0 

s.w. 

2.3 

9  a.  m. 

29.  721 

84.0 

77-5 

C.K. 

2 

N.W. 

1-3 

Noon. 

29.  890 

90.7 

80.8 

Clear. 

0 

s.  w. 

3-0 

Noon. 

29.689 

87.0 

76.5 

C.K. 

4 

s. 

2-3 

3  p.  m. 

29. 832 

93-2 

81.8 

C.  K.  S. 

I 

s.w. 

4-3 

3  P-  m- 

29.615 

92.  0 

78.5 

C.K. 

2 

s. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  791 

88.0 

80.0 

C.K. 

2 

w. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  589 

85.6 

78.0 

C.K. 

3 

s.w. 

5-0 

9  p.m. 

29.800 

79.0 

74.0 

C.K. 

I 

w. 

4-7 

9  p.m. 

29.  609 

80.0 

76.0 

74-9 

C.K. 

9 

S.W. 

3-3 

Mean. 

29-  854 

81.8 

76.  0 

0.6 

■  :   3-4 

Mean. 

29. 682 

80.8 

.... 

4-1 

2.6 

September  2. 

September  7. 

Midn't. 

29.817 

74.5 

70.5 

Clear. 

0 

s. 

3-7 

Midn't. 

29.607 

76.  0 

73- 0 

C.K. 

9 

S.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  792 

71.0 

68.0 

Clear. 

0 

s.w. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  579 

73-5 

71.5 

C.  K. 

9 

w. 

1.0 

6  a.  m. 

29.796 

70.  0 

68.0 

C.K. 

I 

s.w. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  584 

72.0 

70.0  [      C.K. 

9 

w. 

2.0 

9  a.  m. 

29.814 

83.0 

77.0 

C.K. 

3 

w. 

3-0 

9  a,  m. 

29-  577 

81.0 

74.0 

C. 

I 

S.W. 

2-3 

Noon. 

29.  772 

90.  0 

78-5 

C.K. 

3 

N.  W. 

1-3 

Noon. 

29-  565 

89.5 

78.0 

C.K. 

6 

s.w. 

3-3 

3  P-  ni- 

29.  703 

91.0 

79-5 

C.K. 

4 

s. 

3-7 

3  P-  "1- 

29-  567 

78.0 

71.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

4-3 

6  p.m. 

29.671 

87.2 

81.5 

C.  K.  S. 

I 

s.w. 

5-7 

6  p.  ni. 

29.  622 

69-5 

63.0 

C.K. 

9 

N.  N.  W. 

9  p.m. 

29.689 

80.0 

74.0 

C.  K.  S. 

2 

s.w. 

5-3 

9  p.m. 

29.740 

66.0 

58.0 

C.K. 

9 

N.W. 

Mean. 

29-  757 

80.8 

74.6 

1.8 

3.6 

Mean. 

29.605 

75-7 

69.8 

7.8 

.... 

2.7 
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September  8. 

September  13. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ID 

Is 

B5  0 

«  0 

r 

0 

55-0 

55- 0 

54-5 
58.0 
60.0 
62.0 
61.0 
56.5 

Clouds. 

1 

0 

't. 

0 

Wind. 

Mean 

Time. 

Barom- 
eter. 

.at! 

9  E 
Q 

u 

tja 

Clouds. 

0 
s 

0 

1 

Wind. 

Direc- 
tion. ■ 

'C 
0 

> 

Direc- 
tion. 

0 

.2 
> 

Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 

in. 
29.796 
29.802 
29.  884 

29-  935 
29. 936 
29.888 
29.905 
29. 942 

.   0 

61.5 

60.0 

58.5 

64.0 

72.5 
75-0 
71.0 

64.0 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
Clear. 

7 
9 
7 
3 
2 

3 
I 
0 

N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.E. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 

m. 

Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 

in. 
30. 048 
30. 048 
30. 056 
30.065 
30.061 
29.999 
29.991 
30.001 

0 
58-0 
57.0 
56.0 
61.0 
71.0 

72.5 
68.0 
62.5 

0 

53.5 

53- 0 
53-0 
59-5 
61.2 
61.8 
59-5 
57-5 

Clear. 
Clear. 
Clear. 

C. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 

0 
0 

0 

I 
8 

5 

2 
I 

E. 

N. 
N.E. 
N.E. 
S.E. 
S.E. 
N.E. 
N.E. 

m. 

7.3 
6.0 
5.0 

Mean. 

29.886 

65.8 

57-8  1    .... 

1 

4.0 

Mean, 

30. 034 

63.2 

57.4 

2.1 

6.1 

September  9. 

September  '14. 

Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 

29.  972 
29.  982 
29-993 
30-  037 
30. 010 
29. 970 
29.  980 
30. 012 

59- 0 
57-0 
54-0 
71.0 
75- 0 

76-5 
72.0 
66.0 

53- 0 
55- 0 

53-0 
63.0 
64.0 
64.0 
62.0 
59-0 

Clear. 
Clear. 
Clear. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 

0 
0 
0 
2 
3 
3 
4 
2 

N.W. 

N.W. 
N.W. 
N.E. 
N.E. 

N.E. 
N.E. 
N.E. 

Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9p.m. 

29.992 
29. 963 
29.  926 
29-  957 
29-  934 
29.861 
29-  838 
29-  853 

5S.5 
57-5 
56.0 
63.0 
68.5 
73-0 
68.5 
66.0 

56.5 
56.0 

55-0 
60.  0 
62.3 
64.0 
64.0 
65.0 

C.  K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 

I 
5 
9 
9 
9 
9 
10 
10 

N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 

N. 

N. 
N.E. 

E. 

4-7 
7.0 
6.0 
6.0 

5-7 
6.0 

6-3 
4.0 

Mean. 

29-994 

66.3 

59-1 

1.8 

Mean. 

29.916 

63-9 

60. 4      .... 

7.8 

5-7 

September  10. 

September  15. 

Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 

30. 016 
30.009 

30. 029 

30  043 

30. 030 
29.  972 

29.  947 

30.  019 

60.0 
57-5 
57-0 
73  0 
78.0 
78.5 
73- 0 
62.0 

56.0 
55-0 
55  0 
65.0 
65.0 

65.5 
65.0 
56.0 

C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 

I 

3 
6 
2 

7 

I 
6 

N.E. 
N.E. 
N.W. 
N.E. 
N.E. 
S.E. 
N.E. 
N.W. 

Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  in- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 

29.  825 
29-  789 
29-  785 
29-  775 
29.  741 
29.  691 
29. 688 
29.  703 

65.0 
65.0 

64.5 
69.0 
76.0 

73-5 
69.0 
68.0 

64.5 
64.0 
63.8 
66.0 
68.0 

67-5 
67.0 
66.6 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 

10 
9 
7 
9 
5 

10 
10 
10 

N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N. 

5-0 
5-0 
6.3 
7-0 

9-3 
10.7 

9-3 
7-3 

Mean. 

30.008 

67.4 

60.3 

5-0 

Mean. 

29.  750 

68.8 

65- 9 

8.8 

7-5 

September  h. 

September  16. 

Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 

Mean. 

30. 048 
30.037 
30.033 
30.071 
30. 055 
29.988 
29.971 
29.989 

56.5 
54- 0 
50.0 
61.0 
67.0 
71.0 
67.0 
61.0 

53-0 
51-5 
47-0 
53-5 
55-0 
55-0 
56.0 
51-5 

Clear. 

Clear. 

C.K. 
C.K.S. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

Clear. 

0 
0 
I 
3 
9 
2 
2 
0 

N.W. 

N.W. 
N.W. 
N.E. 

N. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 

Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 

29.  691 
29.  661 
29.  677 
29.  705 
29.696 

29-  675 
29.658 
29.  697 

68.0 
67.6 
67.0 

69.5 
74.0 
82.0 
76.  0 
70.0 

66.5 
66.0 
66.0 
68.0 

70.3 
72.8 
71.0 
68.5 

C.K. 

N. 

K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
Clear. 

10 
10 
10 
10 

I 

2 
0 

N. 

N. 

N. 

N. 
N.W. 
N.W. 
S.W. 
S.W. 

6.0 
3-7 
3-7 
3-7 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 

30. 024 

60.9 

52.8 

.... 

2. 1 

Mean. 

29.682 

71.  s 

68.6 

6.8 

2.5 

September  12. 

September  17. 

Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 

29.987 

29-  973 
29.987 
29.991 
30. 054 
29.980 
29.993 
30.027 

55- 0 

54-5 
52-0 
66.0 

72.5 
74.0 
68.0 
62.0 

50.0 
49.0 
46-5 
56-0 
60.5 
61.0 

59- 0 
55.0 

Clear. 
Clear. 

C.K. 
C.K.S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

0 
0 

N.W. 
W. 

w. 

N.E. 
N.E. 
N.E. 

N.E. 

N.E. 

Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 

29.  701 
29.  701 
29-  733 
29-  783 
29.  773 
29.  729 
29.  724 
29-  737 

68.0 
66.0 
63.0 
73.0 
83-5 
86.0 
80.0 
72.8 

67.0 
65.0 
62.5 
70.0 
71.0 
72.0 
71.0 
69.5 

Clear. 
Clear. 
Fog. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 

C. 
Clear. 

0 
0 

2 
I 

3 

I 
0 

S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.E. 
N.W. 
N.W. 
S.W. 
S. 

0.3 
3-0 
1-3 
2-3 
3-0 
4.0 

2.7 
4.3 

Mean. 

29.999 

63.0 

54-6 

.... 

0.8 

Mean. 

29-  735 

74-0 

68.5 

i.o!  .  .  .  . 

2.6 
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September  18. 

September  23. 

V 

Wini 

. 

Wind- 

•s  C 

•a   u.- 

J3  u 

Ji   u 

3 

(H    U 

5-1  V 

H  V 

H  V 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  S 

M  2 

a  S 
«  0 

Clouds. 

tj 

g 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

m  2 

•3  s 
«  0 

Cloud-s. 

0 

Direc- 

1 

> 

t 

<2 

tion. 

> 

Q 

1 

tion. 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  708 

69-5 

68.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.7 

Midn't. 

29.  620 

71.0 

70-5 

N. 

10 

S. 

5-0 

3  a.m. 

29.691 

67.  0 

66.0 

Clear. 

0 

S.  w. 

3-3 

3  a.m. 

29.  570 

71-5 

71.0 

N. 

10 

S. 

8-3 

6  a.  m. 

29.  701 

66.0 

65.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  527 

68.0 

67-5 

K. 

10 

S. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  682 

78.0 

72.5 

Clear. 

0 

s.  w. 

2.7 

9  a.  m. 

29.516 

69.0 

68.9 

Mist. 

10 

s. 

5-0 

Noon. 

29-651 

87.0 

71-5 

C.K. 

I 

N.  W. 

5-7 

Noon. 

29.  467 

76.0 

72.0 

C.K. 

7 

S.W. 

6-7 

3  P-  ra- 

29-  553 

91.  0 

74.0 

C.K. 

2 

S.W. 

8.7 

3  P-  111- 

29.418 

82.0 

73-0 

C.K. 

6 

S.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29-  565 

81.0 

74.0 

C.  K. 

3 

W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  430 

76.0 

69. 0 

C.K. 

2 

S.W. 

9-7 

9  p.m. 

29. 625 

79.0 

68.0 

C.K. 

I 

w. 

7-3 

9  p.m. 

29-  474 

70.0 
72.9 

65. 0 

C. 

I 

S.  w. 

9.0 

Mean. 

29.  648 

77-3 

69.9 

0.9 

.... 

5-2 

Mean. 

29-  503 

69.6 

7.0 

7-2 

September  19. 

September    74. 

Midn't. 

29.  640 

73-5 

67. 0  1     C.  K. 

2 

N.w; 

8.3 

Midn't. 

29.  478 

67.0 

64.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

6.3 

3  a.m. 

29.  667 

70.0 

65.  0        C.  K. 

I 

N.W. 

8.3 

3  a.  m. 

29.  476 

64.0 

61.0 

Clear. 

0 

w. 

4.3 

6  a.  m. 

29. 725 

68.3 

64. 0  i      C.  S. 

1 

N.w. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  528 

65.0 

61.5 

C.K. 

4 

w. 

6-3 

9  a.  m. 

29. 771 

76.0 

65. 0        Clear. 

0 

N.w. 

8.0 

9  a.  m. 

29 -575 

70.5 

62.5 

C.K. 

2 

N.w. 

13-7 

Noon. 

29. 750 

84-5 

66.0        Clear. 

0 

S.W. 

6.7 

Noon. 

29.  641 

73-5 

64. 0 

C.K. 

5 

N.w. 

19-7 

3  p.m. 

29.681 

88.0 

65.5  I     Clear. 

0 

W. 

6.7 

3  P-  m- 

29-  654 

75-0 

64-5 

C.K. 

5 

N.W. 

18-3 

6  p.  m. 

29.  676 

79.0 

64.0 

c.s. 

I 

w. 

6.3 

6  p.  m. 

29. 683 

70.  0 

63-5 

C.K. 

3 

N.W. 

12.7 

9  p.  m. 

29. 718 

71.0 

61.  0 

Clear. 

0 

w. 

5-0 

9  p.m. 

29-  743 

65.0 

61. 0 

C.K. 

2 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29. 704 

76.3 

64.7 

0.6 

7.2 

Mean. 

29-  597 

68.8 

62.8 

2.6 

10.8 

September  20. 

September  25. 

Midn't. 

29-  733 

70. 0 

59.5  !     Clear. 

0 

w. 

5-7 

Midn't. 

29-  785 

60.  0 

57-0 

C.K. 

7 

N.E. 

9-3 

3  a.m. 

29.  748 

67.0 

59- oj      C.K. 

2 

w. 

8.7 

3  a.  m. 

29.811 

58.0 

56-0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-3 

6  a.  m. 

29.  813 

63.0 

55- ol      C.K. 

4 

N. 

7.0 

6  a.  m. 

29. 811 

59- 0 

57-0 

C.K. 

ID 

N.E. 

3-0 

9  a.m. 

29.898 

66.0 

56. 0  '     Haze. 

6 

N.  E. 

5-7 

9  a.  m. 

29-  835 

63.0 

60.  2 

C.K. 

10 

W. 

2-3 

'      Noon. 

29.  898 

71-5 

57.0        Haze. 

6 

W. 

5-7 

Noon. 

29.  781 

72.5 

66.8 

C.K. 

7 

S. 

6.0 

3  p.m. 

29-  855 

75.2 

60. 0        Haze. 

3 

S.W. 

3-3 

3  p.m. 

29-  735 

77.0 

70.5 

C.K. 

8 

s. 

5-3 

6  p.  m. 

29.863 

63.0 

59. 0        Haze. 

3 

S.W. 

1-3 

6  p.  m. 

29.  703 

70.5 

67-5 

C.K. 

6 

S.  E. 

4-7 

9  p.  m. 

29.  913 

61.0 

57. 0        Haze. 

2 

S.E. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  723 

66.5 

64- 5 

C.K. 

6 

S.E. 

6.3 

Mean, 

29.  840 

67.  t 

57-8      .... 

3-2 

5-0 

Mean. 

29-  773 

65.8 

62.  4 

8.0 

5-5 

September  2r. 

September  26. 

Midn't. 

29-  943 

59- 0 

54.0  i     Clear. 

0 

E. 

2.0 

Midn't. 

29. 693 

66.0 

65.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7.0 

3  a.m. 

29.  982 

57- 0 

52. 0        Haze. 

2 

E. 

5.7 

3  a.  m. 

29. 673 

6.5-5 

64-5 

C.K. 

10 

S.E. 

2-7 

6  a.  m. 

30.  060 

53- 0 

50. 0        Haze. 

6 

N.  E. 

12.0 

6  a.  m. 

29. 669 

65.0 

64.0 

Fog. 

10 

N.W. 

0.7 

9  a.  m. 

30. 097 

59-5 

52.5'      C.K. 

7 

■    N.E. 

9-7 

9  a.  m. 

29. 693 

66-0 

65.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2-7 

Noon. 

30.  096 

68.0 

56.  5  ;      C.  K. 

4 

E. 

9.0 

Noon. 

29-  643 

75-0 

69.0 

C.K. 

6 

S. 

3-7 

3  p.  m. 

30.  042 

71.0 

59- 0  1      C.K. 

8 

E. 

6.0 

3  P-  m. 

29-  530 

81.0 

71.0 

C.K. 

6 

S. 

10. 0 

6  p.  ni. 

30. 029 

65-4 

57- 0 

C.K. 

9 

vS.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.470 

74.0 

71.0 

C.  K.  S. 

9 

s.  w. 

10.3 

9  p.m. 

30-  053 

59- 0 

55.0 

C.K. 

3 

E. 

3-3 

9p.  m. 

29- 494 

72.0 

68.0 

C.S. 

I 

w. 

6.3 

Mean. 

30.  038 

61.5 

54-5 

4.9 

6.7 

Mean. 

29.608 

70.6 

67.2 

7-8 

5-4 

September  22. 

September  27. 

Midn't. 

3^-  045 

59-5 

57- 0 

C.K. 

9 

S.E. 

4-3 

Midn't. 

29-5J2 

69.0 

64.0 

C.K. 

I 

vS.W. 

3-7 

3  a.m. 

30.005 

58.0 

56.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-3 

3  a.  m. 

29- 554 

66.5 

61-5 

Clear. 

0 

N.w. 

6-7 

6  a.  m. 

30.  029 

58.0 

56.5 

C.K. 

10 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29.608 

64.0 

58-0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

8-3 

9  a.  m. 

29. 982 

63.2 

6o.,>i 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29. 679 

67.0 

59- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

i'-3 

Noon. 

29.  878 

69.0 

63.0 

C.K. 

10 

S. 

8.0 

Noon. 

29. 692 

72.0 

59-5 

C.K. 

I 

N.W. 

13-3 

3  P-  m. 

29.  821 

69.0 

65.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

8.0 

3  P-  m- 

29. 666 

73-0 

60.5 

C.K. 

2 

N. 

8-7 

6  p.  m. 

29.  752 

66.5 

65.5 

N. 

10 

f- 

6.7 

6  p.  m. 

29-731 

67.0 

59-0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

3-3 

9  p.m. 

29.  710 

67.5 

67.0 

N. 

10 

S. 

6.0 

9  p.m. 

29-  783 

60.  0 

55-0 

Clear. 

0 

N.E. 

2-3 

Mean. 

29.903 

63.8 

61.3 

9-9 

5-3 

Mean . 

29-653 

67-3 

59-6 

0.9 

7-2 
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September  28. 

October  3. 

u 

u 

>-, 

.:, 

l~. 

t^ 

V 

■*  ^ 

■^ 

Wind. 

1* 

'^ 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

n  2 

B  § 

Clouds. 

a 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

m  0 

m  0 

Clouds. 

0 

u 
a 
0 

Direc- 

'0 

Direc- 

0 

0 

0 

t; 

tion. 

0 
I 

S' 

r 

0 

tion. 

0 

> 

in. 

0 

ra. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.805 

58.0 

53. 0       Clear. 

0 

S.W. 

2.3 

Midn't. 

29.989 

72.5 

71.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.3 

3  a.m. 

29.809 

56.0 

52. 0        Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

3  a.m. 

29.  960 

72. 0 

71.0 

C.K. 

10 

E. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  854 

51-5 

50.  0  1    C.  K.  S. 

I 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29-  975 

72.0 

71-5 

N. 

10 

S.E. 

5-0 

9  a.  m. 

29. 885 

67.0 

60.2        Clear. 

0 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.980 

72.5 

72.0 

Mist. 

10 

S.E. 

4.0 

Noon. 

29. 869 

75- 0 

62.  7         C.  K. 

I 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29-  956 

78.0 

75-5 

C.K. 

9 

S. 

6.7 

3  P-  m- 

29.  809 

77.0 

62.  5         C.  S. 

I 

S.W. 

6.0 

3  P-  m- 

29.  888 

81.0 

75- 0 

C.K. 

8 

S.E. 

6.0 

6  p.m. 

29.803 

69.0 

62.0  :      C.  K. 

2 

S. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  887 

77-0 

74-3 

C.  K. 

6 

S.E. 

7-7 

9  p.m. 

29. 841 

62.  0 

58.5  :      Clear. 

0 

S. 

4.0 

9  p.m. 

29.901 

74.0 



74-9 

72.6 
72.9 

C.K. 

9 

S.E. 

6.7 

Mean. 

29-  834 

64.4 

57-6 

0.6 

4-1 

Mean. 

29. 942 

9.0 

6.0 

September  29. 

October  4. 

Midn't. 

29-  857 

59- 0 

57. 0        Clear. 

0 

S. 

50 

Midn't. 

'    29.891 

73- 0 

72.01/    C.K. 

10 

S. 

5-3 

3  a.m. 

29-855 

57- 0 

56.  0  ;      Clear. 

0 

S.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  877 

73- 0 

72.5" 

i"^    K. 

10 

s. 

5-0 

6  a.  m. 

29-  875 

55-5 

54.  5  i    C.  K.  S. 

2 

S.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  891 

73- 0 

72.5 

K. 

10 

s. 

4-3 

9  a.m. 

29.908 

68.0 

63.0        Clear. 

0 

s. 

3-0 

9  a.  m. 

29.907 

75- 0 

73-8 

C.  K.  S. 

10 

s. 

4-7 

Noon. 

29. 896 

75-5 

65.0  :     Clear. 

0 

s. 

9-7 

Noon. 

29.  874 

80.0 

75- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

7.0 

3P-m- 

29-  857 

77.0 

65. 2        Clear. 

0 

s. 

II. 7 

3  P-  in- 

29.  820 

80.0 

75-0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

9.0 

6  p.m. 

29-  857 

70.  2 

61.0 

C.S. 

I 

S.E. 

8.7 

6  p.  m. 

29.816 

77-0 

74-5 

C.K. 

9 

S. 

9-3 

9  p.m. 

29.88s 

63-5 

59-0 

Clear. 

'0 

s. 

7.0 

9p.n1. 

29. 81 1 

75- 0 

73- 0 

C.K. 

10 

S. 

II-3 

Mean . 

29. 874 

65-7 

60.1 

0.4 

6.6 

Mean. 

29.  861 

75-8 

73-5 

9.6 

7.0 

September  30. 

October  5. 

Midn't. 

29.903 

60.5 

.58.3 

Clear. 

0 

s. 

5-0 

Midn't. 

29.  780 

74-5 

73- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

II. 0 

3  a.m. 

29.897 

57-5 

56.5 

Clear. 

0 

s. 

2-7 

3  a.  m. 

29-  737 

74.0 

73-0 

C.K. 

10 

S.E. 

10.3 

6  a.  m. 

29. 897 

55-2 

54-5 

C.S. 

I 

S.W. 

1. 0 

6  a.  ni. 

29.  730 

73-0 

72.0 

N. 

10 

S.E. 

10. 0 

9  a.  m. 

29. 919 

68.5 

6.3.5 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

2. 0 

9  a.  m. 

29.  721 

76.  0 

73- 0 

C.  K. 

9 

S.W. 

II- 3 

Noon. 

29. 914 

78.0 

67-5 

C.K. 

4 

S.E. 

4.0 

Noon. 

29. 679 

77-3 

72.9 

C.K. 

10 

S. 

14-7 

3  p.m. 

29. 858 

79-5 

68.0 

C.K. 

4 

S.W. 

9-3 

3  p.m. 

29.  629 

77.0 

74-5 

C.K. 

10 

S.  W. 

10.3 

6  p.  m. 

29-  915 

72.0 

66.0 

C.K. 

I 

s. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  632 

76.5 

74.8 

N. 

10 

S.W. 

5.3 

9  p.m. 

29.941 

67.0 

63.0 

Clear. 

0 

s. 

4-3 

9  p.m. 

29-  673 

74.0 

73-0 

C.  K. 

8 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29.  906 

67-3 

62.2 

1-5 

4.4 

Mean. 

29.  698 

75-3 

73-3 

9-6 

9-7 

October  i. 

October  6. 

Midn't. 

29-  959 

62.0 

60.0 

Clear. 

0 

S.E. 

2.7 

Midn't. 

29.  704 

72-5 

71.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

9-3 

3  a.m. 

29-951 

61.0 

60.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

3-3 

3  a.m. 

29-  737 

71.0 

68.5 

C.K. 

8 

N.W. 

9-7 

6  a.m. 

29-  979 

60.5 

60.0 

Fog. 

10 

N. 

5-0 

6  a.  m. 

29-  845 

68.5 

66.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

30.  014 

68.5 

64.5 

C.K. 

3 

N.E. 

6.3 

9  a.  m. 

29-  915 

70.  0 

66.0 

C.  K. 

10 

E. 

6-7 

Noon. 

29.996 

77.0 

65.0 

C.K. 

I 

N.  E. 

8.7 

Noon. 

29.  941 

72.0 

60.5 

C.K. 

3 

-      N. 

12.0 

3P-ni. 

29-  965 

76.8 

64.0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

10. 0 

3  P-  m- 

29.  952 

72.5 

61.5 

C.K. 

3 

N.E. 

50 

6  p.m. 

29.960 

74.0 

68.0 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

7-7 

6  p.  m. 

30.005 

65.0 

59-0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

0.7 

9p.m. 

29.  982 

69.  0 

66.5 

C.K. 

I 

E. 

7-3 

9  p.m. 

30. 048 

62.0 

56.0 
63.6 

Clear. 

0 

N.E. 

2.3 

Mean. 

29. 976 

68.6 

63.5 

3-9 

6.4 

Mean. 

29-  893 

69.2 

4.6 

6.7 

October  2. 

7-3 

October  7. 

Midn't. 

29. 972 

68.0 

66.0 

C.K. 

4 

N.E. 

Midn't. 

30-051 

58.0 

55- P 

C.K.S 

2 

N.E. 

I.O 

3  a.  m. 

29-  955 

67.0 

6.S.5 

C.K. 

10 

N.E. 

9-7 

3  a.  m. 

30.  058 

57-0 

53-0 

Clear. 

0 

N. 

0.  0 

6  a.  m. 

29.  976 

67-5 

67.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.  0 

6  a.  m. 

30.068 

55- 0 

53- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

0.7 

9  a.  m. 

30.017 

69.0 

68.5 

K. 

10 

N.E. 

12.0 

9  a.  m. 

30.092 

64-5 

59-5 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

0.  0 

Noon. 

29.  992 

72.0 

71.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9-3 

Noon. 

30.059 

70.2 

60.8 

C.  K.  S. 

3 

vS.  E. 

5-0 

3  P-  m. 

29.  960 

73-2 

72-5 

C.K. 

10 

N.E. 

9-7 

3  P-  m- 

30.009 

72.5 

65.0 

C.  K.  S. 

7 

S.  E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  966 

74.0 

72.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.986 

67.  0 

61.0 

C.  K.  S. 

9 

E. 

3-7 

9  p.m. 

29-  975 

73.8 

72.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6-7 

9  p.m. 

29-  985 

64.0 

61.0 

C.K. 

9 

S. 

3-3 

Mean. 

29.  977 

70.6 

69-3 

9.2 

9.0 

Mean. 

30. 038 

63.5 

58.5 

4-2 

2-4 
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October  8. 

October  13. 

H  si 

V 

Wind 

CL) 

■3  S 

M  2 

i 
0 

Wind, 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  a 

m  0 

■3  S 
«  0 

Clouds. 

0 

Direc- 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

=  s 

«  0 

Clouds. 

0 

0 

Direc- 

.i> 

t^B 

tjs 

t. 

tion. 

>.a 

tiS 

■e 

tion, 

^ 

Q 

^ 

(S 

> 

u 

Q 

tS 

(2 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midii't. 

29-  955 

63.0 

60.5 

C.  K. 

10 

S.  E. 

6.0 

Midn't. 

29.  698 

51.0 

48.0 

Clear. 

0 

N,W, 

3  a.  ra. 

29.905 

62.  ,S 

60.5 

C.  K. 

10 

S.E. 

3-3 

3  a.  ni. 

29-  704 

49.0 

46.0 

Clear, 

0 

N.W. 

6  a.  in. 

29-  S75 

62.5 

61.0 

C.K. 

10 

W. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  742 

47-0 

45-0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

9  a.  m. 

29-  857 

65.0 

63.0 

■  C.K. 

10 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  776 

56.0 

51-0 

Clear. 

0 

N. 

Noon. 

29 . 840 

68.8 

65.5 

C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

Noon. 

29.  726 

66.5 

57-0 

C.K. 

I 

E. 

3  P-  !"• 

29-775 

73-5 

68.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

4-7 

3  P-  m- 

29.  670 

64-5 

57-0 

C.K.S. 

2 

S, 

5.0 

6  p.  m. 

29.  784 

70.0 

68.0 

C.  K.  S. 

10 

S.  E. 

I.O 

6  p.  m. 

29.  666 

60.  0 

56.0 

C,  K, 

2 

S,E, 

7,0 

9  p.  m. 

29.  821 

67.  0 

65.0 

C.K.S. 

6 

E. 

1-7 

9  p.m. 

29.  687 

57-0 

54.0 

C,  K. 

8 

S,E. 

6,7 

Mean. 

29.  852 

66.5 

63-9 

9.1 

3-2 

Mean. 

29.709 

56.4 

51.8 

1.9 

6.2 

October  9. 

October  14. 

Midn't. 

29.  840 

65.0 

63-5 

C.K. 

7 

N.W. 

1.7 

Midn't. 

29. 655 

55- 0 

53.0 

C,K. 

3 

S. 

5.7 

3  a.  ni. 

29. 850 

63.0 

60. 0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29. 605 

56.0 

55.0 

C.K. 

10 

S. 

5.3 

6  a.  m. 

29.  89S 

60.0 

57.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  595 

57.0 

56.0 

C.K. 

10 

S. 

4.0 

9  a.  m. 

29-  935 

62.0 

57- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

0.  0 

9  a.  m. 

29.605 

57.2 

56.5 

N. 

10 

W, 

3.3 

Noon. 

29.  912 

69.0 

58.0 

C.K. 

3 

N.E. 

0.0 

Noon. 

29.580 

55-3 

55-0 

N. 

10 

N.W, 

4.7 

3  P-  !"■ 

29.  879 

73-0 

60.0 

C.K. 

2 

N. 

0.7 

3  p.  m. 

29.  556 

54-0 

51-8 

C.K. 

9 

N.W, 

12.0 

6  p.  m. 

29.  918 

63-5 

54.5 

C.  K. 

3 

S.E. 

0.0 

6  p.  m. 

29.617 

52-0- 

47-5 

C.  K.  S. 

I 

N,W, 

9.7 

9  p.m. 

29.963 

58.0 

54.0 

Clear. 

0 

S. 

2-3 

9  p.m. 

29.  642 

49.2 

45-5 

Clear. 

0 

N,W, 

.8.7 

Mean. 

29.  S99 

64.  2 

58.0 

4.6 

I.  2 

Mean, 

29. 607 

54.5 

52.5 

6,6 

6.7 

October  10. 

OCTOBKR    15. 

Mid'nt. 

29-  973 

57- 0 

54-0 

Clear. 

0 

S.W. 

1-3 

Midn't. 

29.  632 

45-0 

43- 0 

Clear, 

0 

N,W, 

7.0 

1      3  a.  m. 

29.971 

53-5 

52-0 

Clear. 

0 

N.E. 

1-3 

3  a.  m . 

29.  640 

46.  0 

42.5 

C,  K,  S, 

2 

N.W, 

5.0 

,      6  a.  ni. 

30.007 

52.0 

51.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

0-3 

6  a.  m. 

29.  682 

46.  0 

43-5 

C,  K,  S, 

2 

N,W, 

9,0    1 

9  a.  ni. 

30-  045 

60.  0 

55-0 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  700 

52-5 

47-5 

C,K, 

2 

N,W. 

9.3 

Noon. 

30.019 

72.0 

61.0 

C.K. 

7 

S. 

2-7 

Noon. 

29.719 

58.0 

50.0 

C,K, 

4 

N,W, 

18,3 

3  P- 1"- 

29.963 

72.0 

60. 0 

C.  K.  S. 

I 

S.E. 

4.7 

3  p.m. 

29.  727 

55- 0 

44.0 

C.K. 

5 

N.W, 

17.0 

6  p.  m. 

29-951 

65- 5 

57- 0 

C.K. 

5 

S.E. 

3.0 

6  p.  m. 

29.  786 

51- 0 

46.0 

C.K, 

5 

N,W. 

13.3 

9  p.  m. 

29.  963 

61.5 

56.5 

Clear. 

0 

S.E. 

1.3 

9  p.m. 

29.  873 

48.5 

44.0 

Clear, 

0 

N,W, 

10.3 

Mean. 

29.  986 

61.7 

55.8 

3-6 

2. 1 

Mean. 

29.  720 

50.2 

45-  I 

2.5 

II,  2 

October  ii. 

October  16. 

Midn't. 

29-  93' 

59- 0 

56. 5  :     C.  K. 

2 

S.E. 

0.7 

Midn't. 

29.  879 

46.  0 

43-0 

Clear. 

0 

N,W, 

12.3 

3  a.  m. 

29.  888 

58.0 

56.0  1      C.  K. 

2 

S.E. 

1-3 

3  a.  m. 

29.899 

44.0 

42.0 

Clear, 

0 

N,W. 

8,7 

6  a.  m. 

29-  854 

56.0 

55- 0 

C.K. 

2 

S.E. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  949 

44.5 

39- 0 

C,K,S. 

2 

W. 

6.3 

1      9  a.  m. 

29.  821 

66.0 

63.6 

C.K. 

3 

S.W. 

2-3 

9  a.  m. 

29.990 

51.0 

46.0 

Clear, 

0 

W, 

4.3 

1      Noon. 

29-  771 

77.0 

67.0 

C.K. 

•2 

S. 

5-7 

Noon. 

29-  954 

58.0 

51-0 

Clear, 

0 

N,W, 

II.  7 

\      3  P-  ni- 

29-  645 

79-3 

69.5 

C.K. 

7 

S.W. 

5-3 

3  P-  m. 

29.913 

62.0 

5,3.0 

Clear, 

0 

N,  W. 

12. 0 

6  p.  m. 

29-  575 

72.0 

67.0 

C.  K.  S. 

2 

S. 

6-3 

6  p.  m. 

29.  927 

55.0 

50.0 

Clear, 

0 

N,W, 

6.3 

9  p.  m. 

29-  570 

69.0 

67.5 

C.K. 

10 

S. 

4.0 

9  p.m. 

29-  959 

48.0 

46,0 
46.2 

Clear, 

0 

N,W. 

3.0 

Mean. 

29-  757 

67.0 

62.8 

3.8 

3-4 

Mean. 

29. 934 

51. 1 

0,2 

8,1 

October  12. 

October  17. 

Midn't. 

29-  573 

63.0 

61.  0 

N. 

10 

N.W. 

5-7 

Midn't. 

29-  963 

48.0 

46.  0 

Clear, 

0 

N.W, 

2.3 

3  a.m. 

29-  567 

60.5 

58.5 

C.K. 

10 

N.W. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  975 

46.0 

44-0 

Clear, 

0 

N,W. 

1.7 

6  a.m. 

29-  575 

58.0 

56.0 

C.  K.  S. 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  995 

43.0 

42.0 

Clear, 

0 

N,E, 

5.0 

9  a.  m. 

29.608 

62.0 

56.5 

C.K. 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  995 

49.8 

47-0 

Clear, 

0 

N.E. 

8,0 

Noon. 

29-  595 

66.0 

57- 0 

C.K. 

N.W. 

1-3 

Noon. 

29.  936 

57.5 

50.0 

C,K, 

3 

N,E, 

8.7 

3  p.m. 

29-  579 

68.0 

57-5 

C.K. 

N.W. 

3  P-  ni- 

29.884 

59-5 

51-0 

C,K. 

2 

E, 

5.7 

6  p.  m. 

29.608 

61. 0 

59- 0 

C.K. 

N.W. 

6  p.  m. 

29.  892 

5.3.0 

48.  5 

C.  K.  S. 

3 

E. 

6.3 

9  p.m. 

29.664 

56.0 

51.3 

Clear. 

0 

N. 

9  p.  ni. 

29.  887 

49.0 

46.5 
46.9 

C.K. 

5 

E., 

5-3 

Mean. 

29.596 

61.8 

57-1 

3.' 

2.  I 

Mean . 

29.941 

50.7 

/ 

1.6 

5.4 

23^ 
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October  18. 

October  23. 

ID 

V 

Wind 

i 

Wind 

1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  s 

CO    0 

Cloud.s. 

0 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  S 
«  0 

H  fe 

£« 

^g 

Clouds. 

_0 

0 

Direc- 

Direc- 

V,s 

t>B 

•*-> 

tion. 

b^ 

nu 

t; 

tion. 

0 

0 

^ 

0 

> 

P 

is 

& 

> 

ill. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  865 

50-0 

47.0 

C.K. 

10 

E. 

8-3 

Midn't. 

29-  553 

42.0 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

3  a.  m. 

29.  815 

50-0 

46.8 

C.  K.  S. 

8 

E. 

8.0 

3  a.m. 

29.  606 

40.0 

.38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29-775 

52.0 

47-5 

C.K.S. 

9 

N.  E. 

9-3 

6  a.  m. 

29.  688 

38.0 

36.0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-7 

;     9  a.  m. 

29-  739 

58.0 

54-0 

C.K.S. 

8 

N.E. 

14.0 

9  a.  m. 

29-  775 

51.0 

44.2 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

7-3 

j       Noon. 

29.  686 

59-8 

54-2 

C.K. 

10 

S.E. 

22.  7 

Noon. 

29. 869 

56.0 

47.0 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

20.3 

3  p.m. 

29-  633 

57-5 

55-0 

C.K. 

10 

S.E. 

17-3 

3  p.m. 

29-  933 

57-5 

48.5 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

14-3 

6  p.m. 

29-  595 

59-0 

57-0 

C.K. 

10 

E. 

19.0 

6  p.  m. 

29.994 

50.0 

45-0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

9  p.  m. 

29-  553 

60.0 

59- 0 
52.6 

N. 

10 

S.E. 

19.0 

9  p.  m. 

30. 062 

46.5 

42.5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Mean. 

29.708 

55-8 

9-4 

14.7 

Mean. 

29.  810 

47-6 

42.  6 

1. 2 

9-2 

October  19. 

October  24. 

Midn't. 

29-544 

62.0 

61.3 

N. 

10 

S.E. 

19-3 

Midn't. 

30.  071 

42.0 

40.  0 

Clear. 

0 

S.E. 

.3-3 

3  a.m. 

29.605 

61.  0 

60.0 

N. 

10 

N.W. 

10.7 

3  a.  ni. 

30.  109 

40.0 

38.  5 

Clear. 

0 

W. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  634 

49.0 

47.0 

C.K. 

2 

N.W. 

13.0 

6  a.m. 

30-  159 

37-5 

36.0 

C.S. 

I 

W. 

I.O 

9a.m. 

29.  721 

53-5 

48.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

13-7 

9a.m. 

30-  151 

49.0 

46.0 

C.K. 

2 

S.W. 

1-7 

Noon. 

29-  757 

61.0 

5I-5 

C.K. 

1 

N.W. 

12.7 

Noon. 

30.094 

62.  0 

53- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

8.3 

3  P-  ni. 

29.  741 

63-5 

52.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9-3 

3  P-  m- 

30.  052 

65.0 

54-5 

C.K. 

2 

S. 

II.  7 

6  p.  m. 

29.  781 

56.0 

50-0 

C.K.' 

I 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

30.  053 

55-5 

50.5 

C.K. 

I 

s. 

7-3 

9  P- in- 

29. 843 

53-0 

49.0 

C.K. 

3 

S.W. 

2.0 

9  p.  m. 

30.088 

51.0 

47.8 

C.K. 

I 

S. 

3-3 

Mean. 

29-  703 

57-4 

52.4 

3-6 

10.7 

Mean. 

30.097 

50.2 

45-8 

1. 1 

4-7 

October  20. 

October  25. 

Midn't. 

29. 850 

50-0 

48.0 

C.K. 

3 

S. 

I.  0 

Midn't. 

30.069 

48.0 

45- 0 

C.K. 

5 

s. 

3-3 

3  a.m. 

29-  856 

47-0 

46.0 

C.K. 

2 

s. 

I.O 

3  a.m. 

30-  043 

46.0 

45.0 

Clear. 

0 

s. 

3-7 

6  a.m. 

29. 910 

45-0 

44.0 

C.K. 

4 

N.W. 

I.O 

6  a.  m . 

30.  035 

44-2 

43-2 

C.  K.  S. 

I 

s. 

3-3 

9  a.  m. 

29-963 

55-0 

50.0 

C.K. 

3 

N.E. 

2.0 

9  a.  m. 

30.  036 

55-0 

52-5 

C.K. 

I 

s. 

4-7 

Noon. 

29-  941 

66.3 

58.0 

C.K. 

2 

S. 

5-0 

Noon. 

29-965 

67.0 

,S7.o 

C.  K.  S. 

1 

s. 

10.3 

3  p.m. 

29.  897 

68.6 

57-0 

C.  K. 

I 

S. 

8.3 

3  p.m. 

29.907 

66.0 

58.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

12.3 

6  p.  m. 

29.  886 

61.0 

52.5 

C. 

I 

S.E. 

8-7 

6  p.  m. 

29.851 

63.0 

57- 0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

7.0 

9  p.m. 

29.900 

55- 0 

52.0 

Clear. 

0 

S.E. 

7-3 

9  p.m. 

29.  797 

61.0 

58.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

8-3 

Mean. 

29.  900 

56.0 

50.9 

2.0 

4-3 

Mean. 

29.963 

56.3 

52.0 

4.8 

6.6 

October  21. 

October  26.                                                1 

Midn't. 

29-  875 

53-0 

51-5 

Clear. 

0 

S.E. 

3-7 

Midn't. 

29.730 

60.0 

58.0 

C.K.S. 

10 

S.E. 

1 
5-7 

3  a.m. 

29.  831 

50.5 

49.0 

C.S. 

I 

S.E. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  648 

59- 0 

58.0 

C.K.S. 

9 

E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.811 

49-5 

48-5 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

5-0 

6  a.  m. 

29-  545 

59-0 

58.0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  762 

53-0 

52.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

9  a.  m. 

29.510 

62.  0 

61.0 

C.K.S. 

10 

S.E. 

3-3 

Noon. 

29.  629 

54-5 

53-5 

N. 

10 

N.E. 

9.0 

Noon. 

29.  376 

64.2 

6,3-5 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

4-3 

3  p.m. 

29.496 

59- 0 

58.5 

N. 

10 

N.E. 

9-7 

3P-ni. 

29-  373 

54-5 

52-2 

Rain. 

10 

N.W. 

15-0 

6  p.  m . 

29.  529 

62.2 

62.0 

N. 

10 

E. 

10.3 

6  p.  m. 

29.446 

49-5 

47-0 

•       N. 

10 

N.W. 

14-3 

9  p.m. 

29-  336 

62.0 

62.0 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

9  p.m. 

29-  550 

47.0 

45-0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

17.0 

Mean. 

29.  559 

55-5 

54-6 

7-1 

7.0 

Mean. 

29. 522 

56.9 

55-3 

9-8 

8.5 

October  22. 

October  27. 

Midn't. 

29.288 

60.0 

59-5 

K. 

10 

N.E. 

6.7 

Midn't. 

29-586 

42.0 

39- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

16.3 

3a-m. 

29.  216 

58.0 

58.0 

N. 

lo 

E. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  654 

42-5 

38.0 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

14.  0 

6  a.  m. 

29.  147 

64.0 

64.0 

^^°«o 

10 

S. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  747 

40.0 

36.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

12.0 

9  a.  m. 

29-  215 

55-0 

54-0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

12.7 

9  a.  m. 

29-  843 

41.  0 

35-0 

C.K. 

5 

N.W. 

10.7 

Noon. 

29.  264 

59- 0 

51-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

16.  0 

Noon. 

29.  881 

45- 0 

38.5 

C.K. 

5 

N.  W. 

19-7 

3  p.m. 

29.  307 

55-0 

46.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

19.0 

3  P- 1"- 

29-  879 

46.5 

39-5 

C.K. 

3 

N.W. 

15-0 

6  p.m. 

29.440 

47-0 

41-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

19. 0 

6  p.m. 

29-  979 

42.5 

37- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

9-3 

9  p.m. 

29-  504 

43-0 

40.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

9  p.m. 

30. 047 

38.0 

34-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

Mean. 

29.  298 

55-1 

51.8 

.... 

5-4 

II.  I 

Mean. 

29.  827 

42.2 

37-2 

3-0 

.... 

12.8 

OBSERVATIONS  FOR  iJ 


235 


October  28. 

November  2. 

u 

i 

>, 

h 

(^ 

•S.- 

•d 

Wind 

. 

^    . 

^U 

•^ 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  T 
mometer 

S5 

Cloud.s. 

0 
D 

c 
0 

1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  T 
mometer 

at 

n  § 

Clouds. 

c 
0 

1 

Direc- 
tion. 

"a! 
> 

Direc- 
tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

ill. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.069 

36.  ,5 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Midn't. 

30.  032 

42.  0 

41. 0 

C.K. 

I 

S. 

6.7 

3  a.  m. 

3°-  057 

36.0 

32.2 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

3  a.m. 

29.999 

41.0 

40. 2 

Clear. 

0 

s. 

6-3 

6  a.  m. 

30.096 

34- 0 

31.0 

C.K.S. 

1 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

30.005 

39-0 

38-0 

Clear, 

0 

S.W. 

5-3 

9  a.  m. 

30.  126 

41.0 

36.0 

C. 

I 

N. 

7.0 

9  a.  m. 

29-  975 

47-5 

45- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-7 

Noon. 

30.  089 

48.0 

41.0 

C.K. 

2 

N.  E. 

5-0 

Noon. 

29-951 

58-0 

51-5 

Clear. 

0 

S.E. 

7.0 

3  P-  in, 

30.  029 

5I-0 

46.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-7 

3  P-  m- 

29-  943 

64-5 

55-5 

C.K. 

3 

S.E. 

5-3 

6  p.  ni. 

30-  037 

44.0 

40-5 

Clear. 

0 

N.  E. 

3-7 

6  p.  m. 

30.  036 

58.0 

51.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4-7 

9  p.m. 

30-  057 

41. 0 

38.0 

Clear. 

0 

N.E. 

4.7 

9  p.m. 

30.  119 

50.2 

46.  2 

Clear. 

0 
0.8 

N.W. 

6.7 

Mean. 

30.  070 

41.4 

37-2 

0.5 

.... 

5-7 

Mean. 

30.008 

50.0 

46.0 

6.0 

41.0 

October  29. 

November  3. 

Midn't. 

30.061 

38.  0       C.  K. 

9 

N.E. 

4.7 

Midn't. 

30. 167 

49-5 

45-0 

Clear. 

0 

N. 

3-0 

3  a-  111- 

30-  039 

39- 0 

37-5        C.K. 

5 

N.E. 

5-7 

3  a.m. 

30.  178 

47-5 

43- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

30.044 

39-5 

38.0        C.K. 

5 

N.E. 

4.0 

6  a.  m. 

30.  220 

41-8 

38-8 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

8.0 

9  a.  m. 

30.096 

42.0 

40. 5        C.  K. 

8 

N.E. 

4-3 

9  a.  m. 

30.298 

50.0 

44-8 

c. 

2 

N.E. 

7-7 

Noon. 

30.  059 

53- 0 

47.2 

C.K. 

7 

S.W. 

3-3 

Noon. 

30.  257 

57- 0 

46.0 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

4-7 

3  P-  ni- 

30.  002 

54- 0 

48.5 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

3  p.m. 

30  183 

60. 0 

51-0 

C.  K.  S. 

2 

S. 

3-3 

6  p.  ni. 

29.971 

51.0 

47.5 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

2.7 

6  p.  m. 

30.189 

50-0 

44.0 

C.K. 

1 

S. 

1-7 

9  p.m. 

29-  975 

50.0 

48.5 

N. 

10 

S.W. 

2.  0 

9  p.m. 

30.  205 

46.0 

50.2 

43-5 

Clear. 

0 

S. 

2-7 

Mean. 

30-031 

46.  2 

43.2 

7-9 

3-5 

Mean . 

30.  212 

44-5 

1-5 

4-5 

October  30. 

November  4. 

• 

Midn't. 

29-  915 

47.0 

46.0 

N. 

10 

N.E. 

2.7 

Midn't. 

30.211 

43-0 

41.0 

Clear. 

0 

E. 

2.0 

3  a.m. 

29.880 

45-8 

44-5 

N. 

10 

N.E. 

3-7 

3  a.  ni. 

3Q.  219 

41.0 

40.0 

Clear. 

0 

E. 

2.0 

6  a.m. 

29.815 

46.0 

45- 0 

N. 

10 

N.E. 

2.7 

6  a.  m. 

30.209 

40.0 

39-5 

C.K. 

3 

N.E. 

1-3 

9  a.m. 

29.  763 

47-5 

47.0 

N. 

10 

N.E. 

2.3 

9  a.  m. 

30.  239 

47.0 

45- 0 

C.  K. 

2 

N.E. 

2.3 

Noon. 

29.686 

49-5 

49.0 

C.K. 

10 

W. 

2.  0 

Noon. 

30.  219 

58.8 

54-0 

C.  K.  S. 

4 

S.E. 

4-3 

3  P-  ni- 

29.  627 

54- 0 

52.0 

C.K. 

5 

N.  W. 

2.  0 

3  p.m. 

30.  143 

62.5 

55-8 

C.K. 

3 

S.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  672 

51.0 

49.0 

C.K. 

9 

N.W. 

2-7 

6  p.  m. 

30-115 

56.5 

51-5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

6-3 

9p.m. 

29.  712 

46.8 

44.8 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

3-7 

9  p.m. 

30-  104 

50.0 

47.0 

Clear. 

0 

s. 

4-3 

Mean. 

29-  759 

48.4 

47.2 

8.4 

2.7 

Mean. 

30.  182 

49-8 

46.7 

2.6 

3-8 

October  31. 

November  5. 

Midn't. 

29- 744 

45-8 

43-8 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

8.0 

Midn't. 

30.080 

47-5 

46.0 

C.  K.  S. 

7 

s. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  719 

40.0 

37-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9-3 

3  a.  m. 

30.  046 

46.0 

45-2 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

2-3 

6  a.  m. 

29-  743 

39- 0 

36.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.963 

46.  0 

45-1 

Fog. 

10 

S. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  783 

46.3 

41.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29-  945 

48.0 

47-0 

Fog. 

lO 

S. 

4.7 

Noon. 

29-  793 

52.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

13.0 

Noon. 

29.  821 

57-0 

53-0 

C.K. 

5 

S.E. 

7.0 

3  P- 11- 

29. 804 

52.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

13-3 

3  p.m. 

29.  699 

63.0 

56-5 

C.K. 

2 

S.E. 

"-3 

6  p.  m. 

29-  859 

48.0 

43- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

1 1.  0 

6  p.  m. 

29.  667 

58-5 

54-5 

C.K. 

3 

S.E. 

11-3 

9p.m. 

29-  943 

43-5 

40.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.7 

9  p.m. 

29-  591 

56.2 

54.0 

Rain. 

6 

S.E. 

10.3 

Mean. 

29.798 

45-8 

41.4 

2.5 

9-4 

Afean. 

29. 852 

52-8 

50-2 

6-5 

6.7 

^                                          November  i. 

November  6. 

Midn't. 

29.  982 

.38.5 

37- 0 

Clear. 

0 

X.  W. 

6.3 

Midn't. 

29-  494 

59-5 

57-5 

C.K. 

7 

S.  W- 

12.0 

3  a.m. 

30. 022 

37-5 

36.0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-" 

3  a.m. 

29.  472 

58-0 

57- 0 

N. 

10 

S.  W. 

10.7 

6  a.m. 

30- 050 

37.5 

36.0 

C.K. 

4 

N.W. 

9-3 

6  a.  m. 

29-  531 

57-0 

56.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

14.0 

9  a.m. 

30.  125 

43- 0 

39-5 

C.K. 

I 

N.W. 

9.0 

9  a.  ni. 

29-  578 

50.5 

47-5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

15-7 

Noon. 

30.  121 

52.2 

41.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

4.7 

Noon. 

29-  495 

57-0 

48.0 

.  C.  K.  S. 

2 

N.W. 

11. 0 

3P-ni. 

30. 056 

54- 0 

46.0 

C.K. 

2 

S.E. 

5-7 

3  P-  111- 

29.  468 

56.0 

46.5 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

14-3 

6  p.m. 

30.  042 

48.0 

43-5 

c.  • 

2 

S. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  543 

50-0 

42-5 

C.K. 

4 

N.W. 

12.0 

9  p.m. 

30-  052 

44.0 

42.0 
40.  I 

C.K. 

I 

S. 

6.7 

9  p.  m. 

29. 649 

45-0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

16.3 

Mean. 

30. 056 

44.3 

1-9 

6.8 

Mean. 

29-  529 

54-  I 

49-1 

6.0 

13-2 
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November  7. 

November  12. 

u 

V. 

>. 

t. 

>> 

ja   . 

01 

X    ■ 

-^ 

Wind 

u 

<u 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 
m  0 

at, 

M  § 

Clouds. 

0 

a 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  0 

0 

u 
5 

Direc- 

u 

PQ  0 

Clouds. 

Direc- 

^ 

0 

(2 

tion. 

_0 

l-i 

Q 

■s 

(2 

tion. 

"3 
> 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  751 

39- 0 

34- 0 

C.K. 

3 

N.  W. 

13.0 

Midn't. 

30.065 

37- 0 

33-0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

3  a.m. 

29.  800 

37-5 

33-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.7 

3  a.  m. 

30.  lOI 

34-0 

31.0  t      Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

6  a.  ni. 

29.  890 

37-5 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

6  a.  m. 

30- 132 

33-0 

.    30-0         C.K. 

7 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

30.009 

48.0 

37- 0 

Clear. 

0 

S.  W. 

7.0 

9  a.  ni. 

30- 153 

36.0 

32.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

5-7 

Noon. 

30.  037 

48.5 

40.5 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

Noon. 

30. 132 

46.0 

,37-8 

C.K.S. 

2 

N.  W. 

5-3 

3  P-  •"• 

30-005 

52.5 

43- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.3 

3  p.m. 

30.080 

47.0 

39-5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

3-0 

6  p.  ni. 

30-  015 

46.0 

41.0 

S. 

I 

S.  W. 

3-7 

6  p.m. 

30.062 

41.0 

36.0 

C.K. 

9 

W. 

2-3 

9  p.  m. 

3°-  045 

41.5 

38-0 
37.6 

Clear. 

0 

S. 

3-7 

9  p.  m. 

30. 046 

18-5 

35-5 

C.K. 

9 

W. 

3-0 

Mean. 

29.944 

43-8 

1. 0  j  .... 

8.2 

Mean. 

30. 096 

39-1 

34-4 

....    1     4.6 

5-3 

November  8. 

November  13. 

Midn't. 

30-  055 

39- 0 

37- 0 

S. 

I 

S. 

4.0 

Midn't. 

30.018 

36.0 

34-0 

C.K. 

3 

W. 

2.0 

3  a.m. 

30. 039 

38.0 

37.0 

Clear. 

0 

S. 

4-7 

3  a.  m. 

29.990 

35-5 

34.0 

C.K. 

7 

S.W. 

3-3 

6  a.  m. 

30. 049 

36.2 

35- 0 

C.S. 

I 

S. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  953 

37- 0 

36.0 

C.  K. 

10 

S.E. 

1-3 

9  a.  m. 

30. 047 

45-5 

42.0 

C.K. 

2 

S.  W. 

4.7 

9  a.  m. 

29-  955 

41.0 

38.0 

C.K. 

lO 

S.E. 

3-0 

Noon. 

30.007 

59- 0 

49-5 

C.K. 

4 

S.W. 

10. 0 

Noon. 

29-  893 

48.0 

44-5 

C.K. 

9 

S.E. 

6.7 

3  p.  m. 

29.  961 

61.0 

50-5 

C.K. 

5 

S.W. 

9-7 

3  p.m. 

29.  802 

48.5 

44-5 

C.K. 

10 

S.E. 

7-3 

6  p.  m. 

30. 016 

59-5 

48.0 

C.K. 

10 

S. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  789 

46.5 

45-5 

N. 

10 

S. 

7-3 

9  p.m. 

30. 022 

51-0 

46.0 

C.K. 

3 

S. 

4-7 

9  p.m. 

29.  746 

46.8 

46.  2 

C.K. 

10 

S.W. 

6.3 

Mean . 

30. 024 

48.6 

43-1 

3-2 

6.2 

Mean. 

29. 893 

42.4 

40.3 

8.6 

4.6 

November  9. 

November  14. 

Midn't. 

30. 042 

48.0 

44-5 

C.K. 

2 

S. 

3-3 

Midn't. 

29. 677 

47.0 

46.5 

K. 

10 

S.W. 

3-7 

3  a.  m. 

30.009 

46.5 

43- 0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

3-3 

3  a.m. 

29-  657 

47-0 

46.0 

K. 

10 

w. 

2.3 

6  a.  m. 

30.  026 

45-5 

43- 0 

C.K.  S. 

9 

S.  W. 

30 

6  a.m. 

29- 635 

46.0 

45- 0 

C.K. 

9 

S.E. 

1-7 

9  a.m. 

30. 021 

52.0 

47-5 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

1-7 

9  a.  m. 

29. 644 

46.0 

45- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

Noon. 

30. 027 

60.  2 

54- 0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29.625 

49-5 

45-0 

C.K. 

9 

N.W. 

7-3 

3  P-  nJ- 

29.  916 

65.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

6 

S.  E. 

4-3 

3  P-  111- 

29.631 

53- 0 

45-0 

C.K. 

6 

N.W. 

12.0 

6  p.  m. 

29.903 

60.0 

53- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29-  745 

46.0 

41.0 

C.K. 

2 

N.W. 

10.7 

9  p.m. 

29.  881 

58.0 

53- 0 

C.K. 

6 

S.E. 

3-7 

9  p.  m. 

29.831 

40.0 

36.8 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29.  978 

54-4 

49.1 

.... 

5-9 

3-3 

Mean. 

29. 681 

46.8 

43-8 

7.0 

5-9 

November  10. 

November  15. 

Midn't. 

29. 832 

57- 0 

54- 0 

C.K. 

9 

S.E. 

2.  0 

Midn't. 

29.  894 

37-5 

35-8 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29-  758 

57.0 

55- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.7 

3  a.  m. 

29-  935 

33-5 

30.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2-7 

6  a.  m. 

29. 682 

570 

56- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.  0 

6  a.  m. 

29.961 

34-0 

32-5 

C.K. 

I 

w. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  643 

62.0 

61.  0 

Rain. 

10 

S.W. 

0.7 

9  a.  m. 

30- 033 

42.0 

,37-8 

Clear. 

0 

N.  W. 

3-7 

Noon. 

29-  542 

65.0 

62.8 

N. 

10 

S.W. 

11. 0 

Noon. 

30. 037 

48.0 

41.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

3  P-  m- 

29-  445 

67.0 

63.0 

C.  K.  S. 

10 

s.  w. 

13-3 

3  P-  "1- 

30.007 

48.0 

41.5 

C.K.S. 

7 

W. 

3-7 

6  p.  ni. 

29.  392 

65.0 

63.0 

N. 

10 

S.W. 

15-7 

6  p.  m. 

30.002 

43- 0 

39- 0 

C.K. 

5 

S.W. 

I.O 

9  p.  ni. 

29.396 

63-5 

62.5 
59-7 

C.  K.  S. 

7 

S.W. 

10.7 

9  p.  ni. 

30. 026 

40.5 

37- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.0 

Mean. 

29.586 

61.7 

9-5 

7-3 

Mean. 

29.987 

40.8 

36.8 

2. 1 

3.4 

November  ii. 

November  16. 

Midn't. 

29.  482 

54.0 

48.5 

Clear. 

0 

N.W. 

15-3 

Midn't. 

30. 036 

38.0 

35.5 

C.K. 

2 

S.W. 

1-7 

3  a.m. 

29.  581 

47.0 

41.0 

S. 

I 

N.W. 

19.0 

3  a.m. 

30-015 

36.0 

35- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

1.0 

6  a.m. 

29. 637 

44-5 

38-5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

18.0 

6  a.  m. 

30-031 

36.0 

35-5 

C.K. 

6 

S.E. 

1-3 

9  a.m. 

29.  706 

45.5 

38.5 

C.K. 

7 

N.W. 

20.0 

9  a.  m. 

30. 070 

40.0 

38.0 

C.K. 

10 

s. 

1-3 

Noon. 

29-  785 

48.0 

40.5 

C.K. 

5 

N.W. 

24.0 

Noon . 

30. 040 

46.0 

43-0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.3 

3  P-  ni- 

29.841 

49.0 

40.5 

C.K. 

I 

N.W. 

21.0 

3  p.m. 

•50.001 

47.0 

43-5 

C.K. 

10 

S.E. 

2-7 

6  p.  ni. 

29-  939 

44.0 

38.0 

C.K. 

I 

N.W. 

12.0 

6  p.m. 

29.967 

45- 0 

42.5 

K. 

10 

s. 

3-0 

9  p.m. 
Mean, 

29- 993 

29. 746 

40.0 

46.5 

35- 0 

40. 1 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

9  p.m. 

29-957 

43- 0 

42.0 

N. 

10 

S.W. 

1-3 

3-0 

.... 

17.2 

Mean. 

30.015 

41.4 

39-4 

7-8 

1.8 
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November  17. 

• 

November  22. 

>, 

>, 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

0 

"3  S 
«  0 

Si 

Clouds. 

13 
3 
0 

0 
5 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

P5  0 

«  0 

Clouds. 

0 

Wind 

Direc- 

^ 

0 

Direc- 

5 

t: 

tion. 

0 

'  >,c 

"Sj  S 

i-, 

tion. 

0 

0 

^ 

^ 

K- 

1 

0 

^ 

& 

1^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.916 

42.5 

42.0 

N. 

10 

N.  W. 

I.  0 

Midn't. 

29. 939 

43- 0 

41.0  !      C.  K. 

6 

S.E. 

4.3 

3  a-  "1- 

29.  888 

41.5 

40.5 

N. 

10 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.  889 

42.0 

40.  0 

C.K. 

2 

S.E. 

3-7 

6  a.  111. 

29.860 

42.5 

41-5 

N. 

ID 

N.  W. 

5-0 

6  a.  m. 

29-  853 

39- 0 

38.0 

C.K. 

7 

N.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  841 

44- 0 

43- 0 

Mist. 

10 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  861 

45- 0 

43- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29.  810 

47.0 

46.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29.  786 

51-2 

48.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-3 

3  P-  m- 

29.  764 

48.5 

46.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

7.0 

3  p.  ni , 

29-  675 

54.0 

50.0 

C.K. 

10 

S.E. 

10. 0 

6  p.  ni. 

29.  799 

46.  2 

44.9 

K. 

10 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  638 

52.0 

49.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

12.3 

9  p.m. 

29.  793 

46.0 

44- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

9  p.  m. 

29-  599 

52.0 

50.8 

C.K. 

10 

S.E. 

10.3 

Mean. 

29-  834 

44.8 

43-5 

10.  0 

4.9 

Mean. 

29.780 

47-3 

45- 0 

7.9 

6.5 

November  18. 

November  23. 

Midn't. 

29. 769 

44.0 

43- 0 

K. 

10' 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29.  670 

48.5 

47.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

13-3 

3  a.m. 

29.  741 

43- 0 

42.  0 

C.K. 

10 

W. 

2.0 

3  a.  m 

29.  732 

44.0 

,  40.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

17.0 

6  a.m. 

29.711 

44.0 

43- 0 

K. 

10 

N.E. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  773 

,^6.5 

31.0 

C.  K.S. 

4 

N.W. 

19.7 

9  a.  m. 

29,  677 

45- 0 

44.8 

N. 

10 

S.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  795 

35- 0 

31.0 

C.K. 

5 

N. 

18.3 

Noon. 

29598 

48.0 

47.0 

N. 

10 

S. 

4.0 

Noon. 

29.  777 

38.0 

33- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

19.7 

3  P-  m. 

29- 546 

48.5 

48.0 

N. 

10 

S. 

2.3 

3  P-  111- 

29-  785 

39- 0 

33- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

17.7 

6  p.m. 

29-  474 

48.5 

48.0 

N. 

10 

S. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  825 

35- 0 

30-6 

C.K. 

9 

N.W. 

12.7 

9  p.m. 

29-  394 

49.0 

48.5 

N. 

10 

s. 

1.7 

9  p.  ni. 

29.  849 

32.6 

29.0 

C.K. 

10 

N.W. 

II.  7 

Mean . 

29.614 

46.2 

45-5 

10.  0 

2.8 

Mean. 

29.  776 

38.6 

34-3 

6.1 

16.3 

November  19. 

November  24. 

Midn't. 

29-  323 

48.5 

48.0 

N. 

10 

s. 

I.O 

Midn't. 

29.  839 

32.0 

28.7 

C.K. 

10 

N.W. 

II-3 

3  a.  m. 

29-  243 

47.0 

46.8 

N. 

10 

W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.789 

32.0 

29.0 

C.K. 

10 

N.W. 

II- 3 

6  a.  m. 

29. 249 

47.0 

46.8 

K. 

10 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  830 

31.0 

29.  0 

Snow. 

10 

N. 

16.7 

9  a.  m. 

29. 244 

48.0 

47.0 

C.K. 

10 

W. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  853 

30.0 

28.5 

Snow. 

10 

N.W. 

12.7 

Noon. 

29. 234 

56.0 

49-5 

C.K. 

3 

N.W. 

5-0 

Noon. 

29.  825 

31.0 

30.0 

Snow. 

10 

N.W. 

13.3 

3  p.m. 

29. 297 

52.6 

46.  0 

C.K. 

9 

N.W. 

13-3 

3  p.m. 

29-  833 

32.0 

30.8 

Snow. 

10 

N. 

II.  0 

6  p.  m. 

29-  433 

50.0 

44.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

17.0 

6  p.  m. 

29.  877 

34- 0 

30.0 

C.K. 

3 

N.W. 

12.0 

9  p.  m. 

29.508 

47-5 

42.5 

C.K. 

4    . 

N.W. 

II.  0 

9  p.m. 

29-  935 

32.0 

29.0 

C.K. 

4 

N.W. 

14.3 

Mean. 

29.316 

49.6 

46.3 

.... 

8.1 

7-5 

Mean. 

29. 848 

31.8 

29.4 

8.4 

12.8 

November  20. 

November  25. 

1 

'    Midn't. 

29-  549 

46.0 

40.  2 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

Midn't. 

29.  948 

30.0 

27.0 

C.K. 

3 

N.W. 

16.  0 

3  a.  m. 

29.605 

44-5 

40. 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

8.7 

3  a.  m. 

29.  961 

27.  0 

25.0 

C.K. 

3 

N.W. 

14.3 

6  a.  m. 

29.  661 

47.0 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-7 

6  a.  m. 

29.  988 

26.0 

25.0 

C.K. 

3 

N.W. 

12.3 

9  a.  111. 

29.  740 

49.0 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

19-3 

9  a.  ni. 

30.  060 

29.  0 

26.3 

C.K. 

I 

N.W. 

10.7 

Noon. 

29.  762 

52.0 

43-5 

C.K. 

2 

N.W. 

25-7 

Noon. 

30- 051 

34- 0 

29.0 

C.K. 

I 

N.W. 

16.3 

3  P-  ni- 

29.  784 

53-5 

44-5 

C.K. 

2 

N.W. 

18.3 

3  p.m. 

30.  027 

36.0 

31.0 

C.K. 

I 

N.W. 

12.7 

6  p.  m. 

29.  868 

45- 0 

40.8 

Clear. 

0 

S.W. 

7-3 

6  p.  m. 

30. 029 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5.3 

9  p.m. 

29.905 

42. 0 

390 

Clear. 

0 

N. 

6.0 

9  p.m. 

3°-  "13 

30.  0 
30.2 

27-5 

C.K. 

10 

W. 

3-7 

Mean. 

29-  734 

47-4 

41-5 

0.8 

14.0 

Mean. 

30.  010 

27.4 

2.8 

II.  4 

November  21. 

November  26. 

Midn't. 

29.  922 

40.0 

37- 0 

C.K. 

I 

N. 

8.3 

Midn't. 

29.987 

28.0 

26.5 

C.K. 

8 

W. 

2.0 

1     3  a.  111. 

29.  944 

.V5.8 

34.0 

Clear. 

0 

N. 

5-u 

3  a.  m. 

29.  913 

29-5 

28.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.968 

33-5 

31-5 

C.  K.  S. 

2 

N. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  825 

30.8 

28.5 

K. 

10 

S.E. 

6.0 

9  a.  m. 

30. 003 

40.  0 

38.0 

C.K. 

I 

S. 

2.  0 

9  a.  m. 

29-  734 

32.0 

31-0 

Snow. 

10 

S. 

10.3 

Noon. 

29.969 

52.0 

45-5 

C.  K. 

2 

S. 

3-7 

Noon. 

29-  573 

32.0 

31-5 

Snow. 

10 

S. 

II-3 

3  p.m. 

29.  921 

54.0 

46.8 

C.  K.  S. 

4 

S.E. 

7.0 

3  p.m. 

29.442 

33- 0 

32.0 

K. 

10 

S.W. 

6.0 

6  p.m. 

29.  929 

49.0 

44-5 

C.K. 

4 

S.  E. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  459 

33- 0 

32.0 

Snow. 

10 

N.W. 

3.0 

9  p.m. 

29-  933 

44-5 

42.0 

C.K. 

6 

S.E. 

4-7 

9p.m. 

29.  528 

26.0 

25.0 

C.K. 

9 

N.W. 

19-3 

Mean . 

!     29. 949 

43-6 

39-9 

.... 

2.5 

4.8 

Mean . 

29.  683 

30-5 

29-3 

9.6 

.... 

7-7 
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November  27. 

* 

December  2. 

>, 

X 

•S.- 

13 

Wind. 

(LI 

•a 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  s 
w  0 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 

C 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

m  0 

Si 

Clouds. 

0 

D 

c 
0 

Direc- 

Direc- 

0 

>.S 

•S  B 

t. 

tion. 

0 

>.B 

ti  s 

t; 

tion. 

0 

P 

^ 

& 

> 

Q 

^ 

(2 

> 

m. 

ill. 

0 

m. 

ill. 

0 

0 

Midn't. 

29- 534 

23.0 

21.0 

C.K. 

7 

N.W. 

26.7 

Midn't. 

29.  841 

35-0 

31.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

9-3 

3  a.m. 

29.609 

24.0 

21.0 

C.K. 

9 

N.W. 

24.0 

3  a.m. 

29-  873 

31.0 

29.0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-0  1 

6  a.  m. 

29- 655 

23.0 

21-5 

C.K. 

I 

N.W. 

24.  0 

6  a.  m. 

29.S87 

28.5 

27.0 

S. 

I 

S.W. 

,3-3 

9  a.  m. 

29-731 

30.5 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

26.7 

9  a.m. 

29.  923 

33-0 

30.8 

Haze. 

0 

S.  W. 

2-7   [ 

Noon. 

29. 761 

34-5 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

28.0 

Noon. 

29.  905 

46.0 

39- 0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

7-0 

3  p.m. 

29. 769 

38.0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

26.7 

3  P-  ™- 

29.876 

43-5 

37-0 

C.K. 

9 

S.  W. 

8.3 

6  p.  m. 

29.813 

34-5 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

17.7 

6  p.  m. 

29.  896 

40.0 

35-0 

C.K. 

10 

S.W. 

4-3 

9  p.  m. 

29. 824 

32-0 

28.5 

Clear. 

0 

N.W. 

19-3 

9  p.  m. 

29.905 

40.0 

36.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-7 

Mean. 

29.712 

29.9 

26.5 

2.1 

24.1 

Mean. 

29.888 

37-1 

33-1 

4.0 

5-7 

November  28. 

December  3. 

Midn't. 

29. 825 

30.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

23-7 

Midn't. 

29.  891 

41.0 

37-0 

C.K. 

10 

E. 

3-0 

3  a.  m. 

29.847 

29.0 

26.  .s 

Clear. 

0 

N.W. 

19.0 

3  a.m. 

29- 843 

38.5 

36.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29-835 

27.0 

26.0 

C.K. 

I 

N.W. 

13-3 

6  a.  m. 

29-  837 

37-0 

36.0 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

9  a.  m. 

29. 869 

30.0 

26.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W.  ■ 

II-3 

9  a.  m. 

29.  824 

38.0 

37-5 

N. 

10 

N.E. 

II.  0  i 

Noon. 

29. 819 

35-0 

30-5 

C.K.S. 

8 

N.W. 

13.0 

Noon. 

29-  797 

40.0 

39-7 

N. 

10 

N.E. 

12.3  1 

3  p.m. 

29-  724 

37-0 

32.0 

C.K.<S. 

9 

N.W. 

9-7 

3  p.m. 

29.  794 

41.  0 

40.8 

N. 

10 

N.E. 

1,3-3  1 

6  p.m. 

29. 674 

37-0 

31-0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29. 809 

40-5 

39-7 

N. 

10 

N.E. 

15- 7 

9  p.m. 

29-  657 

33- 0 

31.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

3-0 

9p.m. 

29-  813 

39-8 

39-0 

N. 

10 

N.E. 

15-3 

Mean . 

29. 781 

32.2 

28.8 

5.0 

12.  2 

Mean, 

29.  826 

39-5 

38-2 

lO.O 

10,  6 

November  29. 

December  4- 

Midn't. 

29. 615 

32.0 

30.0 

C.K.S. 

ID 

S.E. 

2.0 

Midn't. 

29.  797 

39-4 

38-8 

C.K. 

10 

N.E. 

15-3 

3  a.m. 

29- 534 

32.2 

31.0 

C.K.S. 

8 

N.  E. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  761 

39-0 

38.8 

N. 

10 

N.E. 

15-  3 

6  a.  m. 

29.496 

32.5 

31-5 

C.K.S. 

10 

N.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  703 

.38.3 

38.0 

N. 

10 

N.E. 

12.7  1 

9  a.m. 

29.436 

34- 0 

32.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.3 

9  a.  m. 

29-  598 

40. 0 

40.0 

N. 

10 

N.E. 

16.7 

Noon. 

29. 327 

40.0 

35-0 

C.K. 

10 

S.E. 

2-3 

Noon. 

29.  396 

44.0 

43-5 

N. 

10 

N.E. 

23-3 

3  p.m. 

29-  235 

36.0 

35- 0 

N. 

10 

N.E. 

4.0 

3  P-  !"• 

29.  086 

48.0 

47.0 

N. 

10 

N.E. 

31.0 

6  p.  m. 

29. 161 

34- 0 

33-0 

N. 

10 

N.W. 

6.0 

6  p.  m. 

28.998 

50.5 

50-0 

C.K. 

10 

S. 

17-3 

9p.m. 

29. 138 

32.0 

31-5 

Snow. 

10 

N.W. 

10. 0 

9  p.m. 

29.  018 

43-5 

40.0 

C.  K.  S. 

5 

S.W. 

18.3 

Mean. 

29.368 

34-1 

32-4 

9.8 

3-9 

Mean. 

29.  420 

42.8 

42.0 

9-4 

18.7 

November  30. 

December  5. 

Midn't. 

29. 121 

32.0 

.31-5 

Snow. 

10 

N.W. 

8.0 

Midn't. 

29.  047 

42.0 

38-5 

C.  K.  S. 

ID 

S.W. 

14.  0 

3  a.m. 

29. 148 

32.6 

31.0 

Snow. 

10 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

29.  lOI 

40.  0 

36.0 

C.K.S. 

10 

S.W. 

14-7 

6  a.  m. 

29. 201 

35-0 

33-5 

C.K. 

10 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29. 116 

.38.5 

34-  5      C.  K.  S. 

ID 

S.W. 

13-7 

9  a.m. 

29.323 

37-0 

35-0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

14-3 

9  a.  m. 

29-  238 

41.8 

36. 0  ;      C.  K. 

9 

S.W. 

14-3 

Noon. 

29-384 

40.8 

35-5 

C.K. 

3 

N.W. 

20.  7 

Noon. 

29. 320 

43-0 

36.5 

C.  K. 

8 

w. 

18.0 

3  p.m. 

29.417 

43-5 

37-0 

C.K.S.  ■ 

7 

N.W. 

16.0 

3  P-  '"- 

29-444 

41.  0 

35- 0 

C.K. 

7 

w. 

20.  0 

6  p.  m. 

29- 472 

39-0 

35-0 

C.K. 

2 

S.W. 

5-7 

6  p.  m. 

29. 572 

34-0 

30.0 

C.  K.  S. 

I 

w. 

18.0 

9  p.m. 

29. 494 

34.5 

32.0 

C.K. 

6 

W. 

5-3 

9p.  m. 

29. 673 

31-3 

27-5 

Clear. 

0 

w. 

17-3 

Mean. 

29. 320 

36.8 

33.8 

7-1 

II. 2 

Mean. 

29-  314 

39-0 

34-3 

6.9 

16.2 

December  i. 

December  6. 

Midn't. 

29-531 

33- 0 

3I-0 

C.K. 

8 

S. 

4-3 

Midn't. 

29-  737 

30.0 

27.0 

C.K. 

2 

w. 

10.3 

3  a.  m. 

29-547 

35-0 

32.0 

C.K. 

4 

S.W. 

5.0 

3  a.  m. 

29.  78 1 

28.0 

26.0 

Clear. 

0 

w. 

6.3 

6  a.  m. 

29.580 

35-0 

32.5 

C.K. 

4 

S.W. 

5-3 

6  a.  m. 

79.  821 

29.  0 

25.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

9.0 

9  a.  m. 

29.631 

40.0 

37-0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-7 

9  a.  in. 

29-  855 

30.0 

27.0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

5-3 

Noon. 

29-  625 

48.5 

42.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29-815 

33-5 

29-5 

C.  K.  S. 

10 

s.  w. 

3-7 

3  p.m. 

29.666 

48.0 

40.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

10.3 

3  P-  "i- 

29-715 

42.0 

35-5 

C.K.S. 

4 

S.  E. 

7-3 

6  p.m. 

29. 724 

41.0 

35- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

10.  0 

6  p.  ni. 

29.  678 

38.  5 

34-0 

C.  K.  S. 

3 

S.  W. 

8.0 

9  p.m. 

29.809 

36.5 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

9  p.  m. 

29-  643 
29-  756 

36.0. 

32-8 

C.K. 

10 

S.  W. 

6.0 

Mean. 

29.  639 

39-6 

35-2 

.... 

2.8 

6-9 

Mean. 

33.4 

29.6 

.... 

6.0 

7.0 
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December  7. 

. 

December  12. 

>> 

>, 

^u 

4) 

-% 

Wind 

^ 

Wind 

H  fc 

H  S; 

0 

H  V 

H  S 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 
m  0 

5ti 

M   0 

Clouds. 

0 
a 
0 

Direc- 

'3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

pq  0 

M  0 

Clouds. 

u 

0 

Direc- 

0 

t 

t; 

tion. 

"3 
> 

t 

tja 
0 

t; 

0 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.  623 

37-0 

33-0 

C.  K. 

10 

S.W. 

8.0 

Midn't. 

29.  420 

32.  0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29.  678 

38- 5 

33-  5  i 

C.K. 

8 

N.  W. 

10.7 

3  a.m. 

29.  429 

31.0 

27. 0 

C.K. 

9 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  730 

33-3 

29.  0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

13-3 

6  a.  m. 

29.  408 

29.  0 

26. 0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  792 

33-0 

28.3 

C.  K.  S. 

7 

N.  W. 

13-7 

9  a.  m. 

29-  438 

31.8 

29.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

2.3 

Noon. 

29.  761 

40.0 

32-0 

C.K.S. 

5 

W. 

13.0 

Noon. 

29-  370 

35- 0 

32.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4-7 

3  P-  ni- 

29.  749 

42.  0 

33- 0 

C.K.S. 

3 

w. 

II.  0 

3  p.m. 

29.312 

33- 0 

32.0 

Snow. 

10 

S.W. 

6-3 

6  p.  m. 

29.805 

36.0 

31.0 

C.  K.  S. 

4 

w. 

5-7 

6  p.  m. 

29.311 

31-5 

31.0 

Snow. 

10 

S.W. 

0.7 

9  p.m. 

29.  850 

33-0 

28.5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

9  p.m. 

29-  357 

32.0 

31-5 

C.K. 

10 

S.W. 

2-3 

Mean. 

29.  748 

36.6 

31.0 

5-8 

10.3 

Mean. 

29-  381 

31-9 

29.  6 

8.6 

3-4 

December  8. 

December  13. 

Midn't. 

29. 878 

3T.0 

27-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

7-7 

Midn't. 

29-  393 

30.0 

29-5 

C.K. 

6 

S.W. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  923 

31-5 

27-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

3  a.  m. 

29.466 

32-2 

32-0 

C.  K. 

7 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29-  975 

27.2 

24.0 

S. 

I 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  582 

29.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8-3 

9  a.  m. 

3°-  025 

30.0 

26.0 

C.K. 

I 

W. 

4.0 

9  a.  m. 

29-  763 

24.  0 

22.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

10.7 

Noon. 

30. 071 

33-2 

28.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.3 

Noon. 

29.  805 

26.6 

22.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

9.0 

3  P-  m- 

30-095 

33- 0 

28.2 

C.K. 

2 

N.W. 

14-3 

3  P-  m- 

29-  837 

27.6 

24.0 

C.K. 

6 

N.W. 

8.7 

6  p.  m. 

30-  149 

28.  0 

25.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

II.  0 

6  p.  m. 

29.900 

23-5 

.   20.0 

S. 

I 

N.W. 

10. 0 

9p.m. 

30.  203 

25.0 

23.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.7 

9  p.m. 

30- 059 

19. 0 

16.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

Mean. 

30. 040 

29.9 

26.2 

1. 0 

9-5 

Mean. 

29. 726 

26.5 

24.1 

2-9 

7-9 

December  9. 

December  14. 

Midn't. 

30.  225 

22.  0 

20. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

Midn't. 

30-  133 

16.0 

14.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

3  a-  m- 

30. 264 

20.  0 

19.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

30.  207 

12.0 

10.5 

Clear. 

0 

W. 

3-7 

6  a.  m. 

30.  273 

19-5 

18.0 

C.  K.  S. 

N.W. 

12.7 

6  a.m. 

30.  263 

II.  0 

10. 0 

S. 

I 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

30.  297 

21.0 

17-5 

C.  K.  S. 

N.W. 

9-3 

9  a.m. 

30. 308 

16.0 

14.0 

Clear. 

0 

S. 

4-7 

Noon. 

30.  247 

29.0 

24.0 

C.  K.  S. 

N.W. 

14-3 

Noon. 

30.300 

24.  0 

20.5 

Clear. 

0 

S.W. 

6.7 

3  P-  m. 

30.  212 

30.0 

24.0 

C.  K.  S. 

N.W. 

15-7 

3  p.m. 

30.  268 

26.  4 

22.5 

C.K. 

4 

S.W. 

7-7 

6  p.  m. 

30.  198 

26.5 

23.0 

C.S. 

1 

N.W. 

11.7 

6  p.m. 

30.  290 

21.0 

18.0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-3 

9  p.m. 

30.  165 

24.0 

21.8 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

9  p.  m. 

30-  287 

20.0 

17.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

Mean . 

30-  235 

24.  0 

20.9 

0.6 

11.0 

Mean. 

30.  270 

18.3 

15.8 

0.6 

.... 

5-3 

December  10. 

December  15. 

Midn't. 

30.  1 10 

23.0 

21.5 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

Midn't. 

30-  253 

17-0 

15-0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.0 

3  a.m. 

30.061 

22.  0 

18.5 

Clear. 

0 

W. 

8.0 

3  a.  m. 

30-  255 

15-0 

14.0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  969 

i     21.0 

19.0 

Clear. 

0 

S.W. 

8.3 

6  a.  m. 

30. 247 

15.0 

14.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  916 

27-5 

23-5 

C.K. 

3 

w. 

6.7 

9  a.  m. 

30.  280 

20.0 

18.0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-7 

Noon. 

29.  807 

37-0 

29.  6  1      C.  K. 

3 

w. 

14.0 

Noon. 

30-  236 

33-2 

28.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4-7 

3  P-  ni- 

29.  714 

41.  0 

32. 0 

C.K. 

6 

w. 

15-3 

3  p.m. 

30.  202 

36.0 

30.8 

C. 

I 

s. 

3-7 

f     6  p.  m. 

29. 681 

37-0 

32-5 

C.K.S. 

2 

N.W. 

17.0 

•    6  p.m. 

30. 227 

32.0 

28.0 

C. 

I 

S.W. 

4-3 

9  p.m. 

,     29-651 

;   33-0 

31-5 

C.K. 

5 

N.W. 

8-3 

9  p.  m. 

30.  231 

29-5 

27.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-7 

=   Mean 

29.889 

30.2 

26.0 

2.4 

10.9 

Mean. 

30.  241 

24.7 

21.8 

0.4 

4-6 

■ 

December  ii. 

December  16. 

Midn't. 

29-  595 

31.0 

1 
30.0 

C.  K.  S. 

7 

W. 

6-3 

Midn't. 

30. 169 

25-5 

24. 0  1     Clear. 

0 

S.W. 

2-3 

3  a.m. 

29-519 

29.0 

27.0 

S. 

I 

S.W. 

5-7 

3  a.m. 

3°-  215 

23.0 

22.  0  ,     Clear. 

0 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  467 

27.0 

25.0 

C.S. 

I 

w. 

4.0 

6  a.  m. 

30.  217 

20.0 

19.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

:     29.451 

33-0 

31.0 

C.K. 

I 

w. 

5-3 

9  a.m. 

i    30. 246 

27.0 

24.0 

Fog. 

2 

w. 

1-7 

Noon. 

29.388 

41.2 

32.0 

C.S. 

I 

N.W. 

9.0 

Noon. 

!    30.  20 1 

40.0 

32-0 

Haze. 

I 

s. 

3-3 

3  P-  111- 

i     29. 332 

44-0 

i    35-3 

C.  K.  S. 

2 

W. 

7-3 

3  p.  m. 

30- 151 

45-6 

37-0 

Clear. 

0 

S.W. 

8.3 

6  p.m. 

29-  358 

38-0 

I    31-0 

C.K.S. 

4 

N.W. 

s--^ 

6  p.m. 

30. 167 

41.0 

34-5 

Clear. 

0 

S.W. 

6.3 

9p.m 

29-  3'*7 

35- 0 

!     29.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8-7 

9  p.m. 

30-143 

36.0 

31-5 

Clear. 

0 

S.W.  . 

5-3 

Mean 

29-  437 

;  34-8 

30.1 

.... 

2. 1 

.... 

6.6 

Mean. 

30. 192 

32.3 

28.0 

.... 

0.6 

3-9 
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December  17. 

December  22. 

>i 

u. 

>^ 

U 

*-        1 

>. 

^u 

3 

Wind. 

0) 
J3   ^• 

<u       ! 

TS 

Wind.           j 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

H  S3 

Cloud.s. 

0 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 

3  S 

H  fc 

0 

0 

3 

>, 

£« 

s  s 

Clouds. 

>% 

pq  0 

K  0 

Direc- 

0 

pq  0 

K  0 

0 

Direc- 

CJ 

Q 

' 

tion. 

'a; 

Q 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

ni. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.082 

33- 0 

30.0' 

Clear. 

0 

S.W. 

5-3 

Midn't. 

29.  717 

39-5 

39.0  '      Fog. 

N.  W. 

2.  0 

3  a.m. 

30.  047 

33- 0 

29. 0 

Haze. 

S.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  745 

37- 0 

38. 0  !      Fog. 

N.  W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  965 

32.2 

29. 0 

Haze. 

S.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  712 

36.0 

35-5        C.K. 

N.E. 

3-3 

9  a.m. 

29-  895 

33-2 

29.8 

C.  K. 

10 

E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  727 

38.0 

38. 0          K. 

10 

N.  W. 

3-0 

Noon. 

29.  803 

32-3 

32.0 

N. 

10 

S.  E. 

2.7 

Noon. 

29.  620 

41.  0 

41.0           K. 

10 

vS.E. 

5-0 

3  P-  ni- 

29.  825 

36.0 

32.5 

C.K. 

2 

W. 

4.7 

3  P-  m- 

29.  522 

41.  6 

41.0 

N. 

10 

N.E. 

4.0 

6  p.m. 

29.831 

37- 0 

35- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  482 

41-5 

41.2 

N. 

10 

N.E. 

5-7 

9  p.m. 

29.  848 

35- 0 

33-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

9  p.  m. 

29. 429 

42.0 

41.8 

K. 

10 

N.E. 

2-7 

Mean. 

29.  912 

34- 0 

31-4 

3-7 

4.1 

Mean . 

29.  619 

39-6 

39-4 

10. 0 

3-6 

December  i8. 

December  23. 

Midn't. 

29.  824 

32-0 

31.0  1     Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

Midn't. 

29.360 

43- 0 

42.8 

N. 

10 

N. 

3-3 

3  a.m. 

29-  795 

29-5 

28.0 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  435 

45-0 

42-5 

K. 

10 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

29-  783 

27.0 

26.5 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-515 

47.0 

42.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

18.3  i 

9  a.  m. 

29.807 

32.0 

31.8 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  687 

42-5 

37- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

17-7  1 

Noon. 

29-  743 

39- 0 

38.5 

C.K. 

2 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29.  701 

46.0 

39-0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

18.0 

3  P-  ni- 

29.  741 

52.0 

45- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

II.  7 

3  P-  111- 

29-  697 

48.5 

40.  0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

12.7 

6  p.  m. 

29.  802 

46.0 

41.0        C.  S. 

I 

N.W. 

8.7 

6  p.  m. 

29.  807 

42.0 

36-5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

9.0 

9  p.m. 

29-  875 

38.0 

36.0 

Clear. 

0 . 

N.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.889 

38.0 

34- 0 
39-2 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

4.7 

Mean. 

29.796 

36.9 

34.7 

0.8 

5-6 

Mean. 

29-  636 

44- 0 

5-0 

II. 4 

December  19. 

December  24. 

Midn't. 

29.  892 

38.0 

35.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  899 

32.0 

30.0 

C.K. 

8 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.909 

34.0 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

3  a.m. 

29-951 

32-5 

30.0 

C.K. 

7 

vS.  w. 

4-0 

6  a.  m. 

29.  944 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  948 

30.0 

29. 0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-0  : 

9  a.  ni. 

29.999 

33- 0 

31-5 

Haze. 

9 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  964 

33-5 

31.0 

C.  K.  S. 

9 

s.  w. 

3-0  , 

Noon. 

29.  976 

37- 0 

34- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

2-3 

Noon 

29.911 

40.0 

36.0 

C.K.S. 

10 

s.  w. 

3-3 

3  p.m. 

29.909 

35-2 

34- 0 

N. 

10 

S.W. 

4-7 

3  p.m. 

29.872 

39-2 

38.0 

C.  K.  S. 

10 

s.  w. 

3-0 

6  p.m. 

29.  878 

34- 0 

33-5 

N. 

10 

N.E. 

6.7 

6  p.m. 

29-883 

,36-5 

34-0 

C.  K.  S. 

9 

s.  w. 

2.7 

9  p.m. 

29. 825 

34.5 

34.2 

N. 

10 

S.E. 

6.0 

9  p.m. 

29.888 

34- 0 

32.0 

C.  K.  S. 

7 

s.  w. 

3-3 

Mean. 

29.  916 

34-5 

32.8 

6.1 

4.6 

Mean. 

29.  914 

34-7 

32.5 

7.9 

3-4 

December  20. 

December  25. 

Midn't. 

29.  771 

35- 0 

34.8 

N. 

10 

N.W. 

7.0 

Midn't. 

29.  901 

33-0 

31.0 

C.K. 

3 

s. 

1 
2-3 

3  a.m. 

29.  705 

36.0 

.\5.8 

N. 

10 

N.W. 

8.3 

3  a.  m. 

29. 882 

30.0 

29.0 

C.K. 

6 

N.  W. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 689 

.•^6.5 

36.2 

K. 

10 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  888 

29.0 

27-5 

C.K. 

8 

N.  W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  679 

37- 0 

37- 0 

Fog. 

N.W. 

2.0 

9  a.  ni. 

30.013 

31-0 

29.0 

C.K. 

9 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29.  632 

40.0 

40.0 

Fog. 

S.W. 

2.0 

Noon. 

29.  997 

35- 0 

31.2 

C.K. 

9 

N.E. 

5-0 

3  p.m. 

29-587 

41.0 

40.5 

Fog. 

S.W. 

3-0 

3  P-  m- 

29-  954 

.36.5 

32.0 

C.K. 

7 

N.E. 

4-7 

6  p.m. 

29-  593 

40.0 

40.0 

Fog. 

10 

N.W. 

2.0 

6  p.  m. 

29-  943 

33-0 

30.0 

C.  K.  S. 

4 

N.  W. 

5-0 

9  p.m. 

29. 624 

40.0 

39-7 

Fog. 

10 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.990 

31.0 

28.2 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

5-7 

Mean. 

29.660 

38.2 

38.0 

ID.  0 

4.3 

Mean. 

29. 946 

32.3 

29.7 

5.9 

3-9 

December  21. 

December  26. 

Midn't. 

29-  585 

?,9-° 

39- 0 

Fog. 

10 

N.W. 

3-7 

Midn't. 

29.963 

30-5 

28.0 

C.K. 

^ 
^ 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

29.580 

.^8.5 

.^8.5 

Fog. 

10 

N.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  961 

29.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

6.3 

6  a.  m. 

29-  575 

.^8.3 

38.0 

Fog. 

10 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  937 

27-5 

26.  0 

C.S. 

I 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29-  675 

38.0 

38.0 

Fog. 

10 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.903 

28.0 

26.0 

C.S. 

I 

N.W. 

6-7 

Noon. 

29.  616 

41-5 

41.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

Noon. 

29-  875 

35-0 

31.0 

C.K. 

3 

N.W. 

5-0 

3  p.  m. 

29.  646 

43-5 

42.5 

Fog. 

N.W. 

2.3 

3  p.  m. 

29.807 

37- 0 

32.0 

C.K. 

6 

W. 

5-0 

6  p.m. 

29.  671 

42.5 

41-5 

Fog. 

S.W. 

2-3 

6  p.  m. 

29.  817 

32-0 

29.  0 

C.K.S. 

3 

W. 

4-7  1 

9  p.m. 

29. 686 

41.0 

40.0 

Fog. 

N.W. 

2.3 

9  p.  m. 

29.801 

29. 0 

27.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4-3  1 

Mean . 

29.  629 

40.3 

39-8 

10.0 

3-2 

Mean . 

29.883 

31.0 

28.2 

.... 

2.  I 

5-8  j 
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,                                         December  27. 

1 

E 

f 

December  30. 

U 

u 

>, 

s^ 

Mean 

Time. 

Barom- 
eter. 

1> 

Clouds. 

1 

c 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

4) 

3  S 

3  s 

Clouds. 

0 
0 

a 

Wind 

. 

_^' 

>. 

n  0 

PQ  0 

Direc- 

0 

pa  0 

m  0 

Direc- 

0 

t; 

tion. 

> 

t 

r 

X 

& 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ni. 

Midn't. 

29.706 

26. 0 

25.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

Midn't. 

29-  733 

47.0 

45-5 

Clear. 

.    0 

S.W. 

7.0 

3  a.  in. 

29-  594 

28.0 

27.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-3 

3  a.m. 

29-  743 

44-5 

42.  0 

Clear. 

0 

S.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29-  538 

31.0 

28.0 

C.K. 

10 

S.W. 

6.7 

6  a.m. 

29-  743 

43- 0 

40. 0 

Clear. 

0 

S.W. 

7.0  ; 

9  a.  ni. 

29-  536 

32.8 

29-5 

C.K.S. 

9 

S.W. 

5-7 

9  a.m. 

29.  763 

48.0 

44.0 

C.K.S. 

I 

S.E. 

6.7 

Noon. 

29.  467 

37- 0 

32-5 

C.K.S. 

9 

S.W. 

8.3 

Noon. 

29.  719 

65.5 

55- 0 

C.  K.  S. 

5 

S.W. 

10.3 

3  P-  in- 

29.  406 

42.2 

36.0 

C.K.S. 

9 

S.W. 

13.  3 

3  p.m. 

29.  690 

66.0 

55-5 

C.K.S. 

7 

S.W. 

20.7 

6  p.  m. 

29.  420 

38.0 

.34-5 

C.K.S. 

9 

S.W. 

13-3 

6  p.m. 

29.709 

62.0 

54- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

14.7 

9  p.m. 

29. 414 

39- 0 

35- 0 

C.K.S. 

10 

S.W. 

II. 7 

9  p.m. 

29.  727 

59- 0 

51-5 

C.K. 

9 

S.W. 

IS- 3 

Mean . 

29.510 

34-2 

30-9 

8.6 

8.6 

Mean. 

29.  728 

54.4 

48.4 

4.0 

II-5 

December  28. 

December  31. 

Midn't. 

29.410 

35- 0 

33-5 

C.K. 

8 

N.W. 

12.0 

Midn't. 

29.719 

57-0 

51-0 

C.K. 

10 

S.W. 

13-3  1 

3  a.  m. 

29.  482 

27. 0 

24.0 

Clear. 

0 

N.W. 

15-0 

3  a.m. 

29.  708 

56.0 

51.0 

C.K. 

10 

S.W. 

12.3 

6  a.  m. 

29.  642 

24.0 

20.0 

Clear. 

0 

N.W. 

15-3 

6  a.m. 

29.  698 

55- 0 

5I-0 

C.K. 

9 

S.W. 

12.7  1 

9  a.  m. 

29-  759 

23. 0 

21. 0 

C.  K. 

2 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

29.804 

50.5 

49.0 

N. 

10 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.  801 

26.  0 

22.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

16.7 

Noon. 

29-  835 

39-6 

39- 0 

N. 

10 

N.W. 

13-7 

3  p.m. 

29.  822 

28.5 

24.0 

C.K. 

3 

N.W. 

15.0 

3P-m- 

29. 841 

35-3 

35- 0 

N. 

10 

N.W. 

II. 0  j 

6  p.  m. 

29.  831 

26.  2 

24.0 

C.K.S. 

9 

S.W. 

5-7 

6  p.m. 

■  29. 901 

29-5 

32.0 

N. 

10 

N.W. 

16.0 

9  p.m. 

29.  874 

26.0 

24.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

3-0 

9  p.m. 

29.901 

23.0 

22.0 

Snow. 

10 

N.W. 

20.7 

Mean. 

29. 703 

27.0 

24.1 

4.0 

.11.7 

Mean. 

29.801 

43-2 

41.2 

9-9 

13.2 

DECEM 

BER    29. 

Midn't. 

29.  827 

26.  2 

24.0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

6.7 

3  a.m. 

29.  787 

27.0 

25.0 

C.K.S. 

2 

S.E. 

6.7 

6  a.m. 

29-  758 

28.0 

26.0 

C.K.S. 

9 

S.E. 

5-3 

9  a.m. 

29-  757 

34- 0 

31.0 

C.K. 

4 

S.W. 

6.0 

Noon. 

29.  704 

53- 0 

44-5 

C.K. 

2 

s. 

10.  0 

3  p.m. 

29.  665 

58.5 

49.0 

C.K. 

I 

S.W. 

10.7 

6  p.m. 

29.  716 

54- 0 

47.0 

C.K. 

I 

S.W. 

12.7 

9  p.m. 

29.  732 

48.0 

44.0 
36.3 

Clear. 

0 

S.W. 

10.  0 

Mean. 

29-  743 

41.  I 

3-5 

8.5 

I 
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January  i. 

January  6. 

1 
1 

i 

>> 

>, 

J3  .-. 

•0 
3 

Wind 

J3  ^ 

3 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  6 

m  0 

BulbT 
ometei 

Clouds. 

c 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometer 

£'^ 
3  6 
m  0 

Clouds. 

0 

c 

0 

Direc- 

'u 

Direc- 

q 

I 

tion. 

0 

> 

t-i 

Q 

1" 

0 

<2 

tion. 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

nl. 

Midn't. 

29.  950 

18.5 

18.0 

Snow. 

10 

N.W. 

22.0 

Midn't. 

29-  954 

38.0 

37-5 

N. 

10 

N.W. 

5.3 

'     3  a.  m. 

30.008 

17.0 

16.5 

Snow. 

10 

N.W. 

18.0 

3  a.  m. 

29.  879 

36.0 

35-5 

N. 

10 

N.  E. 

8.7 

6  a.  m. 

30.  104 

15-5 

15-5 

Snow. 

10 

N.W. 

19.7 

6  a.  m. 

29.  822 

33- 0 

32.5 

N. 

10 

N.  E. 

9.0 

9  a.  m. 

30.216 

15- 0 

14.0 

C.K. 

3 

N.W. 

16.0 

9  a.  m. 

29-  736 

.32-0 

31-5 

N. 

10 

N.E. 

■3-7 

Noon. 

30.  283 

16.0 

14-5 

C.  K. 

2 

N.W. 

20.0 

Noon. 

29-  593 

33-5 

33- 0 

N. 

10 

N.W. 

9-0 

3  P-  "I- 

30-  339 

17.0 

15.0 

Clear. 

0 

N.W. 

17.0 

3  P-  m- 

29-  483 

34.8 

34-0 

N. 

10 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 

30.  445 

13.0 

12.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29-  437 

34-8 

34-0 

N. 

10 

N.W. 

5-7 

9  p.  m. 

30-  527 

10.3 

9.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

9  p.m. 

29-  463 

34-5 

34- 0 

N. 

10 

N.W. 

5-0 

Mean. 

3°-  234 

'5-3 

14-3 

....         4-4 

1 

16.6 

Mean. 

29.671 

34-8 

34-0 

.... 

10.  0 

8.2 

January  2. 

January  7. 

Midn't. 

30-  577 

8.5 

7.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.3 

Midn't. 

29-  548 

35-5 

34- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

10.7 

3  a.m. 

30-  597 

7.8 

6.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

3  a.  m. 

29. 704 

31.0 

29. 0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

26.0 

6  a.  m. 

30.  642 

4.0 

3-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

29. 856 

27.0 

22.5 

C.S. 

I 

N.W. 

21.3 

9  a.  m. 

30.  676 

8.0 

* 

Haze. 

N.W. 

1. 0 

9  a.  m. 

29.996 

24.0 

21.0 

C.K. 

I 

W. 

19.7 

Noon. 

30.  644 

22.  0 

18.0 

C.  K.  S. 

2 

S. 

3-7 

Noon. 

30.007 

29.0 

24-5 

C.K. 

I 

S.  W. 

17.0 

3P-m- 

3°-  567 

25.0 

20.0 

C.K. 

2 

S.W. 

7-7 

3  P-  in- 

30.  020 

31-5 

27.0 

C.K. 

I 

S.W. 

12.3 

6  p.  m. 

30-  546 

20. 0 

17.0 

Clear. 

0 

S.W. 

,    7-3 

6  p.  m. 

30. 084 

29.0 

25-5 

Clear. 

0 

S.W. 

9-0 

9  p.m. 

30-510 

18.0 

16.0 

Clear. 

0 

S.W. 

6.0 

9  p.m. 

30.  121 

25-0 

23.0 

Clear. 

0 

S.W. 

6.0 

Mean. 

30-  595 

14.2 

12.6 

0.6 

.... 

6.5 

Mean. 

29.917 

29.0 

25.8 

2.  I 

15-2 

January  3. 

January  8. 

Midn't. 

30.440 

17.5 

16.0 

C.K. 

I 

S.W. 

7-3 

Midn't. 

30.  173 

24.6 

22.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.3 

3  a.  m. 

30-  385 

16. 0 

15.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

4-7 

3  a.  m. 

30.  2IO 

23.6 

21.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-7 

6  a.  m. 

30.  34S 

17.0 

'5-5 

Clear. 

0 

S.W. 

6.3 

6  a.  m. 

30.  250 

25.0 

23.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2-7 

9  a.  m. 

30.  316 

22. 0 

18.0 

Clear. 

0 

vS.W. 

8.7 

9  a.  m. 

3°-  275 

26.5 

25-5 

Clear. 

0 

S.W. 

2-7 

Noon. 

3°-  258 

37.0 

31.0 

Clear. 

0 

S.W. 

8.3 

Noon. 

30. 205 

38.  5 

36.0 

C.  K.  S. 

4 

S.  W. 

6.0 

3  p.  m. 

30.  169 

49.0 

43-5 

C.K. 

2 

S.W. 

80 

3  P-  m- 

3°- 151 

40.0 

33-5 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

14.0 

6  p.  m. 

30.  206 

40. 0 

37- 0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

7-7 

6  p.  ni. 

30.117 

37- 0 

32.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

12.7 

9  p.  m. 

30.196 

37- 0 

36.0 
26.5 

c.s. 

I 

S.W. 

4-3 

9  p.m. 

30.100 

35- 0 

30.0 

C.K. 

9 

S.W. 

13.0 

1      Mean . 

30.290 

29.4 

1-5 

6.9 

Mean . 

3°-  185 

31-3 

27.9 

3-9 

7-4 

January  4. 

January  9. 

Midn't. 

30.  124 

38-0 

37- 0 

C.K.S. 

10 

S.  E. 

5-7 

Midn't. 

30-  057 

34-0 

29-5 

C.K. 

5 

S.W. 

13.0 

3  a.  m. 

30.  102 

39-5 

.38.5 

K. 

10 

s. 

9-3 

3  a.  m. 

30. 041 

32.5 

29.0 

C.  K. 

7 

S.W. 

8.0 

6  a.  m. 

30.064 

41.0 

39-5 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

10.7 

6  a.  m. 

30.005 

30-5 

28.5 

C.K. 

9 

S.W. 

4-7 

9  a.  m. 

30. 050 

42.5 

41.  0 

C.  K.  S. 

10 

s.  s.  w. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  997 

31.0 

29.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

4-3 

Noon. 

29.  974 

50.0 

47.0 

C.  K.  S. 

10 

s.s.w. 

9.0 

Noon , 

29-  956 

35-5 

31.0 

C.K.S. 

10 

vS.  w. 

5.0 

3  p.  ni. 

29.  886 

54- 0 

51.0 

C.K. 

10 

vS.W. 

5-7 

3  P-  HI- 

29.917 

41.0 

35- 0 

C.  K.  S. 

10 

vS.  w. 

3-0 

6  p.  ni. 

29.  866 

54.8 

51.0 

C.K. 

9 

S.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29. 94S 

40. 0 

34- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

2.0 

9  p.  m. 

29.  838 

54-2 

52.0 
44-6 

C.K. 

8 

S.W. 

15.7 

9  p.  m. 

29.  960 

39-0 

34-5 

C.K. 

10 

w. 

3.0 

Mean. 

29.988 

46.8 

9.6 

9.8 

Mean. 

29-985 

35-4 

31-3 

8.8 

5-4 

January  5. 

January  10. 

Midn't. 

29.  814 

55- 0 

52.0 

C.K. 

ID 

S.W. 

18.7 

Midn't. 

29.991 

41.0 

35-  5        C.  K. 

10 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  784 

55- 0 

53- 0 

C.  K. 

10 

S.W. 

16.7 

3  a.  m. 

30.  020 

40.0 

,36.5 

C.K. 

10 

N.W. 

9-3 

6  a.  m. 

29.  778 

55.0 

53- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

10.7 

6  a.  m. 

30. 073 

37-0 

34-0 

C.S. 

I 

N.W. 

6-7 

9  a.  m. 

29.798 

.57.0 

55- 0 

C.K.S. 

10 

s.  w. 

II. 0 

9  a.  m. 

3°- 173 

30-0 

28.0 

C.K. 

10 

N.E. 

13.0 

Noon. 

29-  853 

55-5 

52.5 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.  W. 

7.7 

Noon. 

30-  205 

29.0 

26.0        C  K. 

9 

N.E. 

11.7 

3  p.m. 

29.  886 

49.0 

44- 0 

Rain. 

10 

N.W. 

12.  0 

3  P-  "1- 

30.  207 

28.0 

25.  0  1      C.  K. 

9 

N. 

11-3 

6  p.m. 

29.  922 

42.5 

39-5 

N. 

10 

N.W. 

8.0 

6  p.  m. 

3o-3'3 

27.2 

25.0 

C.K. 

10 

N. 

10.3 

9p.m. 

29.962 

41.0 

40.5 

N. 

10 

N.W, 

5-3 

9  p.  ni. 

30.  354 

24.0 

22.  0 

C.K. 

9 

N. 

7-3 

Mean. 

29.  850 

51-2 

48.7 

10.0 

■ 

"■3 

Mean. 

30.167 

32-0 

29.0 

8.5 

9-4 

*  Frozen. 
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January  ii. 

January  16. 

u 

>t 

1) 

J3  ,■ 

•a 

3 

Wind. 

V 

J3     • 

-c 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

at; 

m  0 

Clouds. 

0 

a 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  6 

«  0 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

a 

C 

0 

Direc- 

Direc- 

tion. 

> 

0 

0 

Pi 

tion. 

0 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

30- 364 

i8.o 

16.0 

C.K. 

3 

N. 

5-7 

Midn't. 

29. 850 

41.0 

37.0 

Haze. 

S.W. 

4.0 

3  a.m. 

30.368 

14.0 

130 

Clear. 

0 

N. 

4.7 

3  a.  m. 

29. 826 

38.0 

35.0 

Haze. 

S.W. 

3-3 

6  a.  m. 

3°-  367 

II. 0 

9.0 

Clear. 

0 

N. 

8.3 

6  a.m. 

29.790 

,36.5 

34-5 

C.K. 

10 

S.W. 

4-3 

9  a.m. 

30- 407 

II. 0 

8.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  774 

38.0 

35-5 

C.K. 

10 

S.W. 

4.7 

Noon. 

30- 379 

21.0 

17.0 

C.S. 

I 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29.  702 

44-5 

41.0 

C.K. 

10 

S.W. 

6.0 

3P-Jn. 

30-  342 

25-5 

20.0 

C.K.S. 

I 

E. 

5-7 

3  p.m. 

29-  589 

46.5 

42.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

6.p.m. 

30-  355 

22.5 

18.5 

C.K. 

6 

N.E. 

3-3 

6  p.m. 

29-  655 

.  42.0 

41.0 

Mist. 

10 

E. 

4-3 

9  p.m. 

3'^-  353 

21.0 

18.0 

C.  K. 

6 

N.  E. 

3-7 

9  p.  m. 

29-  524 

42.0 

41.0 
38.4 

N. 

10 

'N.W. 

2.0 

Mean. 

30.367 

18.0 

14.9 

2.  2 

....    1    5.8 

Mean. 

29.714 

41. 1 

10. 0 

4.2 

January  12. 

January  17. 

Midn't. 

30.351 

21.0 

18.0  j      C.K. 

7 

N.E. 

4.0 

Midn't. 

29.  477 

40.5 

40.0 

C.K. 

7 

N.W. 

2.7 

3  a.m. 

3°-  303 

21.0 

19.0        C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  536 

39- 0 

37- 0 

Fog. 

9 

N.W. 

5-0 

6  a.m. 

30. 269 

22.0 

20.0        C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  562 

36.0 

.36.5 

Fog. 

10 

N.W. 

7.0 

9  a.m. 

30.280 

21.0 

18.0  !      C.  K. 

10 

N.E. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  640 

36.0 

35-5 

Fog. 

10 

W. 

4.0 

Noon. 

30. 225 

23.0 

22.0        C.K. 

10 

N.E. 

5.0 

Noon. 

29. 636 

44.0 

42.5 

C.  K.  S. 

6 

S.  E. 

4-3 

3  p.m. 

30. 194 

25-5 

24.0  i      Mist. 

10 

N.E. 

4.3 

3  P-  m- 

29.  646 

50.0 

46.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

4.0 

6  p.m. 

30.  202 

26.0 

25.5          N. 

10 

N.E. 

5.3 

6  p.  m. 

29.  694 

48.0 

44.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

4.3 

9  p.m. 

30.  183 

26.0 

25-5          N. 

10 

N.E. 

4-3 

9  p.m. 

29.  727 

46.0 

42.0 

40.4 

C.K. 

10 

N.W. 

3.7 

Mean. 

30.251 

23.2 

21-5 

9.6 

4-4 

Mean. 

29-  615 

42.4 

8.9 

4.4 

V. 

January  13. 

January  18. 

Midn't. 

30. 162 

27.0 

26.8 

N. 

10 

N.E. 

5-0 

Midn't. 

29-  755 

42.  0 

1 
39-  0  '      C.  K. 

10 

N.W. 

6.3 

3  a.m. 

30. 1 14 

28.0 

27.8 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

3  a.  m. 

29.  774 

40.0 

38.  0        C.  K. 

10 

N.W. 

9.0 

6  a.m. 

30.083 

29.0 

28.7 

K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  80S 

36.0 

35-  0        C.  K. 

10 

N.W. 

6.7 

9  a.m. 

30.062 

31.0 

30.5 

Mist. 

10 

N.E. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  886 

35-8 

34.  8        C.  K. 

10 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29. 972 

32.5 

32.0 

N. 

10 

N.E. 

6-3 

Noon. 

29-  895 

38.5 

35.  0        C.  K. 

9 

N.W. 

9.0 

3  p.m. 

29.  940 

34- 0 

32.0 

K. 

10 

N.E. 

3-3 

3  p.m. 

29.  906 

37- 0 

33- 0        C.K. 

10 

N.W. 

12.  0 

6  p.m. 

29. 948 

33-2 

32.0 

K. 

10 

N.  W. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  993 

33- 0 

29.  5      C.  K.  S. 

7 

N.W. 

II. 7 

9  p.m. 

29.914 

33- 0 

32.5 

K. 

10 

N.W. 

2.7 

9  p.m. 

30.051 

29.0 

24. 5  i    C.  K.  S. 

I 

N.W. 

8-3 

Mean. 

30. 024 

3I-0. 

30-3 

10. 0 

. 

5-0 

Mean. 

29.  884 

37-7 

33-6 

8.4 

8.6 

January  14. 

January  19. 

Midn't. 

29.896 

33- 0 

32.6 

K. 

10 

S.  W. 

2.0 

Midn't. 

30.  062 

25.5 

22. 5       Clear. 

0 

N.W. 

7.3 

3  a.m. 

29.846 

32.8 

32.8 

Fog. 

10 

s.w. 

4.3 

3  a-m. 

30. 093 

23.0 

21. 5  j     Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

6  a.m. 

29.686 

33- 0 

32.5 

Fog. 

10 

s.w. 

7-3 

6  a.  m. 

30.091 

20. 0 

18.5  !     Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  a.m. 

29.627 

35-5 

35-2 

Fog. 

10 

s. 

6.7 

9  a.  m. 

30.  114 

22.0 

19.0 

Clear. 

0 

N. 

5-7 

Noon. 

29. 467 

40.2 

40.0 

Fog. 

10 

s. 

II. 0 

Noon. 

30.096 

30.0 

25-5 

C.K. 

I 

N. 

6.0 

3p.m. 

29.471 

49.0 

46.5 

C.  K.  S. 

9 

s.  w. 

10.3 

3  P-  "1- 

30.  056 

35- 0 

29.0 

C.K. 

I 

N. 

5-3 

6  p.m. 

29.558 

48.0 

44-5 

C.K. 

3 

N.W. 

8.3 

6  p.  m. 

30.  079 

31.0 

22.0 

Clear. 

0 

N. 

4-3 

9  p.m. 

29- 635 

44-5 

40.5 
38.1 

Clear. 

0 

•    N.W. 

19.7 

9  p.  m. 

30.  076 

26.  0 

24.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

Mean. 

29.648 

39-5 

7.8 

8.7 

Mean. 

30.083 

26.6 

22.8 

0.2 

5.6 

January  15. 

January  20. 

Midn't. 

29.698 

41.0 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

Midn't. 

30.  052 

23-5 

21.5 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

3  a.  m. 

29.722 

40.0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

3  a.m. 

30.044 

23.0 

21.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3.3 

6  a.m. 

29. 762 

38.0 

35- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

30.  027 

19.0 

17.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

9a.m. 

29. 842 

42.0 

37-2 

Clear. 

0 

S.W. 

7-7 

9  a.  m. 

30.  076 

25.0 

23.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

Noon. 

29.860 

53- 0 

42.5 

C.K. 

2 

W. 

9.7 

Noon. 

30.004 

36.0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  p.  ni. 

29.860 

51.0 

42.0 

C.K. 

9 

W. 

7-3 

3  P-  ni- 

29-  937 

43-5 

32.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

3.3 

6  p.m. 

29.880 

47.0 

41.0 

C.K.S. 

9 

S.  W. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  920 

34-5 

30.0 

C.K. 

3 

S. 

4,3 

9  p.m. 

29.864 

44.0 

39- 0 

Haze. 

S.W. 

5-3 

9  p.m. 

29.  923 

31.0 

27.0 

C.K. 

9 

S. 

4.0 

Mean. 

29.811 

44-5 

38.7 

2.9 

7-4 

Mean. 

29.998 

29.4 

25-4 

1.6 

3-3 
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January  21. 

January  26. 
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•0  .- 

H  t 

f-i  fe 

0 

H  fc 

I-i  fe 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

m  0 

Clouds. 

U 

c 
0 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3   5 
«  0 

£    0* 
3  S 
«  0 

Clouds. 

0 

c 
0 

Direc- 

fc-S 

t3  2 

^ 

tion. 

0^ 

j:>  = 

tjs 

0 

tion. 

a; 

Q 

^ 

&< 

r^ 

Q 

■^ 

&< 

> 

in. 

0 

0 

in. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  884 

29.0 

27.0 

C.K. 

9 

S.  W. 

3-3 

Midn't. 

29.  746 

30.0 

28.0 

C.  K.  S. 

2 

S.  W. 

3-7 

3  a.m. 

29.  852 

28.0 

26.5 

C.K. 

7 

S.  W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  704 

29.0 

27.0 

C.K. 

9 

S.  W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  802 

28.0 

26.5 

C.K. 

10 

S. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  660 

29.  0 

28.0 

C.K. 

8 

s. 

3-3 

9  a.  m. 

29.801 

28.  ,5 

26.2 

C.K. 

7 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29. 642 

34-5 

31-5 

C.K.S. 

9 

S. 

4-3 

Noon. 

29.  689 

39-5 

32-0 

C.K. 

2 

S.W. 

6.0 

Noon. 

29.560 

49.0 

41.  0 

C.K.S. 

I 

s. 

9-3 

3  P-  !"• 

29-  579 

47-0 

39- 0 

C.K. 

3 

S.  W. 

8-3 

3  p.m. 

29.419 

56.0 

45-5 

C.K.S. 

2 

S.W. 

16.3 

6  p.  m. 

29.  546 

41.0 

36.5 

C.  K.S. 

I 

S.W. 

6-3 

6  p.  ni. 

29-  335 

49-5 

40- 5 

C.K. 

2 

S.W. 

17.0 

9  p.  m. 

29-  523 

39-5 

35-0 
31-  I 

Clear. 

0 

S.W. 

9-3 

9  p.m. 

29.  297 

46-5 

40.4 

39-0 

C.K. 

3 

S.W. 

15-3 

Mean. 

29.710 

35.1 

4-9 

.    .    . 

5-7 

Mean . 

29-545 

35-1 

4-5 

9-2 

January  22. 

January  27. 

Midn't. 

29.511 

38.0 

34-5 

C.K. 

10 

S.W. 

8.0 

Midn't. 

29-  393 

40.0 

35- 0  1      C.K.     . 

2 

N.W. 

15-7 

3  a-  •"■ 

29-515 

37-0 

33-5 

Haze. 

N.W. 

4.0 

3  a.m. 

29. 481 

34-0 

29.0  :      C.K. 

7 

N.W. 

19.7 

6  a.  m. 

29.511 

40.5 

35  0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

5-7 

6  a.m. 

29-  576 

30.0 

28.0  ■      C.K. 

5 

N.W. 

17.0 

9  a.  m. 

29-  550 

44-0 

39-0 

C.K. 

9 

S.W. 

8-7 

9  a.m. 

29-  724 

26.2 

22.5  :  c.K.s. 

3 

N.W. 

12.7 

Noon. 

29-  537 

51-0 

44.0 

C.K. 

9 

S.W. 

7.0 

Noon. 

29. 760 

26.0 

22.0        C.  K. 

I 

N.W. 

21.3 

3  P-  "'• 

29-  55S 

56.0 

47.0 

C.  K. 

5 

N.W.  , 

10. 0 

3  p.m. 

29.801 

26.6 

32.5         C.K. 

3 

N.W. 

17.0 

6  p.  m. 

29.  648 

50.2 

44.0 

C.K. 

2 

N.W'. 

7.0 

6  p.m. 

29.  844 

23.0 

19.0      C.K.S. 

4 

N.W. 

II. 0 

9  P-  m- 

29.  721 

45- 0 

40.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29. 884 

20.2 

17.5  ,     Haze. 

N.W. 

4-3 

Mean . 

29.  569 

45-2 

39-6 

5-4 

....    '     6.8 

Mean . 

29.683 

28.2 

25-7       

3-6 

14.8 

January  23. 

January  28. 

Midn't. 

29.  750 

44.0 

1 
39. 0        Clear. 

0 

N.W. 

« 

Midn't. 

29.844 

19.0 

17.0 

Haze. 

N.W. 

8-7 

3  a.m. 

29.  787 

39-5 

38.  0        C.  K. 

4 

N.E. 

3-7 

3  a.m. 

29.888 

19-5 

17-0 

C.K. 

10 

S.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.808 

38-5 

36.  0        C.  K. 

7 

N.E. 

2.3 

6  a.m. 

29. 826 

19-5 

17-5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  856 

37-5 

35.0  1    C.K.S. 

9 

N.E. 

3-3 

9  a.m. 

29. 766 

20.5 

18.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

Noon. 

29.  840 

4.3-0 

37.0      C.K.S. 

10 

N.E. 

4-7 

Noon. 

29.  709 

22.0 

20.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

3  p.m. 

29.  780 

49.0 

41.0  1    C.K.  S. 

1 

E. 

6.0 

3  P-i"- 

29. 640 

21.0 

20.5 

Snow. 

10 

N.E. 

2-7 

6  p.m. 

29-  738 

43- c 

38. 0  1      C.K. 

2 

E. 

8.0 

6  p.  m. 

29-  63.^ 

21. 0 

19.0 

K. 

10 

N.E. 

2.0 

9  p.m. 

29.  716 

38.0 

35- 0 

C.K. 

2 

N.E. 

5-0 

9  p.m. 

29. 608 

18.0 

14.0 

C.  K. 

4 

N.W. 

1-7 

Mean. 

29.  784 

4^6 

37-4 

4.4 

.... 

4-7 

Mean . 

29- 739 

20.  I 

17.9 

9-1 

4. :! 

January  24. 

January  29. 

Midn't. 

29.  656 

34-5 

33-5 

C.K. 

3 

N.E. 

6.7 

Midn't. 

29.619 

17.0 

14.  0 

C.K. 

9 

W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  610 

32.0 

31-5 

Fog. 

10 

N.E. 

6.0 

3  a.m. 

29. 672 

16.  0 

15.0 

Clear. 

0 

W. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  523 

34-0 

33-5 

C.K. 

9 

N.E. 

4-  0 

6  a.  m. 

29.669 

14.0 

15-0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  480 

38.2 

38.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2-3 

9  a.  m. 

29-  750 

20.0 

19.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

1-7 

Noon. 

29-  397 

43-0 

42.5 

Fog. 

10 

S.  E. 

3-7 

Noon . 

29-  754 

33-0 

31.0 

C.  K.  vS. 

2 

S.W. 

3-7 

3  p.  m. 

29.  267 

45-0 

44-5 

Fog. 

10 

N.W. 

3-0 

3P-ni- 

29.698 

37-5 

35-5 

C.  K.  S. 

5 

S.W. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  1 16 

45-5 

45-0 

Fog. 

10 

N.W. 

5-7 

6  p.  m. 

29.710 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.7 

9  p.  m. 

29.  104 

46.0 

45-2 

N. 

10 
9.0 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

29-  705 

29- 5 

28.  5 
23.6 

C.K. 

9 

N.E. 

6-7 

Mean. 

29-  394 

39-8 

39-2 

.    .    .    .    i     4-7 

Mean. 

29.697 

24.9 

4-9 

4.0 

January  25. 

January  30. 

Midn't. 

29.191 

,37-0 

35-2 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

24.3 

Midn't. 

29-  727 

27.0 

26.0 

C.K. 

9 

N.E. 

6.3 

3  a.m. 

29-  333 

33-5 

30.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

23-7 

3  a.  m. 

29-  732 

25.0 

24.0 

C.K. 

7 

N. 

6.0 

6  a.  ni. 

29-515 

30.0 

25-  5 

c.  s. 

I 

N.W. 

21.7 

6  a.  m. 

29- 750 

23.0 

22.0 

C.K. 

5 

N. 

5-3 

9  a.  ni. 

29. 629 

31.0 

26.5 

C.K. 

I 

N.W. 

13-7 

9  a.  m. 

29.804 

27.0 

25.0 

C.K. 

2 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29-  695 

36.0 

30-  5 

C.K. 

2 

N.W. 

12.7 

Noon . 

29.790 

34-  i 

29.0 

C.K. 

2 

S. 

5-0 

3  p.  m. 

29-  705 

40.0 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

10.3 

3  p.m. 

29.714 

39-0 

32.0 

C.K. 

4 

S.  W. 

10. 0 

1     6  p.  m. 

29-  754 

36.0 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29. 740 

36-5 

32.5 

C.K.S. 

3 

vS.  w. 

4-7  1 

1     9  p.  m. 

29-  765 

33- 0 

32-0 

Clear. 

f) 

N.  H. 

3-7 
14.4 

9  p.  m. 

29.  749 

34-0 

32.0 

K. 

10 

5-2 

N. 

5.3 

!      Mean. 

1 

1    29-573 

34-6 

30.5 

2.,S 

Mean. 

29-751 

30-7 

27.8 

5.-7 
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January  31. 

February  5. 

t!i 

>, 

u 

u 

X 

^.; 

01 

5 

Wind 

. 

J3  u 

^  I-' 

'^ 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Clouds. 

U 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  T 
momete 

■3  H 
m  2 

Clouds. 

5 

u 

§ 

Direc- 

Direc- 

,^ 

P 

0 

1 

tion. 

0 
I 

r 

1 

tion. 

0 

1 

in. 

.    0 

m. 

in. 

0 

■ 
0 

m. 

Midn't. 

29-  756 

31.8 

27-5 

C.K. 

10 

N. 

8.0 

Midn't. 

29.  876 

32.0 

30.0 

C.K. 

7 

N.  W. 

5-0 

3  a.m. 

29.  764 

27.0 

26.0 

K. 

10 

N. 

12.0 

3  a.  m. 

29.844 

30.0 

29.5 

Snow. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.m. 

29. 779 

23- 5 

22.5 

Snow. 

10 

N.E. 

10.  0 

6  a.  m. 

29.  818 

29-5 

29.0 

Snow. 

10 

N.E. 

5-0 

9  a.m. 

29- 755 

23.  0 

22.5 

Snow. 

10 

N.E. 

10.3 

9  a.  m. 

29.  839 

28.0 

27.0 

Snow. 

10 

N.E. 

6-7 

Noon. 

29.  720 

23.0 

22.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

15- 3 

Noon. 

29.  779 

28.0 

27.0 

K. 

10 

N.E. 

6.3 

3p.m. 

29. 652 

23.0 

22.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9-7 

3  P-  m- 

29.  780 

29.0 

28.0 

K. 

10 

N.E. 

6.7 

6  p.m. 

29.  638 

21.0 

20.  0 

Snow. 

10 

N.E. 

7.0 

6  p.  m. 

29-  854 

29.0 

28.0 

K. 

10 

N.E. 

4.0 

9  p.m. 

29.  718 

19.0 

18.0 

Snow. 

10 

N.W. 

9-7 

9  p.m. 

29.  872 

27-5 

27.0 

Haze. 

N.E. 

2.7 

Mean. 

29.  723 

23-9 

22.6 

10. 0      .... 

10.  2 

Mean. 

29.833 

29.  I 

28.2 

....    1     9-6 

5.3 

February  i. 

February  6. 

Midn't. 

29.  784 

17.5 

.5.4 

C.K. 

I 

N.W. 

5-3 

Midn't. 

29.  894 

27.0 

26.5 

K. 

10 

N.E. 

4.0 

3  a.m. 

29.  876 

12.0 

II. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

16.0 

3  a.  m. 

29.  S81 

26.5 

25.5 

K. 

10 

S.W. 

2.3 

6  a.m. 

29.  977 

6.0 

5-0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.7 

6  a.  ra. 

29.813 

27.0 

26.5 

Snow. 

10 

N.E. 

4.7 

9  a.m. 

30. Ill 

7.0 

5-0- 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

9  a.  m. 

29.  846- 

26.5 

26.0 

Snow. 

10 

N.E. 

3-0 

Noon. 

30.098 

14.0 

II. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29-  775 

28.0 

27.5 

Snow. 

10 

N.E. 

3-7 

3  p.m. 

30. 058 

20.  0 

i6.o 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  P-  m- 

29-  653 

29.0 

28.0 

K. 

10 

N.E. 

4-7 

6  p.m. 

30. 073 

17.0 

14.0 

C.K. 

2 

E. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  640 

28.0 

27.0 

Snow. 

10 

N.E. 

5.7 

9  p.m. 

30. 058 

14.0 

12.5 

C.K. 

2 

S.E. 

3-7 

9p.m. 

29.  619 

26.0 

25.5 

Snow. 

10 

N.E. 

7-3 

Mean. 

30.004 

13-4 

II.  2 

0.6 

8.0 

Mean. 

29  765 

27.2 

26.6 

10. 0 

4-4 

February  2. 

February  7. 

Midn't. 

30. 020 

13.0 

12. 0        Clear. 

0 

S.W. 

5-7 

Midn't. 

29.605 

25.0 

24.0 

Snow. 

10 

N.E. 

6.0 

3  a.m. 

29.  970 

12.0 

II.  0        Clear. 

0 

S.  W. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  566 

24.7 

23.5 

Snow. 

10 

N.W. 

5-7 

6  a.m. 

29.  848 

II. 0 

10. 0  1      Clear. 

0 

S.W. 

4.3 

6  a.  m. 

29.  607 

25.0 

24.0 

K. 

10 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  846 

16.2 

15- 0 

C.K. 

8 

S.W. 

4.7 

9  a.  m. 

29-  597 

25-5 

24.5 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

Noon. 

29.  825 

24.2 

21.8 

C.K. 

8 

.     N.E. 

2.3 

Noon. 

29. 609 

28.5 

27.0 

C.K. 

lO 

N.W. 

5-7 

3p.m. 

29.892 

29.0 

25.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

3-3 

3  P-  m- 

29.580 

31.0 

29-5 

C.K. 

10 

7.7 

6  p.  m.. 

29-943 

29-5 

26.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  470 

29.0 

28.0 

Snow. 

10 

N.E. 

5-3 

9  p.m. 

29. 925 

25-5 

24.0 

C.K. 

I 

N.E. 

4.3 

9  p.m. 

29.417 

26.5 

26. 0 

Snow. 

10 

N.W. 

6.0 

Mean. 

29.909 

20.0 

l8.2 

4.6 

4.0 

Mean.. 

29-  556 

26.9 

25.8 

10.  0 

5-9 

February  3. 

February  8. 

Midn't. 

29. 910 

23.0 

21.0 

C. 

2 

N.E. 

3-7 

Midn't. 

29-347 

26.0 

25-5 

N. 

10 

N. 

6.0 

3  a.m. 

29. 867 

23-5 

21-5 

C.K. 

lO 

N.E. 

3-3 

3  a.  m. 

29-  249 

24-5 

24.0 

N. 

10 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29. 838 

24. 0 

22.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

6  a.  m. 

29-  231 

25.0 

24.0 

K. 

10 

N.W. 

8.0 

9  a.m. 

29.  770 

26.0 

25.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5.3 

9  a.m. 

29.  292 

22.  2 

20. 0 

K. 

10 

N.  W. 

19. 0 

Noon. 

29. 66 1 

29.0 

28.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29-  335 

20.  0 

18.0 

C.K. 

7 

N.  W. 

22.7 

.3p.m. 

29-  539 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

S. 

1-7 

3p.  m 

29-  394 

21. 0 

17.0 

C.K. 

2 

N.W. 

23.0 

6  p.m. 

29-  579 

32.2 

32.0 

K. 

10 

N.W. 

2.3 

6  p.  m. 

29.506 

13.0 

12.0 

Clear. 

0 

N.W. 

19.  0 

9  p.m. 

29-  539 

32.0 

31-5 
26.5 

Fog. 

10 

S.W. 

2. 0 

9  p.m. 

29-  596 

10.5 

H.5 

Clear. 

0 

N.W. 

II.  0 

Mean. 

29-  713 

27.7 

.... 

9.0 

3.3 

Mean. 

,  29.369 

20.3 

19.9 

6.1 

14.5 

February  4. 

February  9. 

Midn't. 

29. 479 

33- 0 

32.0 

Rain. 

10 

N.E. 

3-0 

Midn't. 

29.  673 

7.0 

5.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

3a»n- 

29-  345 

;    34- 0 

33- 0 

Rain. 

:  10 

S.W. 

3-7 

3  a.m. 

29.  736 

3-0 

1.5 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

6  a.  m. 

29.  466 

38.0 

35- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

II. 0 

6  a.  m. 

29-744 

—  2.0 

-  3.0 

S. 

I 

W. 

5.3 

9  a.  m. 

i     29-  585 

45- 0 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

9  a.m. 

29-  775 

3.0 

2.0 

C.K. 

I 

N.W. 

3.0 

Noon. 

29. 679 

45- 0 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

20.3 

Noon. 

29.  792 

5.5 

4.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

3  P-  ni- 

29. 716 

43- 0 

.^7.8 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

26.3 

3  P-  ni. 

29-  838 

5.5 

4.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.0 

6  p.m. 

29.798 

37-5 

32.0 

C.K. 

5 

N.W. 

14.0 

6  p.  m. 

29-  975 

3.5 

3-0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

9  p.m. 

29. 870 

33- 0 

30-5 
35-3 

C.K. 

3 

N.W. 

6-3 

9  p.m. 

30. 049 

"  1.5 

—  2.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

Mean. 

29. 617 

38.6 

4.9 

12.4 

Mean. 

29.  823 

3.0 

1.8 

Q.  2 

8.7 

OBSERVATIONS  FOR  1899. 
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February  10. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  m- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Barom- 
eter. 


Xi  HI 

■3  5 

m  2 


I 


30.097 

30- 137 
30. 169 

3°-  235 
30.  229 
30.  199 
30.  214 
30.271 


Mean, 


30.  194 


4.0 
5-2 
8  o 
7.0 

3-0 
2.0 
i.o 
3-0 


-  3-6 


n  o 


+ 


6.0 

8,5 

4.0 
1.0 

I  5 
2.0 

3-5 


Clouds. 


Clear 

Clear. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

Clear. 

Clear. 

Clear. 


3 
o 


o 
o 

I 

7 
I 
o 
o 
o 


Wind. 


Direc- 
tion. 


N.  E. 
N.  E. 
N.  E. 
•N.  W 
N.  W. 
N.W. 
N.  W. 
N.W. 


7  3 
7  7 
6.0 

6.3 

9-7 

II-3 

6.3 

3-3 


2.2 


February  11. 


Midn't. : 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m.  1 
9p.m. 


Mean. 


30.  319 
30-  344 
30-  382 
30.408 

30-  384 
30.299 
3°-  263 
30.  248 


30-331 


-  ,s. 

0 

-  6. 

.■) 

I-  8. 

5 

i-  5- 

0 

4- 

0 

9- 

3 

7- 

0 

1      5. 

0 

0. 

0 

4.0 
6.0 
7.0 

5-5 
2.0 
7.0 
6.0 
50 


Clear. 
Clear. 
Clear. 

C.K. 

C.  K. 

C.K. 
Snow. 
Snow. 


o 
o 
o 
9 
4 
8 
10 
10 


0-3 


February  12. 


5-  I 


N.W. 
N.W. 

W. 
N.  W,. 
N.W. 
S.  E. 
N.  E. 
N.  E. 


Midn't.  I 
3  a.  m. ; 
6  a.  m.  I 
9  a.  m. 
Noon. ' 

3  P-  m- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean 


30.  202 
30.  129 
30-095 
30.  092 
30.  060 
30.  oi5 
30.005 
29-965 


30. 070 


4-5 
4.0 
4.0 
5-0 
9.0 
8.0 
7.0 
6.0 


5-9 


4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
7-5 
7-5 
7-5 
6.0 


Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 


5-6 


February  13. 


10 
10 
10 
to 
10 
10 
10 
10 


N.  E. 
N.E. 

N. 
N.W. 
N.W. 

N. 

N. 
-N. 


February  15. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


■3  S 

«  2 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m.  ] 
9  a.  m.  I 
Noon.  \ 
3  p.m.  I 
6  p.  m.  I 
9  p.  m. 


30.  198 
30.  192 
30.  224 
30.  249 
30.  222 
30.  148 

30-  179 
30.  166 


14.0 
10.  o 
6.0 
10.  o 
25.0 
35-0 

29.  o 
25.0 


Mean. 


30.  197        19.  2 


3  B 
cq  0 

0 

12.5  1 
9-0  i 
5-5  [ 
9.0 

21.5 ; 
30.5 
27.0 
23.0 

1     '-7-^i 

1                            i 

Cloud.s. 


3 
o 

o 

c 
o 

't. 
(2 


Wind. 


Clear. 
Clear. 
C.  S. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K.  S. 


3-4 


Direc- 
tion. 


S.  E. 
S.  E. 
S.E. 
S.E. 
S.E. 

S. 

S. 

S. 


February  16. 


Midn't. ! 
3  a.  m.  I 
6  a.  m. 

.  9  a.  m. ' 
Noon.  ■ 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


30.  104 
30.  102 
30.  032 
29.  972 
29. 864 
29.  688 
29-  489 
29.  516 

Mean.      29.846 


22 

0 

20 

0 

18 

0 

22 

5 

27 

0 

31 

5 

35 

5 

37-5 

26.8 

1 

20.  o 

18.0 

16.  o 
20.  o 

25.0 
31.0 
32-5 
37-0 


Clear. 
'  Clear. 

C.K. 
C.  K.  S. 

N. 
N. 
N. 

N. 


o 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


E. 

E. 
N.E. 

N. 
N.E. 

N. 
N.W. 

N. 


24.9 


7-5 


February  17. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  P-  ni- 
6  p.  m. 

9  P- "'- 
Mean. 


29.  820 

6.0 

6.0 

29-  729 

5-5 

5-5 

29.601 

50 

5-0 

29.510 

5-0 

5-0  1 

29-  377 

8.0 

7.0 

29-341 

7.0 

5.0  i 

29-  325 

6.0 

5-5  ; 

29-413 

6.0 

5.0  1 

29-514 

6.1 

■5.6i 

Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 
Snow. 


10 
10 
10 
10 
lo 
10 
10 
10 


N. 

N. 

N. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W 
N.W. 


II.  o 

8.7 
15.0 
23.0 
28.0 
25.0 
24.  o 

30-3 


20.6 


February  14. 


I 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon.  I 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean. 


29-541  i 

29.616 

29.796 

29-  924 
29.997 

30-  034 
30.098 
30.  172 


29.897 


5-5  i 
5-0 
6.0 
10.  o 

15-5 
21.  2 

19-5 
16.0  i 


5-0 
4-5 
5-0 

7.8 

II. o 

17.0 
17.0 
14.0 


K. 
C.  K. 
C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.S. 
Clear. 


12.3 


10.  2 


10 
6 
2 

2 
3 

I 
o 

3-1 


N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 

N.W. 

W. 
N.W. 

N.W. 


25-7 
19.  o 

14-7 

12.  O 
16.7 

5-3 
2.0 
1.0 


Midn't. 

3  a.  ni. 

6  a.  m. 

9  a.  m.  I 

Noon. 

3  p.m. 

6  p.  m. 
^9  p.  m. 

Mean. 


29-576  34-5  '     34 

29-611  33-5  33 

29. 688  34.  o  33 

29-  750  36-  o  34 

29-  738  I  45-  o  41 

29.710  I  43.0  I     4a 

29.715  j  40.5  I     39 

29-  728  I  37.  o  I  ^ 

29-690  I  37-9  '    36 


K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 


10 
10 
9 
9 
10 
10 


N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
S. 

s.w. 
s.w. 
s.w. 


9-5 


February  18. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-  m- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


29.710 

35-5 

35-0 

29. 684 

,34-5 

33.8 

29.  668 

34- 0 

33-5 

29-  637 

34- 0 

33-5 

29.590 

37-5 

37-0 

29.481 

.38-5 

38.0 

29-  479 

37-0 

36.6 

29-  479 

35- 0 

34-5 
35-2 

29-591 

35-8 

K. 

K. 

K. 
Fog. 
Fog. 

N. 

N. 

N. 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


S.W. 
S.W. 

s.w. 

N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.W. 
W. 


February  19. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9p.m. 


Mean. 


29-  503 
29.511 

29- .53' 
29-566 
29.  582 

29-  553 
29.  561 
29-  568 


29-  547 


35-6 

35-0 

35-3 

34-5 

35- 0 

31-5 

34-8 

32.0 

44.0 

38.5 

47.0 

36-5 

A4.  o 

36.0 

38.0 

33- 0 

39-2 

34.6 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

Clear. 
C.  K.  S. 

C.  K. 

C.K. 


4.8 


W. 

W. 

W. 
S.W. 
S.  W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 


^ 


m. 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

4.0 
5-0 
5-0 

4-3 


3-3 


2-3 
o.  o 
0.7 
0-3 
1-7 
6-7 
6.3 
10.0 

3-5 


6-3 
9-3 
13.0 
10.3 
1-7 
3-3 
3-3 
4-0 


6-4 


3-0 
3-0 

1-7 
0-3 
0.7 

1-7 
1.0 
2.0 

1-7 


2.3 
1-7 
2.3 
1.0 

1-7 
3-3 
6.0 

5^ 
30 


*  Frozen. 
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February  20. 

February  25. 

1-1 

u 

^ 

:-. 

u 

>, 

V 

J3  ,- 

1 

Wini 

. 

1^ 

-§ 

Wini 

1. 

Mean 
Time. 

Barohi- 
eter. 

BulbT 
omete 

BulbT 
omete 

Clouds. 

0 

a 
c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  2 

M  6 

Clouds. 

0 
§ 

Direc- 

3 

Direc- 

>,H 

tiS 

■6 

tion. 

0 

>.B 

■g 

tion. 

0 

U 

.^ 

& 

1^ 

Q 
0 

^ 

PL4 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

■ 
0       ' 

m. 

Midn't. 

29-  539 

34-5 

3'-5 

C.K. 

2 

S.W. 

5-0 

Midn't. 

3°-  151 

28.0 

26.0        Clear. 

0 

N. 

2.0 

3a.m. 

29-509 

34-0 

31.0 

C.  K. 

4 

S.W. 

5-3 

3  a.m. 

30.  149 

27.8 

25.  5  1      C.  K. 

2 

N. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  479 

33-0 

31.0 

C.K. 

6 

S.  W. 

5-7 

6  a.  m. 

30.  177 

24.8 

23.0  '      C.  K. 

2 

N.W. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  462 

43-0 

38.0 

C.K. 

3 

S.  E. 

4.0 

9  a.  m. 

30.  210 

31-0 

28.0 

Clear. 

0 

N. 

3-0 

Noon. 

29-499 

54-0 

47-2 

C.  K.  S. 

2 

S. 

5-0 

Noon. 

30.  207 

37-5 

33-0 

C. 

3 

S.  W. 

3-0 

3  P-  HI- 

29.411 

57-0 

47-2 

C.  K.  S. 

2 

S.  w. 

7-3 

3  P- 1"- 

30. 181 

41-5 

35- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  468 

50.0 

45-0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

5-7 

6  p.  m. 

30.180 

37-0 

33-0 

C.K. 

10 

vS.E. 

5-3 

9p.n1. 

29-  474 

45- 0 

41-5 

Clear. 

0 

s. 

3-3 

9  p.m. 

30.  204 

32-5 
32-5 

29- 5 
29.1 

C.K. 

6 

S.E. 

4-7 

Mean. 

29.480 

43-8 

39- 0 

-    -    ..    !    3-r 

5-2 

Mean. 

• 

30. 182 

4-1 

3-4 

February  21. 

February  26. 

Midn't. 

29. 466 

43-5 

38.0 

Clear. 

0 

s.\v. 

4-3 

Midn't. 

30.175 

32.0 

29-5 

C.K. 

10 

S.E. 

4-3 

3  a.m. 

29-  458 

42.0 

38.5 

Haze. 

S.W. 

5-7 

3  a.  m. 

30.  122 

33-0 

30-5 

C.K. 

10 

S.E. 

5-0 

6  a.m. 

29-  457 

43- 0 

40.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

3-3 

6  a.  m. 

30.086 

34-5 

31-5 

C.K. 

10 

S.E. 

6-3 

9  a.m. 

29-  472 

43- 0 

40.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

4.0 

9  a.  m. 

30. 039 

33-5 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.  0  1 

Noon. 

29-  438 

5f-o 

45- 0 

C.K. 

6 

S. 

5-0 

Noon. 

29.992 

37-0 

34-0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-3  ! 

3  p.  m. 

29-  353 

56.0 

49.0 

C.K. 

6 

s. 

5-0 

3  P-  ni- 

29.876 

37- 0 

35- 0 

N. 

10 

N. 

6.0 

6  p.m. 

29.371 

50.2 

46.0 

C.  K.  S. 

I 

s. 

5.7 

6  p.  m. 

29.812 

36.8 

36-0 

N. 

10 

N.E. 

7.7 

9  p.m. 

29-  367 

46.0 

43-0 

C.K. 

7 

s. 

5-0 

9p.m. 

29-  740 

40.5 

40.0 

N. 

10 

N.E. 

6.7 

Mean. 

29. 423 

46.8 

42.4 

5-7 

4.8 

Mean. 

29.  980 

35-5 

33-6 

10. 0 

5.8 

February  22. 

February  27. 

Midn't. 

29-  359 

44-0 

42.3 

C.  K. 

2 

S.W. 

4-3 

Midn't. 

29-  593 

44.0 

43-5 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

3  a.  m. 

29.  299 

42. 0 

38.5 

C.K. 

4 

s. 

5-3 

3  a.  m. 

29-  530 

42.0 

41-5 

C.K. 

lO 

W. 

,3.7  1 

6  a.  m. 

29-315 

42-5 

41.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29-  555 

41-5 

41.0 

C.K.S. 

10 

W. 

6.0 ! 

9  a.  m. 

29-  325 

44-0 

42.8 

C.K.S. 

3 

S.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29-  559 

44.0 

42.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.3 1 

Noon. 

29-  337 

57-0 

49-5 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

4-7 

Noon. 

29-  589 

46.0 

40.0 

C.  K. 

9 

N.Wv 

16.0 

3  p.m. 

29-  339 

56.0 

46.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

0.7 

3  p.m. 

29.607 

47-0 

39-0 

C.K. 

7 

N.W. 

14-3 

6  p.m.- 

29. 397 

44-5 

42.0 

K. 

10 

s. 

0.7 

6  p.m. 

29.699 

43-0 

36-0 

C.  K. 

2 

N.W. 

16.0 

9  p.m. 

29.446 

43-5 

40.5 

C.K. 

9 

N.W. 

1-3 

9  p.m. 

29.  774 

37-3 

33-0 

Clear. 

0 

W. 

5-7 

Mean. 

29-  352 

46.7 

42.8 

6.0 

3-4 

Mean. 

29.  613 

43-1 

39-5 

7.2 

9-5 

j 

February  23. 

Febru. 

iRY   28. 

Midn't. 

29-  452 

40-5 

37-5 

Clear. 

0 

N.W. 

0.0 

Midn't. 

29.831 

35-5 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1.0 

3  a.m. 

29-  472 

37-5 

34-5 

Clear. 

0 

w. 

i.o 

3  a.m. 

29-  856 

33-0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-3 

6  a.m. 

29-  504 

34-5 

31-5 

Clear. 

0 

w. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  886 

30.0 

26.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

9  a.m. 

29-  539 

42.0 

36.0 

C.K. 

I 

S.W. 

1.0 

9  a.  m. 

29. 896 

40.2 

34-5 

Clear. 

0 

N.W. 

1.0 

Noon. 

29-  538 

45-2 

37-8 

C.K. 

8 

w. 

2-3 

Noon. 

29.  832 

48.0 

,38.5 

C.K. 

I 

S. 

6.7 

3  p.m. 

29.513 

46.0 

39- 0 

C.K. 

8 

N. 

2-3 

3  P-  ni- 

29. 698 

51.0 

41.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

15-7   : 

6  p.  m. 

29-  554 

42.5 

37-0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

6-3 

6  p.  m. 

29.608 

44-5 

38.0 

C.K. 

7 

S.E. 

16.3 

9  p.m. 

29. 624 

40.0 

36-5 

C.K. 

10 

W. 

4-7 

9  p.m. 

29-  595 

38.5 
40. 1 

35-0 

C.K. 

6 

S.E. 

13-0  . 

7-2 

Mean. 

29-  524 

41.0 

36.2 

4.1 

2-7 

Mean. 

29-  775 

34-1 

....         2.9 

February  24. 

March  i. 

Midn't. 

29.  700 

38.0 

34-5 

C.K. 

10 

N.W. 

4.7 

Midn't. 

29-  537 

38-5 

35-0 

C.K. 

6 

S. 

8-3 

3  a.  m. 

29-  778 

35-0 

3'-5 

C.K.S. 

3 

N.W. 

6-3 

3  a.  m. 

29-  565 

41-5 

36-5 

C.K. 

10 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

29.914 

32.0 

28.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

13-7 

6  a.  m. 

29-590 

39-5 

35-5 

C.K. 

10 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  974 

32-5 

28.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

9  a.  m. 

29. 674 

40.0 

37- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

Noon. 

30. 016 

35-5 

3>.o 

C.K. 

3 

N.W. 

19-3 

Noon. 

29. 707 

52-6 

45- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

5-7 

3  P-  in- 
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C.K. 

8 

N.W. 

II. 7 

6  a.  m. 

30. 079 

27-5 

23.  5      C.  K.  S. 

10 

N.E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.806 

40.  2 

35- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

'7-3 

9  a.  m. 

30.097 

31.0 

27.0      C.K.S. 

8 

N.E. 

4.0 

Noon. 

29.  816 

46.0 

39- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

19-3 

Noon. 

30. 062 

36.3 

31-0 

C.K. 

7 

E. 

7-3 

3  P-  111- 

29. 830 

46.5 

39- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

20.0 

3  P-  '"• 

29.  962 

41.  0 

33-0 

C.K. 

3 

E. 

13-7 

6  p.  m. 

29.892 

42.5 

36.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

16.3 

6  p.  m. 

29.  926 

40.0 

34-5 

C.K. 

9 

S.  E. 

16.0    ! 

9  p.m. 

29-  943 

38.0 

33-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

9  p.  m. 

29-  924 

37- 0 

33-5 

C.K. 

10 

S.  E. 

15- 0 

Mean. 

29.  764 

42.2 

37.4 

.... 

4-9 

13-7 

Mean. 

29.996 

34-8 

29-3 

.... 

6.1 

10. 1  i 

i 
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March  22. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  p.  ni. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


Barom- 
eter 


29.  869 
29.  772 

29.  747 
29.  746 
29.  729 
29.  673 
29.  646 
29.  610 


29.724 


35- o 
35- o 
35.0 
37-5 
48.  2 
46.0 

47-5 
47.0 


41.4 


J3  ^ 

£■53 

3  B 

m  o 


34- o 
34.0 
34-5 
37- o 
43.2 
45- o 
46.8 
46.5 


40.  I 


Clouds. 


N. 

N. 

N." 
Mist. 
C.  K. 

N. 
C.K. 

K. 


3 
o 


c 
o 

(2 


Wind. 


Direc- 
tion. 


ID 
10 
10 
10 
10 
10 

9 
10 


N.  E. 
N.  E. 
N.  E. 
N.  E. 
S.W. 
S.W. 

W. 
N.  E. 


10.  o 

5.0 
4.0 
2.0 
2.  o 

2-3 

4.0 

6-3 


9-9 


4-4 


March  23. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.m. 
Noon. 

3  P-  m. 
6  p.  m. 

9  p.m. 
Mean . 


29.511 
29.  421 
29.  387 
29.  431 
29.  505 
29.  539 
29.621 

29-  673 


46.3 
46.0 
45.0 
47-5 
49.0 
48.0 
43.0 
38.0 


29-511  I     45-3 


46.  o 
45-5 
44.5 
44.5 
41.0 

39.0 
36.0 

33.0 


41.2 


K. 
Fog. 
Fog. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
Clear. 
Clear. 


10 
10 
10 
8 
4 
3 
o 
o 


5.6 


N.E. 

6.3 

N.  E. 

2.7 

S.W. 

3-0 

N.W. 

14.3 

N.W. 

17.7 

N.W. 

22.  7 

N.W. 

20.7 

N.W. 

13-7 

12.  6 


March  24. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.  668 

35- 0  : 

29.  662 

34- 0  i 

29.  736 

30.0  f 

29.  776 

34- 0 

29.  765 

38.5 

29.  746 

42.  0 

29-  754 

39.0 

29.794 

33.0 

29.  738 

35.7 

30.5 

29.  o 
27.0 
29.0 
3'.  8 

34.5 
32.0 
29.0 


30-4 


Clear. 
C.  K.  S. 
C.  K.S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.K.S. 

C.K. 

Clear. 


1.4 


N.W. 
N.W. 
S.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


12.3 

19.3 

6.7 

II. o 

18.7 
16.  o 

15.3 

7.7 


13.4 


March  25. 


March  27. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


i-i 

V 

J3  ^ 

3  S 
«   O 

>,a 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


29.  802 
29.  826 
29.884 
29.  909 
29.  906 
29.866 
29.  S60 
29-  855 


29.864 


40.0 
38.0 
35.0 

35-7 
40.  o 

43- o 
41.0 
40.  o 


39-  I 


Wet  Bulb  Ther- 
mometer. 

0 

35.0 
33- 0 
32.0 

3I.O 
35- 0 
37-5 
36.0 
35.0, 

34.3 

Clouds. 


•V 

3 
o 


o 


C.K. 

C.K. 

C.  K.  S. 

C.K. 

C.K.S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


I  10.0 


Wind. 


Direc- 
tion. 


N.W. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
vS.  E. 
S.E. 
S.  E. 


March  28. 


Midn't. 
3  a.  ni. 
6  a.  m. 
9  a.  m.  j 
Noon.  I 
3  P-  m. ; 
6  p.  m.  1 
9  p.  m.  1 


29.  836 

29.  743 
29.  691 

29.  657 
29. 533 
29.413 
29.  294 
29.  140 


Mean . !     29.  538 


39- 0 

36.0 

37.0 

36.0 

36.0 

35-5 

34-5 

34- 0 

40.0 

39- 0  ■ 

41.  0 

40.0 

41.0 

40.  6 

41-5 

41.2 

38.8 

37.8 

N. 
N. 
N. 
N. 
C.K. 
K. 
N. 
N. 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


S.  E. 
S.E. 
S.E. 

E. 
S.  E. 
N.E. 

E. 
S.E. 


March  29. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  ni. 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.  070 
29.  136 
29-  341 
29-  413 
29.442 
29.  427 
29-  505 
29-  563 


29.  362 


42.0 

41-5 

38.0 

33-2 

29.  5 

27.0 

31-5 

27.0 

40.  0 

33.0 

44.0 

36.5 

40.0 

38.0 

36. 0 

31.0 

37.6 

33.4 

N. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

Clear. 


10 
4 


2.4 


N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
W. 
S.W. 


March  30. 


> 


8.0 

13.3 

17.0 

18.0 
22.  7 
20.  7 
19.0 
9.0 


16.0 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  p.  11. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


29.  771 
29.  752 
29.  757 
29-  765 
29.  664 

29. 524 
29-423 
29-368 


29.628 


31-0 
28.5 
29.0 

35-0 
40.5 
40.0 
39-2 
42.  o 


35.6 


1 

27.5 

26.5 

27.0 

31-0 

34.0 

37-4 
38.7 

41.5 

33- 0 

Clear. 
Clear. 
C.  K. 
C.K. 
C.K. 

N. 

N. 
C.K. 


o 
o 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


7-5 


N.W. 
N.W. 
S.E. 
S.  E. 
S.E. 
S.  W. 
S.W. 

s.w. 


5-3 
3-7 

2-3 

3-3 
10.3 

14-7 

II.  o 

9.0 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


7-4 


Mean. 


29-  577 
29.  602 

29.  645 
29.671 
29. 637 

29-  543 
29.  507 

29.  473 


29.582 


35.5 

30.5 

35.5 

31.0 

36.0 

31.0 

44.0 

37.5 

56.0 

45.0 

62.0 

49.5 

57-5 

47.0 

54.0 

45.0 

47.6 

39.6 

C.  K. 

C.K. 

C.  K. 
C.  K.  S. 
C.  K.S. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 


3 
6 
I 
I 
8 

9 
10 


5.0 


S.W. 

10.3 

s.w. 

8.7 

s.w. 

7.0 

S.W. 

7.0 

S.W. 

10. 0 

55.  W. 

12.7 

S. 

13.  3 

S.W. 

7.3 

9-5 


March  26. 


March  31. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


29.  268 
29.  209 
29.  347 
29-  479 
29.  529 

29-  565 
29.668 

29-744 


Mean .      29.  476 


43.5 

42-5 

43.8 

43.2 

41.0 

40.0 

43-0 

38.0 

48.0 

41.0 

49.0 

41.0 

46.0 

39.0  ! 

43- 0 

38.0  j 

44-7 

40.3 

Haze. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
C.  K. 
C.K. 


10 
2 
7 
4 
4 
8 

10 


S.W. 

s.  w. 

N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


6.4 


9-7 

6.3 

8.0 

17.0 

18.3 

18.3 
13.0 

_8.7 
12.4 


Midn't. 
3  a.  m. ' 
6  a.  m. 
9  a.  m.  1 
Noon. 
3  p.  m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


29.  383 
29.  363 
29.  377 
29.  391 
29.  364 
29.  333 
29-  399 
29-515 


Mean.'     29.391 


52.0 

1 
45.0 

50.0 

45.0 

49.0 

44-5 

54.0 

48.0 

58.5 

52.0 

65.0 

56.0 

60.5 

53.2 

52.2 

45-0 

56.2 

48.6 

C.  K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
CK.S. 
Clear. 


10 
9 
9 

10 

9 
7 
6 
o 


S. 

S. 

s. 
s.  w. 

S.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


7-5 


9 
8. 

3. 
3- 
3- 
3- 

II. o 

14.7 


7.2 
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Aprii,  i. 

.\PRII,  6. 

I 

■ 

^1^ 

i^ 

I 

u 

>> 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

^  ti 

3  E 

PS  0 

a 
«  0 

Cloud-s. 

1 

s 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

.Qt! 

•3  E 
«  0 

n  0 

Cloud.s. 

0 
u 

c 
0 

WiiK 

1. 

Direc- 

3 

Direc- 

'3 

t- 

tJ  s 

^ 

tion. 

1- 

tjH 

^ 

tion. 

a> 

« 

pS 

Ph 

r' 

0 

^ 

Pm 

> 

in. 

0 

0 

ni. 

in. 

0 

0 

n. 

Midn't. 

29. 576 

47.0 

41.2 

C.K. 

8 

N.W. 

16.0 

Midn't. 

30.079 

41-5 

35-5 

Clear. 

0 

N. 

3.7 

3  a.  m. 

29.644 

40. 2 

35.0 

C.K.S. 

10 

N.  W. 

18.3 

3  a.  m. 

30.  08 1 

37.0 

32.5 

Clear. 

0 

N. 

8.3 

6  a.m. 

29-  738 

37-5 

32-5 

C.K.S. 

9 

N. 

10.7 

6  a.  ni. 

30-  093 

35- 0 

31.0 

C.  K. 

2 

N. 

7.0 

9  a.  m. 

29.681 

38.5 

3I.O 

C.K. 

I 

N.W. 

13.7 

9  a.  m. 

30.  122 

43.0 

38.0 

C.K. 

7 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29.706 

41.0 

34.0 

C.K. 

7 

N.W. 

22.3 

Noon. 

30-  075 

52.0 

42.0 

C.K. 

3 

S.  E. 

6-3 

3  p.m. 

29. 676 

44.0 

35-5 

C.  K. 

4 

N.W. 

21.7 

3  p.m. 

30.  003 

55.5 

44.0 

C.K. 

6 

S. 

8.3 

6  p.m. 

29. 724 

.38.5 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

19.7 

6  p.  ni. 

29-  973 

50.0 

40.5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

9.3 

9  p.m. 

29. 794 

34- 0 

29.0 
33.8 

Clear. 

° 

N.W. 

10.3 

9  P-  "'• 

30.008 

46.0 

38.5 

C.K. 

10 

S.E. 

11-3 

Mean. 

29.692 

40. 1 

5.1 

16.6 

Mean. 

30. 054 

45.0 

37.7 

4.6 

7.6 

Aprii,  2. 

April  7. 

Midn't. 

29.814 

33.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

10.7 

Midn't. 

29.  992 

43- 0 

39.0 

N. 

10 

S. 

12.0 

3  a.m. 

29. 840 

28.0 

26.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

5-7 

3  a.  111. 

29.931 

41-5 

38.0 

K. 

10 

S.  E. 

8.3 

6  a.m. 

29.886 

29.0 

27.0 

C.K. 

10 

N. 

3-3 

6  a.  m. 

29.907 

41.  0 

37.5 

C.  K.  S. 

10 

S.  E. 

8.0 

9  a.  m. 

29.913 

33. 2 

31.8, 

C.K.S. 

4 

N.  W. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  826 

40-5 

39.5 

Mist. 

10 

N.E. 

7.7 

Noon. 

29.875 

38.0 

31.5 

C.K.S. 

3 

N.  W. 

17.0 

Noon. 

29.  725 

43.0 

42.0 

N. 

10 

E. 

8.3 

3  p.  in. 

29.794 

42.0 

33.0 

C.K. 

3 

N.W. 

16.3 

3  P-  in. 

29.  498 

49-5 

49.0 

N. 

10 

S.E. 

II. 3 

6  p.m. 

29.802 

39- 0 

32.0 

C.K. 

3 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29.  352 

52.5 

51.5 

N.       . 

10 

S. 

18.7 

9  p.m. 

29.874 

34.0 

29.0 

Clear. 

° 

N.W. 

II. 7 

9  p.m. 

29.  287 

53.0 

52.5 

C.K. 

10 

S. 

15.3 

II.  2  1 

i 

Mean. 

29. 850 

34.5 

29.7 

3. 1  1    •   .    •    ■ 

t 

10.6 

Mean. 

29.600 

45.5 

43.7 

10. 0 

.... 

Aprii,  3. 

Aprii,  8. 

Midn't. 

29. 874 

33.5 

29.0         C.K. 

5 

N.W. 

15.0 

Midn't. 

29.  302 

51.0 

50-0 

C.K. 

10 

W. 

8.7 

3  a.m. 

29.890 

32.0 

28.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29.314 

50.0 

49.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

5.3 

6  a.m. 

29.930 

31.0 

27.0 

C.K. 

9 

N.W. 

7-  3 

6  a.  m. 

29.  364 

43.0 

42.5 

C.  K.  S. 

9 

N.  AV. 

2.3  ; 

9  a.m. 

29-945 

34.5 

29.0 

C.K. 

I 

N.W. 

II. 0 

9  a.  m. 

29.  395 

49.0 

45.8 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

6.  7  i 

Noon. 

29.935 

40.0 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.7 

Noon. 

29.  375 

51.2 

45.0 

C.K.S. 

8 

N.  W. 

16.3  1 

3  p.  III. 

29.884 

44- 0 

36.0 

C.K. 

4 

N.W. 

12.0 

3  p.  III. 

29. 375 

50.0 

44.5 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

10. 0  ' 

6  p.m. 

29.890 

42.2 

35.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29.  397 

44.0 

42.0 

Mist. 

10 

N.  W. 

13.0 

9  p.m. 
Mean. 

29.926 

38.0 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.3 

9  p.m. 

29. 463 

42.5 

40.0 

C.K. 

10 

N.W. 

9.0 

"8.9 

29.909 

36.9 

3...! 

4.1 

10.2 

Mean. 

29.  373 

47.6 

44.8 

7.6 

- 

Aprii.  4. 

Apr 

I,  9- 

Midn't. 

29.927 

3S.2 

30.0 

Clear. 

0 

N. 

8.0 

Midn't. 

29. 482 

41.0 

38.0 

C.K. 

4 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

29. 932 

32.5 

29.0 

C.K. 

3 

N. 

4-3 

3  a.  m. 

29. 489 

38.0 

34.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

7.7 

6  a.  m. 

29.902 

31.0 

28.0 

C.K.S. 

9 

N. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  549 

36.0 

33.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

7.0 

9  a.m. 

29.864 

34.5 

31-5 

C.K. 

10 

N.E. 

II. 3 

9  a.  m. 

29.  630 

i3.o 

37.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

II. 3 

Noon. 

29.863 

41.5 

35- 0 

C.K. 

8 

E. 

8.0 

Noon. 

29.  649 

47.0 

39.0 

C.K. 

9 

W. 

16.3 

3  p.  I". 

29.790 

46.0 

38.0 

C.K. 

5 

N. 

7.3 

3  p.  m. 

29.  643 

47.0 

40.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

14.0 

6  p.  m. 

29.807 

43.0 

36.0 

C.K. 

9 

N. 

9-7 

6  p.  m, 

29.  668 

46.0 

39.0 

C.  K.  S. 

5 

N.  W. 

10.7 

9  p.  m. 

29.832 

40.0 

35.0 

C.K. 

8 

N. 

5.0 

9  p.m. 

29.  761 

40.0 

36.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

4-3 

Mean. 

29865 

38.0 

32.8 

6.5 

.... 

7.5 

Mean. 

29.609 

42.5 

37-1 

4.1 

9.8 

April  5. 

.\PRI 

I.  10. 

Midn't. 

29- 854 

38.0 

34- 0 

C.K. 

4 

N. 

8.7 

Midn't. 

29.  7S6 

36.0 

33.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

4.0 

3  a.m. 

29.876 

35-5 

31.0 

C.K. 

2 

N. 

12.0 

3  a.  m. 

29.786 

33-5 

3'.  5 

Clear. 

0 

N.W.  ■ 

5-  7 

6  a.  m. 

29.946 

31.0 

28.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

9.3 

6  a.  m. 

29.  832 

33.0 

30-5 

C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

5-3 

9  a.m. 

29.994 

40.5 

33- 0 

Clear. 

0 

N. 

13-7 

9  a.  m. 

29.  856 

43.0 

37.5 

C.K 

2 

N.  W. 

6.3 

Noon. 

29.984 

47.0 

37.0 

Clear. 

0 

N. 

16.0 

Noon. 

29.851 

48.5 

39-5 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

3  p.m. 

29.9.58 

51.0 

40.0 

Clear. 

0 

N. 

15.0 

3  p.  111. 

29.  822 

51.5 

42.  0 

C.K. 

4 

N.  W. 

II. 0 

6  p.  m. 

29.968 

49.0 

39- 0 

C.K. 

2 

N. 

"■3 

6  p.  m. 

29.  832 

51.0 

43.0 

C.K. 

3 

N. 

7.0 

9  p.m. 

30.025 

43-5 

36.5 

Clear. 

0    , 

N. 

7.0 

9  p.  m. 

29.883 

43.0 

38.0 
36.9 

C.K. 

4 

S.  E. 

2.7 

Mean. 

29.951 

41.9 

34-8 

.... 

I.I 

II. 6 

Mean . 

29.  831 

42.4 

2.1 

6.5 

OBSERVATIONS  FOR  1899. 


253 


Aprii,  II. 

April  16. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulb  Ther- 

meter. 

1-. 

3  S 

Clouds. 

s 
0 

0 

c 

Wine 

1. 

Mean 
Time 

Barom- 
eter 

"3  £ 

p  3 

Clouds. 

1 
u 

a 

Wind. 

■M 

IJ. 

«  0 

pa  0 

Direc- 

CI 

P3  2 

PQ  0 

0 

Direc- 

0 

U 

0 

tion. 

> 

0 

t; 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29-  933 

40.0 

36.0 

C.K. 

2 

S.  E. 

3-7 

Midn't. 

29.617 

52.0 

48.0 

C.K. 

10 

N. 

7.0 

i      3  a.m. 

29.  939 

39-0 

35-0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-0 

3  a.  m. 

29.609 

47.0 

45-0 

N. 

10 

'.     N. 

13.0 

6  a.m. 

29.  996 

36.0 

33-0 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29-580 

43-0 

42.0 

N. 
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C.K. 
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C.K. 
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C.K. 
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C.K. 
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C.K. 
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C.K. 
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9 

S. 

5-3 
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C.K. 
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C.K. 
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4 

W. 

7.0 

Noon. 

29.  848 

69.0 

56.0 

C.K. 

3 

S.W. 

7-3 

3  P-  ni- 

29-  643 

78.0 

60. 0 

C.K. 

4 

s. 

8-3 

3  P- 111- 

29.  794 

72.0 

56.0 
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1.5 

7-5 

Mean. 

29.  832 

58.8 

49.6 
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56.0 
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s. 

5-7 
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C.K. 
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C.K. 
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6  a.  m. 

29-  568 

59-0 

54-6 

C.K. 
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C.K. 

10 

s. 

2.7 

9  a.  m. 

29.790 

63.0 

56.0 
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C.K. 

7 

S.E. 

14.0 

6  p.  m. 

29.526 

73-0 
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C.K. 
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C.K. 
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C.K. 

2 

N.E. 

10. 0 

Noon. 

30.012 

59-5 

52.0 
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61.0       Clear. 

0 

S. 

8.3 

6  p.m. 

29. 748 

74-5 

63.0 

C.K.S. 

4 

S. 

12.0 

6  p.  m. 

29.  892 

73- 0 

61.0       Clear. 

0 

S.  E. 

8.7 

9  p.m. 

29. 787 

65-5 

59-5 

C.K. 

2 

S.E. 

9-7 

9  p.  ni. 

29.  922 

63.0 

57-0 

Clear. 

0 

S. 

5-3 

Mean. 

21).  8a  I 

64.6 

59- i 

.... 

3-8 

7.0 

Mean. 

29-  939 

60.6 

55-3 

2.9 

5-0 

Apri 

I.  25. 

Aprii,  30. 

Midn't. 

29.  774 

62.0 

58.0 

C.K. 

10 

S. 

■1-3 

Midn't. 

29.  929 

60.  0 

56.5 

Clear. 

0 

S. 

5-  3 

3  a.m. 

29.  756 

60.0 

57-0 

C.  ICS. 

2 

S. 

3-7 

3  a.  ni. 

29.  916 

57- 0 

56.  0 

Clear. 

0 

s. 

6.7 

5-0 

6  a.  ni. 

29.  76S 

58.2 

56.0 

C.  K.  S. 

4 

S. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  942 

58.0 

57- 0 

C.K. 

2 

s. 

9  a.m. 

29-756 

70.0 

63.0 

C.K. 

3 

S. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  945 

67.0 

61.0 

C.K. 

4 

s.  w. 

6.3 

Noon. 

29.712 

78.5 

65.0 

C.K. 

7 

s. 

8.3 

Noon. 

29.913 

75-0 

64.  0 

C.  K. 

3 

s. 

10.  7 

3pni- 

29.  650 

77.0 

64-5 

C.K. 

5 

S. 

10.3 

3  P-  ni. 

29.  840 

80.0 

65.0 

C.K. 

3 
8 

s. 

13.0 

10.7 

8-3 

6  p.m. 

29-  657 

73-0 

63.3 

C.K. 

9 

s. 

8.7 

6  p.  m. 

29.821 

77.0 

64.0 

C.  K.  S. 

s. 

9  p.m. 

29.680 

67.0 

6a5 

C.K. 

9 

s. 

4.7 

9  p.  ni. 

29-  843 

66.5 

57- 0 

Haze. 

s. 

Mean. 

29.719 

68.3 

60.8 

.... 

6.1 

' 

6.0 

Mean. 

29.894 

67.6 

60.1 

2.9 

8.2 
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0 

ni. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  849 

61.0 

57- 0 

Clear. 

0 

S. 

7.3 

Midn't. 

29- 937 

56.0 

54-5 

C.K. 

10 

S. 

2.3 

3  a.  m. 

29.809 

58-0 

55-5 

Clear. 

0 

s. 

7-3 

3  a.m. 

29-  945 

56.0 

54- 0 

C.K. 

10 

S. 

2.0 

6  a.  m. 

29.813 

57- 0 

56.0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  966 

56.0 

54- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

2-3 

9  a.  ni. 

29.  792 

69-5 

61.5 

C.  K. 

3 

S.W. 

7.0 

9  a.m. 

29. 978 

61.0 

57-3 

C.K. 

10 

S.W. 

4-3 

Noon. 

29.  770 

78.5 

66.0 

C.K. 

4 

S.  E. 

6.3 

Noon. 

29.968 

62.0 

59- 0 

C.K. 

10 

s. 

3-7 

3  p.  m. 

29.  6S5 

86.0 

66.0 

C.K. 

4 

S. 

10.3 

3  p.  m. 

29.  902 

62.0 

60.0 

C.K. 

10 

s. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  682 

80.2 

64.0 

C.K. 

8 

S. 

6-7 

6  p.  m. 

29.906 

61.2 

59-5 

N. 

10 

s. 

2.7 

9  p.  m. 

29.  739 

71.0 

62.0 

C.K. 

3 

S. 

5-0 

9  p.  m. 

29.910 

59- 0 

58.0 

N. 

10 

s. 

3-0 

Mean. 

29.768 

70.1 

61.0 

....    1     3.1     ■ 

7.0 

Mean. 

29. 939 

59-2 

57- 0 

10. 0 

2.9 

Ma 

y  2. 

May  7. 

Midn't. 

29.  724 

66.6 

60.  0 

C.K. 

9 

E. 

3-3 

Midn't. 

29.872 

59- 0 

58.0 

N. 

10 

s. 

1.7   ! 

3  a.m. 

29.  698 

64.  2 

60.  0 

C.K. 

9 

W. 

3-7 

3  a.  m. 

29. 842 

58.8 

57-5 

K. 

10 

S.E. 

2.7  ' 

6  a.  ni. 

29.  729 

62.  0 

59-3 

C.  K. 

10 

S.E. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  843 

58.5 

58.0 

Mist. 

JO 

N.E. 

3-0 

9  a.  m . 

29.  732 

70.  0 

64.0 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

2.  0 

9  a.  m. 

29. 828 

60.0 

59-5 

Mist. 

10 

N.E. 

4-3 

Noon. 

29.  705 

81.0 

68.0 

C.K. 

7 

S. 

3-3 

Noon. 

29.786 

65.0 

62.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-3 

3  p.  m. 

29.  636 

83.0 

72-5 

C.  K.  S. 

7 

S.E. 

5-3 

3  p.m. 

29. 705 

68.5 

63.5 

C.K. 

7 

S.E. 

3-7 

6  p.  ni. 

29.  626 

79.0 

67.0 

C.K. 

9 

w. 

8.0 

6  p.  m. 

29.672 

67.0 

63.0 

C.K. 

8 

S.W. 

6.0 

9  p.m. 

29.  617 

70.0 

64.0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.0 

9  p.m. 

29. 656 

63.0 

61.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2-3 

Mean. 

29.  683 

72.0 

64.3 

8.4 

4.4 

Mean. 

29.  776 

62.5 

60.4 

9.2 

3-6 

M; 

^Y  3- 

May  S. 

Midn't. 

29.  620 

66.0 

62.5 

C.K. 

9 

N.E. 

3-3 

Midn't. 

29.  602 

61.0 

60.0 

C.K. 

9 

S.W. 

1-3 

3  a.  m. 

29.  614 

63.5 

62.0 

C.K. 

8 

N. 

30 

3  a.  m. 

29.561 

60.2 

60.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  604 

64.5 

62.5 

C.K. 

7 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  537 

60.0 

59-6 

Rain. 

10 

E. 

I.O 

9  a.m. 

29.  664 

74.0 

65.0 

C.K. 

9 

N.'W. 

6.7 

9  a.  ni. 

29.518 

63.0 

62.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

Noon. 

29.  673 

74.8 

65.5 

C.K. 

9 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29-  450 

65.5 

63.5 

C.K. 

10 

S.E. 

7-7 

3  P-  m- 

29.  656 

78.0 

64.0 

C.K. 

3 

N.E. 

10.3 

3  P-  ni. 

29.  487 

66.0 

65.2 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29-  758 

60.5 

51.0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

13.0 

6  p.  m. 

29. 362 

61.0 

60.0 

C.K. 

9 

E. 

7-7 

9  p.m. 

29.  898 

53- 0 

49.0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

14.0 

9  p.  m. 

29.409 

58.5 

58.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-7 

Mean. 

29.686 

66.8 

.  60.  2 

8.0 

7-5 

Mean. 

29.491 

61.9 

61.0 

....    1     9.8 

i 

4.1 

Ma 

V  4. 

Ma 

V  9. 

Midn't. 

29.909 

49.0 

47.0 

N. 

10. 

N.E. 

9.0 

Midn't. 

29.  422 

58.0 

57-5 

Mist. 

10 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  925 

47.8 

46.0 

K. 

10 

E. 

4-3 

3  a-  ni- 

29-  453 

57-5 

57- 0 

Mist. 

10 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

29.  963 

47.0 

44-5 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.511 

57- 0 

56.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29.  964 

52.0 

46.8 

C.K. 

4 

N.E. 

4.7 

9  a.  ni . 

29.5S8 

62.5 

57-5 

C.K. 

5 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29.912 

60.5 

50.5 

C.K. 

5 

S.E. 

6.0 

Noon. 

29.608 

70-5 

62.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.  7 

3  P-  in- 

29. 863 

65.0 

53-5 

C.K. 

5 

S.E. 

8.3 

3  p.  m. 

29-  596 

74-5 

62.5 

C.K. 

I 

N.W. 

12.0 

6  p.  m. 

29-  837 

63.0 

53- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.613 

73- 0 

61.5 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

8.0 

9  p.  m. 

29. 887 

55- 0 

50-0 

C.K. 

I 

S. 

3-7 

9  p.m. 

29.  702 

64-5 

55-5 

C.  K.  S. 

2 

N. 

6.0 

Mean. 

29.908 

54.9 

48.9 

5-9 

.... 

5-9 

Mean. 

29.  562 

64.7 

58.7 

5.6 

8.5 

Ma 

V  5- 

Mav 

'  10. 

Midn't. 

29. 879 

52.0 

47.0 

Clear. 

0 

s. 

4-7 

Midn't. 

29.  723 

60. 0 

54-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

3  a.m. 

29. 868 

49.0 

46.5 

C.K. 

7 

s. 

4.7 

3  a.  m. 

29.  779 

58.0 

52.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

7.0 

6  a.  m. 

29. 881 

52.0 

50.0 

C.  K. 

10 

w. 

4-3 

6  a.  m. 

29.868 

56- 0 

47-5 

S. 

I 

N.W. 

7.0  ! 

9  a.  m. 

29. 894 

59-3 

53-5 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  858 

65.0 

54- 0 

C.K. 

2 

N.E. 

3-3  ■ 

Noon. 

29. 892 

63.0 

55-2 

C.K..S. 

10 

S.E. 

8.0 

Noon. 

29-  854 

70.  0 

56.5 

C.K. 

2 

N. 

3-7 

3pni. 

29.883 

62.2 

55- 0 

N. 

10 

S. 

8-3 

3  P-  ">■ 

29.  812 

74-" 

59- 0 

C.K. 

2 

S.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29.880 

58.0 

54.5 

C.K. 

10 

W. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  792 

68.6 

56.0 

C.  K. 

8 

S.E. 

7.0 

9  p.m. 

29-  937 

57-5 

54-5 

C.K. 

10 

S.W. 

2.7 

9  p.  m. 

29.  812 

63.  0 

64.3 

55-3 
54.4 

C.K. 

9 

S. 

7.0 

Mean. 

29.889 

56.6. 

52-0 

....        8.2 

5-5 

Mean. 

29.S12 

.... 

3-0 

5-8 
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0 
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1- 
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1 

0 

0 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

{    Midn't. 

29- 773 

59- 0 

54-" 

C,K. 

7 

S.W. 

10.7 

Midn't. 

29,  876 

58.5 

54-2 

Clear, 

0 

S.  W. 

4.0 

3  a.  m. 

29. 723 

59- 0 

55- 0 

C.  K, 

10 

S.W. 

8.3 

3  a.  m. 

29- 854 

56-5 

53-5 

Clear. 

0 

W, 

2-3 

6  a.  m. 

29-  654 

5«-o 

56.3 

N, 

10 

S.W. 

9.0 

6  a.m. 

29,  865 

57-0 

54-5 

C.  K.  S. 

I 

S.  W, 

2-3 

9  a.  ni. 

29.  596 

60. 0 

59-  2 

N. 

10 

S. 

9-7 

9  a.m. 

29,  812 

70. 0 

62.8 

C.K. 

3 

S.  W. 

2-7 

Noon. 

29.566 

69.0 

67.0 

C.K. 

7 

S.W. 

8-7 

Noon. 

29,  718 

78.0 

67,0 

C.K. 

2 

S,  E. 

6.3 , 

3  P- 1"- 

29-  553 

77-5 

64-5 

C.K. 

2 

w. 

9-7 

3  P-  m- 

29,  610 

83,0 

71,0 

C,  K, 

2 

S.W. 

10.3 

6  T).  111. 

29.  576 

73- 0 

58.0 

C.K. 

2 

N.W. 

13.0 

6  p.  m. 

29-  559 

80.0 

72,0 

C,  K, 

10 

S, 

6.7 

9  p.  111. 

29.  660 

65.0 

55-0 

Clear. 

0 

N.W. 

8-3 

9  p.  m. 

29-  539 

66.0 

63,0 

N. 

10 

w. 

10.7 

Mean. 

29.  638 

65.1 

58.6 

.... 

6.0 

9-7 

Mean. 

29.  729 

68.6 

6Z.2    \      .     .     .     . 

1 

3-5 

5-7 

MA-i 

'  12. 

May  17. 

Midn't. 

29.  690 

61.0 

53-0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-0 

Midn't. 

29-  583 

67.0 

63.0 

C.K, 

4 

N,  W, 

8.7 

3  a.  m. 

29.  700 

56-0 

53- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29-  574 

67.0 

63,0 

C,K, 

10 

N,  W, 

9-7 

6  a.m. 

29-713 

57-0 

52.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  644 

65,0 

61.5 

C.K. 

10 

W, 

6.0 

;     9  a.  m. 

29.  741 

69.0 

60.0 

C.K. 

3 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29,  678 

65.7 

63.5 

C.  K.S. 

10 

N,  W. 

5-7 

Noon. 

29.700 

76.0 

62.  0 

C.  K.  S. 

4 

W. 

7.0 

Noon. 

29,668 

70.0 

65-5 

C,  K,  S. 

8 

N,  E, 

9-7 

3  P- »". 

29.612 

81.0 

62.  0 

C.K. 

6 

.S.W. 

7-3 

3  p.  m. 

29,609 

64,  2 

61.2 

C.K, 

10 

S,  E. 

9-3 

6  p.m. 

29.615 

78.0 

65-5 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29,  696 

60.0 

58.0 

C.K. 

10 

N,  E, 

10.7 

9  p.m. 

29.639 

70.0 

60.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4-7 

9  p.m. 

29.709 

58.5 

57-0 

C.K. 

10 

S,  E. 

7-7 

Mean. 

29. 676 

68.5 

58.4 

4-6 

5-5 

Mean. 

29-  645 

64-7 

61.6 

9,0 

8.4 

MA'S 

'  13- 

May  18. 

Midn't. 

29.  650 

66.0 

59-0 

C.  K. 

10 

S. 

4.0 

Midn't. 

29.  747 

55-5 

55-0 

N. 

10 

S.  E. 

6,7 

3  a-  ni- 

29.  650 

63.0 

59- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29-  713 

55- 0 

54-8 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  646 

62.  2 

61.5 

N. 

10 

S.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29. 685 

57-0 

,56,5 

C.K, 

10 

N.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  593 

64-5 

6,3.5 

K. 

10 

s. 

5-0 

9  a.  ni. 

29. 665 

56.8 

56,2 

N, 

10 

S.  E. 

5-7 

Noon. 

29.617 

68.2 

66.2 

Rain. 

lb 

S.W. 

5-3 

Noon. 

29.  689 

59- 0 

58.0 

K, 

10 

E. 

5-0 

3  p.m. 

29-  585 

70.0 

67.5 

Rain. 

10 

S.W. 

6.0 

3  p.m. 

29-  563 

60.0 

59-0 

K, 

10 

N.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29.606 

69.0 

67.0 

C.K. 

10 

W. 

3-0 

6  p.  m. 

29-  633 

60.0 

59-5 

Rain, 

10 

E. 

4-7 

9  p.m. 

29.668 

66.0 

65.0 

C.K. 

3 

w. 

2-3 

9  p.m. 

29.667 

59-8 

59-5 

N, 

10 

E. 

5.0 

Mean. 

29.627 

66.1 

63.6 

9-1 

4-5 

Mean. 

29. 670 

57-9 

57-3 

■    •   •■    ■ 

10. 0 

5-1 

MA'S 

■  14- 

MA'S 

'  19- 

Midn't. 

29.  776 

61.0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.0 

Midn't. 

29,699 

.  57-5 

57-2 

N, 

10 

N.E. 

7-7 

3  a.m. 

29.  836 

57- 0 

50.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

29,  696 

56.0 

55-5 

K. 

10 

E. 

6.3  ; 

6  a.  m. 

29.906 

55-0 

49.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

29.  716 

55-0 

54-5 

C.  K.  S. 

8 

N. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  950 

62.  2 

54-0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29,  701 

59- 0 

51-5 

C.K. 

3 

N.  W. 

10.3 

Noon. 

29-943 

67.0 

56-0 

Clear. 

0 

N.W. 

8-7 

Noon. 

29-  705 

61.5 

53-5 

C.K. 

5 

N.W. 

14.0 

3  p.m. 

29.896 

70.0 

61.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

3  p.  m. 

29,  677 

62.  0 

52.8 

C.  K. 

5 

N.W. 

12.7  1 

6  p.  m. 

29.  846 

70.5 

59-0 

C.K. 

2 

N.W. 

4-7 

6  p.  ni. 

29, 699 

59- 0 

,S2,o 

C.K. 

10 

N.W. 

9-3 

9  p.m. 

29.  878 

62.0 

54-5 
55.2 

C.K. 

2 

W. 

2.0 

9  p.m. 

29-  747 

55-5 

49-5 

C.K. 

9 

N.W. 

7-3 

Mean. 

29. 879 

63.1 

0.9 

7-3 

Mean, 

29.  705 

58.2 

53-3 

.... 

7-5 

9.0 

Mai 

■■  15- 

Midn't. 

MA'S 

r  20. 

Midn't. 

29.888 

60.0 

53-5 

C.K. 

4 

N.W. 

5-3 

29,  739 

51.0 

46.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29.898 

59-5 

53-0 

C.K. 

4 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29-  719 

48.8 

44-5 

Clear, 

0 

N.W. 

8-3 

6  a.  m. 

29-  832 

59-0 

53-0 

C.  K. 

4 

N. 

6.7 

6  a,  m. 

29-  725 

48,2 

44- 0 

C,  K, 

8 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29. 946 

63.0 

53-0 

C.K. 

7 

N.E. 

lo.  7 

9  a,  ni. 

29,717 

57- 0 

50-2 

C,  K, 

I 

N.W. 

8-3  ! 

Noon. 

29.  922 

66.5 

55-0 

C.K. 

6 

E. 

8.0 

Noon. 

29.  701 

61.0 

52.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

11-3  1 

3  p.m. 

29.872 

72.0 

59-6 

C.K. 

8 

N. 

2.7 

3  P-  in- 

29,680 

64-5 

53-0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29. 856 

72.0 

59- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29. 678 

63.0 

52-5 

C.K. 

4 

N.W. 

9-7 

9  p.m. 

29. 872 

62.0 

56.2 

Clear. 

0 

S.  W. 

2-7 

9  p.m. 

29.  716 

55-0 

50.0 

c.k: 

I 

N.W. 

6.7  I 

Mean. 

29.886 

64.  s 

55-3 

+  5 

.... 

5-8 

Mean, 

29.  709 

56.1 

49,0 

.3-2 

8.4  ' 
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May  21. 

May  26. 

u 

u> 

t^ 

.. 

Oi 

£> 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  The 
ometer. 

II 

Clouds. 

1 

0 
§ 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbThei 
ometer. 

Bulb  Th 
ometer. 

Cloud.s. 

1 
(J 

§ 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

1" 

1 

tion. 

0 

1 

tion. 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  732 

53- 0 

48.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

5-0 

Midn't. 

29-  983 

51-5 

46.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29-  734 

49- 0 

45- 0 

C.K. 

1 

N.W. 

7-7 

3  a.m. 

29-  955 

48.0 

44-5 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-744 

47.0 

43- 0 

C.K. 

3 

N.  W. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  969 

49.0 

47.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  774 

55.8 

49.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  982 

63.0 

56.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2-3 

Noon. 

29-  753 

60.  0 

52.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.  960 

69.  0 

54- 0 

C.K. 

2 

s. 

4.0 

3  p.m. 

29.699 

62.  6 

54- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

9.0 

3  p.m. 

29.909 

73-5 

58.0 

C.K. 

4 

s. 

4-3 

6  p.  m. 

29.760 

62.0 

53- 0 

C.K.S. 

5 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29.  864 

70. 0 

58.5 

C.K. 

3 

S.E. 

4.0 

9  p.m. 

29.  801 

56.0 

51-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5-3 

9  p.m. 

29.  867 

61.0 

53- 0 

C.K. 

3 

S. 

7.0 

Mean. 

29.  750 

55-7 

49-4 

3-5 

7.2 

Mean. 

29.  936 

60.6 

52.x 

1.6 

3-9 

Ma^ 

r  22. 

May  27. 

Midn't. 

29.  838 

53- 0 

45-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29-  859 

57- 0 

54- 0 

C.K. 

4 

S. 

6.3 

3  a.  m. 

29.811 

51-5 

47-5 

C.K. 

2 

N.W. 

4-3 

3  a.m. 

29.  824 

54- 0 

53- 0 

C.K. 

4 

S. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  865 

52.0 

48.5 

C.  K.  S. 

9 

N. 

5-7 

6  a.  m. 

29.803 

56.0 

55- 0 

C.K. 

9 

s. 

4-3 

9  a.  m. 

29.  836 

58.5 

53- 0 

C.K. 

9 

N.  E. 

7.0 

9  a.  m. 

29.805 

66.0 

60.  0 

C.K. 

9 

S.W. 

4-7 

Noon. 

29.  825 

60.0 

54- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

2.7 

Noou. 

29-  751 

74.0 

65.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

6.3 

3  p.m. 

29.  825 

60.  0 

55- 0 

C.K. 

10 

S.  W. 

2.  0 

3  P-  -1- 

29.  685 

78.0 

67.5 

C.K. 

6 

S.W. 

9-3 

6  p.  m. 

29.  837 

57- 0 

53-5 

C.K. 

10 

s.  w^ 

4.0 

6  p.  m. 

29.  669 

74.8 

68.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

6.0 

9  p.m. 

29-  859 

51.0 

49-5 

C.K. 

8 

w. 

4-7 

9p.m. 

29-  653 

70.0 

65.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

2.3 

Mean. 

29-  857 

55-4 

50.8 

7.2 

4.4 

Mean. 

29-  756 

66.2 

60.  9 

6.5 

5-5 

Ma-s 

r  23. 

Ma^ 

■  28. 

Midn't. 

29.  870 

50.0 

49.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29-  659 

65.5. 

61.0 

C. 

I 

s. 

3-3 

3  a.m. 

29. 856 

47.0 

46.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.  0 

3  a.  m. 

29-  659 

64.0 

60.0 

C.  K.  S. 

9 

s.  w. 

3-3 

6  a.  m. 

29. 880 

50.2 

49.6 

C.K. 

4 

N.  W. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 703 

62.5 

60.0 

C.S. 

I 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.909 

60.0 

56.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

3-7 

9  a.m. 

29.710 

77.0 

69.0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-3 

Noon. 

29. 927 

62.0 

56.5 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29.713 

85.0 

70.5 

C.K. 

2 

W. 

6.0 

3  p.  m. 

29-  913 

62.5 

56.0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

7-3 

3p.m. 

29. 682 

87.0 

71.8 

C.K. 

5 

S.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  921 

61.  5 

55- 0 

C.K. 

5 

N.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29. 684 

84.2 

71.0 

C.K. 

4 

S.  w. 

6.7 

9  P-  m- 

29.966 

54.0 

52.0 

C.K. 

2 

N.E. 

4-7 

9  p.m. 

29.  708 

75-4 

67.5 
66.4 

C.K. 

3 

S.W. 

3-7 

Mean . 

29.905 

55-9 

52.5 

7-1 

4-4 

Mean . 

29.  690 

75-  I 

3-4 

4.3 

Mai 

{  24. 

Mai 

'  29. 

Midn't. 

29. 976 

52.0 

50.5 

Clear. 

0 

N.E. 

3-3 

Midn't. 

29. 714 

71.0 

65.0 

C.  K. 

8 

S.W. 

3-0 

3  a.m. 

29.969 

49.0 

48.0 

C.K. 

2 

N.E. 

2.7 

3  a.m. 

29. 728 

69.  0 

64.0 

C.K. 

10 

S."W. 

3-7 

6  a.m. 

29.983 

52.0 

50.5 

C.K. 

3 

N. 

4.3 

6  a.  m. 

29. 882 

69.0 

64.0 

C.K. 

9 

S.W. 

3-0 

9  a.m. 

30-  035 

62.3 

56.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.798 

78.5 

69-5 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

4.0 

Noon. 

30. 025 

63.0 

55-5 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

4.7 

Noon. 

29. 769 

84.3 

72.5 

C.K. 

6 

S. 

6.0 

3  p.m. 

30.007 

70.0 

57- 0 

C.  K. 

6 

S.  E. 

6.0 

3  P-  m- 

29. 702 

86.5 

73-5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

9-7 

6  p.  m. 

29.982 

68.0 

57-5 

C.K. 

3 

S.  E. 

5-" 

6  p.  m. 

29. 650 

81.8 

73-5 

C.K. 

9 

s. 

II.  7 

9  p.  ni. 

29.987 

59- 0 

54.0 

C.  K.  S. 

2 

S.  E. 

5-3 

9  p.  m. 

29.718 

66.5 

64-5 

N. 

10 

S.W. 

10. 0 

Mean. 

29.996 

59.4 

53-6 

2.4 

4.4 

Mean. 

29-  745 

75.8 

68.3 

7.8 

6.4 

Ma-s 

f  25. 

Ma\ 

'  30- 

. 

Midn't. 

29.996 

54- 0 

51.0 

Clear. 

0 

S. 

4.7 

Midn't. 

29.  760 

66.5 

1 

64-5  i 

C.K. 

10 

S.W. 

6.7 

3  a.  ni. 

30.004 

50-0 

48.0 

Clear. 

0 

S.  w. 

2.3 

3  a.  m. 

29.  764 

64.5 

63-5 

C.  K. 

10 

S.W. 

6.3 

6  a.m. 

30. 023 

51.0 

49.0 

S. 

I 

s. 

c-3 

6  a.  m. 

29.  784 

65.0 

64.0 

C.K. 

5 

W. 

5.3 

9  a.  m. 

30.049 

63-5 

52.5 

C.  K. 

I 

S.W. 

I.  0 

9  a.  m. 

29.808 

75- 0 

70.2 

C.K. 

7 

S.W. 

4.0 

Noon. 

30.008 

68.5 

57-5 

C.K. 

3 

N.E. 

4.7 

Noon. 

29.  797  1 

81.0 

69.4 

C.K. 

7 

S.W. 

5.3 

3  p.  m. 

29.971 

69.  0 

55-5 

C.K. 

2 

E. 

8.0 

3  P-  111- 

29-  755 

85.0 

71.0 

C.  K. 

7 

S.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.944 

67.5 

57- 0 

Clear. 

0 

S. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  724 

82.3 

72.0 

C.K. 

7 

S.W. 

6.0 

9  p.m. 

29-  973 

56.5 

50.0 

Clear. 

0 

S.  E. 

5-7 

9  p.  ni. 

29.  749 

76.0 

68.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

4.0 
5-6 

Mean. 

29.996 

60.0 

52.6 

0.9 

4.0 

Mean. 

29.  768 

74-4 

67.8 

7.0 

14500 M    0—03- 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


May  31. 

June  5. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

CD   0 

Si 

Clouds. 

§ 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

a; 

"s  3 
pq  2 

u 

3  a 
m  0 

Clouds. 

0 

Wind. 

1 
Direc- 

'0 

j 
Direc- 

1 

S' 

1 

tion. 

_0 

> 

b*^ 
0 

1 

tion. 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  758 

70. 0 

67.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3.0 

Midn't. 

29.817 

69.0 

66.0 

Clear. 

0 

S. 

6.0 

3  a.  m. 

29.760 

67.5 

65.0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

2.7 

3  a.m. 

29.804 

65.0 

64.0 

Clear. 

0 

S. 

5-0 

6  a.m. 

29.789 

67.0 

64.0 

C.  K.  S. 

9 

W. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  798 

67.0 

65.0 

C.K. 

2 

S. 

4.7 

9  a.m. 

29-  774 

72- 5 

66.5 

C.K. 

ID 

N.  W. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  828 

79.2 

72.0 

C.K. 

I 

S.W. 

5.7 

Noon. 

29-  736  ; 

79.0 

69.0 

C.K. 

7 

N.  W. 

4-7 

Noon. 

29.  796 

86.0 

76.0 

Clear. 

0 

S. 

7.3 

3  p.m. 

29.678 

80.5 

71.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4-7 

3  p.m. 

29-  745 

90.0 

77.2 

C.K. 

I 

S.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29.660 

79.0 

71.0 

C.  K. 

7 

S.W. 

5-7 

6  p.m. 

29.  728 

87.0 

76.0 

C.K. 

6 

S.W.     ' 

8.7 

9  p.m. 

29.  740 

68.0 

66.0 

N. 

10 

W. 

7.0 

9  p.m. 

29.760 

78.0 

73.5 

C.S. 

I 

S. 

4.0 

Mean. 

29-  737 

72.9 

67.4 

7.9 

4.0 

Mean. 

29.  784 

77.6 

71.2 

1.4 

....        6.3 

1 

June  I. 

June  6. 

Midn't. 

29-  675 

65.0 

64. 0        C.  K. 

9 

S.W. 

5-7 

Midn't. 

29.  763 

75- 0 

71.5 

Clear. 

0 

S.W. 

2.3 

3  a.m. 

29. 648 

64.0 

63.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3  a.m. 

29.  748 

72.5. 

70.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3.3 

6  a.m. 

29.  670 

64.0 

63.0 

C.K. 

9 

S.W. 

6  a.m. 

29.  788 

72.0 

69-5 

S. 

I 

w. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  683 

72.5 

69.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

9  a.m. 

29.  786 

84.0 

76.0 

C.K. 

2 

S.W. 

3.0 

Noon. 

29.  693 

78.5 

74.  0      C.  K.  S. 

9 

S.W. 

Noon. 

29-  755 

91.0 

78.0 

Clear. 

0 

W. 

4.7 

3  p.  m. 

29.  638 

83.0 

75. 0      C.  K.  S. 

2 

s. 

3  P-  ni- 

29. 723 

94.0 

79.0 

C.K. 

2 

w. 

b.7 

6  p.  m. 

29.608 

77.0 

68.0 

N. 

10 

W. 

8.0 

6  p.m. 

29.716 

90.0 

80.0 

C.K. 

8 

w. 

3.3 

9  p.m. 

29. 647 

68.0 

65.5 

N. 

10 

w. 

7-7 

9  p.m. 

29. 770 

84.0 

76.0 

C.K. 

3 

w. 

3-7 

Mean. 

29.658 

71.5 

67. 7  1    •    ■    ■    • 

7.6 

7-1 

Mean. 

29. 756 

82.8 

75.0 

2.0 

3-7 

June  2. 

June  7- 

Midn't. 

29. 677 

66.0 

65.0 

C.K. 

6 

N.W. 

4.7 

Midn't. 

29. 761 

81.0 

72.5 

C.K. 

3 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

29-  657 

64-5 

64.  0 

C.K. 

6 

W. 

5-3 

3  a.m. 

29-  755 

76.0 

70.0 

C.K. 

2 

N.W\ 

6.0 

6  a.  m. 

29.  650 

65.0 

64.0 

C.K. 

6 

w. 

1-3 

6  a.m. 

29-  775 

76.0 

70.0 

C.K. 

6 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

29.  716 

74.0 

69. 0 

C.K. 

8 

w. 

2.7 

9  a.m. 

29. 777 

84.5 

75.2 

C.K. 

6 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

29.712 

78.3 

69.  0 

C.K. 

6 

w. 

9-3 

Noon. 

29-  765 

91.2 

77.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

8.3 

3  p.m. 

29.694 

80.5 

72.0 

C.K. 

6 

N.W. 

8.0 

3  p.m. 

29.710 

93.5 

79.0 

C.K.S. 

7 

N.W. 

5.0 

6  p.  m. 

29.682 

80.5 

72.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

6  p.m. 

29. 667 

91.5 

80.5 

C.K. 

7 

W. 

3.0 

9  p.m. 

29.  732 

74.0 

69.  0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.683 

79-5 

73.0 

74.7 

C.K. 

3 

S.W. 

5.3 

Mean. 

29.690 

72.8 

68.0 

5-2 

5-2 

Mean. 

29. 737 

84.2 

5-2 

7.1 

June  3. 

June  8. 

Midn't. 

.29.  723 

71.0 

67.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

Midn't. 

29.690 

78.0 

72.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3.0 

3  a.m. 

29.  752 

68.5 

66.0 

Clear. 

0 

N.W. 

II-3 

3  a.m. 

29.668 

74- 0 

70.0 

C.K. 

2 

w. 

4.0 

6  a.  m. 

29.812 

67.0 

63.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

10.7 

6  a.  m. 

29.661 

76.0 

71.0 

C.K. 

I 

w. 

2.7 

9  a.  m. 

29.804 

74.0 

67.0 

C.K. 

2 

N. 

8.0 

9  a.m. 

29. 686 

86.0 

75.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29  815 

77.0 

65.0 

C.K. 

2 

N. 

7.0 

Noon. 

29- 675 

90.8 

75-0 

C.K. 

6 

N.W. 

II. 0 

3  p.m. 

29.  785 

80.0 

66.0 

C.K. 

2 

N. 

6.0 

3  p.m. 

29. 624 

92.0 

76.0 

C.K. 

6 

W. 

7-3 

6  p.m. 

29.796 

79.0 

65.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

6  p.m. 

29.609 

90.0 

76.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

7.7 

9  p.  m. 

29.  818 

71.0 

62.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5.0 

9  p.m. 

29. 664 

80.5 

72.5 

C.K.S. 

I 

N. 

6-3 

Mean. 

29.788 

73-4 

65.1 

.... 

1.4 

7-9 

Mean. 

29.660 

S3. 4 

73.4 

2.5 

6.0 

JUNB  4- 

June  9. 

Midn't. 

29. 810 

65.0 

60.0 

1     Clear. 

1 
0 

S.W. 

4.7 

Midn't. 

29. 686 

77.0 

72.5 

Clear. 

0 

N. 

1.7 

3  a.m. 

29-  795 

63.0 

59-8 

1      C.K. 

I 

w.   . 

i.o 

3  a.m. 

29. 684 

74.0 

70.5 

C.S. 

I 

N. 

1.7 

6  a.  m. 

29.817 

63.8 

61.0 

1      C.K. 

3 

w. 

i.o 

5  a.m. 

29.708 

72.0 

69-5 

C.K.S. 

I 

N.W. 

2.3 

9  a.m. 

29^47 

77.0 

67.0 

C.K. 

3 

S.E. 

2.0 

9  a.m. 

29.  686 

84.0 

75-5 

C.K. 

3 

S. 

2.7 

Noon. 

29. 848 

81.0 

69.0 

C.K. 

2 

S.E. 

5-3 

Noon. 

29.672 

89.0 

76.0 

C.K. 

4 

S.W. 

3-3 

3  p.m. 

29.803 

85.0 

72.0 

C.K. 

2 

S. 

7.0 

3  p.m. 

29. 649 

75- 0 

69.0 

C.K. 

10 

N. 

8.0 

6  p.m. 

29-  777 

81.0 

71.0 

C.K. 

2 

S.E. 

8.0 

6  p.m. 

29. 636 

76.0 

73.0 

C.K. 

9 

N. 

3-3 

9  p.m. 

29.812 

73-5 

68.0 

Clear. 

0 

S. 

6.0 

9  p.m. 

29. 684 

70.6 

70.0 

C.K. 

10 

S. 

7.0 

Mean 

29.814 

73-7 

66.0 

i 

1.6 

1 

4-4 

Mean. 

29. 676 

77.2 

72.0 

.... 

4.8 

3.8 
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w 

JUN 

E    10. 

June  15. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  E 

ulb  Ther- 
meter. 

Clouds. 

•0 
a 
0 

G 

c 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 

■3  E 

V 

3  s 

Clouds. 

1 
D 

Wind. 

>. 

«   0 

m  0 

0 

Direc- 

0 

M  0 

pa  0 

0 

Direc- 

0 

u 

t; 
(2 

tion. 

> 

Q 

0 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

ni. 

iu. 

° 

m. 

Midn't. 

29.  720 

70.  2 

70. 0 

C.  K. 

10 

W. 

2.0 

Midn't. 

29.  670 

75- 0 

72.0 

Clear. 

0 

W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  716 

70.0 

69.0 

O.K. 

8 

N.  W. 

3-7 

3  a.  ni. 

29.  649 

73-5 

71-5 

Clear. 

0 

W. 

4.3 

6  a.  in. 

29-  738 

66.0 

64. 0 

C.  K. 

10 

N.  W. 

4-3 

6  a.  ni. 

29.  644 

73-8 

71-5 

C.K. 

2 

W. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  731 

69.0 

65.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  646 

82.0 

75- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29.797 

63-7 

62.5 

C.K.S.  N. 

10 

N. 

10.3 

Noon. 

29.613 

87-5 

77-2 

C.K. 

7 

N.W. 

7-3 

3  P-  m- 

29. 784 

63.0 

62.0 

N. 

10 

N.E. 

9-7 

3  P-  m- 

29-  539 

92-5 

79.0 

C.K. 

4 

S.W. 

6.0 

6  p.  ni. 

29. 779 

63.,'i 

62.5 

C.  K. 

10 

N.E. 

6.0 

6  p.  ni. 

29.  570 

82.0 

74.0 

C.K. 

10 

N. 

6.7 

9  p.m. 

29.  789 

62.0 

61. 0 

C.  K. 

7 

N.  W. 

4.0 

9  p.m. 

29.616 

74.8 

72.0 

C.K. 

10 

W. 

4.7 

Mean. 

29-  757 

65.9 

64.5 

9.2 

6.0 

Mean. 

29.618 

80.1 

74.0 

4.5 

5.4 

JUNI 

3   II. 

June  16. 

Midn't. 

29.809 

62.0 

61.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29.  627 

74.0 

70. 0 

,    C.K. 

6 

N.W. 

6.7 

3  a.  m. 

29.816 

61.  0 

60.  0 

C.  K. 

9 

N.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.668 

71.0 

67-5 

C.K. 

10 

N.W. 

II.  0 

6  a.  m. 

29.  848 

60.0 

58.5 

C.K. 

9 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  696 

68.0 

61.5 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  889 

67.0 

62.  0 

C.  K. 

9 

N.E. 

7-3 

9  a.  m. 

29-  733 

72.  0 

62.8 

C.K. 

I 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29. 888 

71.0 

62.5 

C.  K. 

9 

E. 

6.0 

Noon. 

29-  765 

7.3- 0 

60.7 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

12.7 

3  p.  m. 

29.  888 

71.0 

64.0 

C.  K. 

10 

S.  E. 

6.3 

3  P-  m- 

29.  766 

71-5 

57-5 

C.K.S. 

5 

N.W. 

II.  7 

6  p.  m. 

29.  878 

69.5 

64.5 

C.K.S. 

10 

S.E. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  802 

69- 5 

58.0 

C.K. 

3 

N.W. 

14-3 

9  p.  m. 

29.871 

66.5 

63.5 
62.0 

C.K.S. 

10 

S. 

7.0 

9  p.m. 

29.  870 

60.0 

,  53- 0 

6!.  4 

Clear. 

0 

N.W. 

II.  7 

Mean. 

29.  861 

66.0 

9-4 

5-5 

Mean . 

29.  741 

69.9 

4.1 

10.  9 

JUNI 

:  12. 

June  17.. 

Midn't. 

29.  898 

66.0 

63-5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

3-7 

Midn't. 

29.896 

56.5 

51.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

29.  881 

66.0 

64.0 

C.K. 

10 

S. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  890 

54- 0 

50.0 

Clear. 

0 

N.W. 

II. 0 

6  a.m. 

29.883 

65.5 

64- 5 

N. 

10 

S.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.9a8 

54- 0 

51.0 

C.K. 

4 

N.W. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  887 

65.0 

64.0 

N. 

10 

S.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  930 

63.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

10. 0 

Noon. 

29.  865 

67-5 

66.5 

N. 

10 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29.917 

67.0 

56.5 

C.K. 

9 

N.W. 

10.3 

3  p.m. 

29.  824 

69.  0 

68.5 

N. 

10 

E. 

3-7 

3  p.m. 

29.  886 

68.3 

58.5 

C.K. 

9 

N.E. 

10.7 

6  p.  m. 

29.804 

70.0 

70.0 

C.  K. 

10 

S. 

3-7 

6  p.  m. 

29.882 

68.0 

57-5 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

7-3 

9p.m. 

29.  840 

69.0 

68.5 

C.K. 

10 

s.w. 

2.7 

9  p.m. 

29.888 

63.0 

57- 0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

1-7 

Mean. 

29.860 

67.2 

66.2 

10. 0 

3-8 

Mean. 

29.900 

61.7 

54-6 

6.0 

8.3 

JUNB 

5  13- 

JUNI 

:  18. 

Midn't. 

29.803 

69.0 

69.0 

C.K. 

9 

S.E. 

2.0 

Midn't. 

29.  878 

61. 0 

57-5 

C.K. 

10 

N.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29.  780 

69.  0 

58.6 

C.K. 

10 

S.  E. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  838 

61.0 

56.5 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  816 

69.0 

69.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

I.  0 

6  a.  m. 

29-  859 

6i.,-i 

.■i6.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

29.  826 

74.0 

71.8 

C.K.S. 

10 

N.E. 

2.  0 

9  a.  m. 

29.864 

68.0 

61.  0 

C.K. 

10 

N. 

6.7 

Noon. 

29.  807 

78.  .S 

73- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

2.3 

Noon. 

29.  820 

75- 0 

62.  0 

C.  K. 

7 

N.E. 

4-3 

3  P-  ni. 

29.  760 

82.5 

75- 0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

2.7 

3pm- 

29.  764 

75- 0 

62.5 

C.K. 

6 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29. 736 

-80.0 

74-5 

C.K. 

8 

S. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  770 

76.  0 

63. 0 

C.K. 

6 

E. 

3-3 

9  p.m. 

29.  762 

76.0 

73-5 

C.  K. 

7 

S.W. 

3-0 

9  p.m. 

29.  762 

66.0 

60.0 

C.K. 

I 

S. 

'•7 

Mean. 

29.  786 

74-7 

70.  6 

9.0 

2.3 

Mean. 

29.  819 

67.9 

59-9 

7.2 

4.8 

June 

!  14. 

June 

19- 

Midn't. 

29.  742 

73- 0 

72.0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-7 

Midn't. 

29-  754 

63.  0 

57- 0 

C.K. 

I 

S. 

3-  3 

3  a.m. 

29.  732 

72.0 

71.0 

C.K. 

5 

S.W. 

4-3 

3  am- 

29.  740 

60.6 

56.0 

C.K. 

I 

W. 

5  0 

6  a.  m. 

29.  750 

73-5 

72.5 

C.K. 

9 

S.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  744 

60.  0 

57- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  787 

77.0 

72-5 

C.K. 

9 

N.W. 

8.0 

9  a.m. 

29-  757 

74.0 

63-5 

Clear. 

0 

N.W. 

9.  0 

Noon. 

29-  758 

84.0 

75- 0 

C.K. 

6 

W. 

9.0 

Noon. 

29.  736 

81.0 

64.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9-  3 

3P.ni. 

29. 705 

87.0 

77.0 

C.K. 

6 

N.W. 

5-7 

3  p.m. 

29.  681 

86.5 

68.5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29.665 

87.0 

78.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  657 

81.5 

69.0 

C.  K. 

7 

S.  W. 

4-7 

9p.m. 

29.668 

78.8 

74.0 

C.K. 

I 

W. 

2.7 

9  p.m. 

29. 672 

73- 0 

65.0 

C.K. 

3 

S.W. 

5-3 

Mean. 

29.  726 

79.0 

74.0 

5-0 

5.4 

Mean . 

29.718 

72.4 

62.6 

2.  2 

5-7 

26o 
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June  20. 

June  25. 

^ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

u 

V 

3  E 
n  0 

Clouds. 

f 

c 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

pa  0 

Clouds. 

3 
0 

D 

n 
0 

Wind. 

Direc- 

>> 

Direc- 

^ 

i^B 

tiB 

1 

tion. 

0 

•3 

tJt! 

? 

tion. 

"3 

Q 

is 

> 

Q 

!S 

(S 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.680 

70.0 

63.0 

C.K. 

5 

S.E. 

4.0 

Midn't. 

29.  817 

75.0 

71.2 

C.K. 

9 

S. 

6.7 

3  a.m. 

29.  671 

67.0 

62.0 

C.K. 

5 

S. 

2.0 

3  a.m. 

29.  795 

72.0 

69.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4.7 

6  a.  m. 

29.  662 

65.0 

61.0 

C.K. 

2 

S.  W.\ 

4.0 

6  a.  m. 

29.  792 

69.  2 

67.0 

C.K. 

9 

W. 

3.0 

9  a.  m. 

29.664 

78.0 

69- 5 

C.K. 

8 

s.w. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  792 

76.0 

71.0 

C.  K.  S. 

9 

W. 

3.0 

Noon. 

29.  641 

86.5 

72.5 

C.K. 

7 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29.  780 

80.5 

72.0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

5.7 

3  p.m. 

29.580 

90.9 

72.0 

C.K. 

3 

S.w. 

10.7 

3  p.m. 

29.  770 

68.0 

66.5 

C.K.S. 

10 

N. 

II. 7 

6  p.  m. 

29  538 

88.5 

73-5 

C.K. 

I 

s.w. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  795 

67.0 

66.5 

N. 

10 

N.  E. 

6.3 

9  p.m. 

29-  578 

79.0 

70.  0 

C.  K.  S. 

8 

s.w. 

6.3 

9  p.m. 

29.  795 

66.0 

65.0 

C.K. 

5 

N. 

3.7 

Mean  .- 

29. 627 

78.1 

67.9 

4-9 

5-6 

Mean. 

29.  792 

71.7 

68.5 

8.9 

5.6 

June  21. 

June  26. 

Midn't. 

29.  604 

79.0 

69.0 

C.  K.  S. 

9 

s.w. 

3-7 

Midn't. 

29.  817 

65.5 

65.0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  596 

77.0 

67.0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

6.0 

3  a.m. 

29.807 

64.0 

63.8 

C.K. 

6 

N.W. 

1-3 

6  a.m. 

29.  611 

73-5 

67.5 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29.849 

64.0 

63.0 

C.K. 

3 

N.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  639 

77.0 

66.5 

C.K. 

4 

N. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  876 

73.0 

69.0 

C.K. 

6 

N.W. 

3.7 

Noen. 

29-  654 

83.0 

67.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29.872 

78.0 

68.6 

C.K. 

8 

N.W. 

6.0 

3  p.m. 

29.  648 

86.0 

69.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.  0 

3  p.m. 

29.  826 

81.0 

68.0 

C.K. 

5 

N.  E. 

4.7 

6  p.m. 

29. 668 

84.5 

65.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

6  p.m. 

29.813 

79.0 

69.0 

C.  K.  S. 

4 

N.  E. 

2.7 

9  p.m. 

29.  746 

75- 0 

61.0 

Clear. 

0 

N. 

6.0 

9  p.m. 

29. 833 

72.5 

66.5 

C.  K.  S. 

2 

S.  E. 

3-7 

Mean. 

29.  646 

79-4 

66.5 

4.2 

6.9 

Mean- 

29-  837 

72.  I 

66.6 

5.2 

3.4 

June  22. 

June  27. 

Midn't. 

29.804 

69.0 

59-3 

Clear. 

0 

N. 

4-7 

Midn't. 

29.  859 

70.0 

66.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  844 

63.  0 

58-0 

Clear. 

0 

N. 

9.0 

3  a.  m. 

29. 858 

68.0 

62.5 

'Clear. 

0 

N. 

3.7 

6  a.  m. 

29.886 

63.0 

58.0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

5.0 

6  a.  m. 

29.  878 

67.5 

61.5 

C.  K.  S. 

2 

N.  E. 

8.3 

9  a.  m. 

29. 912 

72.0 

61.0 

G.  S. 

I 

N. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  890 

76.0 

69.5 

C.K. 

I 

N.E. 

5.0 

Noon. 

29.  923 

77-5 

65.0 

C. 

2 

E. 

4.0 

Noon. 

29.877 

82.0 

69.5 

C.K. 

8 

N.E. 

3.7 

3  p.m. 

29.903 

82.2 

66.5 

C. 

2 

E. 

4-7 

3  p.m. 

29. 843 

76.0 

69.0 

C.K. 

9 

S.E. 

5.3 

6  p.  m. 

29.883 

81.0 

67.0 

C.K. 

2 

S.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  833 

77.0 

68.5 

C.K. 

6 

S.E. 

7-7 

9  p.m. 

29.911 

70.5 

62.5 

C.K. 

2 

E. 

3-7 

9  p.m. 

29.863 

73.0 

67.0 

C.  K. 

3 

S.E. 

5-7 

Mean. 

29.  883 

72.3 

62.2 

I.  2 

5-2 

Mean. 

29.  863 

73.7 

66.7 

4.8 

.... 

5.2 

June  23. 

T 

June  28. 

Midn't. 

29.  948 

67.5 

62.0 

C.K. 

I 

S.E. 

5-0 

Midn't. 

29. 857 

70.0 

64.  0 

C.  K. 

9 

S. 

5.7 

3  a.m. 

29.  949 

64-5 

63.0 

C.K. 

2 

S.E. 

7-3 

3  a.m. 

29. 844 

67.5 

64.0 

C.K. 

7 

S.W. 

4.3 

6  a.m. 

29.969 

65.0 

63.0 

C.K. 

2 

S.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  800 

67.3 

65.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-7 

9  a.  ni. 

29.968 

75- 0 

68.0 

Clear. 

0 

S. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  769 

77.5 

72.  0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

8.7 

Noon. 

29-  957 

82.0 

72.0 

Clear. 

0 

S. 

11.7 

Noon. 

29.  705 

82.8 

75.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

12.0 

3  p.  m. 

29.  925 

86.0 

74.0 

Clear. 

0 

S. 

II. 7 

3  p.m. 

29.  616 

85.5 

76.  0 

C.  K.  S. 

8 

S.  W. 

12.7 

6  p.m. 

29.886 

84.0 

74.0 

S. 

I 

s. 

"•3 

6  p.  m. 

29.  542 

85.5 

75.0 

C.K. 

5 

S.W. 

12.7 

9p.m. 

29.  897 

78.0 

70. 0 

Clear. 

0 

S.E. 

10.7 

9  p.m. 

29.521 

80.0 

72.5 

Clear. 

0 

S.W. 

9.3 

Mean . 

29-  937 

75-2 

68.2 

0.8 

8.6 

Mean. 

29.  707 

77.0 

70.4 

6.9 

8.6 

June  24. 

June  29. 

Midn't. 

29.  936 

71.0 

67.5 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

10.7 

Midn't. 

29.  523 

76.5 

69.5 

C.K. 

9 

N.W. 

II. o- 

3  a.m. 

29.  928 

68.8 

65.0 

C.K. 

2 

S. 

7-3 

3  a.m. 

29.517 

72.0 

68.0 

C.K. 

9 

W. 

.5.7 

6  a.  m. 

29.906 

70.5 

67.8 

C.  K.S. 

3 

S. 

5.7 

6  a.  m. 

29.514 

71.0 

67.5 

C.K. 

6 

W. 

3.7 

9  a.  m. 

29.885 

80.5 

73.0 

C.K. 

2 

S.W. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  619 

67.5 

64.0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.7 

Noon. 

29-  855 

87.5 

76.2 

C.K. 

2 

S.E. 

8.3 

Noon. 

29.  702 

67.0 

62.5 

C.K. 

10 

N.E. 

14.0 

3pni. 

29.769 

93- 0 

76.0 

C.K. 

2 

S.W. 

12.7 

3  p.m. 

29.  728 

73.2 

64. 5        C.K. 

8 

N. 

14.3 

6  p.  m. 

29-75" 

89.0 

74.8 

C.K. 

7 

S.W. 

123 

6  p.  m. 

29.  733 

75.5 

64. 0      C.  K.  S. 

I 

N. 

II. 0 

9  p.m. 

29.  774 

80.0 

72.0 

C.K. 

6 

s. 

6.7 

9  p.m. 

29.899 

67.5 

58. 5        Clear. 

0 

N. 

7.0 

Mean . 

29. 850 

80.0 

71.5 

.... 

3-2 

.... 

8.8 

Mean. 

29. 654 

71.3 

64.  8  !    .... 

6.6 

9.4 
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June  30. 

July  5. 

U 

V 

1 

Wind. 

a 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

m  0 

P5  0 

Clouds. 

u 

n 
0 

Direc- 

5 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

11 

St: 

Clouds. 

0 

c 
0 

Direc- 

>. a 

X  s 

t, 

tion. 

xa 

X  9 

t; 

tion. 

0 

(5 

^ 

& 

^ 

Q 

0 

0 

' 

^ 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

m. 

Midn't. 

29.  832 

65.0 

57-5 

Clear. 

0 

N. 

6.7 

Midn't. 

29.790 

73-5 

72-5 

C.K. 

9 

S. 

3-3 

3  a.m. 

29.  844 

62. 0 

55-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  a.m. 

29.  786 

73-0 

72.0 

C.K. 

9 

S. 

3-7 

6  a.  m. 

29.896 

61. 0 

54- 0 

Clear. 

0 

N.  \\. 

9-7 

6  a.  m. 

29.  782 

74-5 

73-5 

C.K. 

9 

S.E. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  912 

72.0 

58.5 

Clear. 

0 

N. 

9-3 

9  a.  m. 

29.  712 

80.0 

76.0 

C.K. 

8 

S.W. 

1.7 

Noon. 

29.902 

76.0 

57- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29-713 

75-0 

.   73-0 

N. 

10 

N.W. 

4-7 

3  p.  m. 

29.  872 

79.0 

61.0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.0 

3  p.m. 

29.  646 

8vo 

76.0 

C.  K. 

5 

S. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  886 

79.0 

61.0 

Clear. 

0 

N. 

7-3 

6  p.m. 

29.  663 

82.0 

74.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.  906 

69. 2 

58.4 
57-9 

Clear. 

0 

N. 

2.7 

9  p.m. 

29.698 

68.0 

67.0 

C.  K.  S. 

I 
7-4 

N.E. 

6-3 

Mean . 

29.881 

70.4 

0.0 

6.9 

Mean. 

29-  724 

76.1 

73- 0 

3.6 

Jui<Y  I. 

July  6. 

Midn't. 

29.  931 

65.0 

58.3 

Clear. 

0 

N.W. 

1-3 

Midn't. 

29-  704 

68.0 

67-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

3-7 

3  a.m. 

29.  939 

58.0 

54- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

3  a.m. 

29.  668 

68.0 

67-5 

C.K.S. 

8 

S.W. 

4.3 

6  a.  m. 

29.  961 

61.5 

56.5 

C.K.  S. 

3 

N. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  600 

68.0 

67-5 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  974 

75- 0 

63-5 

C.  K.  S. 

4 

N.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  660 

72.5 

71.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

2-3 

Noon. 

29.968 

81.0 

65.2 

C.K.  S. 

2 

S.  W. 

4.0 

Noon. 

29-  645 

■/8.8 

75-0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

4-7 

3  P-  ni- 

29-  934 

82.  .s 

67.0 

C.  K.  S. 

6 

S.  E. 

1-7 

3  p.m. 

29.  621 

76.0 

73-0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

6  p.m. 

29.910 

79.0 

65.5 

C.K. 

4 

S.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  618 

78.0 

74.0 

C.  K. 

9 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.906 

70.0 

63.0 

Clear. 

0 

S. 

9.0 
3-5 

9  p.m. 

29.  630 

73-5 

71.0 

C.K. 

lO 

W. 

3-3 

Mean . 

29.940 

71-5 

61.6 

2.4 

Mean. 

29-  643 

72.8 

70.8 

_ 

9-1 

3-9 

July  2. 

July  7. 

Midn't. 

29.  918 

63.0 

57- 0 

Clear. 

0 

S. 

6.0 

Midn't. 

29.  682 

70.  0 

69.  0 

C.K. 

3 

S.W. 

2-3 

3  a.m. 

29.909 

60.0 

55- 0 

Clear. 

0 

s. 

3-7 

3  a.  m. 

29.665 

69.0 

67-5 

C.K. 

I 

w. 

2-7 

6  a.  m. 

29.905 

61.0 

■  56.5 

C.K.  . 

2 

s. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  741 

68.0 

67.  0 

C.K. 

6 

S.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  892 

74.0 

64.0 

-  Clear. 

0 

S.  W. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  761 

78.0 

73-0 

C.  K.  S. 

3 

s. 

2.7 

Noon. 

29-  853 

82.0 

68.0 

Clear. 

0 

S. 

7-3 

Noon. 

29.  760 

82.5 

74-0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

2.7 

3  p.  m. 

29.801 

86.0 

70.0 

Clear. 

0 

s. 

9-3 

3  p.m. 

29-  775 

86.0 

74.0 

C.  K.  S. 

7 

S. 

4.3 

6  p.  m. 

29-  783 

84.0 

69.0 

Clear. 

0 

s. 

9-3 

6  p.  m. 

29.  686 

82.8 

75-2 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

4-7 

9  p.m. 

29. 819 

75- 0 

66.2 

Clear. 

0 

s. 

6.3 

9  p.m. 

29.  708 

78-5 

74-5 

C.  K.  S. 

5 

S. 

5-0 

Mean. 

29.860 

73-1 

63.2 

0.2 

6.6 

Mean. 

29.  722 

76.8 

7l8 

4-2 

3-4 

July  3- 

Jri.     8 

Midn't. 

29. 828 

69.0 

65.0 

Clear. 

0 

s. 

4.7 

Midn't. 

29.  698 

74-8 

72.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-7 

3  a.m. 

29. 818 

64.5 

62.  ,s 

Clear. 

0 

s. 

4-3 

3  a.m. 

29.  674 

74-5 

71-5 

C.K. 

2 

S.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29. 856 

65-5 

62.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.7 

6  a.  m. 

29-  655 

72-5 

70.  0 

C.K.S. 

7 

S.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29. 861 

77-5 

67.5 

Clear. 

0 

s.w. 

6.3 

9  a.  m. 

29-  658 

7,5-8 

72.6 

C.K. 

9 

S.W. 

5-3 

Noon. 

29. 829 

85.5 

71-5 

Clear. 

0 

S.W. 

6.0 

Noon. 

29.  624 

80.0 

75-5 

C.K. 

9 

S.W. 

6.0 

^^L 

3p.m. 

29. 789 

89.0 

70. 0 

Clear. 

0 

s.w. 

9-3 

3  P-  ni- 

29-  536 

79.0 

74.0 

C.K. 

8 

S.W. 

10.7 

^^B 

6  p.  m. 

29. 784 

85.0 

70.0 

Clear. 

0 

s. 

II- 3 

6  p.m. 

29-  503 

78.0 

73-0 

C.  K.  S.  N. 

10 

S.W. 

10.  0 

i 

9  p.m. 

29.  819 

75- 0 

68.0 

C.K.S. 

I 

S.E. 

8.0 

9  p.m. 

29-  578 

70.0 

68.5 
72.1 

C.K.S. 

10 

S.W. 

6.0 

Mean. 

29. 823 

76.4 

67.1 

0.  I 

6.8 

Mean. 

29.  616 

75-6 

7-2 

6.6 

July  4. 

July  9. 

m 

Midn't. 

29. 831 

69.5 

65.0 

Clear. 

0 

s. 

5-7 

Midn't. 

29.  526 

67.0 

61.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8-7 

rar 

3  a.m. 

29.809 

67.0 

65.0 

C.K. 

I 

s. 

4-3 

3  a.m. 

29-  645 

62.5 

57- 0 

S. 

I 

N.W. 

15-7 

6  a.  m. 

29. 794 

68.0 

66.0 

C.K. 

4 

s. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  655 

62.  0 

57- 0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

10.0 

9  a.  m. 

29.  851 

82.0 

73-2 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29-  657 

69.0 

61.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

12.0 

Noon. 

29.  825 

87.0 

70.5 

C.  K.  S. 

4 

S. 

9.0 

Noon. 

29.668 

7,3-0 

62.5 

C.K. 

7 

N.W. 

14-7 

3  p.m. 

29.789 

88.0 

75- 0 

C.  K.  S. 

4 

s. 

10.7 

3  p.m. 

29.  674 

74-5 

63.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

15-7 

6  p.  m. 

29.788 

77-5 

74-5 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

II. 7 

6  p.  m. 

29.  683 

74.0 

63.0 

C.  K. 

8 

N.W. 

12.3 

9  p.m. 

29.  778 

74.5 

73- 0 

C.K. 

7 

s. 

4.7 

9  p.  ni. 

29.  722 

68.7 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

' 

Mean. 

29.808 

76.7 

70-3 

3-9 

.... 

6.8 

Mean. 

29-  654 

68.8 

60.9 

3-8 

II. 8 
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July  io. 

July  15. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Si' 

11 

Clouds. 

■a 
s 
0 

0 
a 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  B 

n  0 

BulbTher- 
ometer. 

Clouds. 

>> 

a 
0 

0 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

P 

r 

I 

tion. 

> 

* 

t-i 

0 

1 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  748 

65.0 

61.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

6.7 

Midn't. 

29.690 

70.0 

67.5 

C. 

I 

W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  779 

63.0 

59- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

II. 7 

3  a.m. 

29.686 

68.5 

66.5 

C. 

I 

W. 

2-3 

6  a.  m. 

29.790 

62.  0 

57- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

12.7 

6  a.  m. 

29.  728 

68.0 

67.5 

C.  K.  S. 

9 

S.  W. 

1. 0 

9  a.  ni. 

29.  828 

72.0 

62.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

II. 0 

9  a.  m. 

29.  730 

73- 0 

72.5 

C.  K. 

3 

S.  W. 

1-7 

Noon. 

29.  825 

80.5 

64.  2 

C.K. 

2 

N.  W. 

5-3 

Noon. 

29.716 

83.0 

74.0 

C.  K.  S. 

8 

S.  W. 

4.0 

3  P-  ™- 

29.803 

80.0 

66.0 

C.  K.  S. 

8 

S.  E. 

5-3 

3  p.m. 

29.  672 

84.0 

74-5 

C.  K. 

9 

S.W. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  784 

78.0 

65.0 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  676 

80.0 

73-0 

C.  K. 

10 

S.  E. 

8.0 

9  p.m. 

29.823 

71.8 

64.0 

C.  K.S. 

I 

S.  W. 

4-3 

9  p.  m. 

29.  703 

72.  0 

70.0 

N. 

10 

S.W. 

6.7 

Mean. 

29.  798 

71-5 

62.3 

2.  2 

8.0 

Mean. 

29.  700 

74-8 

70.7 

6.4 

4-3 

JULY    II. 

July  16. 

Midn't. 

29.  838 

68.0 

62.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-3 

Midn't. 

29.  665 

72.0 

70.5 

C.K. 

10 

S.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.  848 

64.  0 

60.8 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

3-7 

3  a.m. 

29-  645 

72.0 

70-5 

C.  K. 

10 

W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  875 

62.5 

59-5 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

30 

6  a.  m. 

29.  648 

71.9 

71.0 

C.  K. 

9 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29.  878 

77.0 

65.0 

C.K. 

I 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  638 

74-5 

73- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

5-3 

Noon. 

29.860 

81.2 

67.  0 

C.  K. 

I 

S.E. 

8.0 

Noon. 

29.  656 

82.0 

77-5 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

5-3 

3P.  m- 

29.821 

82.0 

66.0 

C.K. 

2 

S.E. 

II.  0 

3  p.m. 

29.  628 

87.5 

79-5 

C.  K.  S. 

5 

S.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29-  795 

80.0 

65.0 

C.S. 

I 

S.  E. 

II.  7 

6  p.m. 

29.  613 

87.0 

79-8 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

8.7 

9  p.m. 

29. 82 1 

72.0 

64.0 

C.S. 

I 
1. 1 

S.E. 

7-7 

9  p.m. 

29.  642 

72.  0 

71.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

7-7 

Mean. 

29.842 

73-3 

63.7 

6.4 

Mean. 

29. 642 

77-4 

74.1 

8.5 

5-7 

July  12. 

July  17. 

Midn't. 

29. 828 

68.0 

64.5 

Clear. 

0 

S.  E. 

5-3 

Midn't. 

29.  672 

72.5 

72. 0      C.  K.  S. 

10 

S.W. 

4-7 

3  a.m. 

29.  827 

65.0 

64.0 

S. 

1 

S.W. 

4.0 

3  a.m. 

29.668 

72.0 

70.  0      C.  K.  S. 

3 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.817 

66.5 

65.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29. 674 

71-5 

69. 5      C.  K.  S. 

7 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  828 

77.0 

69.8 

C.K.S. 

2 

S.  W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  679 

79- 0 

74. 0        C.  K. 

N.W. 

3-7 

Noon. 

29-  797 

83.0 

71.8 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

4.0 

Noon. 

29.  664 

83.0 

76.0 

C.  K. 

8 

S.  W. 

5-0 

3  p.m. 

29.  748 

86.5 

73- 0 

C.K. 

3 

S. 

7.0 

3  p.m. 

29.  629 

77.0 

74.0 

N. 

10 

N.W. 

6.^ 

6  p.  m. 

29.  718 

84.0 

72.0 

C.K. 

8 

S.W. 

8.7 

6  p.  m. 

29.608 

77.0 

73-5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

6.7 

9  p.m. 

29.  719 

75- 0 

69.0 

C.K. 

3 

N.E. 

3-0 

9  p.m. 

29.660 

74-5 

71.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29-  785 

75.6 

68.6 

2.5 

5-3 

Mean. 

29-657 

75.8 

72.6;    .... 

! 

6.6 

4-8 

July  13. 

July  18. 

Midn't 

29.  739 

71.0 

67.0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29.  694 

71.0 

68.  0      C.  K.  S. 

2 

N.W. 

8.3 

3  a.m. 

29.  728 

71.0 

65.5 

Clear. 

0 

N.W. 

ID.  0 

3  a.m. 

29.706 

70.0 

65. 5        Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

6  a.  m. 

29.744 

69.0 

65.0 

C.  K. 

6 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29 -739 

67-5 

62.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  766 

80.0 

72.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

1-7 

9  a.  m. 

29.797 

72.0 

65.0 

C.K. 

5 

N.W. 

10. 0 

Noon. 

29.686 

90-5 

73-5 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

4.3 

Noon. 

29.766 

75-5 

65-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

12.7 

3  P-  m. 

29.666 

71.0 

69.0 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.W. 

7.0 

3  p.m. 

29.  721 

79.0 

67.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  729 

68.8 

67.5 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  695 

80.0 

69.  0 

Clear. 

0 

W. 

3-0 

9  p.  m. 

29.698 

68.0 

67.0 

C.K. 

10 

S.W. 

0.  0 

9  p.m. 

29.710 

71.0 

65.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

Mean. 

29.  720 

73-7 

68.3 

.... 

5-4 

.... 

5-1 

Mean. 

29.  728 

73-2 

65-9 

.... 

I.  2 

8.0 

July  14. 

July  19. 

Midn't. 

29.700 

68.0 

67.0 

C.  K. 

10 

w. 

0. 0 

Midn't. 

29.  706 

68.5 

63.0 

C.K. 

I 

w. 

3-3 

3  a.m. 

29.  674 

67-5 

66.5 

N. 

10 

N.W. 

0.0 

3  a.m. 

29. 676 

66.0 

61.  0 

C.K. 

I 

w. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  700 

67.5 

67.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

0. 0 

6  a.  m. 

29.  684 

66.0 

62.  0 

C.K. 

I 

w. 

4-7 

9  a.  m. 

29.688 

73- 0 

70.2 

C.  K. 

8 

S.  W. 

0.  0 

9  a.  m. 

29.700 

75-5 

69.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.660 

78.0 

71.0 

C.  K. 

8 

N.W. 

0.0 

Noon. 

29.671 

82.0 

68.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

3  p.  m. 

29.644 

80.0 

70.  3  '      C.  K. 

7 

N.W. 

2-3 

3  pm. 

29.  658 

85.0 

69-5 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.668 

78.0 

71.0  1  C.  K.  S. 

9 

N.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29. 648 

81.0 

71-5 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.686 

73- 0 

69.5 

C. 

2 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.660 

78.0 

67-5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

2-3 

Mean. 

a9.678 

73-1 

69.1 

8.0 

1-5 

Mean. 

29-675 

75-3 

66.4 

.... 

3-2 

.... 

4-8 
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July  20. 

July  25. 

i- 

1- 

>. 

tA 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

t-'  u 
£■53 

3  a 

pa  0 

Si 

Clouds. 

-a 

i 
0 

a 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

S  ■ 
•3  e 

n  0 

«  0 

Clouds. 

§ 

0 

a 
0 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

^y 

ti  s 

t 

tion. 

0 

t'^ 

X,ii 

tion. 

0 

Q 

0 

<2 

> 

Q 

^ 

(2 

^ 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.682 

74.0 

68.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

2.7 

Midn't. 

29.  797 

69.0 

69.0 

Mist. 

10 

N.E. 

7.0 

3  a.m. 

29. 677 

73- 0 

66.0 

C.  K. 

I 

N.W. 

4.0 

3  a- 11. 

;      29.  765 

67.5 

67.  0 

C.K. 

9 

N.E. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  750 

72.0 

67.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

1    29. 770 

66.6 

66.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  751 

80.0 

69.0 

C.  K. 

3 

S.E. 

3-0 

9  a.  m. 

i    29. 810 

69.  0 

68.0 

K. 

10 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29.  741 

85.0 

74.0 

C.K. 

4 

S.  E. 

5-0 

Noon. 

29.  760 

75.0 

73- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

6.0 

3  p.m. 

29.  694 

85.5 

72.0 

C.  K. 

2 

S. 

8.0 

3  P-  "1- 

29.  708 

78.0 

75.0 

C.K. 

9 

N.E. 

6.3 

6  p.  m. 

29-  675 

85.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

8.7 

6  p.  m. 

29. 705 

75- 0 

74.5 

C.K. 

9 

S.  E. 

7.3 

9  p.  m. 

29.  708 

78.5 

72.5 

Haze. 

S.E. 

5-3 

9  p.m. 

29-  643 

74.0 

73.5 

C.K. 

lO 

S.E. 

• 

7.7 

Mean. 

29.710 

79.1 

70.3 

3-6 

5-0 

Mean 

29-  745 

71.8 

70.8 

9.5 

6.6 

JUI.1 

^  21. 

July  26. 

Midn't. 

29.  718 

75.0 

72.0 

Haze. 

S.E. 

6.7 

Midn't. 

29.614 

73-0 

73-0 

N. 

10 

S.W. 

9-3 

3  a.m. 

29.  716 

73-5 

71-5 

Clear. 

0 

S. 

6.0 

3  a.m. 

29-571 

74.0 

73-5 

N. 

10 

S.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.709 

72.0 

69.0 

C. 

I 

S. 

4-7 

6  a.  m. 

29-  583 

74.0 

73.5 

C.K. 

10 

S.W. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  704 

81.0 

75- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  592 

76.0 

75.0 

C.K. 

ID 

S.W. 

5-7 

Noon. 

29-  737 

87.0 

77.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

9.0 

Noon. 

29-  578 

8.3.5 

75- 0 

C.K. 

9 

s.  w. 

5.3 

3  p.m. 

29.  644 

86.5 

76.0 

C.K. 

7 

S. 

12.0 

3  P-  m. 

29.  572 

81.0 

77.0 

N. 

10 

S.W. 

4.7 

6  p.  m. 

29  629 

85.0 

75- 0 

C.K. 

9 

S. 

8.3 

6  p.  m. 

29.568 

74.2 

72.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

5-0 

9  p.m. 

29.  614 

80.5 

74.0 
73-7 

C.K. 

8 

S.W. 

6.3 

9  p.  m. 

29.  603 

73.8 

73.0 

C.  K.  S. 

7 

S.W. 

2.3 

Mean. 

29.  6S4 

80.1 

4-3 

7-3 

Mean. 

29.  585 

76.2 

74- 0 

9.4 

5-8 

JuL-s 

r  22. 

July  27. 

Midn't. 

29.  683 

76.5 

72.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-7 

Midn't. 

29.590 

72.5 

72.  0      C.  K.  S. 

8 

w. 

1.7 

3  a.  m. 

29.  679 

74- 0 

70. 0 

C.K. 

9 

N.W. 

4-3 

3  a.m. 

29.  574 

71.0 

70.  8      C.  K.  S. 

8 

S.W. 

1.3 

6  a.  m. 

29.  708 

71.0 

69.5 

C.K. 

2 

N.W. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  607 

71.0 

70.8 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  763 

8i.o 

74.0 

Haze. 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  642 

79-5 

76.0 

C.K.S. 

6 

S.W. 

2.0 

Noon. 

29-  755 

89.0 

74.8 

C.K. 

1 

w. 

2.0 

Noon. 

29.613 

87.5 

79.0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

3-7 

3  p.m. 

29-  738 

89.2 

76.0 

C.K. 

3 

S.E. 

6-3 

3  p.m. 

29.  591 

89.5 

80.5 

C.  K.  S. 

5 

S.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  692 

88.0 

76.0 

C.K. 

2 

S. 

6.0 

6  p.  m. 

29. 579 

87.0 

79.0 

C.K. 

2 

S.  w. 

8.7 

9  p.m. 

29.  740 

80.5 

74.0 

C.  K. 

I 

S. 

5-3 

9  p.  m. 

29.  616 

81.0 

75-0 

C.  K. 

4 

N.W. 

5-3 

Mean. 

29.  720 

81.2 

73-3 

3-0 

4.1 

Mean. 

29.  602 

79-9 

75-4 

5.6 

3-9 

Juu 

f  23- 

July  28. 

Midn't. 

29.  748 

76.0 

73- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-3 

Midn't. 

29.  638 

78.0 

76.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.0 

3  a.m. 

29-  743 

74.5 

73- 0 

C.K.S. 

I 

S.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  652 

76.0 

71.0 

C.K. 

I 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  775 

75-5 

74.5 

C.  K. 

2 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  684 

75.0 

70.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

7.0 

9  a.m. 

29.  779 

80.0 

76.6 

C.  K. 

9 

N.  E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  726 

81.7 

72.5 

C.  K.  S. 

I 

N. 

7.0 

Noon. 

29.  762 

84.5 

76.0 

C.  K. 

6 

N.E. 

5-3 

Noon. 

29.719 

85.0 

76.  0 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

6.0 

3P.m. 

29.  726 

86.5 

76.  0 

C.  K. 

3 

E. 

6.3 

3  p.  m. 

29.  722 

82.0 

74.5 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.698 

8,S.7 

76.0 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.680 

74.0 

73-0 

C.  K.  S.  N. 

9 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

29.  774 

78.0 

74.0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

8.3 

9  p.m. 

29-  743 

7LO 

70.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-7 

Mean. 

29-751 

80.1 

74-9 

4.6 

5-2 

Mean. 

29.696 

77.8 

72.9 

4-5 

.... 

5-0 

July  24. 

July  29. 

Midn't. 

29.790 

73- 0 

71-5 

C.S. 

I 

N.E. 

7.0 

Midn't. 

29.  710 

71.8 

70.5 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

3a-ni- 

29.  787 

71.0 

69.  5 

C.K. 

8 

N.E. 

7.0 

3  a.  ni. 

29.  710 

69.5 

69.  0 

C.  K. 

I 

S.W. 

2.0 

6  a.m. 

29.  815 

69.5 

68.  5 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

6  a.  m. 

29.  735 

74.5 

73.5 

C.K. 

8 

S.E. 

2.0 

9  a.  m. 

29.851 

70.0 

68.5 

Mist. 

10 

N.E. 

8.0 

9  a.m. 

29.  729 

75-0 

72.0 

C.K. 

8 

S.E. 

2-3 

Noon. 

29-  «34 

74.0 

70.0 

C.K. 

9 

N.E. 

8.3 

Noon. 

29.  710 

81.0 

76.0 

C.K. 

7 

S.E. 

5-3 

3  p.m. 

29.803 

77-5 

72.0 

C.  K. 

9 

N.E. 

8.7 

3  p.  m. 

29.  648 

85.0 

76.8 

C.K. 

3 

S. 

6.3 

6  p.m. 

29.  787 

75- 0 

71.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

7-3 

6  p.  m. 

29. 630 

82.5 

73.0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

7-3 

9  p.m. 

29.800 

70.  0 

69.0 

K. 

10 

N.E. 

10. 0 

9  p.m. 

29. 636 

78.0 

77- 0 

C. 

2 

S.W. 

4-7 

Mean. 

29.808 

72.5 

70.0 

8.4 

8.2 

Mean. 

29. 688 

78.2 

73.5 

5-9 

4-5 
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July  30. 

August  4. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Is 

■3  s 

m  0 

Clouds. 

0 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ry  Bulb  Ther- 
mometer. 

et  Bulb  Ther- 
mometer. 

Clouds. 

3 
0 

a 
0 

1 

Wind. 

Direc- 
tion. 

1 

Direc- 
tion. 

1 

Q 

^ 

p:, 

> 

Q 

^ 

Ph 

> 

in. 

0 

0 

IJ. 

in. 

b 

0 

ra. 

Midn't. 

29.  613 

76.5 

75- 0 

C.  K.  S. 

6 

S. 

3-3 

Midn't. 

29.  658 

74.0 

70.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.7 

3  a-m- 

29.566 

75-5 

74-8 

C.  K.  S. 

9 

s. 

5-0 

3  a.m. 

2g.  600 

73- 0 

70.0 

C.K. 

10 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  602 

76.5 

73- 0 

C.  K.  S. 

9 

w. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  662 

70.0 

69. 0 

N. 

10 

N.W. 

6.7 

9  a.m. 

29-598 

76.0 

71.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

8-.V 

9  a.  m. 

29.  641 

73- 0 

72.  0 

C.K. 

10 

S.  W. 

3-7 

Noon. 

29. 627 

76.8 

72.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

7-7 

Noon. 

29.  610 

81.0 

76.5 

C.  K. 

6 

S.W. 

4.0 

3  p.m. 

29.  618 

76.0 

67.5 

C.K.S. 

8 

N.W. 

8.0 

3  P-  m- 

29.560 

89.0 

80.2 

C.K. 

6 

S.W. 

6-3 

6  p.m. 

29-  591 

74.0 

70.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

4-7 

6  p.m. 

29.  560 

86.0 

80.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

4.3 

9p.iy. 

29-  634 

69.0 

64.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.0 

9  p.m. 

29.580 

80.5 

77.0 

C.  K.  S. 

10 

s.w. 

3-7 

Mean. 

29.606 

75- 0 

70.9 

7-4 

5-5 

Mean. 

29.609 

78.3 

74.3 

8.8 

4-1 

July  31. 

August  5. 

Midn't. 

29. 672 

67.0 

59-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

29.  581 

78.0 

76.0 

Clear. 

0 

w. 

3-7 

3  a.m. 

29. 679 

63.0 

57-0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

29-  577 

76.5 

71-5 

C.K. 

7 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

29.  732 

61.0 

57-0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 608 

76.0 

69.  0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

29- 756 

70.5 

66.0      C.  K.S. 

I 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29.613 

84.0 

76.0 

C.K.S. 

7 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29-  758 

77.0 

66.0 

C.  K. 

I 

W. 

4.3 

Noon. 

29.  614 

87.0 

77.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

4-3 

3  p.m. 

29. 716 

80.0 

68.0 

C.S. 

I 

N. 

3-3 

3  P-  m- 

29.  561 

88.0 

78.0 

C.  K. 

6 

S.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29. 707 

79.8 

68.0 

C.K. 

I 

S. 

2.3 

6  p.  m. 

29-  578 

84.0 

77-5 

C.K. 

9 

S.  W. 

1-3 

9  p.m. 

29. 752 

70-5 

64.5 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

9  p.m. 

29-  557 

79.0 

76.  0 

N. 

10 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29. 722 

71. 1 

63.2 

I.  I 

4.6 

Mean. 

29-  586 

81.6 

75-1 

5.6 

.... 

5-2 

August  i. 

August  6. 

Midn't. 

29. 746 

67.0 

64.0 

Clear. 

0 

s.w. 

3-0 

Midn't. 

29-  570 

73-0 

72.0 

N. 

10 

w. 

5-0 

3  a.m. 

29-  755 

64.0 

63.0 

Clear. 

0 

s.w. 

3-0 

3  a.m. 

29-  523 

71-0 

70.0 

C.K. 

8 

N.  E. 

3-3 

6  a.m. 

29.812 

64.0 

63.0 

C.  K.  S. 

I 

s.w. 

2.3 

6  a.  m. 

29- 5-^ 

72.0 

71.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  816 

76.0 

69.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  568 

76.5 

74.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

Noon. 

29.807 

81.0 

68.0 

C.K. 

4 

S.E. 

5-3 

Noon. 

29-  596 

79-5 

74-5 

C.K.S. 

10 

N.B. 

5.0. 

3p.m. 

29. 781 

83.0 

70.0 

C.K. 

2 

S.E. 

7.0 

3  p.m. 

29-  578 

78.0 

74.0 

C.K.S. 

7 

N.E. 

6-3 

6  p.  m. 

29.  787 

81.0 

69-5 

C.K. 

7 

S.E. 

7-0 

6  p.  m. 

29-  563 

79.0 

74.0 

C.  K. 

6 

N.E. 

5-3 

9  p.m. 

29.811 

73-5 

69.0 

Clear. 

0 

S.E. 

7-3 

9p.m. 

29-  578 

73-0 

71.0 
72.6 

C.K. 

I 

N.W. 

4.0 
4-7 

Mean. 

29.789 

73-7 

66.9 

.... 

1-9 

4-7 

Mean. 

29-  565 

75-2 

7-8 

August  2. 

August  7. 

Midn't. 

29.  827 

71-5 

68.5 

Clear. 

0 

S. 

4-7 

Midn't. 

29.580 

71-5 

70.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

3  a.m. 

29.  796 

70.5 

69.0 

Haze. 

S. 

4.0 

T,  a.  m. 

29. 588 

69.0 

67.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.796 

70.2 

69-5 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.62'5 

66.0 

60.0 

Clear. 

0 

N. 

9-3 

9  a.m. 

29. 814 

76.0 

73-8 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

4-3 

9  a.m. 

29. 646 

72.5 

63.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29. 821 

83.5 

78.0 

C.K.S. 

5 

S.W. 

8.0 

Noon. 

29-  630 

77-5 

65.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8-3 

3P«n- 

29-713 

82.5 

73-5 

C.K. 

6 

S.W. 

8.0 

3P-m- 

29-  594 

80.6 

76.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29.692 

71.0 

70.5 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

12.  0 

6  p.  m. 

29.608 

80.0 

64.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

6-3 

9  p.m. 

29.682 

70.0 

69.5 

C.  K. 

9 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.665 

72.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

Mean. 

29.768 

74-4 

71-5 

5-7 

5-9 

Mean. 

29.617 

7o-6 

64.8 

0.4 

6.4 

August  3. 

August  8. 

Midn't 

29.706 

^■° 

69.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

Midn't. 

29- 743 

69.0 

6r.o 

C.S. 

I 

N.W. 

4-3 

3  a.m. 

29.684 

68.0 

67.8 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

3  a.m. 

29.710 

65.0 

58.0 

Clear. 

0 

N. 

7.0 

6  a.m. 

29.  704 

68.0 

67.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29. 742 

62.0 

56.5 

C.K.S. 

I 

N. 

7-3 

9  a.m. 

29.  714 

77.2 

67.0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

29. 774 

71.0 

61.0 

C.K. 

I 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29.  717 

83-0 

72.5 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29.768 

75-5 

63.0 

C.K. 

2 

E. 

4.0 

3P.in. 

29.691 

85.0 

77-5 

C.K.S. 

7 

N.W. 

6.7 

3  P-  m- 

29-  734 

78.0 

64.0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-3 

6  p.m. 

29-663 

82.0 

71.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.696 

75-0 

67.0 

C.  K. 

7 

W. 

3-0 

9  p.m. 

29.660 

72.0 

69.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

3-3 

9p.m. 

29. 728 

68.0 

62.0 

C.K. 

I 

S.W. 

4.0 

Mean. 

29.692 

,75.5 

70.1 

.... 

3-1 

.... 

6.2 

Mean. 

29.737 

70.4 

61.6 

1.9 

4.9 
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August  9. 

August  14. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

1^4 

"3  S 
pq  0 

3  a 
«  0 

Clouds. 

0 
D 

c 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
j     eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

5§ 

Clouds. 

D 

a 
0 

Wind. 

Direc- 

>> 

Direc- 

t; 

tion. 

_0 
V 

> 

Q 

1 

tion. 

1 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

1 

m. 

Midn't. 

29.  749 

65-0 

60.0 

C.K. 

3 

S.  W. 

3-7 

Midn't. 

29.  692 

72.0 

71.0 

Clear. 

0 

W. 

2-3 

3  a.  m. 

29.  739 

65.0 

61.0 

C.  K. 

7 

S.  W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  654 

71.0 

70. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  750 

64.0 

61.0 

C.K.S. 

8 

N.E. 

2.0 

6  a.  ni. 

29.  694 

69.0 

66.0 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

9.0 

9  a.  m. 

29-  765 

70.2 

65.0 

C.K.S. 

6 

N.E. 

5-7 

9  a.  m. 

29.807 

70.  0 

64.0 

C.K. 

8 

N.E. 

12.7 

Noon. 

29-  759 

77-5 

70.5 

C.K.S. 

9 

E. 

5-3 

Noon. 

29.  732 

67-5 

66.0 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

3  P-  ni- 

29.685 

78.0 

71-5 

C.K.S. 

9 

S.E. 

8.3 

3P-m. 

29.  781 

69-5 

66.5 

C.K. 

10 

N.E. 

9-7 

6  p.  m. 

29-655 

76-5 

72-5 

C.K. 

9 

S.E. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  764 

69.  0 

67.0 

C.K. 

9 

N.E. 

5-7 

9  p.  m. 

29-  658 

73-5 

70.0 

C.K. 

9 

S.W. 

6-3 

9  p.  m. 

29.  795 

68.0 

67.0 

C.K. 

10 

1     N.E. 

5-3 

Mean. 

29.  720 

71.2 

66.4 

....         7.5 

5-4 

Mean. 

29-  740 

69-5 

67.2 

6-9 

7-3 

August  10. 

August  15. 

Midn't. 

29.  640 

72.0 

70.0 

C.K. 

_, 

S.W. 

5-0 

Midn't. 

29.806 

67.0 

65-5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

3  a.m. 

29. 636 

72.0 

70.0 

C.K. 

8 

S.W. 

5-3 

3  a.m. 

29.800 

64.0 

63.0 

K. 

10 

N.E. 

7-3 

6  a.m. 

29.626 

72.0 

70.5 

C.K. 

10 

s.w. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  S24 

61.2 

59-0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

9.7 

9  a.  m. 

29.608 

74.0 

72.0 

N. 

10 

s.  w. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  874 

64.0 

62. 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

10.7 

Noon. 

29-  574 

80.0 

75-5 

C.K. 

9 

S.W. 

7-3 

Noon. 

29.  884 

66.0 

62.7 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

10. 0 

3  p.m. 

29-556 

85.0 

78.0 

C.K. 

6 

s. 

6.3 

3  p.  ni. 

29.860 

65.0 

63.0 

C.K. 

10 

N.E. 

IT. 7 

6  p.  m. 

29-  543 

81.0 

77-0 

C.  K.  S. 

S 

s.w. 

7.0 

6  p.  m. 

29-  859 

64.5 

64. 0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.7 

9  p.  m. 

29. 542 

77.5 

75.0 

C.K.S. 

2 

s. 

4-3 

9  p.m. 

29-  853 

64.0 

63.0 

C.K. 

8 

N.E. 

5-3 

Mean. 

29-591 

76.7 

73-5 

7-2 

5-9 

Mean, 

29-  845 

64.5 

62.8 

9.8 

8.6 

August  11. 

August  16. 

Midn't. 

29-519 

76.5 

74.0 

Clear. 

0 

s.w. 

2-3 

Midn't. 

29-  834 

63.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

3  a.  ni. 

29-523 

72.5 

71.5 

C.K.S. 

9 

s. 

4-3 

3  a.m. 

29.  824 

62.0 

61.0 

C.K. 

6 

N.E. 

9.7 

6  a.  m. 

29-  532 

71.0 

70.0 

C.K.S. 

3 

E. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  836 

60.5 

59- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

10.3 

9  a.  m. 

29- 569 

79.0 

75.0 

C.K. 

10 

s.w. 

3-0 

9  a.  m. 

29-  844 

68.0 

63. 0 

C.K. 

3 

N.E. 

II.  7 

Noon. 

29- 558 

84.5 

77.5 

C.K. 

5 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29.  820 

74.0 

63.  0  i      C.  K. 

6 

N.W. 

12.3 

3  p.m. 

29-  533 

85.0 

76.5 

C.K. 

7 

N. 

3-5 

3  p.m. 

29-  785 

75-0 

64.0 

C.K. 

5 

N.E. 

II. 3 

6  p.  ni. 

29-  549 

75.0 

71.0 

C.K. 

10 

E. 

7.0 

6  p.m. 

29. 792 

73-5 

66.0 

C.K.S. 

2 

N.E. 

11-3 

9  p.m. 

29-571 

75- 0 

74.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29. 788 

69. 0 

63.0 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

8.7 
10.4 

Mean. 

29-544 

77.3 

73-7 

6.8 

3-7 

Mean. 

29. 815 

68.1 

62.6 

4.0 

August  12. 

August  17. 

Midn't. 

29-599 

74.0 

73.0 

C.K. 

4 

s.w. 

3-0 

Midn't. 

29-  756 

64.  0 

62.0      C.K.S. 

I 

N.E. 

9.0 

3  a.  m. 

29-574 

72.0 

71.0 

C.K. 

10 

E. 

5-0 

3  a-m. 

29-744 

61.0 

59-5      C.K.S. 

2 

N. 

8.7 

6  a.  m. 

29-  594 

71.0 

70.0           K. 

10 

E. 

5-0 

6  a.m. 

29. 771 

,S8.5 

58.  0  i    C.  K.  S. 

5 

N. 

9.7 

9  a.  m. 

29- 623 

71.3 

71.0 

N. 

10 

E. 

4.3 

9  a.m. 

29.812 

66.5 

56.5 

C.K. 

3 

N. 

10.3 

Noon. 

29. 640 

75.5 

73- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

Noon. 

29-  834 

74.0 

61.  0 

C.K. 

8 

N. 

II.  3 

3  p.  ra. 

29.606 

78.5 

75.0 

C.K.S. 

8 

N.E. 

4.0 

3  p.m. 

29.749 

76.0 

63-5 

C.  K. 

9 

N.E. 

10.7 

6  p.  m. 

29- 576 

79.0 

74.5 

C.K. 

6 

S.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29. 697 

73.0 

64.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

6.7 

9  p.m. 

29. 590 

75.0 

73.5 

C.K. 

6 

S.E. 

3.0 

9  p.  m. 

29. 703 

70.  0 

59-0 

C.  K. 

4 

N.W. 

9.7 

Mean. 

29.600 

74.5 

72.6 

8.0 

4.0 

Mean. 

29-  758 

67.9 

60.4 

.... 

5-1 

9.5 

August  13. 

August  18. 

Mi.ln't. 

29.  626 

73.0 

72.0 

C.  K. 

9 

S.E. 

2-3 

Midn't. 

29. 687 

69.0 

57-0 

C.K. 

6 

N.E. 

16.0 

3  a-  ni- 

29.  610 

72.5 

72.0 

C.K. 

9 

s. 

1-7 

3  a.  m. 

29. 649 

68.0 

56.0 

C.K. 

9 

N.E. 

15.0 

6  a.  m. 

29.617 

73.0 

72. 5 

Fog. 

10 

S.  W. 

3-7 

6  a.  ni. 

29-  659 

69.6 

65.0 

C.K. 

10 

N.E. 

16.3 

9  a.  ni. 

29.  620 

78.0 

75- 0 

C.K. 

9 

S.  W. 

4-0 

9  a.  m. 

29. 707 

70.2 

69- 5 

Rain. 

10 

N.E. 

17.0 

Noon. 

29.  613 

86.0 

78.0 

C.K. 

2 

W. 

3-7 

Noon. 

29.664 

77-5 

74.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

14.7 

3P-ni. 

29.  592 

85.5 

77.0 

C.K. 

7 

S.  W. 

6.0 

3P-ni- 

29. 636 

81.0 

75-2 

C.K.S. 

8 

N.E. 

17.0 

6  p.  m. 

29.588 

76.0 

74.0 

C.  K.  S. 

7 

S. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  614 

79.0 

75- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

16.3 

9  p.  m. 

29-  693 

73- 0 

72.0 

C.K.S. 

3 

N.  W. 

2.7 

9  p.m. 

29. 626 

75- 0 

74-0 

C.K. 

6 

N.E. 

13- 0 

1      Mean . 

29. 620 

77.1 

74-1 

.... 

7.0 

3.8 

Mean. 

29-  65s 

73-7 

68.2 

.... 

8.2 

15-7 
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August  19. 

August  24. 

t 

Wind. 

i 

1 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

CQ  0 

Clouds. 

0 

§ 

Direc- 

^ 

•? 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  2 

£■5 

M  0 

Clouds. 

u 
c 
0 

Direc- 

u 

0 

r 

tion. 

"3 
> 

0 

t; 

(2 

tion. 

0 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ra. 

Midn't. 

29.  618 

74.0 

73- 0 

C.  K. 

9 

N.E. 

12.3 

Midn't. 

29.  724 

68.0 

63.0 

C.K. 

I 

N.W. 

4.7 

3  a.m. 

29- 599 

73- 0 

72.0 

C.  K. 

9 

N.E. 

16.  0 

3  a.m. 

29.  716 

67.0 

62.8 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29-  579 

73- 0 

71.0 

O.K. 

7 

N.E. 

15.0 

6  a.  m. 

29-  739 

63.0 

61.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

5.3 

9  a.  m. 

29.  613 

76.0 

72.0 

C.  K. 

7 

N.E. 

13-7 

9  a.  m. 

29-  744 

74- 0 

67.5 

Clear. 

0 

N. 

5-3 

Noon. 

29.  601 

81.0 

74.0 

C.  K. 

6 

N.  W. 

13-3 

Noon. 

29.  728 

79-5 

70. 2 

C.  K.  S. 

5 

N. 

5-3 

3  p.m. 

29-  563 

84.0 

73- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

12.7 

3  P-  m- 

29.  682 

82.0 

71.0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  592 

84.0 

73- 0 

C.K.S. 

2 

N. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  666 

79-5 

71.0 

C.K. 

3 

N.E. 

3.0 

9  p.m. 

29- 595 

75- 0 

72.5 

C. 

3 

N.W. 

2.3 

9  p.  m. 

29.  710 

72.5 

67-5 

C.K. 

3 

S.  W. 

3-3 

Mean. 

29- 595 

77-5 

72.6 

.... 

6.1 

11.7 

Mean. 

29.  714 

73-2 

66.8 

1.8 

4.6 

August  20. 

August  25. 

Midn't. 

29.  602 

73- 0 

70-5 

C.  K.  S. 

7 

W. 

3-0 

Midn't. 

29.  720 

69.0 

67.0 

C.K. 

I 

N.E. 

2.7 

3  a.m. 

29-  563 

71-5 

69.5 

Haze. 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  710 

67.5 

67.  0 

C.K. 

5 

N.E. 

I.  0 

6  a.  m. 

29-  576 

72.0 

69.5 

Haze. 

N.W. 

II.  7 

6  a.  m. 

29-  738 

66.0 

65-5 

C.K. 

4 

N. 

1-3 

9  a.m. 

29.  607 

78.0 

72.0 

C.K. 

4 

N.W. 

14.7 

9  a.  m. 

29.  766 

77-5 

72.0 

C.  K. 

2 

N.E. 

I.  0 

Noon. 

29-  597 

88.0 

76.0 

C.K. 

4 

N. 

7-7 

Noon. 

29.  756 

83.5 

74- 0 

C.K. 

I 

S.W. 

3-3 

3  p.m. 

29-564 

92.0 

78.0 

C.K. 

4 

S.W. 

3-3 

3  P-  m- 

29.720 

85.5 

73- 0 

C.K. 

3 

S.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29-  532 

85.0 

76.8 

C.K. 

3 

s. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  700 

81.5 

72.5 

C.  K.  S. 

3 

S. 

6.7 

9  p.m. 

29.568 

78.0 

72.0 
73  0 

C.K. 

2 

s.w. 

5-0 

9  p.m. 

29-  738 

74-5 

72.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

5-0 

Mean. 

29-  576 

79-7 

4.0 

6.6 

Mean . 

29-  731 

75.6 

70.4 

2.6 

3-3 

August  21. 

August  26. 

Midn't. 

29.  568 

75- 0 

73-  0        C.  K. 

2 

s.  w. 

,VO 

Midn't. 

29. 761 

73- 0 

70.0 

C.K. 

8 

S.E. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  553 

72.5 

71.0  ;      C.  K. 

3 

s. 

2-3 

3  a.  m. 

29.  760 

71.8 

70.  0 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

4-7 

6  a.  m. 

29-  571 

71.8 

71.0 

C.K. 

3 

s.w. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  793 

71-5 

70.5 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29. 567 

83.0 

77-5 

C.K. 

2 

S.W. 

2. 0 

9  a.  m. 

29.  792 

77.0 

72.5 

C.K. 

6 

S.E. 

7-3 

Noon. 

29-  553 

89-5 

80.5 

C.K. 

3 

S.  E. 

9-3 

Noon. 

29-  783 

83.0 

75.  0         C.  K. 

8 

S.E. 

7.0 

3p.m. 

29. 492 

91.8 

80.2 

C.K. 

2 

S.E. 

9-3 

3  p.  m. 

29.  769 

83.0 

74.0 

C.K. 

10 

S.E. 

12.0 

6  p.  m. 

29.  489 

86.5 

81.0 

C.K. 

8 

S.W. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  784 

78.  0 

71.0 

C.  K. 

10 

S.E. 

9-7 

9  p.m. 

29-  543 

77.0 

74.0 

C.K. 

9 

N.E. 

4.3 

9  p.m. 

29.  832 

69.5 

69.0 

N. 

10 

S.W.. 

7-7 

Mean. 

29-  542 

80.9 

76.0 

4.0 

4.8 

Mean. 

29.  784 

75.8 

71.5 

8.6 

7.2 

August  22.' 

August  27. 

Midn't 

29-  557 

75.0 

72.5 

CK. 

9 

N. 

3-0 

Midn't. 

29-  853 

70.0 

69.0 

C.K.S. 

10 

W. 

3-7 

3  a.  m. 

29. 564 

72.5 

71.0 

C.K. 

4 

N.E. 

3-3 

3  a.m. 

29.809 

69.0 

68.0 

N. 

10 

N.E. 

3-3 

6  a.m. 

29. 621 

70.5 

69.5 

C.K. 

3 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  841 

69.8 

69.0 

Mist. 

10 

s.  w. 

1-7 

9  a.m. 

29.666 

81.5 

75- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29-  845 

70-3 

70.0 

N. 

10 

s. 

2.7 

Noon. 

29.669 

84.2 

73-8 

C.K. 

4 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29-  854 

75- 0 

71.0 

C.K.S. 

10 

S.E. 

5-0 

3p.m. 

29-  597 

87.0 

72.8 

C.K. 

2 

N.W. 

7-7 

3  p.  m. 

29-  833 

74- 0 

70-5 

C.K. 

9 

S.E. 

7-3 

6p.m. 

29.  630 

84.0 

76.0 

C.S. 

2 

N.W. 

4.3 

6  p.  m. 

29. 828 

74- 0 

71.0 

C.K. 

9 

S.E. 

5-7 

9  p.m. 

29.  736 

79.0 

67.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

9  p.  m. 

29-  845 

71.0 

70.  0 

C.K. 

9 

S.w. 

4-3 

Mean. 

29. 630 

79.2 

72.2 

.... 

3-1 

4.5 

Mean. 

29. 838 

71.6 

69.8 

9.6 

4-2 

August  23. 

August  28. 

Midn't. 

29. 773 

73-5 

64.5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Midn't. 

29-  853 

68.0 

66.5 

C.K. 

10 

S.E. 

7.0 

3  a.m. 

29.760 

69.5 

63.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

3  a.  m. 

29-  845 

66.0 

65.0 

C.K. 

10 

E. 

7-3 

6  a.  m. 

29.766 

67.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

6  a.  m. 

29. 847 

65.0 

64.  0 

CK. 

10 

N.E. 

6.3 

9  a.  m. 

29-  731 

75- 0 

66.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

29. 932 

70.  2 

67.2 

C.  K.  S. 

g 

N.E. 

9.0 

Noon. 

29.  723 

78.0 

67.0 

C.K. 

5 

N.W. 

10. 0 

Noon. 

29. 930 

74.0 

68.0 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

9.0 

3  p.m. 

29.700 

79-5 

68.0 

C.  K. 

5 

N.W. 

10. 0 

3  P-  111- 

29.901 

75- 0 

67.2 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

9-3 

6  p.m. 

29.700 

75-8 

67.0 

C.K. 

7 

N.W. 

5-7 

6  p.  m. 

29. 952 

72.0 

65.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

6.7 

9p.m. 

29.709 

73-5 

65.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

5.3 

9  p.m. 

29-  93S 

68.0 

64- 5 
65-9 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

4.7 

Mean. 

29-  733 

74.0 

65-4 

3-4 

7-4 

Mean. 

29.  900 

69.8 

8.8 

.... 

7-4 

OBSERVATIONS  FOR  1S99. 
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August  29. 

September  3. 

u 

^ 

^ 

i 

>^ 

V 

s 

•n 

Wine 

V 

V 

"O 

Wine 

^  .:' 

■fl  c 

i3 

•^  ^ 

A   j; 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulbl 
oniete 

si 

Clouds. 

_2 
0 
c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 
PQ  0 

;9tJ 

M  0 

Clouds. 

0 
u 

a 
0 

Direc- 

*5 

Direc- 

^ 

r^ 

t 
■    ^ 

tion. 

I 

f 

1? 

■E 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  936 

64-5 

62.0 

C.K. 

I 

N. 

3-7 

Midn't. 

29.  760 

71-5 

69.0 

C.K. 

5 

.S.E. 

5.0 

3  a.m. 

29.  924 

63.  0 

61- 5 

C.  K.  S. 

2 

N. 

3.0 

3  a.  m. 

29-744 

69.0 

68.0 

C.K. 

5 

S. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  93S 

64.0 

61.5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

5.0 

6  a.  m. 

29-  734 

68.0 

67.0 

C.K. 

6 

S. 

3.0 

9  a.  m. 

29.964 

69-5 

65.0 

C.K. 

8 

N.E. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  717 

78.0 

72.5 

C.K. 

I 

S.E. 

4.7 

Noon. 

29.961 

73- 0 

67.0 

C.K. 

9 

N.E. 

9-7 

Noon. 

29.682 

84.  0 

76. 0 

C.K. 

2 

S.E. 

6.0 

3  P-  !"• 

29.  940 

77- 0 

67.5 

C.  K. 

5 

N.E. 

6.3 

3  p.m. 

29.  613 

86.5 

77.0 

C.K. 

4 

S.W. 

7-3 

6  p.m. 

29.  918 

74- 0 

67.2 

C.K. 

4 

N.E. 

5-3 

6  p.  m. 

29-  589 

83.0 

76.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

7.0 

9  p.  m. 

29-  955 

68.5 

66.5 
64.8 

C.  K. 

I 

N.E. 

6-7 

9  p.m. 

29-  595 

78.0 

75.0 

S. 

I 

S. 

3.7 

Mean. 

29.942 

69.2 

4.9 

5-8 

Mean. 

29.  679 

77-2 

72.6 

3.2 

5-1 

August  30. 

September  4. 

Midn't. 

29.  952 

69.0 

67.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

Midn't. 

29.588 

75-2 

74- 0 

.  C.K. 

2 

S. 

3-0 

3  a.m. 

29. 928 

68.0 

67.0 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.E. 

6.0 

3  a.  m. 

29.590 

72-5 

71.5 

Clear. 

0 

N. 

5-0 

6  a.  m. 

29. 952 

67.5 

67.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  648 

70-5 

69-5 

C.S. 

I 

N.W. 

10.  0 

9  a.  m. 

29.  972 

71.8 

70.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  708 

71-5 

63.0 

C.K. 

2 

N. 

10.3 

.    Noon. 

29. 9S0 

73.5 

70. 0 

C.K.N. 

10 

E. 

8.0 

Noon. 

29.711 

76.0 

65.5 

C.K. 

2 

N. 

9-3 

3p.m. 

29.  972 

73.8 

71-5 

C.  K.  N. 

10 

N.E. 

7-7 

3  p.m. 

29.690 

79.0 

66.5 

C.K. 

2 

N. 

9-3 

6  p.m. 

29-931 

72.0 

70. 0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-7 

6  p.  m . 

29.  713 

75.2 

64.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29-  937 

70.0 

69.0 

C.K. 

5 

S.W. 

2-3 

9  p.m. 

29-  763 

69.0 

61.0 

Clear. 

0 

N.E. 

5-3 

Mean . 

29-  953 

70.7 

68.9 

.... 

9.0 

5-8 

Mean. 

29. 676 

73-6 

66.9 

I.  2 

7-5 

August  31. 

September  5. 

Midn't. 

29-  937 

68.0 

67.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

Midn't. 

29.  810 

64.0 

59-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  926 

67.0 

66.5 

C.K. 

8 

N.E. 

1-3 

3  a.  m. 

29.822 

62.0 

60.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  960 

65.0 

64-5 

C.  K. 

6 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  842 

60.0 

59-0 

C.K. 

3 

S.E. 

1-7 

9  a.m. 

29.967 

69.8 

67.8 

C.K. 

7 

N.E. 

4-3 

9  a.  m. 

29. 869 

72.0 

66.0 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

3.3 

Noon. 

29-  934 

78.5 

71.5 

C.K. 

6 

S.E. 

2-3 

Noon. 

29.  830 

76.5 

69.0 

C.K. 

2 

S.W. 

8.7 

3  P-  m. 

29.906 

77-2 

72.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-0 

3  p.m. 

29-  765 

82.2 

73- 0 

C.K. 

3 

S.  W. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  884 

75-3 

70.0 

C.  K.  S. 

I 

S.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29-  751 

78.0 

72.0 

C.K. 

5 

S.W. 

7-3 

9p.m. 

29.  882 

71.0 

69.0 
68.5 

C.S. 

I 

E. 

3-0 

9  p.m. 

29-  753 

73.0 

70.0 

C.K. 

5 

S.W. 

4.7 

Mean . 

29.  924 

71-5 

4.8 

2.9 

Mean. 

29.805 

71-0 

66.1 

2.5 

5-0 

September  i. 

September  6. 

Midn't. 

29.  88i 

69.0 

68.0 

Clear. 

0 

E. 

1. 0 

Midn't. 

29-  743 

72.0 

70. 0 

C.K. 

5 

S.W. 

4-7 

3  a.  m. 

29-  859 

67.  0 

66.2 

Clear. 

0 

E. 

0-3 

3  a-"i- 

29-  732 

71.0 

70.5 

C.K. 

6 

S.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.868 

65.0 

64.5 

Fog. 

N.E. 

0.7 

6  a.  m. 

29-  736 

70.  0 

69-5 

C.K. 

8 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29-  873 

77- 0 

73- 0 

C.K. 

3 

S.E. 

1-7 

9  a.  m. 

29-  738 

85.0 

76.0 

C.K. 

4 

s. 

4-7 

Noon. 

29-  834 

82.5 

74.0 

C.K. 

4 

S.E. 

7.0 

Noon. 

29-  754 

90.2 

76.5 

C.K. 

I 

S.W. 

6.0 

3  P-  m. 

29-  773 

84.0 

74.5 

C.K. 

4 

S.  E. 

6.7 

3  P-  m- 

29-  744 

92-5 

75-5 

C.K. 

I 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29.  766 

80.0 

74.0 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29-  857 

85-0 

75-0 

C.K.S. 

4 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

29-  795 

78.0 

73-5 

C.K. 

3 

S.E. 

4-7 

9  p.  m. 

29-  836 

77.0 

67.0 

C.  K.  S. 

5 

N.E. 

6.7 

Mean. 

29.831 

75-3 

71.0 

2-9 

.... 

3-6 

Mean. 

29.768 

So.  3 

72.5 

4.2 

5.7 

September  2. 

September  7. 

Midn't 

29.  784 

72.  0 

69.5 

C.K. 

5 

S.E. 

6.0 

Midn't. 

29.  872 

70.0 

63.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

8.3 

3  a-m. 

29.  784 

71.2 

69.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-3 

3  a.m. 

29-  877 

62.0 

59-0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  784 

70.0 

69.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  926 

62.0 

56.0 

C.K.S. 

3 

N.E. 

8.7 

9  a.  m. 

29.  778 

72.0 

70. 0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  947 

69.0 

59-0 

C.  K. 

2 

N.E. 

7.  7 

Noon. 

29.  767 

82.0 

75-0 

C.  K.  S. 

3 

S.E. 

4-7 

Noon. 

29-931 

75- 0 

62.5 

C.K. 

6 

S.E. 

4-7 

3  p.  ni. 

29.  728 

82.0 

76.0 

C.K.S. 

9 

S. 

6-7 

3P-in- 

29.869 

78.0 

67.0 

C.K. 

4 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  724 

78.5 

74.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  815 

75- 0 

67.0 

C.K. 

8 

S.W. 

5.0 

9  p.m. 

29.  763 

73.5 

70.0 

C.K. 

4 

S.  E. 

6.7 

9  p.  m. 

29. 827 

72.0 

67.0 

C.K. 

8 

S.W. 

5-0 

Mean. 

29.  764 

75-2 

71.6 

7.2 

.... 

5-0 

Mean. 

29-  883 

70.4 

62.6 

5-0 

6.4 
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September  8. 

September  13. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

3I     ,    Clouds. 

m  5    ' 

0 

a 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

u 

V 

at 
3  a 

Clouds. 

C 

.2 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

'0 

>-  c 

^       1 

-jij 

tion. 

0 

J-.C 

4)  f5 

ti 

tion. 

Q 

> 

Q 

^ 

^ 

> 

m. 

in. 

0 

i 
0 

m. 

in. 

0 

0 

Midn't. 

29.  791 

68.0 

65.5  i     Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

Midn't. 

29.  480 

65-5 

62.0 

C.K. 

I 

S.W. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  750 

70.2 

69.0        C.  K. 

lO 

S.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  485 

64.0 

61.5 

C.K. 

1 

N.  W. 

8-7 

6  a.  m. 

29.  732 

69.0 

68.  5         C.  K. 

7 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  527 

62.0 

59-5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

7-3 

9  a.m. 

29.  789 

78.5 

74.5 ;  C.K.S. 

3 

S. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  602 

69.0 

61.0 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

9-7 

Noon. 

29-  757 

86.0 

75.  0      C.  K.  S. 

7 

W. 

4.7 

Noon. 

29.  612 

73-0 

59-0 

C.K. 

1 

N.  W. 

10.3 

3  P-  n>- 

29.651 

87.0 

76.  0      C.  K.  S. 

4 

S.W. 

4-7 

3  P-  m- 

29.  607 

74.0 

60. 0 

C.K. 

2 

N.  W. 

12.3 

6  p.  m. 

29.609 

83.0 

77.  0  ,      C.  K. 

8 

S.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  639 

63.0 

57-0 

C.K. 

4 

N.  W. 

8.0 

9  p.m. 

29-  594 

79.0 

75- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

4-3 

9  p.m. 

29.  718 

62.0 

54.0 

C.K.S. 

I 

N.  W. 

5-7 

Mean. 

29.709 

77.6 

72.6 

6.1 

3.8 

Mean. 

29-  584 

66.6 

59-2 

1.8 

8.1 

September  9. 

September  14. 

Midn't. 

29. 614 

74-5 

71.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.3 

Midn't. 

29.  766 

59- 0 

52-0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29. 648 

71.0 

69.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

3  a.m. 

29.813 

56-0 

50.0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

29. 693 

68.5 

66.0 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

6  a.  m. 

29.894 

53-0 

48.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29-  754 

65.0 

61.  0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

10. 0 

9  a.  m. 

29.  968 

60.  0 

51.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29.  778 

72.0 

6.V5 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29.  974 

66.0 

54-5 

C.  K.  S. 

3 

N. 

8.3 

3  p.m. 

29. 778 

74.0 

64.0 

C.K.S. 

7 

N.W. 

5-7 

3  p.m. 

29.  960 

67-5 

55-5 

C.K. 

I 

N. 

7-7 

6  p.m. 

29.  782 

72.  2 

64-5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

4-7 

6  p.  m. 

29.964 

61.. S 

54-5 

C.K. 

2 

N. 

6.3 

9  p.m. 

29.  827 

67-5 

61.5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

30.  002 

55-5 

50.5 

Clear. 

0 

E. 

2.3 

Mean. 

29-  734 

70.6 

65.1 

....        7-0 

6.3 

Mean. 

29.  918 

59-8 

52.0 

1.8 

6.6 

September  10. 

September  15. 

Midn't. 

29. 850 

64.0 

60. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Midn't. 

30.  041 

51-0 

48.5 

Clear. 

0 

N.E. 

1-7 

3  a.  m. 

29.  872 

60.0 

55- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

3  a.m. 

30.  044 

49.0 

47.0 

Clear. 

0 

N.E. 

1-7 

6  a.  m. 

29.909 

56.7 

52- 5 

C.  S. 

I 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

30.  078 

46.0 

45- 0 

C.K.S. 

2 

N.E. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  970 

66.5 

59- 0 

C.K. 

2 

N.E. 

6.7 

9  a.  m. 

30.  126 

62.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

1-3 

Noon. 

29.  942 

74.0 

63.0 

C.K. 

2 

N.E. 

4-3 

Noon. 

30.  096 

70.8 

60.5 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

3-3 

3  P-  111- 

"9-883 

77-5 

65.0 

C.K. 

2 

S. 

5.3 

3  p.m. 

30-051 

74.0 

61.5 

C.K. 

I 

S. 

4.0 

6  p.  ni. 

29.868 

71.8 

63.0 

C.K. 

4 

S.  E. 

6.3 

6  p.  m . 

30-051 

67.0 

59-5 

C.S. 

I 

s. 

4.0 

9  p.m. 

29.882 

68.0 

62.5 
60.0 

C.K. 

7 

S.E. 

7.0 

9  p.m. 

30.094 

60.0 

56.0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-3 

Mean. 

29.897 

67.3 

.1.. 

2.  2 

6.7 

Mean. 

30-  073 

60.0 

54-1 

1. 1 

r 

2.6 

September  ii. 

September  16. 

Midn't. 

29-  854 

65.5 

60.  0 

C.  K. 

9 

S.  E. 

9-3 

Midn't. 

30.  106 

58.0 

56.0 

Clear. 

0 

S.E. 

2-  3 

3  a.m. 

29.  750 

62.5 

58.5 

C.K. 

8 

S.E. 

7.0 

3  a.  m. 

30-  103 

56.0 

54-0 

Clear. 

0 

vS.  E. 

2.  0 

6  a.  m. 

29.  700 

61.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

ID 

S.E. 

3-7 

6  a.  m. 

30.122 

52-0 

50-5 

S. 

I 

N. 

1-7 

9  a.  m. 

29.680 

60.8 

60.0 

N. 

10 

N.E. 

3-7 

9  a.m. 

30.  164 

66.5 

59-0 

C.K. 

2 

S.E. 

2.0 

Noon. 

29. 581 

62.0 

60.5 

N. 

10 

N.E. 

5;  3 

Noon. 

3°-  145 

71.0 

62.0 

C.K. 

4 

S.E. 

6.7 

3  p.m. 

29-  555 

71.0 

65.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

3-7 

3  p.m. 

30.090 

73-0 

63-5 

C.K. 

4 

S. 

8.0 

6  p.  m. 

29-543 

67.8 

62.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

8.7 

6  p.  m. 

30.082 

68.5 

60.8 

C.K. 

I 

S.E. 

7-3 

9  p.m. 

29-  584 

62.0 

59- 0 
60.5 

C.K. 

3 

N.W. 

4.7 

9  p.m. 

30.091 

62.5 

58.5 
58.0 

Clear. 

0 

S.E. 

5-3 
4.4 

Mean. 

29. 656 

64.  I 

7-4 

5.8 

Mean. 

30.113 

63-4 

1-5 



September  12. 

September  17. 

Midn't. 

29.586 

59-5 

57- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

Midn't. 

30. 075 

59- 0 

56.0 

Clear. 

0 

S.  E. 

4-3 

3an>- 

29-  557 

57- 0 

55- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

30. 046 

55-5 

54- 0 

Clear. 

0 

S. 

3.0 

6  a.  m. 

29-  567 

56.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

30.  050 

53- 0 

52.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

1-3 

9  a.m. 

29-  565 

67.0 

62.0 

C.K. 

I 

N.W. 

3-3 

9  a.  ni. 

30.  054 

68.0 

62.0 

C.K. 

I 

S.E. 

I.  7 

Noon. 

29- 5 '9 

76.8 

64-5 

C.K. 

I 

S.W. 

5-3 

Noon. 

30.  020 

73-0 

63.0 

C.  K. 

2 

S.E. 

7.0 

3pm. 

29. 457 

81.5 

67.5 

Clear. 

0 

S.W. 

6.7 

3  p.m. 

29-  948 

75-0 

64.0 

C.K. 

2 

S.E. 

7-3 

6  p.  m. 

29.444 

74-5 

65.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  929 

69.  0 

60.5 

C.K. 

4 

S.E. 

8.7 

9p.m. 

29-  459 

67.5 

62.5 

Clear. 

0 

s. 

4.0 

9  p.  m. 

29-  941 

63.0 
64.4 

59-0 

C.K. 

6 

S.E. 

5-0 

Mean. 

29-  519 

67.5 

61. 1 

.... 

0.8 

5-7 

Mean. 

30.008 

S8.8 

2.0 

4-8 
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September  18. 

September  23.' 

sii 

Wind 

i 

U 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  B 
«  0 

s  3 
«  0 

Clouds. 

u 

c 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

PQ  2 

«  0 

Clouds. 

1 

s 
0 

Direc- 

'5 

Direc- 

f^s 

ti^ 

I 

tion. 

_0 

i-y 

tiS 

i 

tion. 

'v 

Q 

'^ 

> 

« 

^ 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  928 

59-5 

57-5 

C.K. 

6 

S.E. 

4.0 

Midn't. 

29.  892 

58-0 

54-0 

Clear. 

0 

S.W. 

4-3 

3  a.  ni. 

29.  902 

57.0  1     56.0 

C.K. 

6 

S.  W. 

2-3 

3  a.  in. 

29.  908 

56.0 

53- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

6  a.  111. 

29.  942 

55-  0       54-  0 

C.K. 

4 

S.E. 

I.  0 

6  a.  m. 

29.914 

54-0 

52-0 

Clear. 

0 

S.  W. 

1-7 

9  a.  111. 

29.  899 

67-5  ,     63.5 

C.K.      : 

2 

S.E. 

2-7 

9  a.  111. 

29-  946 

68.0 

61.2 

C.K. 

I 

N. 

2.0 

Noon. 

29.  864 

74.  0  j     66.  0 

C.  K.S. 

7 

S.E. 

8.3 

Noon. 

29-  939 

76.0 

64-5 

C.K. 

4 

S.  E- 

5-0 

3  P-  !"• 

29.  800 

77.0 

66.5 

C.K.S. 

6 

S.E. 

9-7 

3  P-  !"■ 

29.914 

77-5 

65-5 

C.K. 

2 

S.  E. 

5-7 

6  p.  in. 

29.  781 

73- 0 

66.5 

C.  K.  S. 

8 

S.E- 

8-7 

6  p.  m. 

29.  916 

70.  0 

63.0 

CK. 

8 

S.W. 

4-7 

9  P-  ™- 

29,  803 

68.0 

65-5 

C.K.S.    1 

8 

S.E- 

4-7 

9  p.  m. 

29-  940 

67.0 

61.0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

Mean . 

1 

29.865 

66.4 

61.9 

5-9 

-    ■    -    -    :    5-2 

Mean. 

29.921 

65-8 

59-3 

3-1 

3-7 

' 

September  19. 

September  24. 

Midn't. 

29.  794 

64.  5  i    63. 5  :   C.  K.  S. 

I 

S.E. 

4-3 

Midn't. 

29.  941 

63.0 

60.5  !      C.K. 

10 

S.E. 

3-3 

3  a.  ni. 

29.  770 

62.8       61. 5  :      Clear. 

0 

S.  E- 

2-3 

3  a.  ni. 

29- 933 

59-0 

58.0        C.K. 

4 

S. 

3-7 

6  a.  in. 

29.  708 

62.0  1     61.5  i    C.  K.  S. 

9 

S.E. 

2.  0 

6  a.  m. 

29-  949 

56-0 

55-5 

C.  K. 

6 

S. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  762 

69.0  1     67.5  !      C.K. 

9 

S.E. 

2.  0 

9  a.  m. 

29-952 

68.0 

64.0 

C.K. 

I 

S.E. 

4-0 

Noon. 

29-  737 

71.0       70.0        C.  K. 

10 

S.E. 

4-3 

Noon. 

29.899 

74-6 

65.0 

C.K. 

3 

S.  W. 

10.3 

3  P-  !"• 

29.  692 

67-5  ,     66.5 

N. 

10 

N.W. 

4-3 

3  P-  "i- 

29.818 

77.0 

65-0 

C.K. 

3 

s.  w. 

II. 7 

6  p.  111. 

29.  682 

66. 0  :    65. 0 

N. 

10 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29. 846 

70.0 

6.3.5 

C.  K.  S. 

1 

s. 

6-3 

9  p.  m. 

29-  654 

65.0 

64.0 

N. 

ID 

N.W. 

7-7 

9  p.  m. 

29.  782 

66.0 

64.0 

CK. 

I 

S.E. 

7.0 

Mean . 

29. 725 

66.0 

64.9 

7-4 

4-6 

Mean . 

29.890 

66.8 

61.9 

....        3-6 

6.2 

( 

September  20. 

September  25. 

Midn't. 

29-571 

63.0 

63.0 

C.K. 

10 

N.W. 

14.  0 

Midn't. 

29. 730 

64.0 

63-2 

C.K. 

I 

S.E. 

6.0 

3  a.  m. 

29. 521 

64.  0 

63.0 

C.K. 

ID 

N.W. 

8.0 

3  a.  111. 

29.687 

64.0 

63.0 

C  K.S. 

I 

S.E. 

6.7 

6  a.  III. 

29-  539 

63.  0 

63.0 

C.K. 

8 

N.W. 

5-7 

6  a.  111. 

29. 664 

63-5 

63.0 

C.K.S. 

7 

S. 

6-7 

9  a.  ni. 

29-  569 

67.5 

59-5 

C.  K.  S. 

<) 

N.W. 

6-3 

9  a.  ni. 

29. 642 

67.0 

65-5 

C.K. 

10 

s. 

6-3 

Noon. 

29-558 

73- 0 

67.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29-  568 

73-0 

68.5 

N. 

10 

S.E. 

9-7 

3  p.m. 

29-  555 

78.5 

69.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

7-0 

3  P-  m- 

29.510 

67.0 

66.0 

C.K. 

8 

S.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29. 561 

72-5 

68.0 

C.  K. 

8 

W. 

3-7 

6  p.  ni. 

29-  501 

65-0 

64.0 

N. 

10 

E.' 

6-3 

9  p.m. 

29.607 

66.0 

65.0 

N. 

10 

N.W. 

9.0 

9  p.  ni. 

29.  501 

59-5 

58-5 

N. 

10 

N.W. 

6.0 

Mean . 

29.560 

68.4 

64.7 

1     8.5 

] 

7-7 

Mean. 

29.600 

65-4 

64.0 

7-1 

6-9 

September  21. 

September  26. 

Midn't. 

29.  630 

64.0 

63.0 

N. 

10 

N.W. 

6.0 

Midn't. 

29-451 

59- 0 

58.3 

N. 

10 

N.W. 

9-3 

3  a.  in. 

29.  630 

61.0 

60.5 

N. 

10 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

29-413 

59-0 

58-0 

N. 

10 

N.W. 

3-3 

6  a.  111. 

29.  640 

57.5 

57- 0 

N. 

10 

N.W. 

II- 3 

6  a.  m. 

29- 433 

58-0 

58-0 

N. 

10 

S.W. 

2-3 

9  a.  ni. 

1C,.  683 

59- 0 

57-5 

C.K. 

9 

N.W. 

7.0 

9  a.m. 

29-  447 

,58-5 

58-0 

C.K.  S.N. 

9 

W. 

4.0 

Noon. 

29.  702 

65.0 

58.0  i      C.  K. 

6 

N.W. 

10.7 

Noon. 

29. 466 

62.5 

57-0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

8-3 

3  p.  ni. 

29.  726 

62.3 

58.0  i      C.K. 

3 

N.W. 

14.0 

3  p.m. 

29-  495 

63.0 

55-5 

C.K.S. 

6 

N.W. 

11. 0 

6  p.  ni. 

29.  762 

62.  0 

56.0  1     .C.S. 

I 

1     N.W. 

8-3 

6  p.  111. 

'     29- 550 

56.0 

51-0 

C.K. 

4 

N.W. 

13-7 

9  p.  m. 

29.816 

55-0 

5I-0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

9  p.m. 

29-  634 

i     51-5 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

Mean. 

■  L 

29.699 

1 

60.7 

57-6 

6.1 

9.0 

Mean. 

29.486 

58.4 

55-5 

7-4 

7.6 

V                                         September  22. 

September  27. 

1^ 

Midn't. 

29.  856 

53- 0 

48.0 

Clear. 

1 
0 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

29.696 

•    47-5 

45- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

3  a.m. 

29-  859 

50.0 

47-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.709 

44.0 

43-0 

Clear. 

0 

W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  882 

47-5 

45- 0 

C.S. 

I 

S.  W. 

3-0 

6  a.  in. 

29.  769 

40-5 

40.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

2-3 

9  a.  m. 

29-  925 

69.0 

55- 0 

C.K. 

I 

S.W. 

4.0 

9  a.m. 

29-833 

53-0 

47.0 

C.K. 

I 

W. 

3-7 

Noon. 

i     29. 891 

73-5 

61.5 

C.K. 

I 

S.W. 

6-7 

Noon. 

29-851 

.57-8 

48.0 

C.K. 

2 

N.W. 

10.3 

3  p.m 

29.  849 

76.0 

63.0 

CK. 

I 

S.W. 

8.0 

3  p.m. 

29.  828 

62.2 

57-0 

C.K. 

'     I 

W. 

7-7 

6  p.  m. 

29.869 

67.0 

59- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29. 849 

55-0 

49-5 

C.S. 

I 

S.W. 

4-3 

9  p.m. 

29.903 

61.2 

56-0 

Clear. 

0 

S.W. 

4-3 

9  p.m. 

29-895 

50.0 

47-0 

Clear. 

0 

W. 

3-3 

Mean 

29.  879 

62.2 

54.4 

.... 

0.8 

5.8 

Mean. 

29.804 

51-2 

47-1 

0.6 

5-1 
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September  28. 

October  3. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

u 

s  a 

P5  0 

£  ■ 

3  B 
n  0 

Clouds. 

c 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  3 

05  0 

5§ 

Clouds. 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

'0 

S' 

1 

tion. 

> 

u 

C 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.961 

48.0 

46.0 

Clear. 

0 

W. 

2.7 

Midn't. 

30.  199 

43.0 

39.0 

Clear. 

0 

N.E. 

8.0 

3  a-  m. 

29.  925 

46.0 

44.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.3 

3  a.  m. 

30. 188 

40.0 

36.5 

Clear. 

0 

N.E. 

7.7 

6  a.  m. 

29. 975 

45.0 

43.0 

C.S. 

I 

s.  w. 

3.0 

6  a.m. 

30.  198 

37.0 

34.0 

C.K. 

2 

N.E. 

8.7 

9  a.m. 

29. 989. 

58.5 

53-5 

C.K. 

I 

s. 

3-7 

9  a.  m. 

30.217 

46.0 

40.0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29. 938 

69.0 

59.0 

C.K. 

I 

S.W. 

9-3 

Noon. 

30. 166 

53.0 

44.6 

Clear. 

0 

N.E. 

4.0 

3  p.m. 

29. 884 

71.0 

59-5 

C.K. 

2 

S.W. 

13-7 

3  p.  m. 

30.119 

57.0 

46. 0 

Clear. 

0 

E. 

3.7 

6  p.  m. 

29.860 

63.2 

57.0 

C.K. 

I 

S.W. 

10.3 

6  p.m. 

30.  104 

50.8 

45.0 

C.K. 

2 

N.E. 

2.0 

9  p.m. 

29.878 

58.0 

54.0 

C.K. 

I 

S.W. 

6.3 

9  p.  m. 

30.  132 

44.0 

41.8 

C.K. 

I 

S.W. 

4.0 

Mean. 

29. 926 

57.3 

52.0 

0.9 

6.4 

Mean. 

30.  165 

46.4 

40.9 

0.6 

5.6 

September  29. 

October  4. 

Midn't. 

29.865 

54.8 

52.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3.7 

Midn't. 

30. 121 

42.0 

40.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.  0 

3  a.m. 

29. 828 

51.2 

50.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3.0 

3  a.m. 

30. 123 

40.0 

39.0 

Clear. 

0 

S.W. 

1.7 

6  a.m. 

29.804 

51.0 

50.0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

3.0 

6  a.  m. 

3°. 135 

,38.5 

37.5 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

•  1-3 

9  a.m. 

29.803 

65.0 

59.0 

C.K.S. 

8 

S. 

4-7 

9  a.  m. 

30. 151 

50.0 

46.0 

Haze. 

10 

S.W. 

1.7 

Noon. 

29.731 

70.  2 

59.2 

C.K.S. 

4 

s. 

9.7 

Noon. 

30. 116 

60.5 

52.5 

C.K. 

3 

S.W. 

6.0 

3  p.m. 

29.883 

68.0 

61.5 

C.K.S. 

10 

S.W. 

II. 0 

3  p.  m. 

30.063 

62.5 

55.0 

C.K. 

5 

S.W. 

8.0 

6  p.m. 

29. 701 

58.0 

53.5 

C.K.S. 

10 

N.  W. 

7.3 

6  p.  m. 

30. 035 

55.0 

50.0 

C.  K. 

8 

S.W. 

3-3 

9  p.m. 

29. 752 

52.0 

51.0 

Rain. 

10 

N.W. 

10.3 

9  p.  m. 

30.006 

50.2 

48.0 

C.  K. 

3 

S.W. 

3.3 

Mean . 

29.796 

58.8 

54.5 

5.5 

6.6 

Mean . 

30.094 

49.8 

46. 0 

4.1 

3-4 

September  30. 

October  5. 

Midn't. 

29. 763 

49.0 

48.5 

C.K. 

3 

N.  W. 

6.3 

Midn't. 

29. 959 

48.0 

47.0        C.K. 

I 

S.W. 

2.0 

3  a.m. 

29. 803 

46.0 

45.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

3  a.m. 

29.917 

47.0 

46.0 

C.K. 

6 

S.W. 

5.7 

6  a.  m. 

29-873 

43.5 

42.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29. 920 

46.0 

46.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

3.3 

9  a.  m. 

29-  935 

49.0 

44.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29. 923 

54- 0 

51.0 

C.K. 

7 

S.  E. 

2.0 

Noon. 

29.  957 

52.5 

45.0 

C.K. 

7 

N.W. 

12.7 

Noon. 

29.881 

62.2 

60.  2 

C.  K.  S. 

5 

S.  E. 

4.7 

3  P-  HI- 

29. 943 

54.8 

44.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.0 

3  p.  m. 

29. 823 

66.0 

59.0 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

9.0 

6  p.m. 

29.999 

49-5 

42.0 

C.S. 

I 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29. 803 

62.5 

59.0 

C.K. 

8 

S. 

4.3 

9p.m. 

30.071 

43- 0 

37-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

9  p.m. 

29. 765 

60.5 

58.5 

C.K. 

8 

S.  E. 

3.0 

Mean. 

29.  918 

48.4 

43-6 

2.4 

8.4 

Mean. 

29. 874 

55.8 

53.3 

6.6 

4.2 

October  i. 

October  6. 

Midn't. 

30.085 

39.0 

35.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

Midn't. 

29.709 

59.5 

58.5 

N. 

10 

S.E. 

4.3 

3  a.  m. 

30.  109 

37.0 

34-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.7 

3  a.  m. 

29.  661 

59.0 

,58.5 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

6  a.  m. 

30.  142 

35.5 

33.0 

C.S. 

I 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29.601 

59.0 

58.5 

N. 

10 

N.E. 

10. 0 

9  a.  m. 

30.  232 

45.5 

40.5 

C.K. 

I 

N.W. 

"•3 

9  a.  m. 

29. 529 

59.8 

59.0 

N. 

10 

N.E. 

12.0 

Noon. 

30.  207 

52.5 

43.5 

C.K. 

2 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29.471 

61.0 

60.0 

N. 

10 

N.E. 

13.3 

3  p.m. 

30.  155 

55.0 

45.  5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

3  p.  m. 

29.457 

64.0 

60.5 

C.K. 

9 

N.W. 

15.3 

6  p.  m. 

30.  157 

49.0 

43.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3.7 

6  p.  m. 

29.496 

62.8 

59.0 

C.K. 

10 

N.W. 

10.7 

9  p.m. 

30.169 

43- 0 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-3 

9  p.m. 

29.  545 

57.8 

54.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

Mean. 

30- 157 

44.6 

39-4 

0.8 

7.0 

Mean . 

29.559 

60.  4 

58.6 

8.6 

10.  I 

October  2. 

October  7. 

Midn't. 

30. 177 

41.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

Midn't. 

29. 595 

54.2 

50.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.7 

3a.n1. 

30.181 

38.0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  637 

52.0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

30.  202 

38.0 

36.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  703 

49.0 

44.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

8.7 

9  a.  m. 

30.  246 

47.5 

42.5 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

3.0 

9  a.  m. 

29.  773 

57.5 

49.0 

C.K. 

2 

N.E. 

9.0 

Noon. 

30.  108 

55-2 

47.0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

4.0 

Noon. 

29.  794 

63.0 

51.5 

C.K. 

I 

N.E. 

9.0 

3  p.  ni. 

30. 134 

59.0 

49.8 

C.K. 

I 

N.W. 

4-3 

3  p.  ni. 

29.  763 

63.5 

52.0 

C.K. 

I 

N.E. 

8.0 

6  p.  m. 

30. 126 

53- 0 

42.0 

C.K. 

3 

N.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29. 775 

56.0 

51.0 

C.K. 

9 

N.E. 

8.3 

9p.m. 

30.  179 

45-5 

41.5 

Clear. 

0 

N.E. 

6.0 

9  p.  m. 

29.  784 

53-8 

49.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9.0 

Mean. 

30.169 

47.  a 

41.6 

I.O 

4.1 

Mean. 

29. 728 

56.1 

49.2 

3-1 

9.0 
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i 

October  8. 

October  13. 

i 

i. 

k. 

>> 

T3 

Wind 

.a  ,- 

a> 

■c 

Wind 

Mean" 
Time. 

Barom- 
eter. 

si 

«  2 

Clouds. 

0 
0 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

at 

«  2 

a^ 

Clouds. 

0 

Direc- 

"3 

Direc- 

^ 

u 

>,B 

-^    t^ 

■e 

tion. 

>.B 

t^  ^ 

t 

tion. 

Q 

^ 

(S 

> 

0 

^ 

(S 

> 

in. 

c 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  780 

52-0 

49.0 

K. 

10 

N.  E. 

13.0 

Midn't. 

29.  898 

62.  0 

61.0 

C.K. 

7 

S.W. 

1-3 

3  a.m. 

29- 758 

51-0 

48.5 

K. 

10 

N.E. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  900 

61.8 

60.5 

C.K. 

I 

S.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  747 

52-0 

50.0 

N. 

ID 

N.  E. 

7-7 

6  a.  m. 

29.  916 

61.8 

59-8 

C.K. 

3 

N.E. 

30 

9  a.  m. 

29.  748 

54- 0 

52.0 

C.K. 

10 

N.E. 

13.0 

9  a.  m. 

29-  957 

69.0 

64.  0 

C.K. 

3 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.  726 

55-5 

55-0 

N. 

10 

N.E. 

30.3 

Noon. 

29.  939 

76.0 

66.5 

C.K. 

I 

N.E. 

4.0 

3  p.  m. 

29.  638 

58-8 

58.0 

N. 

10 

N.E. 

10.  0 

3  P-  m- 

29.900 

77.0 

63. 0 

C.K. 

I 

N.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  640 

59-5 

59-0 

N. 

lO 

N.E. 

II.  7 

6  p.  m. 

29.912 

70.0 

61.2 

Clear. 

0 

E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.661 

60.0 

59-5 

N. 

10 

S.  E. 

4-3 

9  p.  m. 

29-  954 

65.0 

59-5 

Clear. 

0 

N.E. 

3-0 

Mean. 

29.  712 

55-4 

53-9 

....       10. 0 

9-5 

Mean. 

29.  922 

67.8 

61.9 

2.0 

3-5 

October  9. 

October  14. 

Midn't. 

29.  6gi 

58.0 

57-5 

N. 

10 

S.W. 

2-3 

Midn't. 

29.  972 

60.0 

58.5 

Clear. 

0 

E. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  712 

55-5 

55- 0 

K. 

ID 

S. 

2-3 

3  a.  m. 

29.  987 

58.0 

56.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-7 

1      6  a. in. 

29.  709 

54-5 

54-0 

K. 

10 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

30.  019 

590 

58.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  742 

,56.5 

54-5 

C.K. 

3 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

30-  059 

61.5 

58.0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-0 

Noon. 

29.  728 

65-6 

59-7 

C.K. 

I 

N.W. 

3-7 

Noon. 

30.  020 

69-5 

61.5 

Clear. 

0 

N.E. 

3-7 

3  P-  m- 

29.  727 

67.0 

61.5 

C.K. 

6 

S.  W. 

4.0 

3  p.  m. 

29-  972 

73-5 

64.0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  770 

61.5 

59-0 

C.  K.S. 

I 

S. 

2-3 

6  p.  m. 

29.  996 

67.0 

63.0 

C.K. 

3 

S.E. 

4.0 

9  p.m. 

29.  820 

57- 0 

56.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

9p.m. 

30.012 

62.5 

61.  5 

Clear. 

0 

S.E. 

1-7 

Mean. 

29-  737 

59-4 

57-2 

5-1 

3-3 

Mean. 

30.005 

63-9 

60.1 

3-9 

3-5 

October  10. 

October  15. 

Midn't. 

29. 842 

56-0 

55-0 

C.K.S. 

I 

S.W. 

I.O 

Midn't. 

30.001 

60.5 

60.  0 

C.K. 

4 

S.W. 

1-3 

,      3  a.m. 

29.  885 

52-8 

52-0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

I.O 

3  a.m. 

29-994 

58.0 

57-5 

C.K.S. 

10 

W. 

I.O 

j      6  a.m. 

29-  934 

52-0 

51-8 

C.K.S. 

7 

S.E. 

0-3 

6  a.  m. 

30.  016 

,56.5 

,56.2 

Fog. 

10 

N.E. 

2.3 

9  a.m. 

29.  961 

63.0 

60.0 

C.K.S. 

6 

S.W. 

0.7 

9  a.  m. 

30.  086 

58.0 

58.0 

Fog. 

10 

N.E. 

1-7 

Noon. 

29.  941 

70.5 

62.5 

C.K. 

3 

S.W. 

3-0 

Noon. 

30.065 

66.0 

63.0 

Fog. 

10 

N.E. 

2.0 

3  p.m. 

29.  9CI 

72.  0 

61.5 

C.K. 

3 

S.E. 

5-7 

3  P-  "'• 

29-  985 

70. 0 

65.5 

C.K. 

I 

S.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29-  931 

64.0 

60.0 

C.K. 

7 

S.W. 

2-7 

6  p.  m. 

29-  973 

65.0 

63.0 

C.K. 

I 

S.E. 

2-7 

9  p.m. 

29-985 

59- 0 

57- 0 
57-5 

C.K. 

3 

S.W. 

1-7 

9  p.m. 

29.981 

61.0 

60.5 

Fog. 

10 

N.E. 

2-3 

Mean. 

29.  922 

61.2 

3-9 

2.0 

Mean. 

30-  013 

61.9 

60.5 

7.0 

2.  2 

- 

October  ii. 

October  16. 

Midn't. 

29-  977 

57-0 

56-5 

C.K. 

4 

S.W. 

1-7 

Midn't. 

29.987 

62.0 

61.0 

Fog. 

10 

N.E. 

[.  0 

3  a-  m. 

29.  964 

54-6 

54-0 

C.K. 

8 

S.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  970 

62.0 

60.5 

C.K. 

10 

N.E. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  981 

54-0 

53-5 

C.K. 

8 

S.W. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  989 

61.0 

61. 0 

Mist. 

10 

N.  K. 

1-7 

9  a.  m. 

30. 030 

54-5 

53-0 

C.K. 

9 

S.E. 

I.O 

9  a.  m. 

30.  023 

61.5 

61.  0 

Fog. 

10 

N.E. 

2-3 

Noon. 

30.008 

71-5 

63.0 

C.K. 

6 

S.W. 

4-7 

Noon. 

30.001 

65.0 

63.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3.0 

3pm. 

29.  96s 

68.5 

62.,^ 

C.K. 

9 

S.W. 

7.3 

3  P-  m- 

29.  961 

62.5 

60.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  948 

64-5 

60.5 

C.K. 

10 

s. 

3-0 

6  p.  m. 

29.960 

60.2 

60.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

9  p.m. 

29.  962 

63-5 

60.5 

C.K. 

10 

s. 

2.7 

9  p.  m. 

29.  952 

61.0 

59-0 
60.8 

C.  K. 

10 

E. 

4-7 

Mean. 

29.  979 

61.  0 

57-9 

8.0 

3-3 

Mean. 

29.  980 

61.  9 

10. 0 

2.9 

October  12. 

October  17. 

Midn't. 

29.  948 

61.5 

60.0 

C.K. 

9 

s. 

2-3 

Midn't. 

29.  916 

59-0 

59-0 

Mist. 

10 

N.  E. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  942 

60.  ,5 

60. 0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  888 

59-0 

59- 0 

Mist. 

10 

N.E. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  936 

59-5 

59- 0 

C.K.S. 

JO 

S.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  834 

59-0 

59- 0 

Fog. 

10 

N.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29-  954 

64.0 

62.0 

C.K. 

9 

N.W. 

I.O 

9  a.  m. 

29. 840 

61.0 

61.0 

Fog. 

10 

N.E. 

5-3 

Noon. 

29.  932 

70. 0 

6.3-5 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

Noon. 

29.  769 

64.8 

64.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.7 

3  pm. 

29.  882 

76.0 

67.0 

C.K. 

6 

N.W. 

3-3 

3  P-  m- 

29.666 

70.0 

68.0 

C.  K.S.N. 

10 

N.E. 

30 

6  p.  m. 

29.  884 

69.2 

65.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29.666 

69-5 

68.0 

C.K. 

10 

S. 

2.7 

9  p.m. 

29.905 

65-0 

62.0 

C.K. 

5 

S.W. 

2.0 

9  p.  m. 

29.  656 

68.0 

67.0 

C.K. 

8 

S.E. 

2.3 

Mean. 

29-  923 

65-7 

62.6 

7.8 

2.4 

Mean. 

29.  779 

63.8 

63.1 

.... 

9-8 

3-6 
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October  i8. 

October  23. 

i 
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>. 

Wind. 
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^ 

Wind. 

OS  0 
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^!r; 

tiv, 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

m  0 

Clouds. 

u 

0 

Direc- 

'v 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  B 

PQ  0 

51 

Clouds. 

U 

a 
.2 

Direc- 
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tiE 
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tion. 

s 

>,B 

XB 

t 

tion. 

0 
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^ 
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> 
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^ 
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> 

in. 

0 

0 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  654 

67.0 
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-s  l: 

•S  n 

3 

-C  c 

•a  u 

s 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

Clouds. 

(J 

c 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

si 

3  S 

w  2 

Clouds. 

c 
0 

Direc- 

'3 

Direc- 

^ 
0 

a 

1 

tion. 

0 

S' 

r 

i 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30. 170 

37- 0 

35- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Midn't. 

29.  629 

51.0 

47.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

30. 182 

35- 0 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.  0 

3  a.m. 

29.  723 

45- 0 

41.0 

C.K.S. 

2 

N.W. 

14.0 

6  a.  m. 

30. 189 

36.0 

29.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.860 

39- 0 

34.5 

C.K.S. 

1 

N.  \V. 

13.0 

.  9  a.  m. 

30-  247 

41.5 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

9  a.  ni. 

29.  942 

41-5 

36.0 

C.K. 

I 

N.W. 

16.0 

Noon. 

30.  214 

50.0 

43-5 

C.S. 

2 

N.W. 

3-7 

Noon. 

29.  947 

45-5 

37-5 

Clear. 

0 

N.W. 

19.7 

3pin- 

30.  160 

54- 0 

46.  0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

3-7 

3pm. 

29.  946 

47.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

I5-0 

6  p.m. 

30.  188 

48.0 

43- 0 

C.K.S. 

6 

N.W. 

1-7 

6  p.m. 

29. 982 

42.0 

36.0 

Clear. 

0 

N. 

9-7 

9  p.m. 

30-  151 

45- 0 

42.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

1-3 

9  p.m. 

30-  045 

39- 0 

33- 0 

Clear. 

0 

N. 

4-7 

Mean. 

30.188 

43-3 

38.7 

2.4 

5-5 

Mean. 

29.884 

43-8 

37-9 

1.6 

12.7 

November  8. 

November  13. 

Midn't. 

30.  127 

43- 0 

41.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

1-3 

Midn't. 

30.063 

35- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

30.098 

41-5 

40.0 

C.K.S. 

7 

S. 

1-3 

3  a.m. 

30-  075 

33- 0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

30-  136 

40.5 

40.  0 

C.K.S. 

9 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

30.  lOI 

30.0 

27-5 

C.K.S. 

I 

N. 

5-0 

9  a.  m. 

30. 102 

45- 0 

43- 0 

C.K. 

9 

s. 

1.7 

9  a.  m. 

.30. 124 

37- 0 

33-5 

C.K.S. 

I 

N.W. 

6.3 

Noon. 

30-  054 

53- 0 

47.8 

C.  K. 

9 

s. 

4.3 

Noon. 

30. 116 

46.0 

39- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

3  p.m. 

29.995 

53-5 

47-5 

C.K. 

7 

s. 

7.0 

3  p.m. 

30. 078 

47.0 

40.0 

C.S. 

I 

N.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.987 

48.5 

45- 0 

C.K.S. 

2 

s. 

5-7 

6  p.  m. 

30. 084 

43- 0 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

9p.m. 

29- 965 

44-5 

43- 0 

C.S. 

I 

s. 

2.7 

9  p.m. 

30.094 

40.0 

35-5 

C.K.S. 

3 

N.W;. 

6.0 

Mean. 

30.058 

46.2 

43-4 

6.6 

3-^ 

Mean. 

30.092 

38.9 

34.1 

0.6 

.    .    .    . 

6.2 

November  9. 

November  14. 

Midn't. 

29.  918 

42.0 

41-5 

Clear. 

0 

s. 

3-0 

Midn't. 

30.100 

36.0 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  889 

38.0 

37-5 

Clear. 

0 

s. 

3-7 

3  a.m. 

30.090 

33- 0 

30.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

6  a.m. 

29-  857 

35- 0 

34.8 

S. 

I 

W. 

1-3 

6  a.  m. 

30. 078 

32.0 

29- 5 

C.K. 

3 

N.E. 

3-7 

9  a.m. 

29.860 

43-5 

41-5 

C.K.S. 

3 

N.W. 

4.7 

9  a.  m. 

30.092 

36.0 

33-5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29. 829 

58.5 

48.0 

C.K. 

I 

N.W. 

12.0 

Noon. 

30.000 

45- 0 

40.0 

C.K. 

9 

S.E. 

6.0 

3  p.m. 

29-  758 

61.0 

49-5 

C.K. 

2 

N.W. 

8.0 

3  p.m. 

29.  906 

51.0 

45- 0 

C.K. 

7 

S. 

9-7 

6  p.m. 

29-  751 

54.6 

46.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

6  p.m. 

29-  873 

50-0 

45- 0 

C.K.S. 

9 

S. 

5-3 

9  p.m. 

29. 762 

49.0 

42.0 
42.6 

Clear. 

0 

S.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.  872 

43- 0 

41.5 

C.K.S. 

9 

N.E. 

6.7 

Mean. 

29.828 

47-7 

0.9 

4.8 

Mean. 

30.001 

40.8 

37.2 

5-9 

5-3 

November  10. 

November  15. 

Midn't. 

29-  743 

44- 0 

40.0 

Clear. 

0 

s. 

3-0 

Midn't. 

29. 846 

41-5 

38.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8.7 

3  a.m. 

29.  718 

43- 0 

39- 0 

Clear. 

0 

s. 

3-3 

3  a.m. 

29. 826 

40.0 

39- 0 

C.K. 

10 

N. 

4.3 

6  a.m. 

29.  712 

42.5 

40.0 

C.K. 

5 

s. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  824 

37.5 

36.0 

C.K.S. 

3 

N. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  730 

53-2 

47-5 

C.K.S. 

4 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29. 830 

41.0 

39- 0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29.700 

65.5 

53-5 

C.K. 

8 

w. 

7-3 

Noon. 

29. 781 

52-5 

47.0 

C.K.S. 

5 

N.W. 

1-7 

3P-m. 

29. 659 

65.0 

53- 0 

C.K.S. 

8 

S.W. 

10. 0 

3  P-  m- 

29.708 

56.0 

50-0 

C.  K. 

4 

S.E. 

3-0 

6  p.m. 

29.644 

56.5 

49.0 

C.K. 

6 

S.W. 

5-7 

6  p.  m. 

29. 742 

54-5 

49.0 

C.K. 

9 

W. 

2.0 

9p.m. 

29. 658 

54-0 

48.0 

C.K. 

8 

S.W. 

6-3 

9  p.m. 

29. 746 

53- 0 

48.5 

C.K. 

9 

W. 

1-7 

Mean. 

29.696 

53- 0 

46.2 

4.9 

.... 

5-3 

Mean. 

29.788 

47- 0 

43-3 

7-4 

.... 

3-5 

November  11. 

November  16. 

Midn't. 

29- 653 

50.0 

46.0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-7 

Midn't. 

29. 767 

52.0 

48.0 

C.K. 

8 

N. 

3-3 

3  a.  m. 

29- 633 

48.0 

44-5 

C.K. 

6 

s. 

3-0 

3  a.m. 

29.  822 

52.0 

48.0 

C.K. 

I 

N. 

10.7 

6  a.m. 

29-  598 

45- 0 

43-5 

C.K. 

8 

s. 

3-3 

6  a.m. 

#9.871 

49.0 

45- 0 

C.K. 

2 

N. 

7-3 

9  a.m. 

29. 583 

51-2 

48.0 

C.K. 

9 

s. 

5-3 

9  a.  m. 

29.968 

53-5 

48.0 

C.K.S. 

4 

N. 

7-7 

Noon. 

29.  501 

70.0 

58.0 

C.K. 

6 

w. 

5-7 

Noon. 

29. 978 

56- 0 

48.0 

C.K.S. 

4 

N. 

i'-3 

3pm. 

29-  437 

70.0 

58.0 

C.K. 

8 

s. 

10.7 

3  p.m. 

29. 972 

56.0 

47-5 

C.K.S. 

5 

N. 

9.0 

6  p.m. 

29-  431 

62.5 

55-0 

C.  K. 

10 

s. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  992 

,=i2.o 

46.0 

C.K.S. 

5 

N.E. 

6.3 

9  p.m. 

29.  524 

54-5 

53-0 
SO.  7 

N. 

10 

N.  W. 

13.0 

9  p.  m. 

30-  043 

50.5 

45.5 

C.K.S. 

10 

N. 

4-7 

Mean. 

29-  545 

56-4 

.... 

7-4 

.... 

6.6 

Mean. 

29. 927 

52. 6 

47.0 

4-9 

.... 

7-5 
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I 


November  17. 

November  22. 

i 

i) 

•0 

Wind 

i 

U 

■5 

Wind 

^v; 

^S^ 

i 

h< 

^s-: 

s 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

.0  tj 

■3  a 
P9  2 

pa  0 

Clouds. 

0 

c 

0 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  B 
m  0 

■3  H 

CD    0 

Clouds. 

Direc- 

3 

^e 

«a 

M 

tion. 

0 

>,s 

t;  a 

€ 

tion. 

^ 

^ 

Q 

(S 

> 

Q 

?: 

ft 

> 

in. 

° 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ra. 

Midn't. 

30.  040 

49.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

4.7 

Midn't. 

29.  667 

40.0 

39- 0 

C.K. 

8 

S. 

1-7 

3  a.m. 

30-  043 

47.0 

43- 0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

4.3 

3  a.m. 

29-  634 

40.  2 

40.0 

C.K. 

10 

S. 

2.7 

6  a.  ni. 

30.  077 

44.0 

41. 5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

8.0 

6  a.  m. 

29.616 

42.0 

41-5 

C.K. 

10 

S. 

2.7 

9  a.  m. 

30-  125 

43- 0 

41.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.3 

9  a.  m. 

29-  595 

46.0 

39-5 

C.  K.  S.  N. 

10 

S.  E. 

2-3 

Noon. 

30.  107 

47.0 

44.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

Noon. 

29-  542 

50.5 

48.5 

C.K.  S.N. 

9 

S. 

3-3 

3  P-  ni- 

30.  058 

5'-2 

46.0 

C.K. 

9 

E. 

50 

3  p.m. 

29-  503 

56.0 

51-5 

C.K.S. 

8 

S. 

3-7 

6  p.m. 

30.068 

48.0 

45- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29. 469 

55- 0 

52.0 

C.K. 

8 

S.W. 

2.7 

9  p.m. 

30.  056 

46.5 

44.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

9  p.  m. 

29.449 

53- 0 

50.5 

C.K. 

9 

N.E. 

3-7 

Mean. 

30.  072 

47.0 

43-8 

9.6 

5.6 

Mean. 

29-  559 

47.8 

45-3 

9.0 

2.8 

November  18. 

November  23. 

Midn't. 

3°-  043 

47.0 

46.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

3-3 

Midn't. 

29. 429 

52.5 

51-5 

N. 

10 

N.E. 

2.7 

3  a.m. 

30.007 

45-5 

44-5 

C.K.S. 

9 

N.E. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  425 

51-5 

51.0 

N. 

10 

N.E. 

5.0 

6  a.m. 

30.009 

44.0 

43- 0 

C.S. 

I 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29-  435 

50.5 

50.0 

N. 

10 

N.E. 

10.7 

9  a.  m. 

30.007 

46.5 

45-5 

C.  K.  S. 

10 

W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  499 

47.0 

46.0 

N. 

10 

N.E. 

15-7 

Noon. 

29.  928 

54-5 

51-5 

C.  K.  S. 

6 

S. 

5-0 

Noon. 

29-5'9 

4,5- 0 

42.0 

C.K. 

10 

N. 

12.7 

3  p.m. 

29.  877 

59- 0 

52.5 

C.K.S. 

5 

S.W. 

9.0 

3  P-  m- 

29-  537 

44- 0 

43- 0 

C.K. 

10 

N. 

13.0 

6  p.  m. 

29.  861 

54- 0 

50.0 

C.K. 

9 

s. 

4-3 

6  p.  m. 

29-  637 

43- 0 

42.  0 

N. 

10 

N.E. 

10.0 

9  p.m. 

29.  840 

51.0 

48.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  688 

42.0 

40.5 

S. 

I 

N. 

8.3 

Mean . 

29.946 

50.2 

47.6 

.... 

6.6 

3-9 

Mean. 

29.521 

46.9 

45.8 

8.9 

9.8 

November  19. 

November  24. 

Midn't. 

29.798 

49.0 

47.0 

C.K. 

I 

S. 

1-3 

Midn't. 

29-  733 

39- 0 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

3  a.m. 

29-  758 

48.0 

47.0 

C.K. 

9 

s. 

I.O 

3  a.  m. 

29.790 

36.0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

6  a.  m. 

29.  730 

48.0 

47.0 

N. 

10 

s. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  849 

34.0 

33- 0 

Clear. 

0 

N. 

10.7 

9  a.  m. 

29-  735 

51.0 

50.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.908 

38.5 

35-5 

C.K. 

2 

N. 

7-3 

Noon. 

29. 684 

54- 0 

53-5 

N. 

10 

s.w. 

3-3 

Noon. 

29. 864 

43- 0 

39- 0 

C.K. 

7 

N. 

6.0 

3  p.m. 

29-  634 

60.  0 

58.0 

C.  K.  S. 

9 

w. 

2.7 

3  p.m. 

29.  824 

46.0 

40.5 

C.K. 

3 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  631 

59-5 

53-5 

C.K.S. 

5 

w. 

1-3 

6  p.  m. 

29-  834 

40.  0 

37-0 

C.K.S. 

I 

N. 

6.3 

9  p.m. 

29.  654 

56.0 

52.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.  863 

35.6 

34- 0 

Clear. 

0 

N. 

4-7 

Mean. 

29.  703 

53-2 

51. 1 

7-4 

2.0 

Mean. 

29-  833 

39- « 

36.2 

1.6 

7-7 

November  20. 

November  25. 

Midn't. 

29.  700 

49.0 

44-5 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

Midn't. 

29-  835 

33-2 

32.4 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

3  a.m. 

29.  704 

44.0 

41-5 

Clear. 

0 

N.W. 

11.7 

3  a.m. 

29.788 

32.0 

31-0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  716 

42.0 

39-5 

Clear. 

0 

N.W. 

"■3 

6  a.  m. 

29-  795 

32.0 

31-0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

8.7 

9  a.  ni. 

29.  748 

46.  2 

42.0 

C.K. 

I 

N.W. 

9-7 

9  a.  m. 

29.803 

33-5 

32.0 

C.K.S. 

7 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29- 737 

53- 0 

46.0 

Clear. 

0 

N. 

13-3 

Noon. 

29.  814 

38.0 

35.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

9-3 

3  p.  m. 

29.  718 

55- 0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.0 

3  P-  ni- 

29. 772 

39- 0 

.3.5.0 

C.K. 

10 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29,  760 

50.0 

44-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  766 

36.5 

34- 0 

C.  K. 

3 

N.W. 

6.7 

9  p.m. 

29.788 

44-5 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  p.m. 

29.  772 

3^-5 

34-5 
33-1 

C.K. 

5 

N.W. 

8.3 

Mean. 

29-734 

48.0 

43-2 

0. 1 

10.  2 

Mean. 

29-  793 

35-1 

5-5 

8.2 

November  21. 

November  26. 

Midn't. 

1 

1     29. 805 

39-5 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.3 

Midn't. 

29.790 

37.0 

34-5 

C.K. 

5 

N.W. 

8.0 

3  a.  m. 

i     29.  795 

38.0 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

3  a.  m. 

29.  800 

34- 0 

33- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

9.0 

6  a.  ni. 

'.     29.796 

37-5 

36.0 

S. 

I 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29. 822 

30.0 

29.0 

C.K. 

5 

N.W. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  812 

42.0 

39- 0 

C.  K.  S. 

1 

N.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29.831 

36.0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29-  774 

48.5 

43-5 

C.K. 

3 

N.W. 

2.0 

Noon. 

29.  792 

46.0 

40.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

3P-I". 

29.  702 

53- 0 

46.5 

C.K. 

3 

N.W. 

3-0 

3  P-  '»• 

29.  732 

48.5 

46.5 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  710 

45- 0 

43- 0 

C.K.S. 

2 

3-0 

6  p.  m. 

29.  720 

41-5 

38.0 

C. 

I 

S. 

2.0 

9  p.m. 

29.  717 

43-5 

40.0 

C.K.S. 

2 

2.3 

9  p.  m. 

29.712 

40.0 

36.5 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

Mean. 

i     29. 764 

43-4 

40.4 

1-5 

4.6 

Mean. 

29-  775 

39.1 

36.4 

2.6 

5.6 
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November  27. 

December  2. 

V 

PS 

t-i 

0 

Wind. 

fc 

S  fc 

1-1 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  3 
«  0 

1" 
pa  0 

Clouds. 

0 

Direc- 

'5 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  H 
«  2 

0  s 

m  0 

Clouds. 

0 

a 
0 

Direc- 

'u 

^S 

*.  c 

t; 

tion. 

>.  s 

t  « 

t 

tion. 

0 

^ 

i. 

> 

(S 

0 

& 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

ni. 

Midn't. 

29.688 

34- 0 

32.8 

Clear. 

0 

S.W. 

I.  0 

Midn't. 

29. 373 

49-5 

47-5 

Rain. 

)  10 

N.W. 

10.3 

3  a.m. 

29.666 

31-5 

31.0 

Clear. 

0 

S.W. 

I.  0 

3  a.  ni. 

29-  398 

46.0 

43- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

10.  0 

6  a.  m. 

29.668 

29-5 

29.0 

C.K.S. 

I 

S.  E. 

0.7 

6  a.  ni. 

29-  449 

43.0 

40.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

i'-3 

9  a.m. 

29.700 

35-5 

33-5 

C.  K. 

3 

S.W. 

2.  0 

9  a.  ni. 

29.  502 

43-5 

38.0 

C.K. 

I 

N.W. 

12.  0 

Noon. 

29.663 

47-5 

42.0 

C.  K. 

4 

N.E. 

3.7 

Noon. 

29.  520 

48.0 

40-5 

C.K. 

I 

N.W. 

12.7 

3  p-  111- 

29.  592 

50.0 

43- 0 

C.K. 

4 

S.  E. 

2-7 

3  P-  m- 

29. 464 

53- 0 

43-0 

C.K.S. 

I 

W. 

6.0 

6  p.m. 

29.  620 

43- 0 

39-6 

Clear. 

0 

N. 

3-3 

6  p.  m. 

29. 467 

46.0 

41.0 

C.K.S. 

I 

S. 

5.3 

9  p.m. 

29.  622 

39-0 

38.0 

C.K.S. 

I 

S.  E. 

2-3 

9  p.  m. 

29-475 

42.5 

39- 0 

Clear. 

0 

s. 

3.0 

Mean. 

29.  652 

38-8 

36.1 

1.6 

2.1 

Mean. 

29-  456 

46.4 

41-5 

3.0 

8.8 

November  28. 

December  3. 

Midn't. 

29.609 

38-0 

36.3 

Clear. 

0 

N. 

1-7 

Midn't. 

29-  503 

41.  0 

39-0 

C.K. 

9 

s.  w. 

3.3 

3  a.m. 

29-589 

36-5 

25-5 

C.K. 

2 

N. 

2-3 

3  a.  ni. 

29-  493 

39-0 

38.0 

Clear. 

0 

s. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  581 

33.0 

32.0 

C.K. 

9 

N. 

3-7 

b  a.  m. 

29-  475 

37.0 

36.0 

S. 

I 

■    s. 

2.0 

9  a.  ni. 

29.  580 

36.5 

360 

C.K.S. 

7     , 

N.W. 

1-7 

9  a.  m. 

29.448 

42.0 

39-0 

C.  K. 

5 

s. 

2.3 

Noon. 

29.  570 

43.0 

40-5 

C.K. 

10 

S.W. 

2-3 

Noon. 

29-  415 

52.5 

45-5 

C.K. 

5 

s. 

4.3 

3  p.m. 

29.  488 

46.0 

42-5 

C.  K. 

10 

S.E. 

2.3 

3  p.m. 

29-  343 

58.0 

49.0 

C.K. 

3 

s. 

9.7 

6  p.m. 

29.  467 

44-5 

41.0 

C.  K. 

8 

S. 

3-3 

6  p.  m. 

29.309 

50.3 

45.0 

C.  K.  S. 

3 

s. 

6.0 

9  p.m. 

29.480 

40.0 

38.0 

C.K. 

4 

S.W. 

4-7 

9  p.  m. 

29.  271 

48.0 

44-0 

Clear. 

0 

s.  w. 

6.3 

Mean. 

29-  546 

39-7 

36.5      -    -    -    - 

6.2 

2.8 

Mean. 

29.  407 

46.0 

41.9 

3-2 

.... 

4-5 

November  29. 

December  4. 

Midn't. 

29.491 

38.0 

37.0 

C.K. 

2 

w. 

4-3 

Midn't. 

29.  287 

47-0 

42.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

9-3 

3  a.m. 

29-  475 

34-5 

34.0 

Clear. 

0 

w. 

5-0 

3  a.  ni. 

29.  341 

45-0 

41.0 

N. 

10 

N.W. 

16.3 

6  a.m. 

29.539 

35-0 

34.5 

C.K. 

2 

w. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  387 

35.0 

34.0 

C.K. 

7 

w. 

10. 0 

9  a.m. 

29-  564 

40.0 

38.0 

C.K. 

6 

w. 

4-3 

9  a.  ni. 

29-  465 

39- 0 

35-0 

Clear. 

0 

N.W. 

II- 3 

Noon. 

29.511 

52.0 

44.0 

C.  K. 

9 

w. 

4-3 

Noon. 

29-  487 

41.0 

35-0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

17-7 

3  p.m. 

29. 466 

53-0 

45.0 

C.K. 

9 

s.w. 

3-7 

3  P-  m- 

29.  501 

41.5 

34-0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

16.7 

6  p.  m. 

29. 449 

48.0 

43.5 

C.K.S. 

3 

s. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  565 

36.0 

31.0 

C.  K. 

4 

W. 

13.0 

9  p.  m. 

29-  439 

45-0 
43-2 

43-0 

Haze. 

-    - 

S.  E. 

4-7 

9  p.  m. 

29-588 

31.5 

27-5 

Clear. 

0 

S.W. 

8-3 

Mean. 

29.492 

39-9 

4.4 

4-3 

Mean. 

29-  453 

39-5 

34.9 

5-2 

12.8 

November  30. 

DECEIiBKR  5. 

Midn't. 

29-415 

43- 0 

42.0 

Haze. 

S.  E. 

4.0 

Midn't. 

29-  632 

29.  0 

25.5 

-  Clear. 

0 

S.W. 

5-3 

3  a.  m. 

29-429 

40.0 

39-0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.7 

3  a.  m. 

29-  674 

29.0 

26.0 

■C.  K. 

I 

W. 

8.0 

6  a.m. 

29. 469 

39-0 

38.0 

C.K.S. 

I 

S.W. 

2.  0 

6  a.  m. 

29.  796 

28.5 

26.0 

'  C.  K. 

2 

N.W. 

16.3 

9  a.m. 

29. 479 

43-0 

41.0 

C.K.S. 

2 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  869 

31.0 

30.5 

C.  K. 

I 

W. 

10.7 

Noon. 

29-  493 

60.0 

51-5 

C.K.S. 

4 

S. 

3-0 

Noon. 

29-  875 

36.0 

35.0 

C.K. 

I 

W. 

14.0 

3  p.m. 

29-  495 

56-5 

50.0 

C.K.S. 

8 

S.W. 

7.3 

3  p.  m. 

29-  835 

38.2 

37.0 

■Clear. 

0 

W. 

10.7 

6  p.m. 

29-519 

52-5 

47-5 

C.K. 

3 

S.E. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  824 

33-5 

33-0 

Haze. 

S.W. 

7.7 

9  p.m. 

29. 526 

50.0 

47-0 

C.K. 

.   9 

S. 

4-0 

9  p.  m. 

29.  788 

33.0 

_32^ 

30-6 

K. 

10 

S.W. 

10.7 

Mean. 

29. 478 

48.0 

44.5 

.... 

5-3 

.... 

3-5 

Mean. 

29.  787 

32.3 

2. 1 

10.4 

December  :. 

December  6. 

Midn't. 

29.508 

48.0 

46.0 

C.K. 

7 

S.E. 

4.0 

Midn't. 

29. 782 

31.5 

31.0 

Haze. 

s.  w. 

8.3 

3  a.m. 

29.479 

46.0 

44.0 

Clear. 

0 

S. 

4-3 

3  a.m. 

29.  789 

29.  0 

28.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-7 

6  a.m. 

29.455 

44-0 

43-5 

C.K.S. 

I 

S. 

3-7 

6  a.  m. 

29.817 

27.5 

26. 0 

C.S. 

I 

s. 

6.0 

9  a.  ni. 

29-455 

47-0 

45-0 

Haze. 

E. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  857 

33.5 

28.5 

C.  K. 

2 

s. 

50 

Noon. 

29.388 

57.0 

52-0 

C.K. 

I 

S.W. 

II. 0 

Noon. 

29.  S46 

42.  0 

34.0 

C.K. 

7 

S.W. 

8.3 

3  p.  m. 

29-  320 

61-5 

55- 0 

C.K.S. 

8 

S.W. 

11-3 

3  p.  m. 

29.  875 

43.0 

35.5 

C.K. 

5 

N.W. 

10. 0 

6  p.  m. 

29-310 

60.0 

55- 0 

C.K. 

10' 

S.W. 

7-3 

6  p.  m. 

30. 030 

34-5 

29.0 

C.K. 

I 

N. 

15.0 

9  p.m. 

29-  337 

55-5 
52.4 

53-5 

Rain. 

10 

S.W. 

7-3 
6.4 

9  p.  m. 

30.144 

31.0 

26.0 

Clear. 

0 

N. 

10.  0 

Mean. 

29.406 

49.2 

5-3 

Mean. 

29.  892 

34.0 

29.8 

2.3 

8.3 
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December  7. 

December  12. 

>, 

-§ 

Wind 

. 

•a  ,- 

J3  V.- 

t 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometei 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 

a 
0 

Mean 

Time. 

Barom- 
eter. 

Clouds. 

c 
0 

Direc- 

Direc- 

'3 

>^" 

«  « 

H 

tion. 

^ 

■«  6 

t; 

tion. 

u 

<u 

u 

0 

<u 

Q 

^ 

(S 

> 

0 

is 

(2 

> 

ill. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m\ 

Midn't. 

30.  204 

26. 0 

24- .5 

,  Clear. 

0 

N. 

7-7 

Midn't. 

29.  649 

59- 0 

56-5 

C.K. 

10 

S.  E. 

18.3 

3  a.  m. 

30-  254 

23.0 

22.5 

Clear. 

0 

N. 

6.3 

3  a.m. 

29-531 

60.0 

59-0 

K. 

10 

S.E. 

22.7 

6  a.  m. 

30.  269 

21.5 

21.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

29-  457 

62.0 

61.0 

N. 

10 

S.E. 

22.  7 

9  a.  m. 

30- 3" 

27.0 

26.0 

C.K. 

3 

N.E. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  455 

,58.5 

57-5 

C.K. 

10 

S.  W. 

17-3 

Noon. 

30. 282 

33-5 

32.0 

C.  K.  S. 

6 

S. 

4.0 

Noon. 

29-  458 

64-5 

56.  5 

C.K. 

4 

S.  W. 

14.0 

3  p.  m. 

3°-  179 

.36.  ,5 

33-5 

C.K.S. 

9 

S. 

7-7 

3  p.m. 

29-  525 

65.0 

52-5 

C.K. 

2 

S.  W. 

18.3 

6  p.  m. 

30.  104 

31.2 

29.  6 

C.K. 

9 

s. 

7-3 

6  p.  m. 

29-  587 

55-5 

43-0 

Clear. 

0 

S.W. 

II- 3 

9  p.m. 

30. 008 

30.5 

29-5 

C.K. 

9 

s. 

6.0 

9  p.  m. 

29.  646 

50-5 
59-4 

44.0 

Clear. 

0 

S.W. 

7-7 

Mean. 

30.  201 

28.7 

27-4 

4.6 

6.2 

Mean. 

29-  538 

53-8 

5-8 

16.5 

December  8. 

December  13. 

Midn't. 

29-  954 

32.0 

31-5 

C.K. 

6 

s.  w. 

7-3 

Midn't. 

29. 656 

46.0 

42. 0 

,  Clear. 

0 

w. 

2.7 

3  a.m. 

29-  939 

31.0 

30.5 

C.K. 

6 

s.  w. 

4.0 

3  a.m. 

29.662 

41.  0 

38-0 

Clear. 

0 

w. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  933 

29.0 

28.5 

C.K. 

9 

s.  w. 

3-3 

6  a.  m. 

29.668 

38.0 

36.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4-3 

9  a.m. 

29.  974 

44.0 

36.0 

C.  K.  S. 

I 

w. 

4.  0 

9  a.  m. 

29. 722 

43-5 

40.0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29.  962 

47.6 

39-6 

Clear. 

0 

w. 

7-7 

Noon. 

29-  754 

59-5 

48-5 

C.K. 

4 

s.  w. 

6-3 

3  p.m. 

29. 932 

510 

41.0 

C.K. 

2 

w. 

9.0 

3p.  m. 

29-744 

57- 0 

46.5 

C.  K.  S. 

5 

S.W. 

10. 0 

6  p.  m. 

29.  950 

44.0 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

6  p.  ni. 

29.844 

52.5 

43-5 

C.K. 

7 

N.W. 

6-3 

9  p.m. 

29.980 

40.0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  p.  ni. 

29. 886 

48.0 

40-5 

C.K. 

8 

N.W. 

5-3 

Mean. 

29-  953 

39-8 

34-8 

.... 

3-0 

5.6 

Mean . 

29.  742 

48.2 

41.9 

3-5 

5-2 

December  9. 

December  14. 

Midn't. 

29.996 

40.0 

34.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

9-3 

Midn't. 

29.944 

44- 0 

38-0 

C.K. 

8 

N.W. 

7-7 

3  a.m. 

30.  018 

40.  0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.  \V. 

i'-3 

3  a.  m. 

29.  962 

40.5 

36.0 

C.K. 

5 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

30-  034 

35- 0 

31-5 

C.S. 

I 

N.  W. 

2-3 

6  a.  m. 

29-  985 

34-5 

32-5 

C.K. 

2 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

30.084 

39-5 

35- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

30.  028 

36.5 

33-5 

C.K. 

I 

N.E. 

8.3 

Noon. 

30.065 

48.5 

41.5 

C.K.S. 

5 

N.E. 

2.3 

Noon. 

29.  994 

43-5 

37-5 

C.K. 

7 

N.E. 

7-3 

3  p.m. 

30.  028 

49.0 

41.8 

C.  K.  S. 

6 

S.  E. 

4-3 

3  p.m. 

29. 892 

44.0 

38. 0  :    C.  K.  S. 

:o 

S.E. 

8-3 

6  p.  m. 

30.064 

40-5 

36.5 

C.  K.  S. 

5 

N.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  858 

43-0 

39.0      C.K.S. 

10 

N.E. 

4-7 

9  p.m. 

30.091 

38.0 

35- 0 

C.K. 

10 

E. 

3-3 

9  p.m. 

29.  770 

44-5 

42' 0        C.  K. 

10 

E. 

2.0 

Mean. 

30.  048 

41-3 

36.2 

3.8 

. 

5-1 

Mean. 

29.  929 

41-3 

37.1      .... 

6.6 

6.2 

December  10. 

December  15. 

Midn't. 

30. 070 

35-5 

33- 0 

C.  K. 

4 

N.E. 

4-3 

Midn't. 

29.  732 

43-5 

42.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.0 

3  a.m. 

30.100 

34- 0 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

3  a.  m. 

29.682 

43-5 

40.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2-3 

6  a.  m. 

30-  095 

35- 0 

33- 0 

K. 

10 

E. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  770 

44.0 

40.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

20.0 

9  a.  m. 

30.  120 

36.0 

34.0 

C.K. 

7 

N.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  926 

39- 0 

34- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

16.7 

Noon. 

30. 079 

44.0 

41.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3.0 

Noon. 

29.  997 

40.  0 

33-5 

C.K. 

5 

N.W. 

20. 0 

3  p.  m. 

30.031 

48.0 

44.0 

C.K. 

•10 

S. 

6.7 

3  P-  m. 

30. 056 

37-0 

31.0 

C.K. 

5 

N.W. 

23.0 

6  p.  m. 

30.  046 

46.5 

43- 0 

C.K. 

8 

S.E. 

5-0 

6  p.  m. 

30.  142 

31.0 

26.6 

C.K. 

I 

N.W. 

16.0 

9  p.m. 

30. 036 

46.0 

44.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-0 

9  p.  m. 

30. 201 

29.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

11-3 

Mean. 

30. 072 

40.6 

38.0 

8.6 

4-4 

Mean. 

29-  938 

38.4 

34- 0 

5.8 

13-9 

DECEMBER  11. 

December  16. 

Midn't. 

29.983 

45- 0 

44.0 

C.  K. 

H 

S.  E. 

3-0 

Midn't 

30.  221 

26.0 

24. 5        Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

29- 965 

45- 0 

44.5 

C.K. 

9 

f-g- 

2-3 

3  a.m. 

30.  262 

24.  0 

23.5  i      Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

29.947 

45-5 

44-5 

C.K. 

10 

S.E. 

3-3 

6  a.  m. 

30.306 

23.  0 

22.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  938 

49-5 

45- 0 

C.K. 

8 

S. 

5-7 

9  a.  m. 

30-  339 

27.0 

25.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.861 

62.0 

55- 0 

C.K.S. 

t> 

s. 

12.7 

Noon. 

30.  374 

32-5 

28.5 

C.K. 

2 

N.E. 

12.3 

3  p.m. 

29.  782 

62.  0 

55- 0 

C.K. 

9 

s. 

18.3 

3  p.m. 

30-  352 

35-0 

33-0 

C.  K.  S. 

5 

N.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29-  783 

59- 0 

54-5 

C.  K.  S. 

10 

S.  E. 

13-3 

6  p.  m. 

30. 324 

29- 5 

27-5 

C.K. 

I 

S.  E. 

4-3 

9  p.m. 

39.729 

59- 0 

56.0 

C.K. 

10 

S.E. 

14.3 

9  p.m. 

30.  332 

28.0 

26.0 

C.K. 

I 

E. 

3-0 

Mean. 

29. 874 

53-4 

49.8 

8.8 

.... 

9-1 

Mean. 

30-314 

28.1 

26.3 

1.2 

6.6 

278 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


December  17- 

December  22. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

i     1  Si 

Clouds. 

1 

c 
0 

1 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Si 

Q 

SI 

Clouds. 

1 
a 

s 

0 

1 

Wind. 

P5  0 

5  ti 

Si 

Direc- 
tion. 

1 

Direc- 
tion. 

in. 

0 

0 

lu. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.  314 

27.0 

25.0 

Clear. 

0 

N. 

3-3 

Midn't. 

30.  038 

34- 0 

31.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

3  a.  m. 

3°-  305 

28.5 

27-5 

C.  K. 

5 

N. 

5-7 

3  a.  m. 

30.  042 

30.8 

28.5 

Clear. 

0 

W. 

1-7 

6  a.  m. 

30-  285 

30-5 

29- 5 

C.K. 

10 

N. 

5-0 

6  a.  m. 

30-  054 

29.  0 

26.6 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

9  a.m. 

30-  317 

31.0 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-0 

9  a.  m. 

30.  141 

36.0 

32.  s 

C.K. 

I 

N.W. 

7.0 

Noon. 

30-  283 

40.0 

36.0 

C.K. 

3 

S.E. 

3-0 

Noon. 

30.  092 

53- 0 

42.  0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

3-7 

3  p.  m. 

3°-  237 

46.0 

40.  0 

C.K. 

3 

S. 

4.7 

3  p.m. 

30.  066 

54- 0 

42.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

30.  222 

38.0 

36.0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

4-7 

6  p.  m. 

30.004 

48.0 

39- 0 

C.  K. 

I 

N.W. 

3-7 

9  p.m. 

30.  218 

36.0 

34-5 

C.K. 

7 

S.W. 

3-3 

9  p.  m. 

30.  019 

42.5 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 
3.6 

Mean. 

30.  273 

34-6 

32-3 

4.9 

4.1 

Mean. 

3°-  057 

40.9 

34.7 

0.5 

December  18. 

December  23. 

Midn't. 

30.  221 

35- 0 

33- 0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

2.0 

Midn't. 

29.984 

37- 0 

33-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

I.O 

3  a.m. 

30.  219 

33-5 

32.5 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

3  a.m. 

29-  954 

34- 0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

6  a.m. 

30-  253 

32.0 

31.0 

C.  K.  S. 

2 

w. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  924 

32.0 

30-0 

C.K. 

2 

N.E. 

3-3 

9  a.  m. 

3°-  252 

37- 0 

35- 0 

C.K.S. 

2 

N.  E. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  912 

33- 0 

310 

C.K. 

4 

N. 

3-0 

Noon. 

30.  232 

48.0 

43- 0 

C.K.S. 

6 

S. 

30 

Noon. 

29. 831 

42.  0 

38.0 

C.K. 

9 

E. 

3-7 

3  p.m. 

30. 185 

55- 0 

49.0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

6.7 

3  p.m. 

29.  736 

45-8 

44.9 

C.  K. 

10 

S.  E. 

3-7 

6  p.  m. 

30.184 

51.0 

46-5 

C.K. 

8 

S. 

5-0 

6  p.  m. 

29.693 

41.0 

38.0 

K. 

10 

E. 

6.7 

9  p.m. 
Mean. 

30.  171 

48.0 

46. 0 

C.K. 

8 

S. 

4-3 

9  p.m. 

29.  619 

34- 0 

33- 0 

K. 

10     . 

N.E. 

7-7 

30.  215 

42.4 

39-5 

4-5 

3-3 

Mean. 

29.  832 

37-4 

34-8 

.... 

5.6 

4.0 

December  19. 

December  24. 

Midn't. 

30-II5 

45- 0 

44.0 

C.K. 

3 

S. 

4-7 

Midn't. 

29-  475 

36.0 

35-5 

N. 

10 

E. 

8.3 

3  a.  ni. 

30.071 

44.0 

43-5 

C.K. 

3 

S. 

6.0 

3  a.m. 

29.  277 

42.  0 

41.5 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

6  a.  m. 

30.012 

45- 0 

44.0 

C.K. 

9 

S. 

7.0 

6  a.m. 

28.990 

50.0 

49.8 

N. 

10 

E. 

13.0 

9  a.  m. 

29.  972 

49-5 

47-5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

7-7 

9  a.  m. 

28. 950 

40.  0 

39-5 

N. 

10 

N.W. 

17-3 

Noon. 

29-  895 

54- 0 

48.5 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

II. 0 

Noon. 

28.960 

48.0 

44- 0 

C.K. 

7 

S.W. 

15-7 

3  P-  ni. 

29.881 

52.0 

51.0 

N. 

10 

N.W. 

10.7 

3  p.m. 

28.  984 

50.0 

44.0 

C.K. 

9 

W. 

12.7 

6  p.  ni. 

30.008 

46.0 

43- 0 

.   N- 

10 

N.W. 

20.  7 

6  p.  m. 

29-  045 

43-2 

38.0 

C.K. 

4 

N.W. 

10.7 

9p.m. 

30.092 

41-5 

37-5 

*C.  K. 

lo 

N.W. 

14.0 

9p.m. 

29. 173 

34- 0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

20.3 

Mean. 

30.006 

47.1 

44-9 



8.0 

10.2 

Mean. 

29.  107 

42.9 

40.3 

7-5 

13-4 

December  20. 

December  25. 

Midn't. 

30.199 

37- 0 

33- 0 

C.  K. 

3 

N.W. 

16.7 

Midn't. 

29.  189 

31-2 

27-5 

C.K. 

3 

W. 

II. 0 

3  a.m. 

30- 193 

35-5 

3'-5 

C.K. 

3 

N.W. 

16.0 

3  a.  m. 

29.  214 

29.0 

25.0 

C.K. 

9 

N.W. 

9-7 

6  a.  m. 

30-  205 

33- 0 

29- 5 

C.K. 

3 

N.W. 

15-7 

6  a.  m. 

29.232 

28.5 

24-5 

C.K. 

9 

N.W. 

10. 0 

9  a.m. 

30-  238 

33" 

29.8 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

9  a.  ni. 

29.319 

28.0 

24. 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

12.  0 

Noon. 

30.  212 

42.  0 

35- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

Noon. 

29-  325 

29.0 

27.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

11-3 

3  P-  m- 

30.  160 

45- 0 

37" 

Clear. 

0 

N.W. 

"•3 

3  P-  m- 

29-  325 

30.0 

28.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

30-  150 

41.0 

35- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29-398 

27.0 

25.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-3 

9  p.  m. 

30-  '51 

37-5 
38.0 

32.0 
32.8 

Clear. 

0 

N.W. 

2-7 

9  p.m. 

29.480 

24.5 

23.0 
25-5 

C.K. 

I 

N.W. 

6.0 

Mean. 

30.188 

I.  I 

II. 4 

Mean. 

29.  310 

28.4 

5.2 

9.6 

December  21. 

December  26. 

Midn't 

30- 138 

34- 0 

30.0 

C.K. 

6 

N.W. 

3-7 

Midn't. 

29.508 

22.5 

21.5  !      C.K. 

4 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

30-  134 

33- 0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

3  a.m. 

29-  559 

21.0 

20.0  1      C.K. 

4 

N.W. 

13.0 

6  a.m. 

io- 135 

30.0 

27.0 

S. 

I 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  624 

IS.D 

17.0  <      C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

30. 160 

36.5 

31-5 

C.K. 

I 

W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  675 

21.0 

i     18.5  1     C.K. 

2 

N.W. 

7-7 

Noon. 

30.088 

49.0 

40.0 

C.K. 

3 

W. 

1-7 

Noon. 

29.  650 

24.0 

23-5 

C.K. 

7 

N.W. 

II. 7 

3pm- 

30. 029 

51.0 

40-5 

C.K. 

3 

S.E. 

4.7 

3  p.  III. 

29-  653 

28.0 

26.5 

C.K. 

2 

W. 

12.7 

6  p.  m. 

30. 038 

44.0 

36.0 

Clear. 

0 

S. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  761 

24.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

12.0 

9p.m 

30-  038 

38.5 
39-5 

33- 0 
33-5 

Clear. 

0 
1.8 

S.W. 

4-3 

9  p.  m. 
Mean . 

29. 846 
29.660 

18.5 

17-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Mean 

30- 095 

, 

3-7 

22.  I 

20.9 

2.6 

9.8 
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December  27. 

December  30. 

•=1  c 

^ 

Wind 

i,; 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

pq  2 

H  S3 

3  a 

r 

Clouds. 

u 
c 
0 

1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  a 

M  0 

a 

3  a 

Si 

Clouds. 

0 

0 
§ 

i 

Direc- 
tion. 

1^ 

"4! 
> 

Direc- 
tion. 

1 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.883 

17-5 

16.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

Midn't. 

29.  704 

13-0 

"•5 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

3  a.  ni. 

29.  926 

15-5 

15-0 

C.S. 

I 

N.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29.  678 

II. 0 

10.5 

Clear. 

0 

N.W. 

13-3 

6  a.  m. 

29-  985 

15-5 

14-5 

Haze. 

S.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  657 

9-7 

8.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

7.3 

9  a.  m. 

29.999 

20.5 

18.5 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.692 

12.0 

10. 0 

C.K. 

I 

S.W. 

7.0 

Noon. 

29.  929 

28.5 

26.5 

C.K.S. 

10 

S.W. 

6.7 

Noon. 

29.  627 

17.0 

15.0 

C.K. 

2 

N.W. 

13-3 

3  p.m. 

29.  889 

26.  0 

25.0 

Snow. 

10 

S.W. 

8-7 

3  P-  m- 

29.  647 

16.5 

15.0 

C.K. 

5 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29.  884 

25.0 

24-5 

Snow. 

10 

s. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  658 

II.  I 

10.5 

Clear. 

0 

W. 

II. 0 

9  p.m. 

29.  876 

26.0 

25-5 

Snow. 

10 

s. 

3-7 

9  p.  m. 

29.  684 

8.5 

8.0 

Clear. 

0 

w. 

7-7 

Mean. 

29.  921 

21.8 

20.8 

6.4 

4.6 

Mean. 

29.668 

12.5 

II.  I 

1. 1 

10.8 

Decemi 

3ER  28. 

December  31. 

Midn't. 

29-  854 

25.0 

24-5 

C.  K. 

10 

w. 

3-7 

Midn't. 

29.  698 

6.5 

5-5 

Clear. 

0 

w. 

2.0 

3  a.m. 

29.  871 

24.0 

23-5 

C.K. 

9 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29-695 

6.0 

5-5 

Clear. 

0 

w. 

1-7 

6  a.m. 

29-  895 

22.0 

21.5 

C.K. 

9 

N.W. 

3-0 

6  a.m. 

29.687 

3-5 

3-0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

9  a.m. 

29.  994 

25.0 

24-5 

C.K.S. 

10 

N.W. 

2.3 

9  a.m. 

29.671 

10. 0 

8.0 

C.S. 

I 

s. 

1-7 

Noon. 

29.  956 

27.0 

24.8 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

Noon. 

29.641 

19.0 

16.5 

Clear. 

0 

S.W. 

7-3 

3  P-  m- 

29.  922 

25.8 

24-5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

7.3 

3  P-  m- 

29-  598 

22.5 

18.5 

C.K. 

I 

S.W. 

8.0 

6  p.  m. 

29.866 

20.5 

20.0 

C.K. 

6 

S.W. 

30 

6  p.m. 

29-  541 

J7-5 

16.5 

C.K. 

8 

s. 

6.0 

9  p.m. 

29-  845 

17-5 

17.0 

C.K. 

3 

w. 

3-3 

9  p.m. 

29.  520 

17-5 

16.5 

C.K. 

8 

s. 

3-7 

Mean. 

29.  900 

23-4 

22.5 

8.2 

4.0 

Mean. 

29.631 

12.8 

II. 2 

2.  2 

4.1 

DECEM] 

BER    29. 

Midn't. 

29.  818 

15-5 

14-5 

Clear. 

0 

w. 

5-3 

3  a.m. 

29.  787 

15-5 

14.5 

C.K. 

2 

w. 

4-7 

6  a.m. 

29.766 

13-5 

12.5 

C.K. 

4 

w. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  768 

16.5 

14.5 

C.  K.  S. 

I 

w. 

8.0 

Noon. 

29.  727 

20.0 

19-5 

C.K. 

7 

N.W. 

17.0 

3  p.m. 

29.  701 

21-3 

20.5 

C.K. 

3 

N.W. 

18.0 

6  p.  m. 

29.  719 

18.0 

17-5 

C.S. 

I 

N.W. 

16.0 

9  p.m. 

29.  742 

15-5 

14.5 

Clear. 

0 

N.W. 

13-3 

Mean. 

29-  754 

17.0 

16.0 

2.2 

10.9 
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January  i. 


January  6. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


Barom- 
eter. 


29-  445 
29-  403 
29.398 

29-  423 
29.417 

•  29.  430 
29-  536 
29.624 


29.460 


1       1 
1       u 

t!< 

1     n 

V 

J3     • 

sS    . 

H  S 

Hfc 

"3  S 

at; 
3  s 

m  0 

PQ  0 

t^ 

■5;  a 

Q 

^ 

1 

0 

0 

21.0 

20.5 

20. 0 

20.0 

18.0 

18.0 

16.5 

16.0 

21.  0 

19-5 

19.  6 

i8.5 

16.5 

16.5 

13-5 

12.5 

18.3 

17.7 

Clouds. 


C.K. 
Snow. 
Snow. 
Clear. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
Clear. 


3 
_o 

D 
c 
o 

■5 

o 
(1. 


10 
10 
10 
o 
3 
3 
7 
o 


5-4 


Wind. 


Direc- 
tion. 


S. 
S.  W. 

N. 

N. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


Mean 
Time. 


4-3 
1.7 
3-3 
6.0 

8.3 
1S.0 

14.3 
17.7 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  tn. 
9  p.m. 


9.2 


Mean 


Barom- 
eter. 


30.088 
30.  112 

3°-  132 
30.  214 
30.  190 
30.  170 
3°-  197 
30-  233 


30. 167 


u 

V 

u 

•S  L.- 

•«  l,- 

H  i 

{H    fe 

.Dti 

;2« 

■3  s 

1  E 

M  0 

m  0 

>iS 

tja 

« 

^ 

0 

0 

43-2 

42.0 

41.0 

38.0 

37- 0 

35  0 

41.0 

38.8 

47.0 

42.0 

49.0 

42.0 

44-5 

40.  0 

36-5 

34-5 

42.4 

39- 0 

Clouds. 


C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
C.K. 
Clear. 
C.K. 
Clear. 


S 

o 


a 
o 

I 


10 
10 
4 
4 
4 
o 
2 
o 


4.2 


Wind. 


Direc- 
tion. 


N.W. 
N.W. 

N. 
N.W. 
N.W. 
N.  W. 
N.W. 

S. 


January  2. 


January  7. 


> 


5-5 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  ni. 
9  a.  m. 
Noon. 

3P-ra- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


29.  660 
29.  662 
29.  662 
29.  725 
29.  649 
29- 567 
29-  597 
29. 674 


Mean .  1     29.  650 


13-5 

12.5 

"•5 

10.5 

9-5 

8.5 

13-5 

12.0 

24.0 

22.5 

28.0 

26.  0 

23.0 

22.5 

23.0 

18.2 

22.5 
17. 1 

Clear. 
Clear. 

S. 
C.K. 
C.  K. 
C.K. 
Clear. 
Clear. 


0.6 


N.W. 

W. 
S.W. 
S.W. 
vS.  w. 
S.W. 
S.W. 
N.W. 


13-3 

7.0 

7.0 

10.3 

13-7 

14-7 

9-3 

5-3 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


30.  216 
30-  197 
30-  174 
30.  170 
30.  074 

29-  956 
29.  909 
29.  865 


10.  I 


Mean . '     30.  070 


.35.0 

34- 0 

33  0 

32.5 

30.5 

30.0 

33- 0 

32.0 

46.0 

42.0 

50.0 

44.0 

44.0 

40.0 

40.  0 

37.0 

38.9 

36.4 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

C.  K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 


3-9 


S.W. 
S.W. 
S.W. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 


2.7 
1-7 
2.0 

2.3 
5-7 
"•3 
6.7 
4.0 

4.6 


January  3. 


January  8. 


Midn't. 

29. 698 

3  a.m. 

29-744 

6  a.m. 

29.796 

9  a.  m. 

29. 900 

Noon. 

29-  935 

3  p.m. 

30.002 

6  p.  m. 

30. 033 

9p.m. 

30. 121 

Mean .  |     29.  904 


25-5 
23.0 
21.0 

25-0 
23.0 
20.5 

25.0 
28.0 

23.0 
26.  0 

31.0 
26.5 

24.0 

29.0 
25.0 
23-5 

24.4 

25- 5' 

Clear. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 

C.K. 
C.  K.  S. 

Clear. 

Clear. 


o 
2 
3 
4 
9 
I 
o 


2.4 


N.W. 

N.W. 

W. 

w. 
w. 
w. 

N.W. 
N.W. 


Midn't. ; 
3  a.m.' 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.812 
29.  830 
29.  850 

29.  974 
30.010 

30.  040 
30.  124 
30.  166 


29-  976 


38.0 

36.5 

40.  0 

38.0 

45- 0 

40.0 

43- 0 

37-5 

45- 0 

37-5 

43-5 

36-5 

37.0 

32-0 

33-0 

29-5 

40.6 

35-9 

C.K.S. 

C.K. 
C.K.S. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 

Clear. 


10 
2 
8 
2 
2 
2 
I 
o 


3-4 


S. 
S.W. 
S.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


3-7 

4-7 

3-3 

13.0 

14.  o 

16.3 
12.7 

9-0 
9-6 


January  4. 


January  9. 


Midn't. 

3  a-  ni- 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9P-I". 

Mean. 


30.190 
30.  210 
30-251 
30.  292 
30.  277 
30.  232 

30-  233 
30.  284 


30.  246 


22.0 

21.5 

20.0 

20.  0 

17.0 

17.0 

17-5 

16.5 

29.0 

26.0 

34- 0 

32.0 

30.0 

29.  0 

27.0 
24.6 

26.  0 

23-5 

Clear. 
Clear. 
Clear. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
Haze. 


3-6 


N.W. 

N. 
N.W. 
N.W. 
S.E. 

S. 

s. 
s. 


10.  o 

9-7 
4-0 
i.o 
2.3 
7-3 
5-7 
_3-o 

5-4 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9p.m. 


Mean. 


30. 192 
30.  220 
30.  230 
30.  267 
30.  213 
30.  166 
30.066 
30.  038 


30-  174 


30.0 

27.0 

27.0 

24.5 

24.0 

23-5 

26.  0 

24-5 

31.0 

29-5 

35- 0 

29. 0 

32.0 

31-5 

29- 5 

29. 0 

29-3 

27- 3 

! 

Clear. 
C.  K.  S. 

Clear. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.K.S. 
C.  K.  S. 

C.K. 


I 
o 
7 
9 
9 
10 

7 


5-4 


N.W. 

N.W. 
N.W. 
N.  E. 

S. 

S. 

S. 

S. 


January  5. 


January  10. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  ni. 
9p.m.  j 


30- 198 
30-  189 
30.  161 
30.  204 
30.  138 
30.084 
30.094 
30.094 


Mean.!    30.145 


Clear. 

S. 

s. 

C.K. 
C.K. 
C.  K. 
C.K. 
C.  K. 


o 
I 
I 
3 
4 
5 

10 
10 


4-2 


S. 

S. 

S. 

S.W. 

s.  w. 

S.E. 

S. 
N.W. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. ; 
Noon. 
3P-ni.! 
6  p.  m.  ; 
9  p.  m.  [ 


29-  956 
29.886 
29.  796 
29.804 
29.  766 
29.  725 
29.  772 
29-  795 


Mean.      29.812 


30.0 

29-5 

32-0 

31-5 

35- 0 

35- 0 

37-0 

34-0 

45- 0 

40.0 

48-3 

43-0 

48.0 

44.0 

47-0 

43-5 

40-3 

37-6 

C.K.S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.  K. 

C.K. 
C.  K.  S. 

C.K. 


7 

5 

7 

10 

9 
10 

8 
10 


8.2 


S. 

S. 

S. 
S.W. 
S.W. 

s. 

N.W. 
N.W. 


4-7 

4-7 

5-7 

7- 

5- 

4- 

2. 

5- 


4.9 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


January  ii. 

January  16. 

i 

Wind. 

.a   • 

3 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Ii 

Clouds. 

0 
u 

§ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

K  S 

^.2 

Clouds. 

0 

Direc- 

Direc- 

'0 

%  e 

t 

tion. 

>~t  G 

tjs 

■■£ 

tion. 

0 

Q 

^ 

^ 

> 

0 

^ 

& 

> 

in. 

0 

0 

m. 

ill. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29. 820 

43- 0 

39-5 

C.K. 

10 

N.  E. 

9.0 

Midn't. 

29.  928 

38-0 

36.0 

Clear. 

0 

S. 

4.7 

3  a.m. 

29.884 

39-0 

37-0 

C.K. 

10 

N.  E. 

II-3 

3  a.  m. 

29. 868 

35.0 

34.0 

Clear. 

0 

S. 

3.3 

6  a.  m. 

29. 858 

35-0 

33-0 

C.K. 

10 

N.E. 

8.7 

6  a.  m. 

29.817 

33.5 

33- 0 

C.K. 

9 

S. 

3-3 

9  a.m. 

29. 882 

32.0 

29.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9-3 

9  a.m. 

29. 856 

34- 0 

34- 0 

FoK. 

10 

S. 

3-7 

Noon. 

29.721 

31.0 

29.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10. 0 

Noon. 

29.837 

49.2 

45-5 

C.K. 

2 

s.  w. 

2.0 

3  P-  m- 

29-536 

32.0 

31-5 

N. 

10 

N.E. 

II. 7 

3  p.  m. 

29-  834 

59-5 

52-0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

3.7 

6  p.  m. 

29.400 

34- 0 

34.0 

N. 

10 

N.E.  jg 

9-7 

6  p.m. 

29.903 

54-0 

50-0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

6.0 

9p.m. 

29.  274 

35-2 

35-0 

C.K. 

10 

N.W. 

7.3 

9  p.m. 

30. 022 

47.0 

43-5 

C.K.S. 

10 

N.E. 

II.O 

Mean. 

29. 672 

35-1 

33-5 

10.0 

9-6 

Mean. 

29-883 

43-8 

41.0 

6.0 

4-7 

JANUA 

RY    12. 

January  17. 

Midn't. 

29.  209 

35-0 

35-0 

N. 

10 

W. 

6.0 

Midn't. 

3°-  053 

39-5 

37.0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

10.7 

3  a.m. 

29.  221 

34-6 

34- 0 

C.K.S. 

10 

s.w. 

4-3 

3  a.  m. 

30.  lOI 

38.0 

36.0 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  267 

32.5 

32.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

3.7 

6  a.  m. 

30.  "5 

37-0 

34-5 

C.  K.  vS. 

10 

N.E. 

8.7 

9  a.  m. 

29- 356 

39-0 

37-2 

C.K.S. 

4 

N.W. 

II. 7 

9  a.  m. 

30.213 

36.0 

33.  0  i      C.  K. 

10 

N.E. 

5.3 

Noon. 

29.396 

41-5 

38.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

16.3 

Noon. 

30.  206 

35.5 

33.  0  '         N. 

10 

N.E. 

8.0 

3  p.m. 

29.441 

34-0 

33-0 

Snow. 

10 

N.W. 

16.7 

3  p.m. 

30.  198 

35-5 

34.0;      C.K. 

10 

N.E. 

5.7 

6  p.  m. 

29-599 

36.0 

33-0 

C.K. 

10 

N.W. 

14.0 

6  p.  m. 

30.  198 

36.0 

34-0 

C.K. 

10 

N.E. 

5.3 

9  p.m. 

29.668 

33-0 

30.0 

C.K. 

3 

N.W. 

14.0 

9  p.m. 

30.  201 

37-0 

35.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.3 

Mean. 

29-  395 

35-8 

34-0 

. 

8.1 

10.8 

Mean. 

30.161 

36.8 

34-6 

10. 0 

7.0 

jANUA 

RY    13. 

January  18. 

Midn't. 

29-744 

31.0 

28.0 

C.K. 

1 

N.W. 

14-3 

Midn't. 

30.  175 

37-0 

35- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.3 

3  a.m. 

29.  789 

29.0 

27-5 

C.K. 

I 

N.W. 

9.7 

3  a.  m. 

30.090 

37.5 

35-5 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

6  a.  m. 

29.869 

27.0 

26.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

30.085 

38.0 

^6.3 

C.K. 

10 

N.E. 

8.7 

9  a.  m. 

29. 892 

28.0 

27-5 

C.K. 

10 

N.W. 

3.0 

9  a.  m. 

30.096 

38-5 

37-5 

N. 

10 

N.E. 

10.3 

Noon. 

29.892 

32.3 

30.0 

C.K. 

10 

N.E. 

1.3 

Noon. 

30.  016 

41.  0 

40.5 

N. 

10 

N.E. 

9.0 

3  p.m. 

29.808 

34- 0 

32-5 

C.K. 

10 

S.W. 

2.7 

3  p.  m. 

30.004 

42-5 

42.2 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

6  p.  m. 

29.817 

32.0 

31.0 

C.K.S. 

9 

S.W. 

3.0 

6  p.  m. 

29.941 

44-5 

44.0 

N. 

10 

N.E. 

4.3 

9  p.m. 

29.827 

29.0 

28.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2-7 

9p.m. 

29.  926 

45-0 

44-5 

C.K. 

10 

N.E. 

4-3 

Mean. 

29. 830 

30.3 

28.8 

6.6 

...    -    !     5-4 

1 

Mean. 

30. 042 

40-5 

39-4 

10.0 

.... 

6.8 

Janua 

RY    14. 

January  19. 

Midn't. 

29. 847 

27.0 

26.0 

Clear. 

0 

S. 

3-0 

Midn't. 

29.  866 

46.0 

45-8 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

3  a.  m. 

29.800 

28.0 

27.0 

C.K.S. 

10 

s. 

2-3 

3  a.  m. 

29.  852 

44.0 

43-9 

Fog. 

10 

N.E. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  750 

27-5 

27.0 

C.K.vS. 

7 

s. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  811 

45.0 

44-9 

N. 

10 

N.E. 

5.7 

9  a.  m. 

29.708 

31.0 

30.0 

C.K. 

9 

s. 

7.3 

9  a.  m. 

29.  793 

46.  0 

46.  0 

Fog. 

10 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29.636 

42.0 

38.0 

C.K. 

4 

vS.W. 

8.7 

Noon. 

29.  719 

50.0 

50.0 

Fog. 

10 

N.E. 

5-0 

3  P-  m- 

29-  579 

55-0 

46.0 

C.K. 

2 

s.w. 

10. 0 

3  p.m. 

29. 636 

51.0 

51-0 

Fog. 

10 

N.E. 

5-3 

6  p.m. 

29.651 

48-5 

43-0 

Clear. 

0 

S.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29. 592 

5I.O 

51.0 

N. 

10 

N.E. 

6.0 

9  p.m. 

29-  746 

48.0 

42.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

29-  541 

51-0 

51-0 

N.     ■ 

10 

N.E. 

9-7 
5-8 

Mean. 

29-715 

38-4 

34-9 

4.1 

6.2 

Mean. 

29.  726 

48.0 

47-9 

10. 0 

Janua 

RY  15. 

January  20. 

Midn't. 

29.818 

42.0 

38.5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

10.7 

Midn't 

29.469 

51-0 

51- 0 

N. 

10 

N.E. 

12.3 

3  a.  m. 

29.893 

41.0 

37-0 

C.K. 

9 

N. 

11-3 

3  a.m. 

29.  385 

5I.O 

51-0 

Mist. 

10 

N.E. 

5-3 

6  a.m. 

29-  948 

4r.o 

36.0 

C.K. 

9 

N.W. 

II.O 

6  a.  m. 

29.344 

51-5 

51-5 

N. 

10 

N.E. 

4-7 

9  a.m. 

30.052 

39- 0 

36.0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  241 

52.0 

51-7 

■  N. 

10 

s. 

4-7 

Noon. 

30.019 

47-5 

43- 0 

C.K.S. 

4 

E. 

5-0 

Noon. 

29.  123 

55.0 

55- 0 

Mist. 

10 

S.  W. 

6.0 

3  p.m. 

29.990 

5I-0 

43-5 

Clear. 

0 

S.E. 

6.7 

3  P-  ni. 

29.063 

60.  0  1 

56.5 

C.K. 

10 

w. 

8-7 

6  p.  m. 

29. 962 

44.0 

40.0 

C.K. 

2 

S. 

7.0 

6  p.  m. 

29-051 

54-0  ; 

52.5 

C.K. 

8 

s. 

3-3 

9  p.m. 

29.561 

41.0 

37-5 

Clear. 

0 

S. 

5-7 

9  p-  m. 

29-  139 

50-0 

47-5 

N. 

10 

N.W. 

8.7 

Mean. 

29-  955 

43-3 

38.9 

4-5 

7.7 

Mean. 

29.  227 

53-1 

52-1 

9.8 

.... 

6-7 
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January  21. 

January  26. 

u 

u 

•^  u 

^C 

g 

Wind. 

0 

5^ 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  S 

B  0 

Clouds. 

G 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

K  0 

11 

Clouds. 

0 

c 
0 

Direc- 

^ 
u 

Direc- 

S' 

r 

1 

tion. 

> 

1' 

1 

tion. 

0 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  227 

45- 0 

42. 0 

C.  K. 

10 

W. 

13-7 

Midn't. 

29.  379 

34-5 

31.0 

C.K. 

I 

N.W. 

24.7 

3  a-™- 

29.  380 

42.0 

40. 0 

C.K. 

10 

N.  W. 

21.3 

3  a-  m. 

29-  439 

29-5 

27.  0 

C.K. 

6 

N.W. 

24.7 

6  a.  m. 

29. 464 

40.0 

35-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

21.  0 

6  a.  m. 

29-  546 

23.0 

22.  0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

24.7 

9  a.  m. 

29-  659 

41.0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

18.0 

9  a.  m. 

29.  621 

21.0 

19-5 

C.K. 

3  ■ 

N.W. 

24.7 

Noon. 

29. 764 

43-5 

35- 0 

C.  K.S. 

7 

N.W. 

24.  0 

Noon. 

29.  628 

23.0 

20.5 

C.K. 

3 

N.W. 

25-3 

3  P-  ni. 

29.844 

47.0 

37- 0 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

19-3 

3  P-  m- 

29.  628 

25-5 

21-5 

C.K. 

3 

N.W. 

27-7 

6  p.m. 

29. 914 

42.0 

35- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 

29.  710 

21.0 

20.5 

C.K. 

I 

N.W. 

27.0 

9  p.m. 

29.983 

36-5 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.  778 

20. 0 

19-5 

Clear. 

0 
2.  2 

N.W. 

25.0 

Mean. 

29. 654 

42.1 

36.6 

3-6 

16.3 

Mean. 

29-  591 

24.7 

22.7 

25.5 

January  22. 

January  27. 

Midn't. 

29.986 

32-5 

29-5 

Clear. 

0 

N.W. 

2-7 

Midn't. 

29-  835 

19.0 

19. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

17-3 

3  a.m. 

30.  000 

32.0 

29.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.0 

3  a.m. 

29.908 

18.0 

18.0 

Clear. 

0 

W. 

II. 0 

6  a.  m. 

29. 992 

30-5 

27-5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29-951 

17.0 

16-5 

Clear. 

0 

w. 

9-3 

9  a.  m. 

30.044 

37-5 

33- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

4-7 

9  a.  ni. 

30.002 

22.0 

20.5 

C.  K.  S. 

I 

w. 

5-0 

Noon. 

30. 021 

50.0 

42.0 

C.K. 

4 

S. 

6.7 

Noon. 

30- 053 

28.5 

26. 0  1    C.  K.  S. 

6 

w. 

9.0 

3  P-  m- 

29.  949 

54- 0 

45- 0 

C.K. 

5 

S. 

9-7 

3  P-  m- 

29.971 

32-5 

27.5      C.K.S. 

7 

.    w. 

6.7 

6  p.m. 

29.  930 

47.0 

41-5 

C.K.S. 

2 

S. 

7-7 

6  p.m. 

29.967 

28.5 

25.0 

C.K. 

7 

S.E. 

3-7 

9  p.m. 

29.  922 

43- 0 

40.0 

Clear. 

0 

S. 

3-7 

9  p.m. 

29.969 

26.5 

24-5 
22.  I 

C.K. 

3 

S.E. 

3-7 

Mean. 

29.980 

40.8 

35-9 

1.6 

5-0 

Mean. 

29-  957 

24.0 

3-0 

8.2 

JANDARV   23. 

January  28. 

Midn't. 

29.  876 

39- 0 

37- 0 

C.S. 

S. 

3-3 

Midn't. 

29.  948 

25.0 

23-5 

C.K. 

3 

S. 

5-3 

3  a.  m. 

29-  834 

36.0 

34- 0 

C.S. 

S.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  920 

24-5 

23-5 

C.K. 

3 

S. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  811 

34.5 

32.5 

C.  K.  S. 

S.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.909 

24.0 

23-5 

C.K. 

3 

S. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  804 

46.0 

39- 0 

C.K. 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  918 

30.0 

28.0 

C.K. 

2 

s. 

2.7 

Noon. 

29.  732 

53- 0 

46.5 

C.K. 

S.E. 

3-0 

Noon. 

29.  844 

35- 0 

32.0 

C.K. 

9 

s. 

7.0 

3  p.m. 

29. 662 

63.0 

50.5 

C.K. 

2 

w. 

5-7 

3  p.m. 

29-  753 

35.0 

34-0 

K. 

10 

s. 

5-7 

6  p.  m. 

29.691 

55- 0 

46.0 

C.K. 

8 

S.W. 

S-u 

6  p.  m. 

29.  698 

32.5 

32.0 

Snow. 

10 

N. 

2.0 

9  p.m. 

29.  729 

51.0 

46.0 

Clear. 

0 

w. 

3-3 

9  p.m. 

29.  621 

32.0 

31.8 
28.5 

K. 

10 

N.E. 

3-3 

Mean. 

29.  767 

47-2 

41.4 

1-9 

3-9 

Mean. 

29.  826 

29.8 

6.2 

4.1 

January  24. 

January  29. 

Midn't. 

29. 768 

45- 0 

41.0 

Clear. 

0 

N.E. 

8.7 

Midn't. 

29-  557 

31-5 

31.0 

C.K. 

9 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.  794 

39-5 

38.0 

Clear. 

0 

N.  E. 

7-3 

3  a.m. 

29-  539 

26.5 

24-5 

Clear. 

0 

N.W. 

16.3 

6  a.m. 

29.  824 

3«.5 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5.3 

6  a.  m. 

29-  558 

2Q.  0 

» 

Clear. 

0 

N.W. 

25.7 

9  a.  m. 

29.  952 

35- 0 

32-5 

C.  K.  S. 

1 

N.E. 

ID.  0 

9  a.  m. 

29.664 

15-0 

« 

C.  K. 

lO 

N.W. 

28.0 

Noon. 

29.898 

40.0 

34- 0 

Clear. 

0 

E. 

10.3 

Noon. 

29.  642 

16.5 

» 

C.K. 

6 

N.W. 

21.7 

3  p.m. 

29.  876 

42.0 

370 

C.K.S. 

4 

N.E. 

9-3 

3  P-  m. 

29.  640 

19-5 

* 

C.K. 

5 

N.W. 

19. 0 

6  p.  ni. 

29.  826 

38.0 

36.0 

C.K. 

7 

E. 

8.7 

6  p.  m. 

29.  674 

15-5 

* 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

15.0 

9  p.  ni. 

29.816 

39- 0 

37- 0 

C.K. 

10 

E. 

6.0 

9  p.  ni. 

29.  704 

12.  I 

I0.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

Mean. 

29. 844 

39-6 

36.6 

2.8 

8.2 

Mean. 

29.  622 

19.6 

22.0 

3-9 

i6.8 

January  25. 

January  30. 

Midn't. 

29-  735 

39- 0 

38.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-3 

Midn't. 

29.  716 

I"- 5 

9-5 

Clear. 

0 

W. 

3-3 

3  a.m. 

29. 672 

38-5 

38.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

3  a-ni. 

29.  720 

10.5 

10. 0 

Clear. 

0 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  592 

37-5 

37- 0 

Fog. 

10 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  690 

10.5 

9-5 

C.K. 

I 

s. 

2.3 

9  a.  m. 

29.560 

38.0 

38.0 

Fog. 

10 

N.E. 

i.o 

9  a.m. 

29.  689 

18.0 

16.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

4-3 

Noon. 

29.  446 

41.  0 

41.  0 

Fog. 

10 

S. 

4.0 

Noon. 

29.  615 

28.5 

26.  ,5 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

10.7 

3  p.m. 

29-3'5 

45- 0 

44.0 

K. 

10 

S. 

7-3 

3  p.m. 

29.  509 

35-5 

30.0 

C.  K.  S. 

8 

s. 

4-7 

6  p.m. 

29-  334 

45- 0 

44.2 

N. 

10 

S.W. 

4.7 

6  p.  m. 

29-  458 

32.0 

28.0 

C.  K. 

8 

s. 

II-3 

9  p.m. 

29.318 

45 -o 

44.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

5-0 

9p.  m. 

29-  438 

33-0 

29-5 

C.K. 

5 

s. 

9-7 

Mean. 

29.496 

41.2 

40.5 

.... 

9.2 

4.3 

Mean. 

29. 604 

22.3 

19.9 

5-2 

.... 

6.0 

*  Frozen. 
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January  31. 

February  5. 

i 

1 

>-. 

C4 

i 

>, 

k 

J3 

•0 
s 

Wind 

. 

J3     • 

P 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

SB 

PQ  0 

at 
Si 

Clouds. 

0 

0 

§ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

mi 

at 
it 

Clouds. 

a 
0 

Direc- 

1 
"33 
> 

Direc- 

'5 

tJB 

1 

tion. 

t 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  425 

31-5 

28.5 

C.K. 

10 

S. 

6.7 

Midn't. 

29.189 

41. 0 

40. 0 

C.  K. 

10 

W. 

II.  7 

3  a.m. 

29.  402 

29-5 

28.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

II. 0 

3  am- 

29.  321 

42. 0 

39- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

14-3 

6  a.m. 

29-  383 

26. 0 

25.0 

C.K. 

10 

N.W. 

9-7 

6  a.m. 

29.  488 

36.0 

32.0 

C.K. 

3 

N.W. 

25-3 

9  a.  m. 

29.  419 

23.2 

20.0 

C.K. 

7 

N.  W. 

9.0 

9  a.  m. 

29.  729 

35- 0 

30-5 

C.K. 

I 

N.W. 

26.3 

Noon. 

29-  383 

25.0 

23-5 

C.K. 

4 

N.W. 

14-3 

Noon. 

29.  792 

39-5 

33-5 

C.  K. 

I 

N.  W. 

'9-3 

3pm- 

29-  395 

23.0 

21.  I 

C.K. 

3 

N.W. 

18.7 

3  p.m. 

29.  794 

41.8 

40.4 

C.  K. 

I 

N.  W. 

15-0 

6  p.  m. 

29- 523 

17.0 

15-5 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

24.0 

6  p.  m. 

29.  842 

37-0 

33-0 

C.K. 

I 

N.W. 

9.0 

9  p.m. 

29-  635 

10.5 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

21.7 

9  p.m. 

29.  862 

32.0 

28.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-3 

Mean. 

29.446 

23.2 

23.1 

5.6 

14.4 

Mean. 

29.  627 

38.0 

34.6 

3-4 

....       15.8 

February  i. 

February  6. 

Midn't. 

29.  658 

8.5 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

II. 7 

Midn't. 

29.  828 

30.0 

28.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.0 

3  a.  m. 

29.662 

7.0 

» 

Clear. 

0 

S.W. 

8.3 

3  a.m. 

29-  785 

28.0 

27.0 

C.K. 

4 

S. 

3-7 

6  a.m. 

29.  703 

6.5 

* 

Clear. 

0 

aw. 

6.3 

6  a.  m. 

29-  739 

31.0 

30.0 

C.  K. 

10 

S. 

5-7 

9  a.m. 

29.  741 

II. 0 

» 

Clear. 

0 

S.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  721 

33-5 

33- 0 

N. 

10 

s. 

7-3 

Noon. 

29-  715 

15-5 

» 

Clear. 

0 

w. 

14.0 

Noon. 

29.  704 

40.  0 

36.8 

C.K.S. 

10 

S.AV. 

8-7 

3  p.m. 

29.  709 

18.5 

» 

C.  K. 

3 

N.W. 

15-3 

3p.  m. 

29.700 

53- 0 

45-0 

C.K. 

I 

W. 

3-7 

6  p.  m. 

29-  765 

14-5 

14.0 

C.K. 

I 

N.W. 

13- 0 

6  p.m. 

29-  795 

48.0 

43- 0 

C.K.S. 

2 

S. 

1-7 

9  p.m. 

29.  824 

10.5 

9-5 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

9  p.m. 

29-  859 

46.0 

42.0 

C.K.S. 

10 

N. 

4.0 

Mean. 

29.  722 

"■5 

11.8 

0.5 

II.  I 

Mean. 

29.  766 

38.7 

35-6 

6.1 

4-6 

February  2. 

February  7. 

Midn't. 

29.  850 

8.,S 

8.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

Midn't. 

29. 885 

41.0 

38.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

3  a.  m. 

29.  858 

8.5 

7-5 

C.  K. 

9 

S. 

1-7 

•^  a.  m. 

29.  91 1 

38.0 

36.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  842 

8.5 

8.0 

C.K. 

2 

s. 

3-0 

6  a.m. 

30. 038 

37-5 

35-5 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

3-0 

9  a.m. 

29.  822 

16.  ,5 

14-5 

C.K. 

I 

s. 

4.0 

9  a.  m. 

30. 028 

38-5 

36.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29-  751 

29-5 

27.0 

C.K.S. 

2 

S.W. 

13-3 

Noon. 

30.  006 

43-5 

40.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-3 

3pm- 

29.  719 

32.8 

3'-5 

C.K. 

10 

S.W. 

15.0 

3  p.m. 

29.  952 

46-5 

42.5 

C.K. 

10 

N.E. 

6-7 

6p.m. 

29.  748 

30.5 

28.5 

C.K. 

3 

N.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  952 

45-0 

42.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

9  p.m. 

29.786 

26.5 

25.0 

C.K. 

3 

N.W. 

2.7 

9p.m. 

29-  938 

43- 0 

41.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

Mean. 

29.  797 

20.  2 

18.7 

.... 

3-8 

6.6 

Mean. 

29.964 

41.6 

38-9 

9-6 

5-4 

February  3. 

February  8. 

Midn't. 

29. 840 

23.0 

22.5 

C.K. 

5 

W. 

3-3 

Midn't. 

29.900 

41.2 

40.6 

K. 

10 

E. 

5-0 

3  a.m. 

29.  874 

20.5 

20.5 

C.K. 

5 

W. 

I.O 

3  a.m. 

29. 831 

40.0 

39-5 

N. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.903 

21.5 

21.5 

C.K. 

5 

w. 

1-7 

6  a.  m. 

29. 789 

40.0 

40.  0 

Fog. 

10 

N.E. 

5-0 

9  a.m. 

29.962 

26.8 

26.0 

C.K. 

I 

S.W. 

1.0 

9  a.  m. 

29. 760 

42.5 

42-3 

N. 

10 

E. 

3-0 

Noon. 

29-  934 

38.2 

36.0 

C.K.S. 

I 

S. 

3-7 

Noon. 

29.  684 

50.5 

50.0 

Fog. 

10 

S. 

5-0 

3  p.m. 

29.899 

45- 0 

36.0 

C.K. 

3 

S. 

6.0 

3  p.m. 

29-  596 

64.0 

60.5 

C.K. 

I 

S. 

8-3 

6  p.m. 

29.902 

38.0 

36.0 

C.K.S. 

2 

S. 

6.7 

6  p.  m. 

29-  567 

63.0 

59-0 

C.K. 

3 

S.W. 

9-7 

9  p.m. 

29.  947 

33- 0 

32.0 

Haze. 

s. 

5-0 

9  p.m. 

29-  549 

59-5 
50.1 

57-5 

C.K. 

4 

s. 

9-3 

Mean. 

29.908 

30.7 

28.8 

3-1 

.... 

3-6 

Mean. 

29.  710 

48.7 

7.2 

.... 

6.4 

February  4. 

February  9. 

Midn't. 

29.  877 

34- 0 

33- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

5.0 

Midn't. 

29-544 

59- 0 

58.0 

C.K. 

10 

s. 

10. 0 

3  a.m. 

29. 852 

34- 0 

33- 0 

K. 

10 

s. 

2.7 

3  a.m. 

29-  531 

60.0 

59-5 

C.K. 

10 

s. 

10. 0 

6  a.  m. 

29.  782 

34- 0 

33-5 

Haze. 

s. 

4.3 

6  a.  m. 

29-  583 

56.0 

55-5 

C.K. 

8 

s. 

4-0 

9  a.  m. 

29.  747 

39- 0 

35-5 

Haze. 

S.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  778 

49.0 

42.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

20.  7 

Noon. 

29.  604 

47-5 

41.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

10.3 

Noon. 

29.  924 

41. 0 

35-0 

C.K. 

9 

N.W. 

28.0 

3  p.  m. 

29.396 

50.5 

46.  0 

C.  K. 

10 

S.E. 

10.7 

3  p.m. 

29-995 

42.8 

34-5 

C.K. 

7 

N.W. 

22.7 

6  p.  m. 

29.  266 

46.5 

46.0 

N. 

10 

S. 

10.7 

6  p.m. 

30-051 

39-5 

33- 0 

C.K.S. 

5 

N.W. 

14-7 

9  p.m. 

29.  142 

46.5 

46.0 

N. 

ID 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

30. 104 

36.0 

31-5 

C.K. 

2 

N.  W. 

7.0 

Mean. 

29-  583 

41-5 

39-2 

ICO 

.... 

6.7 

Mean. 

29.  814 

47-9 

43-6 

.... 

7-5 

.... 

14.6 

*  Frozen. 
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February  10. 

February  15. 

■ 

V 

fc 

Wind 

u 

SJ 

Wind 

. 

^s-; 

^  s 

i 

Ss-; 

■i 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb 
omet 

Clouds. 

a 
0 

Direc- 

.■a 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

St; 

3  E 
«  0 

Clouds. 

u 

a 
0 

Direc- 

t-^ 

tjy 

^ 

tion. 

% 

bS 

ti^ 

^ 

tion. 

Q 

^ 

c^ 

> 

Q 

0 

S 

> 

in. 

0 

0 

m. 

.  in. 

0 

m. 

Midn't. 

30.  164 

33-5 

29.0 

C.K. 

8 

N.  W. 

9.0 

Midn't. 

29.902 

36.0 

31.0 

C.K. 

7 

S.E. 

5-7 

3  a.m. 

30.  142 

31.0 

28. 0 

C.  K.  S. 

4 

N.  W. 

7-3 

3  a.m. 

29. 832 

35-5 

32.  0 

C.K. 

9 

S. 

,5-7 

6  a.  m. 

30-  155 

29.  0 

27.0 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

5-0 

6  a.m. 

29.  792 

34-5 

32.0 

C.K. 

9 

S. 

5-0 

9  a.  ra. 

3°-  185 

30.0 

28.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

7-7 

9  a.m. 

29.  732 

37-0 

33-0 

C.K. 

9 

S. 

6.3 

Noon. 

30.096 

,36.  ,S 

32.0 

C.K. 

8 

N.  E. 

8.7 

Noon. 

29.698 

50.0 

41-5 

C.K. 

I 

S. 

8-7 

3  p.m. 

30.  038 

36.0 

31.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

4.7 

3  P-  ni- 

29-577 

58.0 

46.0 

C.K. 

4 

S.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29. 992 

33-5 

33- 0 

C.K. 

10 

E. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  634 

49.0 

41.0 

C.K.S. 

9 

w. 

13-7 

9  p.m. 

29.  982 

33-2 

31- 5 

C.K. 

10 

E. 

2.0 

9  p.  m. 

29.716 

43-0 

36.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

21.0 

Mean. 

30.094 

32.8 

29.8 

6.5 

6.0 

Mean. 

29-  735 

42.9 

36.6 

7.2 

9-6 

February  ii. 

February  16. 

Midn't. 

29.964 

33- 0 

32.0 

K. 

10 

S. 

I.O 

Midn't. 

29.714 

36.0 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

16.0 

3  a.m. 

29.  916 

32.5 

32.0 

K. 

10 

N.W. 

I.O 

3  a.m. 

29- 707 

33-0 

28.  ,s 

C.K. 

10 

N.W. 

13.0 

6  a.m. 

29.  920 

32.5 

32.0 

C.K. 

10 

N. 

2.0 

6  a.  ni. 

29.706 

31.0 

29-5 

C.K. 

10 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29-  954 

35- 0 

32.2 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  783 

26.0 

25.0 

Snow. 

10 

N. 

8-7 

Noon. 

29.944 

43- 0 

.39- 0 

C.  K.  S. 

9 

E. 

3-7 

Noon. 

29-  789 

26.0 

25-5 

Snow. 

10 

N.E. 

5-0 

3  p.m. 

29.900 

41.5 

37.5 

C.K.S. 

9 

S.E. 

6.0 

3  p.m. 

29-732 

25-5 

25.0 

Snow. 

10 

N.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  939 

38.0 

36.0 

C.K. 

9 

S.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29. 720 

24.0 

24.0 

Snow. 

10 

N. 

7.0 

9  p.m. 

29-  958 

38.0 

37- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.7 

9  p.m. 

29-  704 

24.0 

24.0 

Snow. 

10 

N.E. 

4-7 

Mean. 

29-  937 

36.7 

34-7 

9-5 

.... 

4.0 

Mean. 

29-  732 

28.2 

26.7 

10. 0 

8-7 

February  12. 

February  17. 

Midn't. 

29.  979 

38.0 

37-5 

C.K. 

10  ' 

S.E. 

7.0 

Midn't. 

29-  699 

23.0 

23-1 

Snow. 

10 

N.W. 

6.7 

,     3  a.m. 

29-  983 

37-5 

37-3 

Mist. 

10 

S.  E. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  661 

23-0 

22.5 

Snow. 

10 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29- 993 

37- 0 

.36.8 

Mist. 

10 

E. 

4-7 

6  a.m. 

29-  65s 

23-0 

23.0 

Snow. 

10 

N.E. 

8-3 

9  a.m. 

29.  971 

37- 0 

36.2 

Mist. 

10 

N.E. 

5-0 

9  a.  m. 

29.662 

23.0 

22.5 

Snow. 

10 

N.E. 

10.7 

Noon. 

29.  910 

39- 0 

39- 0 

K. 

10 

E. 

5-0 

Noon. 

29-571 

25.0 

24-5 

Snow. 

10 

N. 

II- 3 

3  p.m. 

29.  848 

41.2 

41.0 

N. 

10 

N.E. 

5-0 

3  p.m. 

29-519 

24.0 

24.0 

Snow. 

10 

N. 

13.0 

6  p.m. 

29.  776 

43- 0 

43- 0 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

bp.  m. 

29-512 

24-5 

24-5 

Snow. 

10 

N.W. 

14-3 

9  p.m. 

29.  724 

43- 0 

43- 0 

N. 

10 

N.E. 

4.7 

9  p.m. 

29-538 

23-0 

23.0 

Snow. 

10 

N.W. 

15-7 

Mean. 

29.898 

39-5 

39-2 

.... 

10. 0 

5-5 

Mean. 

29.602 

23-6 

23-4 

10. 0 

10.  9 

February  13. 

February  18. 

Midn't. 

29.606 

44.0 

44.0 

N. 

10 

N.E. 

3-3 

Midn't. 

29. 568 

18.0 

17-5 

K. 

10 

N.W. 

23-7 

3  a.m. 

29. 487 

44.8 

44.8 

N. 

10 

N.E. 

1-7 

3  a.m. 

29-  597 

15-5 

15-0 

C.K. 

8 

N.W. 

26.3 

6  a.  m. 

29- 345 

47.0 

47.0 

N. 

10 

S.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29-  639 

ir-5 

10.5 

C.K. 

3 

N.W. 

23-3 

9  a.  ni. 

29-  335 

50.0 

49-5 

C.K. 

9 

S.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  702 

II- 5 

9-5 

Clear. 

0 

W. 

16.7 

Noon. 

29.  282 

61.5 

58.5 

C.K. 

5 

S.  W. 

"•3 

Noon. 

29.690 

13-5 

11-5 

C.K. 

I 

N.  W. 

17.0 

3  p.m. 

29. 361 

57- 0 

56.5 

C.K. 

9 

N.W. 

14-3 

3  p.m. 

29. 639 

23.2 

21-5 

C.K. 

3 

W. 

18.3 

6  p.m. 

29.604 

45- 0 

38-0 

C.K. 

2 

N.W. 

29.7 

6  p.  m. 

29.663 

20. 0 

19.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

13-3 

9  p.m. 

29-  794 

39- 0 

33- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

19-3 

9  p.m. 

29-  730 

16.0 

14-5 

S. 

I 

W. 

10.3 

Mean. 

29-  477 

48.5 

46.4 

7.0 

II- 5 

Mean. 

29-  654 

16.2 

14.9 

3-4 

.... 

18.6 

f                                             February  14. 

February  19. 

Midn't. 

29.898 

35- 0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

Midn't. 

29-  752 

15-5 

14-5 

Clear. 

0 

W. 

7-0 

3  a.m. 

29.  927 

32.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-3 

3  a.  m. 

29-  757 

14-5 

14-5 

C.S. 

I 

w. 

8.3 

6  a.m. 

29.  977 

30.0 

27.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

8-7 

6  a.  m. 

29.806 

13.0 

12-5 

C.S. 

I 

w. 

5.7 

9  a.  m. 

30.068 

32.2 

31.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

13-3 

9  a.  m. 

29.  842 

17.0 

15-5 

C.K. 

2 

w. 

5-0 

Noon. 

30.  079 

39-5 

34- 0 

C.S. 

I 

N.W. 

8-7 

Noon. 

29-  856 

23-5 

21.5 

C.K. 

7 

N.W. 

14-3 

3  p.m. 

29.991 

45- 0 

35-5 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

8.0 

3p.m. 

29.  846 

27.0 

24-5 

C.K. 

7 

N.W. 

17-3 

6  p.  m. 

29. 978 

41.  0 

34-5 

C.K. 

4 

S.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.903 

23.0 

22.7 

C.K. 

2 

W. 

17-0 

9  p.m. 

29.  946 

36.5 

30-5 
31-3 

C.K. 

4 

S.  E. 

3-3 

9  p.m. 

29-  954 

20.3 

19-5 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

Mean. 

29-983 

36.4 

2.6 

8.7 

Mean. 

29.  840 

19.  2 

18.2 

.... 

2.5 

10.5 
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February  20. 

February  25. 

, 

1 

^ 

u 

L 

t^ 

«.• 

'^ 

Wind 

-§ 

Wind.          1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  S 
pa  0 

Cloud.s. 

0 
u 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 
PQ  0 

H  Si 

3  5 

M  0 

Clouds. 

0 
c 
0 

Direc- 

Direc- 

'0 

t 

r 

(2 

tion. 

"J; 
> 

0 

1 

tion. 

"3 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

111. 

Midn't. 

30.000 

19.0 

18.5 

Clear. 

0 

N.W. 

10.0 

Midn't. 

29.  077 

22.0 

* 

C.  K. 

10 

N.W. 

26.0 

3  a.m. 

30.  025 

18. 0 

18.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

3  a.  m. 

29.  181 

14.5 

* 

C.K. 

I 

N.W. 

27-3 

6  a.  m. 

30.  070 

13-5 

12-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  218 

10.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

21.  0 

9  a.  m. 

30.  127 

19.  0 

17-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

9  a.  m. 

29.  291 

II.  5 

* 

C.K. 

3 

N.W. 

20.7 

Noon. 

30.  125 

31.2 

29.0 

C.S. 

I 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29.321 

15- 0 

C.K. 

5 

N.  W. 

23-7 

3  p.m. 

30.098 

34- 0 

33- 0 

C.K. 

10 

s.w. 

4.0 

3  p.  m. 

29-  335 

20.  0 

* 

C.K. 

5 

N.W. 

20.7 

6  p.m. 

30.096 

31.0 

30.0 

C.K. 

s 

s.  w. 

5-0 

6  p.  m. 

29-  433 

17.0 

17-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

20.7 

9  p.m. 

30. 070 

28.5 

27-5 
23.2 

C.K. 

5 

s. 

4.0 

9  p.  m. 

29-  545 

16.  I 

14-5 

C.K. 

I 

S.W. 

15-7 

Mean. 

30.  076 

24-3 

3-0 

7.2 

Mean . 

29.300 

15-8 

16.  0 

.... 

3- 5 

.... 

22.0 

February  21. 

February  26. 

Midn't. 

30.  014 

27.5 

27.0 

irc.K. 

8 

s. 

4.0 

Midn't. 

29.  612 

15-5 

14.5 

Clear. 

0 

s.  w. 

15-7 

3  a.m. 

29.  962 

27.  0 

26.5 

C.K. 

9 

s. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  646 

14-5 

13-5 

Clear. 

0 

s.  w. 

9-7 

6  a.  m. 

29-  958 

25.0 

24-5 

C.K. 

9 

E. 

4.3 

6  a.  m. 

29-  734 

14.5 

14.0 

C.  K.  S. 

I 

s.  w. 

11.  0 

9  a.  m. 

29.  924 

29.0 

27.  0 

C.K. 

9 

s.w. 

3-7 

9  a.  m. 

29.813 

17.0 

* 

C.  K.  S. 

2 

s.w. 

8.0 

Noon. 

29.  850 

36.0 

34- 0 

C.  K. 

10 

E. 

4-7 

Noon. 

29.  819 

21-5 

20.5 

C.  K.  S. 

8 

w. 

13.0 

3pm. 

29.  681 

39- 0 

34- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.3 

3  P-  ni- 

29.  82 1 

24.0 

23.0 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

16.0 

6  p.m. 

29.580 

35- 0 

35- 0 

N. 

10 

N.  E. 

13-7 

6  p.  m. 

29  918 

21.0 

20. 0 

C.K. 

7 

N.W. 

15-7 

9  p.m. 

29- 393 

41.0 

41.0 

N. 

10 

N.E. 

16.0 

9  p.m. 

30. 038 

17.0 

16.5 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

Mean. 

29-  795 

32.4 

31- T 

.... 

9-4 

.... 

7-9 

Mean. 

29.800 

18.1 

17-4 

.... 

3-9 

12.4 

February  22. 

February  27. 

Midn't. 

29.  214 

46.0 

46.0 

N. 

10 

S.E. 

14.3 

Midn't. 

30.099 

15-5 

14-5 

C.K. 

2 

N.W. 

10.7 

3  a.m. 

29. 061 

49.0 

48.8 

C.K. 

10 

S.  E. 

8.7 

3  a.  m. 

30.  181 

12.5 

II-5 

C.K. 

2 

N.W. 

10.0 

6  a.  m. 

29. 016 

45-5 

45- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.w. 

8-3 

6  a.  ni. 

30.  274 

9.0 

8.5 

C.  K. 

2 

N. 

6.3 

9  a.  m. 

29-  035 

42.0 

41-5 

C.K. 

10 

S.W. 

6.3 

9  a.  m. 

3°-  374 

II-5 

9-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29.  038 

49-5 

47.0 

C.K. 

6 

S.W. 

7-7 

Noon. 

30.380 

17-5 

15-  I 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  p.m. 

28.988 

57- 0 

49.0 

C.K. 

5 

S.W. 

9-7 

3  P-™- 

30-  357 

23.0 

21.5 

C.K. 

I 

N.W. 

4.0 

6  p.m. 

29.001 

52- 0 

46.0 

C.K. 

9 

S.W. 

8.0 

6  p.  ni. 

30.  392 

22.  0 

20.5 

C.  K.  S. 

1 

N.E. 

2-3 

9  p.m. 

29.  069 

48.0 

39- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

14.  0 

9  p.m. 

3°-  436 

18.0 
16.1 

17-5 

Clear. 

0 

S.E. 

5-7 

Mean. 

29-  053 

48.6 

45-3 

.... 

8.6 

9.6 

Mean. 

30.  312 

14.8 

I.O 

6.0 

February  23. 

February  28. 

Midn't. 

29- 133 

38.0 

34.  01     C.  K. 

9 

N.W. 

14-7 

Midn't. 

30.415 

19.0 

19-5 

C.  K. 

10 

S.E. 

8.3 

3  a.  m. 

29. 162 

35- 0 

32.0!     O.K. 

10 

N.W. 

13-3 

3  a.  m. 

30-  377 

19.0 

19- 5 

C.K. 

10 

S.E. 

9-7 

6  a.  m. 

29. 247 

34-6 

31.0       C.K. 

9 

W. 

12.3 

6  a.  m. 

30-  353 

21.0 

21-5 

C.K.S. 

8 

S.E. 

9.0 

9  a.  m. 

29.306 

37- 0 

32.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

14- 3 

9  a.m. 

30.  296 

27.0 

25-5 

C.K. 

5 

S.E. 

8.0 

Noon. 

29. 381 

40. 0 

35- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

20.  0 

Noon. 

30.218 

35- 0 

33- 0 

C.K. 

9 

S.E. 

9-3 

3  p.m. 

29-  375 

43- 0 

37- 0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

21-3 

3  P-  m- 

30.085 

36.0 

35- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

10.3 

6  p.m. 

29. 461 

43- 0 

38.0 

C.K. 

5 

S.  W. 

16.0 

6  p.  m. 

29- 956 

35-5 

34.0 

C.K. 

9 

N.E. 

8.7 

9  p.  m. 

29-  495 

39-5 

35-5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

9  p.  m. 

29.  866 

38.0 

35- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-7 

Mean. 

29. 320 

38.8 

34-3 

7.2 

.... 

14.8 

Mean. 

30.196 

28.8 

27.9 

8.9 

8.9 

February  24. 

March  i. 

Midn't. 

29.  502 

34.5 

32.5 

Clear. 

0 

S.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  719 

45- 0 

42.0 

C.K. 

10 

S.E. 

11.7 

3  a.m. 

29-  495 

34- 0 

33-" 

Clear. 

0 

S.E. 

2.7 

3  a.  m. 

29. 496 

47.0 

46.0 

N. 

10 

S.  E. 

17-7 

6  a.m. 

29-  454 

33. 0 

32.0 

C.K. 

6 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  302 

50.0 

49.0 

N. 

10 

S.E. 

17.0 

9  a.  m. 

29- 398 

38.0 

35- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-3 

9  a.m. 

29.  224 

51.0 

50.5 

N. 

10 

S.E. 

18.3 

Noon. 

29.  285 

46.  2 

41.0 

C.K. 

10 

S. 

8.7 

Noon. 

29. 025 

53-5 

53- 0 

C.K.S. 

3 

E. 

7.0 

3  P-  ni. 

29.067 

55- 0 

46.  0 

C.K. 

10 

S. 

15-7 

3  P-  ni- 

29.  047 

49-5 

47.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

11.7 

6  p.  m. 

29.063 

52-5 

45- 0 

C.  K.  S.  N. 

10 

S.  W. 

21.7 

6  p.  m. 

29.065 

49.0 

45- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

10.3 

9  p.m. 

29.091 

27.0 

26.0 

Snow. 

10 

N.W. 

20.7 

9  p.m. 

29. 149 

40.5 

35-5 

C.K. 

7 

N.W. 

20.3 

Mean. 

29.294 

40.0 

36.3 

.... 

7.0 

.... 

10.  2 

Mean. 

29-253 

48.2 

46.0 

8.4 

14.2 

•Frozen. 
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March  2. 

March  7. 

<u 

^ 

Wind 

. 

i 

U 

T3 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

II 

m  0 

■B  V 

3  a 
« 0 

Clouds. 

1 
.1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  s 

«  0 

5  ^ 

5§ 

Clouds. 

1 

u 

0 

. 

Direc- 

4-1 

"0 

Direc- 

0 

>^E 

tJ  s 

t 

.    tion. 

►,e 

"S  0 

t 

tion. 

0 

Q 

^ 

& 

> 

Q 

^ 

(2 

1^ 

in. 

0 

0 

m. 

ill. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  270 

33- 0 

29. 0 

C.K. 

9 

N.W. 

25-3 

Midn't. 

29.619 

63.0 

56.0 

C.K. 

8 

S.W. 

22.3 

3  a.  m. 

29-341 

32.0 

29-5 

C.K. 

9 

N.W. 

18.3 

3  a.  m. 

29-  735 

52.0 

45- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

18.7 

6  a.  m. 

29.  414 

31- 0 

29. 0 

C.K. 

9 

N.W. 

14-7 

6  a.  m. 

29.  892 

43-" 

37- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

20.7 

9  a.  ni. 

29.  480 

33- 0 

32.5 

C.K. 

7 

N.W. 

22.7 

9  a.  m. 

30.  027 

38.0 

34-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

19-3 

Noon. 

29.511 

39- 0 

36.0 

C.K. 

6 

W. 

21.0 

Noon. 

30.  079 

41.5 

36.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

17.7 

5  P-  '"■ 

29-  524 

43- 0 

35- 0 

C.K. 

7 

w. 

23.0 

3  p.  m. 

30.  0S6 

46.0 

38.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

14.3 

6  p.  in. 

29.590 

36.5 

31.0 

C.K.S. 

6 

w. 

16.3 

6  p.  m. 

30-  134 

42.5 

36.0 

C.K. 

6 

N.W. 

II. 0 

9  p.m. 

29.  67S 

34.0 

30.0 

Clear. 

0 

w. 

9-3 

9  p.  m. 

3°-  213 

38.0 

33- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.7 

Mean . 

29.  476 

35-2 

31-5 

.... 

6.6 

18.8 

Mean. 

29-  973 

45-5 

39-4 

7.8 

16.3 

March  3. 

March  8. 

Midn't. 

29.718 

33-5 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.0 

Midn't. 

30.  223 

35- 0 

31.0 

C.K. 

5 

N.W. 

8.0 

3  a.m. 

29.  774 

32.0 

29-5 

Clear. 

0 

N.W. 

15.0 

3  a.  m. 

30.  239 

32.5 

29-5 

c;k. 

9 

N.E- 

5-7 

6  a.  ni. 

29.  86 1 

30.0 

29.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

II. 7 

6  a.  m. 

30-  263 

31.0 

28.0 

C.K. 

10 

N.  E. 

9.0 

9  a.m. 

29.  944 

33- 0 

31.0 

C.K. 

9 

N.W. 

14.0 

9  a.  m. 

30.  302 

31.0 

28.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29.991 

41.0 

34- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

19-3 

Noon. 

30.300 

.3,V8 

30.0 

C.K. 

10 

E. 

6.0 

3  P-  '"• 

30.006 

44- 0 

34- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

16.3 

3  P-  tn- 

30.  216 

34- 0 

30.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.3 

6  p.m. 

30- 051 

40.0 

33- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

14.3 

6  p.  m. 

30.  206 

33- 0 

29-5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

5-0 

9  p.m. 

30.094 

33- 0 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  p.m. 

30.  176 

32.0 

29.0 

C.K.S. 

8 

N.E. 

4.0 

Mean. 

29. 930 

35-8 

31- 1 

2^2 

.... 

13-5 

Mean. 

30.  241 

32.8 

29.4 

9.0 

6.1 

March  4. 

March  9. 

Midn't. 

30.  100 

29.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

30.  129 

32.0 

29-5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

5.7 

3  a.  m. 

30. 098 

30.0 

27.0 

Clear. 

0 

W. 

5-3 

3  a.  m. 

30.  075 

31-5 

29-5 

K. 

10 

N.E. 

7-7 

6  a.m. 

30.106 

30.0 

27.0 

C.K. 

9 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

30.  052 

31-0 

29.0 

C.K.S. 

10 

N. 

5-3 

9  a.m. 

30. 154 

38.0 

34-5 

C.K. 

2 

s. 

2-3 

9  a.  m. 

30.  046 

35- 0 

32.0 

C.K. 

10 

N. 

7-7 

Noon. 

30.067 

50.O 

40.5 

C.K.S. 

10 

s. 

6.3 

Noon. 

29.  952 

43- 0 

38.5 

C.K. 

10 

N.E. 

7-3 

3  p.  m. 

29.  961 

53-5 

43- 0 

C.K.S. 

10 

s.w. 

8.0 

3  p.  m. 

29-  837 

50.5 

44-5 

C.  K. 

7 

N. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  qio 

52-0 

43- 0 

C.K. 

9 

s.w. 

12.3 

6  p.  m. 

29. 770 

48-5 

43- 0 

C.K. 

9 

E. 

4-3 

9  p.  m. 

29.S79 

49-5 

42.0 

C.K. 

9 

s.w. 

9.0 

9  p.  m. 

29. 728 

42.0 

41.  0 

C.K. 

9 

E. 

4-3 

Mean. 

30-  034 

41-5 

35.6 

6.1 

6.2 

Mean. 

29.  949 

39-2 

35-9 

9-4 

6.0 

March  5 . 

March  10. 

Midn't. 

29.  874 

48.0 

42.0 

C.K. 

5 

S.W. 

9-3 

Midn't. 

29.668 

40.0 

39- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.898 

47.0 

41-5 

C.K. 

7 

w. 

4-7 

3  a.  m. 

29.  581 

37- 0 

37- 0 

C.K. 

6 

W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  938 

46.0 

41.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

50 

6  a.  m. 

29-  656 

37- 0 

36.5 

C.K. 

10 

w. 

2.0 

9  a.m. 

30.008 

46.0 

41-5 

C.K. 

ro 

N.W. 

9.0 

9  a.  ni. 

29-  583 

45- 0 

42. 0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

7.0 

Noon. 

30. 048 

50-0 

44.0 

C.K. 

10 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29.  588 

53- 0 

45- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

17-3 

3  p.m. 

30. 016 

52.0 

45- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.0 

3  P-  !"• 

29-  579 

56.0 

46.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

17.0 

6  p.  m. 

30. 058 

44.0 

39- 0 

C.K.S. 

8 

N.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  620 

49-5 

40.5 

C.K. 

5 

N.W. 

15.0 

9  p.  m. 

30.088 

40.0 

37-5 
41.4 

C.K.S. 

3 

N.  E. 

8.3 

9  p.  m. 

29.  632 

45- 0 

.38.5 

C.K. 

7 

N.W. 

5.0 

Mean. 

29.991 

46.6 

.... 

7.8 

7-7 

Mean . 

29.601 

45.3 

40.  6 

7-6 

8.8 

March  6. 

March  ii. 

\ 

Midn't. 

30.090 

36.0 

35- 0 

K. 

10 

S.E. 

10.7 

Midn't. 

29.  620 

42.5 

37.  5        C.  K. 

5 

N.W. 

4-3 

3  a.m. 

30.009 

,36.5 

34-5 

K. 

10 

E. 

6.3 

3  a.  m. 

29.603 

42.5 

38.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 942 

37- " 

36.5 

N. 

10 

E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  639 

43- 0 

49.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  891 

39-5 

39- 0 

N. 

10 

S.E. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  647 

41.0 

37- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29, 781 

42-5 

42.0 

N. 

10 

S.  W. 

6-7 

Noon. 

29.  628 

42.0 

37- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

3  P-  "i- 

29. 652 

48.0 

47- 0 

C.K. 

10 

vS.  W. 

6-7 

3  p.  m. 

29.  608 

36.0 

34. 0  1     Snow. 

10 

E. 

6.3 

6  p.  m. 

29.604 

58.0 

53- 0 

C.K. 

8 

S.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  633 

33- 0 

32. 0       Snow. 

10 

N.E. 

6.0 

9  p.m. 

29.  606 

63.0 
45- 1 

56.0 
42.9 

C.K. 

10 

S.W. 

15-7 

9  p.m. 

29. 677 

29.0 

28.2 

Snow. 

10 

N.E. 

10.3 

Mean. 

29.  822 

9.8 

.... 

7.8 

Mean. 

29-  632 

38.6 

36.6 

9.2 

6.4 

14500-  -M    O — 03- 
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March  12. 

March  17. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

BulbTher- 
ometer. 

Clouds. 

1 
0 

c 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
onieter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

Clouds. 

s 

0 

§ 

Wind 

Direc- 

.^ 

Direc- 

i' 

•3 

0 

t;  s 

Si 

tion. 

13 
> 

r 

1 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

ill. 

0. 

0 

m. 

Midn't. 

29.  723 

23.0 

22.5 

C.K. 

10 

N. 

10.  0 

Midn't. 

29-  758 

19-5 

19.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

6.7 

3  a.  m. 

29.  762 

17.0 

16.5 

C.  K. 

I 

N.W. 

12.3 

3a.m. 

29-  755 

21.0 

20.5 

Clear. 

0 

S.  W. 

6-3 

6  a.m. 

29.  862 

12-5 

11-5 

C.S. 

I 

N. 

12.  0 

6  a.  m. 

29. 796 

20.5 

20.5 

C.K. 

I 

S.  W. 

10. 0 

9  a.  m. 

29.949 

IS- 5 

14.0 

C.K. 

3 

N.W. 

12.0 

9  a.  ni. 

29- 854 

21.0 

19-5 

C.K. 

I 

N.W. 

12.0 

Noon. 

29.  970 

21.5 

19-5 

C.K. 

3 

N.W. 

14.0 

Noon. 

29. 879 

23.0 

22.0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.7 

3p.  m. 

29.903 

27.0 

25-5 

Clear. 

0 

N.W. 

12.7 

3  p.m. 

29. 862 

23.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

15-3 

6  p.  m. 

29.  912 

27.0 

26.5 

C.K.S. 

1 

N.W. 

10.0 

6  p.  m. 

29. 908 

20.5 

20.5 

C.K.S. 

I 

N.W. 

15-7 

9  p.  m. 

29.  928 

23-5 

23-5 
19.9 

C.K.S. 

2 

W. 

4.0 

9  p.  m. 

29.980 

17.0 

16.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Mean. 

29.  876 

20.  9 

2.6 

10.9 

Mean. 

29-  849 

20.7 

20. 1 

0.5 

10.5 

March  13. 

March  18. 

Midn't. 

29.  877 

24.0 

24.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

2-3 

Midn't. 

30. 050 

14.5 

13-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  816 

25.0 

24-5 

C.K. 

9 

S.E. 

3-7 

3  a.  m. 

30. 022 

13-5 

13-5 

C.K.S. 

2 

S.E. 

2-7 

6  a.  m. 

29.  766 

25.0 

24-5 

C.K. 

10 

W. 

4-3 

6  a.  m. 

29. 998 

15-5 

15-5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  700 

29-5 

29.  0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

9-3 

9  a.  m. 

29.968 

20.5 

20.0 

C.K.S. 

10 

S.  W. 

7-3 

Noon. 

29.663 

39-0 

36.0 

C.K.S. 

2 

S.E. 

13-3 

Noon . 

29.878 

31-5 

30.0 

C.K. 

5 

S. 

10.3 

3  p.m. 

29-  579 

47.0 

38.0 

C.  K.  S. 

3 

S.E. 

12.3 

3  p.m. 

29.  762 

42.0 

35-0 

C.K. 

5 

S.W. 

16. 0 

6  p.m. 

29-  579 

40.0 

35- 0 

C.K. 

6 

N.E. 

8.3 

6  p.m. 

29. 728 

42-5 

36.0 

C.K. 

7 

s.w. 

H-3 

9p.m. 

29.605 

36.0 

33-0 

C.K. 

4 

N.E. 

8.3 

9  p.m. 

29. 726 

41.0 

36.0 

C.K. 

10 

s. 

4-3 
7-5 

Mean. 

29.698 

33-2 

30-5 

6.8 

7-8 

Mean. 

29  892 

27.6 

24.9 

6.0 

March  14. 

March  19. 

Midn't. 

29.644 

36.0 

33-0 

C.K. 

6 

>r.E. 

9.0 

Midn't. 

29. 676 

42.0 

37-0 

C.K. 

10 

s. 

6.3 

3  a.  m. 

29.  662 

34-0 

31-5 

C.K. 

4 

N. 

7-3 

3  a.  ni. 

29.642 

42-5 

37-5 

C.  K. 

I 

s. 

11-3 

6  a.  m. 

29.  702 

35-5 

32-5 

C.K. 

6 

N.W. 

9-3 

6  a.  m. 

29. 648 

38.0 

36.0 

C.K. 

10 

s. 

7-3 

9  a.m. 

29.  747 

39-0 

33-5 

C.K. 

8 

N.W. 

13-3 

9  a.  m. 

29. 625 

43-0 

39-0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

8.0 

Noon. 

29.  740 

44-6 

37- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

14.0 

Noon. 

29-  559 

49.0 

43-0 

C.K.S. 

10 

s. 

8.7 

3pm. 

29.  716 

44.0 

37- 0 

C.K. 

6 

N.W. 

18.3 

3  P-  ni- 

29. 491 

51-0 

47.5  :  C.K.S. 

10 

s. 

16.3 

6  p.  m. 

29.  732 

39-0 

33-5 

C.K.S. 

8 

N.W. 

13.0 

6  p.  m. 

29-  463 

47.0 

45-0 

N. 

10 

s.  w. 

I5-0 

9p.m. 

29-  793 

35-0 

30.5 

C.K. 

N.W. 

9.0 

9  p.  m. 

29. 401 

45-0 

44-5 

N. 

10 

s.w. 

9.0 

Mean. 

29.  717 

38-4 

3^-6 

6.0 

11.6 

Mean. 

29-  563 

44-7 

41.2 

8.9 

.... 

10.2 

March  15. 

March  20. 

Midn't. 

29.792 

32-5 

29.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29-359 

44-5 

43-5 

C.K. 

9 

s.w. 

13-3 

3  a.m. 

29. 774 

32.0 

29.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

3  a.m. 

29- 354 

48.0 

47-5 

C.K. 

3 

s.w. 

10.3 

6  a.m. 

29.  782 

30.0 

28.5 

Sleet. 

10 

N.E. 

8.0 

6  a.m. 

29-  473 

46.0 

45-5  i      C.K. 

9 

N.W. 

8-7 

9  a.m. 

29.  793 

28.0 

27-5 

Snow. 

10 

N.E. 

7-7 

9  a.  m. 

29. 468 

49.0 

44.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

6-3 

Noon. 

29.  712 

25.0 

24-5 

Snow. 

lo 

N.E. 

II. 7 

Noon. 

29. 480 

51-0 

45-0 

C.K. 

6 

•N.W. 

10.7 

3  p.  m. 

29.  640 

22.0 

22.0 

Snow. 

10 

N.E. 

13-7 

3  p.m. 

29- 453 

53-0 

45-5 

C.K. 

8 

N.W. 

6.3 

6  p.m. 

29-  542 

21-3 

20.5 

Snow. 

10 

N.W. 

15-0 

6  p.  m. 

29-  505 

51.0 

42.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

5-7 

9p.m. 

29.446 

21.0 

21.0 

Snow. 

10 

N. 

13-3 

9  p.m. 

29.666 

39-5 

34-0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

17.7 

Mean. 

29- 685 

26.5 

25.2 

10. 0 

.... 

9-9 

Mean. 

29. 470 

47-6 

43-4 

.... 

7-5 

9-9 

March  16. 

March  21. 

Midn't. 

29. 290 

19.0 

19. 1 

Sleet. 

10 

N.W. 

12.7 

Midn't. 

29.732 

31.0 

28.0 

C.K.S. 

2 

N.  W. 

19-3 

3  a.  m. 

29. 269 

19-3 

18.0 

Snow. 

10 

N.W. 

18.7 

3  a.  m. 

29.816 

29.0 

24-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

23.0 

6  a.m. 

29. 283 

21-5 

21.5 

C.K. 

10 

N.W. 

18.0 

6  a.  m. 

29.  926 

27.0 

24.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

14.0 

9  a.m. 

29. 370 

27.0 

26.5 

C.K. 

4 

N.W. 

19-3 

9  a.  m. 

29.990 

30.0 

26.5 

C.K. 

2 

N.W. 

13-7 

Noon. 

29.440 

32-0 

29-5 

Clear. 

0 

N.W. 

18.7 

Noon. 

30.016 

35-0 

29.0 

C.K 

8 

N.W. 

18.7 

3  p.  m. 

29.468 

■34.0 

33-0 

C.K. 

I 

N.W. 

16.^ 

3  p.m. 

29.964 

35-0 

29.0 

C.K. 

9 

N.W. 

16.3 

6  p.m. 

29-575 

29.0 

28.0 

C.K. 

2 

N.W. 

15-0 

6  p.  m. 

29-  989 

34-0 

28.0 

.    C.K. 

4 

N.W. 

14.0 

9  p.m. 

29-715 

24.0 

23-5 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

9  p.  m. 

30.021 

31-0 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

Mean. 

29.426 

25-7 

24.9 

.... 

4.6 

16.6 

Mean. 

29-932 

31-5 

26.9 

3-2 

16.2 
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- 

March  22. 

March  27. 

u 

g 

Wint 

. 

Si 

u 

3 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  5 

Cloud.s. 

Mean 
Time. 

Barom- 

■3  S 

■3  a 

Clouds. 

_0 
C 

>\ 

ij. 

FQ  g 

«  3 

Direc- 

V 

«  0 

m  0 

0 

Direc- 

0 

^« 

«« 

^ 

tion. 

b« 

,^y 

^ 

tton. 

_o 

Q 

^ 

(S 

> 

Q 

^ 

(£ 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

Midn't. 

30.004 

28.0 

24.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

7.0 

Midn't. 

29.  427 

37-8 

36.0 

K. 

10 

S.W. 

2.7 

3  a.  ni. 

30.  018 

26.0 

23-5 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

3  a-  ni- 

29-  456 

39- 0 

36.5 

C.K.S. 

6 

N.  W. 

7-3 

6  a.  m. 

30.  038 

26.  0 

25.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  503 

40.  0 

37- 0 

C.  K.  S. 

6 

N.  W. 

5-7 

9  a.  m. 

30.031 

37- 0 

35-5 

C.  K.  S. 

2 

S. 

6.0 

9  a.  m . 

29.  586 

45- 0 

40.  0 

C.K. 

5 

N.W. 

3-7 

Noon. 

29-  934 

46.0 

37-5 

C.  K.  S. 

I 

vS.W. 

13.0 

Noon. 

29.601 

50.0 

42.5 

C.K. 

5 

N.W. 

9-7 

3  P-  m- 

29.  821 

55-5 

44.0 

C.K.S. 

I 

S. 

II- 3 

3  P-  ni- 

29-  557 

52.5 

44.0 

C.K. 

5 

N.W. 

9.0 

6  p.m. 

29.  768 

52.0 

41.5 

C.  K. 

3 

S.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  568 

49.0 

43- 0 

CK. 

9 

N.W. 

7.0 

9p.m. 

29.  786 

44-5 

3«.5 

C.K. 

2 

S.W. 

8.0 

9  p.m. 

29.  611 

43- 0 

39- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

6.7 

Mean . 

29.  925 

39-4 

33-7 

I.  2 

7.8 

Mean . 

29-  539 

44-5 

39-7 

6.6 

6.5 

March  23. 

March  28. 

Midn't. 

29.  7S6 

41.0 

36.0 

CK. 

2 

S.W. 

3-0 

Midn't. 

29.  663 

39-8 

36.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  778 

39-5 

35- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  645 

,38.5 

35- 0 

CK. 

10 

N.W. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  774 

38.0 

34- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  675 

34- 0 

31.0 

C  K.  S. 

2 

N.W. 

9-3 

9  a.m. 

29.  768 

50.0 

44.0 

C.K. 

6 

s. 

4-3 

9  a.  m. 

29.766 

40.0 

35- 0 

C  K.  S. 

2 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29.  718 

63.0 

51.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

8.3 

Noon. 

29.  763 

43- 0 

34- 0 

C  K.  S. 

I 

N.W. 

21.7 

I     3  P-  ">• 

29.  642 

67.0 

53- 0 

CK. 

9 

s.  w. 

10.3 

3  p.m. 

29.  731 

48.0 

37-5 

C  K.  S. 

I 

N.W. 

18.0 

i      6  p.  m. 

29-  635 

62.0 

51-0 

C.  K.  S. 

9 

w. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  761 

46.5 

37-5 

C.K. 

3 

N.W. 

14-7 

9p.m. 

29.  682 

52.5 

46.5 

CK. 

10 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.  792 

40. 0 

35-0 

CK. 

3 

N.W. 

5-3 

Mean . 

29.  723 

51.6 

43-8 

5-9 

....      6.0 

i 

Mean. 

29.  724 

41.2 

35-1 

4.0 



II. 0 

March  24. 

• 

March  29. 

Midn't. 

29.  69  r 

47.0 

44.0 

Haze. 

■    • 

N.E. 

3-3 

Midn't. 

29.803 

39- 0 

34- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  718 

.  45- 0 

39- 0 

C.K. 

10 

N. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  798 

38.0 

34- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  802 

44.0 

38.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.802 

39- 0 

34-5 

C.K. 

10 

N. 

5.0 

9  a.  m. 

29.  820 

43-5 

35-5 

CK. 

7 

N.E. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  842 

40.  0 

36.0 

K. 

10 

S.W. 

2.0 

Noon. 

29.  824 

47- 0 

37.5 

C.K. 

7 

N. 

9-3 

Noon. 

29.  784 

39- 0 

37- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

3  p.  m. 

29-  747 

5'- 5 

39-5 

C.K. 

5 

N. 

8.0 

3  P-  !"• 

29.  747 

37-6 

37-0 

.       N. 

10 

N.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29-  750 

45-2 

36.5 

C.K. 

7 

E. 

5-7 

6p.m. 

29.  740 

36.0 

35-5 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

I      9P-ni. 

29.  784 

38-5 

33-0 

C.K. 

2 

E. 

5-3 

9p.m. 

29.  738 

36.0 

35-5 

N. 

ID 

N.E. 

8.0 

Mean. 

29.  767 

45-2 

37.9 

6.9 

6.4 

Mean. 

29.  782 

38.1 

35-4 

9-1 

.... 

5-4 

March  25. 

March  30. 

Midn't. 

29.  774 

36.  .5 

32.0 

C.K. 

9 

E.     ■ 

4.0 

Midn't. 

29.  710 

36.0 

35-5 

N. 

10 

N.E. 

9-7 

3  a.  m. 

29.  778 

33- 0 

29- 5 

C.K. 

lO 

N.E. 

6-7 

3  a.  m. 

29.  672 

35-5 

35- 0 

K. 

lO 

N. 

9.0 

6  a.  m. 

29.  824 

31.0 

27.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-3 

6  a.m. 

29.  672 

35- 0 

34-7 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29.805 

33-5 

28. 0      C.  K.  S. 

10 

N.E. 

8.7 

9  a.m. 

29.  676 

.36.5 

36.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29.  770 

35- 0 

29.  5  1    C.  K.  S. 

10 

E. 

8.7 

Noon. 

29.  636 

39-5 

.38.5 

CK. 

10 

N.  W. 

4.0 

3  P-  m- 

29.  718 

36.0 

30. 0      C.  K.  S. 

10 

E. 

5-3 

3  P-  ni- 

29-  567 

42. 0 

39-5 

C.K. 

10 

N. 

5-3  ii 

6  p.  ni. 

29.  638 

36.0 

30.0        C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

6  p.m. 

29-  579 

41.  6 

39- 0 

CK. 

9 

N.W. 

5-0 

9  p.  ni. 

29-  654 

36.0 

32.0        C.  K. 

10 

S.W. 

3-7 

9  p.  m. 

29 . 602 

37.8 

35- 0 

CK. 

2 

N.W. 

6.3 

Mean . 

29-  745 

34-6 

29.7 

9-9 

6.3 

Mean . 

29.  639 

38.0 

36.6 

8.9 

6.5 

March  26. 

March  31. 

Midn't. 

29.  600 

34- 0 

31-5 

Snow. 

10 

N.E. 

2-3 

Midn't. 

29-  575 

34- 0 

33- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

7-3 

3  a.  ni. 

29.512 

31.0 

30-5 

Snow. 

10 

N.E. 

3-7 

T.  a.  m. 

29-  549 

34.0 

33- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  526 

30-5 

30.0 

Snow. 

10 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  587 

34-5 

.M-o 

C.K. 

10 

N.W. 

4-7 

9  a.m. 

29.506 

32.2 

31.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  672 

35- 0 

32.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

II- 3 

Noon. 

29.  464 

34-0 

33- 0 

C.K. 

lO 

N.E. 

2.0 

Noon. 

29-  695 

41.0 

35-5 

C.K.S. 

7 

N.W. 

i8.7 

3  P-  ni. 

29.396 

36.0 

34-5 

CK. 

10 

S. 

3-3 

3  p.  ni. 

29.  685 

43- 0 

35-5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

19.  0 

6  p.  m. 

29.  377 

36.5 

36.0 

K. 

10 

S. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  729 

43- 0 

35-5 

C.K. 

5 

N.W. 

20.  0 

9  p.m. 

29.  412 

37- 0 

3<y-5 

K. 

10 

S.W. 

2.3 

9  p.  m. 

29.  782 

37-5 

33-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Mean. 

29-474 

33-9 

32.9 

10.  0 

3-  I 

Mean. 

29-  659 

37-8 

34- 0 

6.6 

.... 

II.  8 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


April  i. 

»-  — 

April  6. 

Mean 
Time. 

Barom-  , 
eter.      j 

i. 

1) 

•3  s 

n  0 

V 

s  S 

B3  0 

Clouds. 

•0 
s 

u 

a 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

V 

^ 

Cloud.s. 

0 
0 

Wind 

1 

'\  Direc- 

Direc- 

♦- 

t^ 

^ 

tion. 

V 

b« 

r 

0 

^ 

tion. 

'v 

a 

■? 

^ 

> 

a 
0 

(S    , 

> 

in.        ' 

0 

0 

m. 

in. 

m. 

Midn't. 

29.830  j 

37- 0 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

Midn't. 

29.  737 

49.0 

40. 2 

C.K. 

2 

N.  W. 

11. 0 

3  a-"!- 

29.852  ' 

34- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

3  a.  m. 

29-  675 

50.0 

41.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

14-3 

6  a.m. 

29. 900  ' 

33- 0 

30.0 

C.K. 

I 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  673 

48.0 

40.0 

C.K.S. 

6 

N.W. 

13.0 

9  a.m. 

29.  936 

44.0 

37- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

9.3 

9  a.  m. 

29. 650 

54- 0 

44-5 

C.K.S. 

8 

N.W. 

18.  3 

Noon. 

29.897 

50.2 

40.8 

C.K. 

6 

N.W. 

I  I.O 

Noon. 

29.564 

62.5 

48.0 

C.K.S. 

6 

N.W. 

19.7 

3  p.  m. 

29.  824 

52.0 

45- 0 

C.K. 

2 

W. 

8.7 

3  P-  '"• 

29. 488 

69.0 

52.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

23.0 

6  p.m.' 

29.  797 

54- 0 

44.0 

C.  K.  S. 

I 

S.  W. 

9.3 

6  p.  m. 

29-  458 

65.0 

51-0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

20.  0 

9  p.m. 

29.  824 

47.0 

41-5 

C.K. 

4 

S. 

3-7 

9  p.m. 

29. 489 

60.5 

50.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

13-3 

Mean. 

29.  858 

43-9 

37.8 

2. 1 

7-9 

Mean . 

29.592 

57-2 

45-8 

5-8 

16.6 

Aprii<  2. 

April  7. 

Midn't. 

29.  822 

44-5 

39-5  '    C.K.S. 

5 

S. 

1-7 

Midn't. 

29.446 

56.0 

48.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

19.  0 

3  a.m. 

29.780 

40.0 

36. 0        Clear. 

0 

S. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  408 

53.5 

48.0 

C.K. 

9 

N.W. 

13.0 

6  a.m. 

29.  762 

38.0 

34-5      C.K.S. 

2 

S. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  387 

52.0 

47.5 

C.  K. 

10 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  740 

48.0 

41.0         C.K. 

2 

S. 

6.3 

9  a.  m. 

29-  413 

53-8 

48.0 

C.K. 

10 

N.W 

2-3 

Noon. 

29:660 

60.0 

47-5         C.K. 

2 

s. 

i,V7 

Xoon. 

29.  379 

60.  0 

51-5 

C.K. 

9 

N.W. 

9-7 

3  P-  m. 

29-  556 

61.0 

47.0 

C.K. 

8 

S.W. 

17-3 

3  p.  m. 

29-  336 

66.2 

54- 0 

C.K. 

2 

N.  W. 

15-3 

6  p.m. 

29-565 

54- 0 

44.0 

C.K. 

10 

S.W. 

16.3 

6  p.  m. 

29.  368 

65.0 

54- 0 

C.K. 

6 

N.  W. 

10.7 

9  p.  m. 

29.607 

46.5 

42.0 

C.K. 

7 

s.  w. 

12.3 

9  p.m. 

29-  425 

58.5 

51.0 

C.K. 

I 

N. 

6.3 

Mean. 

29.686 

49.0 

41.4       .... 

4.5 

9-4 

Mean. 

29-  395 

58.1 

50.3 

7.1 

10.3 

'      April  3. 

April  8. 

Midn't. 

29.607 

42.0 

40.0 

C.K. 

4  " 

w. 

6.3 

Midn't. 

29-  445 

57- 0 

49.0 

C.S. 

I 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

29-  598 

40.0 

39-" 

C.K. 

2 

w. 

7-0 

3  a.  ni. 

29.  467 

52.0 

46.0 

C.S. 

I 

N.W. 

5.0 

6  a.m. 

29.644 

42.0 

38.0 

C.K. 

9 

w. 

4-3 

6  a.  ni. 

29.491 

47-5 

44.0 

C.S. 

I 

N.W. 

7.0 

9  a.m. 

29. 701 

48.0 

42.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

7-3 

9  a.  ni. 

29-  519 

57- 0 

49.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.  0 

Noon. 

29.683 

54- 0 

44-5 

C.K. 

6 

N.W. 

13-7 

Noon. 

29.471 

6.3.5 

50.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

15.0 

3  p.m. 

29.647 

55- 0 

44-5 

C.K. 

4 

N.W. 

17,0 

3  P-  '"■ 

29.  428 

68.0 

52.5!      C.K. 

I 

N.W. 

17-3 

6  p.m. 

29.671 

53- 0 

43- 0 

C.K. 

4 

N.  W. 

II.  7 

6  p.  m. 

29-  463 

64.0 

48.  0  ;    C.  K.  S. 

3 

N.W. 

19.3 

9  p.  m. 

29.682 

48.5 

41.0 

C.K. 

9 

N.W. 

5.7 

9  p.  m. 

29-  557 

56.0 

43.0 

C.K. 

9 

N.W. 

11.7 

Mean. 

29-  654 

47.8 

41-5 

5.0 

9-1 

Mean . 

29.  480 

58.1 

47.7 

2.  2 

II. 6 

April  4. 

April  9. 

Midn't. 

29. 677 

46.0 

40.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

Midn't. 

29.  611 

45- 0 

41.  0 

C.K. 

9 

N.  E. 

1 1.  0 

3  a.m. 

29. 646 

43- 0 

39- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

3  a.  m. 

29. 641 

43.0 

36.0 

C.K. 

4 

N.E. 

7.0 

6  a.m. 

29.644 

41.0 

38.0 

C.K. 

10 

S. 

5-7 

6  a.  III. 

29.  669 

38.0 

34- 0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

5-7 

9  a.m. 

29.671 

41-5 

39- 0 

N. 

10 

N.W. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  718 

43.5 

36.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29.750 

36.0 

34- 0 

Snow. 

10 

N.W. 

'2-3 

Noon. 

29.  664 

50.0 

39-5 

C.K.S. 

6 

N.  W. 

6.3 

3p.Jn- 

29.804 

41.0 

35- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

22.0 

3  p.  m. 

29.  620 

50.5 

43.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.867 

40-5 

34-5 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

18.7 

6  p.m. 

29.  641 

50.0 

40.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

8.3 

9  p.m. 

29.921 

38.0 

33- 0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

17-3 

9  p.  m. 

29.  728 

45.0 

36.0 

C.  K.  S. 

' 

N.W. 

5.7 

Mean. 

29. 748 

40.9 

36.6 

9.2 

"•3 

Mean. 

29.662 

45-6 

38.2 

....         5-1 

7.8 

Aprii,  5. 

April  10. 

Midn't. 

29.939 

34- 0 

30- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-3 

Midn't. 

29.796 

39.5 

32.5 

Clear. 

0 

N.W. 

j 
10. 0 

3  a.m. 

29.961 

32- 5 

28.5 

Clear. 

0 

N.W. 

14.0 

3  a.  ni. 

29.  840 

33.0 

28.  s 

r     Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

6  a.  m. 

30.016 

32- 0 

28.5 

C.S. 

I 

N.W. 

14.7 

6  a.  m. 

29.912 

30.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

3°-  030 

39- 0 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

14.7 

9  a.  in. 

29-  934 

36.0 

30.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.3  ■ 

Noon. 

29- 939 

48.0 

38.0 

C.K. 

3 

N.W. 

17.7 

Noon. 

29.  920 

42.0 

34- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

12.0  , 

3P-m- 

29. 848 

55-5 

43-5 

C.K. 

4 

N.W. 

18.7 

3  p.  in. 

29.  876 

48.0 

38.0 

C.K. 

3 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29.801 

55- 0 

43-5 

C.K. 

3 

N.W. 

14.7 

6  p.  in. 

29.912 

46.  0 

37.0 

C.  K.  S. 

I  . 

N.W. 

4.7 

9  p.m. 

29.786 

50.0 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

•8.3 

9  p.  m. 

29.  952 

43.0 

40.  2 
33-2 

C.K.S. 

I 

N. 

8.7  1 

Mean. 

29-  915 

43-2 

35.6 

1.6 

.... 

14.5 

Mean. 

29-  893 

39-7 

.... 

1.4 

8.7! 

OBSERVATIONS  FOR  1900. 
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April  ii. 

April  16. 

1^ 

w 

>, 

>> 

V 

■^  ^ 

% 

Wind. 

J3  .- 

-n 

Wind.           1 

Mean 

Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometei 

at; 

m  g 

Clouds. 

0 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  E 

pa  0 

{-1  V 

£ti 

3  E 
m  0 

Clouds. 

5 

Direc- 

Direc- 

0 

r 

1 

tion. 

> 

r 

r 

t; 

tion. 

> 

ill. 

0 

0 

'  m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  993 

36.0 

32.0 

C.  K.  S. 

8 

N.  E. 

7-3 

Midn't. 

30.  078 

49-5 

45-0 

C.K.S. 

10 

S. 

2.7 

3  a.  ni. 

30.067 

35-0 

31-5 

K. 

10 

N.  E. 

9.0 

3  a.  m. 

30.  064 

47-5 

43-5 

C.K.S. 

6 

S. 

2.3 

6  a.  m. 

30.086 

33- 0 

29.0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

6.7 

6  a.  ni. 

30.121 

47.0 

43-0 

C.K.S. 

9 

S.. 

2.3 

9  a.  ni. 

io-  131 

34- 0 

30.0 

C.  K.  S. 

10 

N.  E. 

8.3 

9  a.  ni. 

30.  133 

54- 0 

47.0 

C.K. 

9 

S.  E. 

5-3 

Noon. 

30. 056 

36-5 

32-5 

C.K. 

10 

■N.  E. 

5-0 

Noon. 

30.  095 

63.0 

52.0 

C.K. 

10 

S. 

10.3 

3  P-  "'■ 

30.011 

37-0 

35- 0 

C.K. 

10 

vS.  \V. 

4-3 

3  P-  111- 

30.  026 

68.0 

5I.O 

C.K. 

9 

S. 

12.7 

1     6  p.  m. 

29. 988 

37-0 

35-0 

K. 

10 

S. 

3-3 

6  p.  m. 

30.  016 

61.5 

51- 0 

C.K. 

9 

S.E. 

12.7 

9  p.  m. 

29. 971 

36.  0 

35- 0 

N. 

10 

S.E. 

4-3 

9  p.  m. 

30.  048 
30.  073 

57-2 

48.0 

K. 

10 

S.E. 

8.3 

Mean. 

30. 038 

35.6 

32-5 

9-6 

6.0 

Mean . 

56.0 

47-6 

9.0 

7-1 

1 

Aprii,  12. 

April  17. 

Midn't. 

29.  916 

35-5 

35-0 

N. 

10 

E. 

3-0 

Midn't. 

30.031 

55- 0 

51.0 

'   N. 

10 

vS.  E. 

6.7 

3  a.  m. 

29.  S70 

35-5 

34-6 

N. 

10 

N.  W. 

6-7 

3  a.  ni. 

29.  997 

,56.2 

53- 0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

15-3 

6  a.  m. 

29.  779 

37- 0 

36.0 

Mist. 

10 

N.E. 

9-7 

6  a.m. 

30.012 

55- 0 

53- 0 

C.  K.  N. 

10 

S.  E. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  769 

39-5 

39-0 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

8-7 

9  a.  ni. 

30.  01 1 

58.0 

55-5 

C.K.N. 

10 

S. 

6.3 

Noon. 

29.  740 

45- 0 

43-0 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

7-3 

Noon. 

29-  953 

65.0 

59- 0 

C.K. 

8 

S.E. 

12.3 

3  P-  !"• 

29.  680 

49.0 

45-5 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

6.3 

3  P-  111- 

29.  872 

69.  0 

60.  0 

C.K. 

7 

s: 

13-7 

6  p.  m. 

29.  638 

49.0 

46.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29- 835 

66.0 

58.5 

C.K. 

10 

S.E. 

16.0 

9  p.  m. 

29.  657 

47.8 

45-5 

C.K.S. 

10 

N.  W. 

2.7 

9  p.m. 

29-  834 

62.0 
60.8 

56.6 

C.K. 

10 

S. 

17.0 

Mean. 

29.  756 

42-3 

40.6 

10. 0 

6.1 

Mean. 

29-  943 

55-8      .... 

9-4 

12.  I 

Aprii.  13. 

April  18. 

Midn't. 

29.  619 

45-0 

44. 5      C.  K.  S. 

10 

N.W. 

5-0 

Midn't. 

29.  820 

61.0 

57- 0 

C.K. 

10 

S. 

15-3 

3  a.  m. 

29.605 

42.  0 

41.0        Mist. 

10 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  788 

60.  0 

57- 0 

C.K. 

10 

S. 

13-7 

6  a.  m. 

29.  614 

40.  0 

37-5      C.K.S. 

10 

N.  W. 

16.3 

6  a.  m. 

29.  776 

60.0 

58.0 

C.K. 

10 

S. 

10. 0 

9  a.  ni. 

29.  628 

40.9 

36.0 

C.K. 

10 

N.W. 

14.7 

9  a.  m. 

29.803 

60.5 

60.0 

N. 

10 

S. 

10.3 

Noon. 

29.  620 

44.0 

38.0 

C.K. 

9 

N.W. 

10.7 

Noon. 

29.  803 

62.  0 

61.0 

N. 

10 

S. 

10.3 

3  P-  "'• 

29.580 

54- 0 

44.0 

C.  K. 

8 

W. 

8.3 

3  p.m. 

29.  726 

62.  0 

6..  5 

N. 

10 

S. 

7.0 

6  p.  ni. 

29-  593 

50.5 

43-0 

C.  K.  S. 

7 

W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.720 

61.  0 

60.5 

N. 

10  ' 

S.E. 

3-7 

9  p.  m. 

29-  65.S 

48.0 

41.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  656 

61.5 
61.0 

61.  0 

N. 

10 

S.E. 

4-3 

Mean. 

29.614 

45-5 

40.6 

9.  2      ...    . 

8-7 

Mean. 

29. 762 

59-5 

10. 0 

9-3 

Aprii,  -14. 

Apri 

L    19- 

Midn't. 

29. 687 

45- 0 

40. 0      C.  K.  S. 

2 

N.W. 

9-3 

Midn't. 

29. 656 

60. 0 

60.0 

N. 

10 

S.W. 

10.7 

3  a-  in- 

29.  691 

43- 0 

38.0      C.K.S. 

5 

N.W. 

4-3 

3  a.  m. 

29.618 

59- 0 

59-0 

Fog. 

10 

S.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.711 

45- 0 

39. 0  ;    C.  K.  S. 

9 

W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  662 

58.0 

58.0 

Fog. 

10 

W. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  769 

48.0 

41.0      C.K.S. 

7 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  718 

61.5 

60.  0 

C.K. 

9 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29.  789 

5-5 

43-0      C.K.S. 

3 

N.W. 

18.3 

Noon. 

29-  741 

67.0 

57-0 

C.K. 

8 

N.W. 

12.3 

3  P-  111. 

29.  815 

55- 0 

44.0  ;    C.K.S. 

2 

N.W. 

17-7 

3  P-  "1- 

29.  710 

71-5 

58.0 

C.K. 

6 

N.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29, 847 

53- 0 

43-0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.  0 

6  p.  m. 

29.  729 

71.0 

59-0 

C.  K.S. 

7 

N.W. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  930 

47.0 

39- 0 

Clear. 

° 

N.W. 

9.0 

9  p.  m. 

29. 772 

64.0 

55-5 
58.3 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

Mean. 

29.  780 

48.4 

40.9 

3-5 

10.3 

Mean. 

29.  701 

64.0 

7-5 

6.3 

Aprii,  15. 

Apri 

L  20. 

Midn't. 

29.964 

41./) 

37. 0        Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29.  813 

63.0 

54-5 

c.s. 

I 

N.W. 

4-3 

3  a.  in. 

29.990 

39-0 

36-  0          C. 

I 

W. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  818 

61.0 

51.0 

C.K.S. 

10 

N. 

8-3 

6  a.  ni. 

30. 040 

35-2 

33. 0      C.  K.  S. 

I 

w. 

1-7 

6  a.m. 

29.860 

58.0 

52.0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

8.7 

9  a.  ni. 

30-115 

52.0 

44. 0        Clear. 

0 

w. 

2.7 

9  a. in. 

29.  952 

59- 0 

49-0 

C.  K. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

30-095 

58.5 

47-5         C.  K. 

2 

w. 

4-0 

Noon. 

29.  929 

64.0 

SI.  5 

C.K. 

10 

E. 

6.0 

3  P-  III- 

30. 056 

61.5 

49.  0        C.  K. 

9 

N.W. 

5-7 

3  P-  111- 

29.  888 

65.0 

52.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

6  p.  ni. 

30.031 

59- 0 

49.  0      C.  K.  S. 

8 

S.W. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  872 

61.0 

Si.o 

C.K. 

9 

S.E. 

4.0 

9  p.  ni. 

30.071 

52.5 

46.0  1    C.K.S. 

2 

S.  E. 

3-3 

9  p.  ni. 

29.  865 

57-0 
61.0 

50.0 

C.K. 

4 

S.E. 

2-7 

Mean. 

30.045 

49.8 

42.7 

2.9       .... 

3-2 

Mean . 

29-875 

51-4 

8.0 

5.6 
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Apri 

I.  21. 

Aprii,  26. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

U 

(LI 

a; 

3  5 
PQ  0 

Clouds. 

-a 
1 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
onieter. 

BulbTher- 
ometer. 

Clouds. 

>> 

0 
0 

c 
0 

Wind. 

Direc- 

5 

Direc- 

^ 

0 

f 

<2 

tion. 

Velo 

t 

1 

tion. 

'a3 
> 

in. 

0 

0 

111. 

ill. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  853 

55- 0 

49.0 

K. 

10 

S.E. 

2.  0 

Midn't. 

29.  794 

51.0 

47.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  832 

53- 0 

50.0 

K. 

10 

N.E. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  769 

49.0 

46.0 

S. 

1 

N.W. 

4.3 

6  a.  m. 

29.851 

53- 0 

50.0 

N. 

10 

N.  W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  797 

48.0 

41.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.3 

9  a.  m. 

29.  884 

59- 0 

540 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

7.3 

9  a.  m. 

29.790 

58.5 

47.0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29.828 

61.0 

54-5 

C.  K.  S. 

10 

E. 

7-7 

Noon . 

29.  722 

65.0 

51.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.7 

3  p.m. 

29.  767 

56.0 

54- 0 

N. 

10 

S.E. 

6.3 

3  p.  ni. 

29.  640 

69.0 

53.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

10.7 

6  p.m. 

29.  720 

54- 0 

53- 0 

N. 

10 

E. 

7.0 

6  p.  m. 

29-  567 

69.  0 

54- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

9.3 

9  p.m. 

29.  726 

54- 0 

53-5 

52.2 

Mist. 

10 

N.E. 

3.0 

9  p.  m. 

29-  5S3 

60.0 

49.0 

C.K. 

I 

N.W. 

3.7 

Mean. 

29.808 

55-6 

10. 0 

5.2 

Mean. 

29.  708 

58.7 

48.5 

1.2 

6.8 

Apri 

I,  22. 

Aprii,  27. 

Midn't. 

29.698 

53-5 

53- 0 

Mist. 

10 

N.E. 

1. 0 

Midn't. 

29-  633 

57.0 

45.0 

C.K. 

3 

N. 

8.3 

3  a.m. 

29.690 

53-5 

53- 0 

Mist. 

10 

N.E. 

1-3 

3  a.  m. 

29.  622 

50.0 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

6  a.m. 

29.  686 

54- 0 

53-5 

Mist. 

10 

N. 

I.  0 

6  a.m. 

29. 632 

49.0 

41.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

II-3 

9  a.m. 

29.  692 

56.0 

55- 0 

C.K. 

10 

S. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  664 

60.  0 

48.0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.7 

Noon. 

29.  684 

59- 0 

57- 0 

C.  K. 

10 

s.  w. 

1-7 

Noon. 

29.  610 

67.  0 

50.0 

Clear. 

0 

N.W. 

16.3 

3  p.m. 

29.  636 

62.  0 

59- 0 

C.K. 

10 

s. 

3-7 

3  p.  m- 

29-  552 

72.0 

51.5 

C.K. 

6 

N.W. 

17.3 

6  p.m. 

29.  651 

62.0 

59-2 

C.  K.  S. 

9 

E. 

2.7 

6  p.  m. 

29. 546 

71-5 

53.5 

C.K. 

6 

N.W. 

16.0 

9  p.m. 

29.  661 

59- 0 

58.0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

4-3 

9  p.  m. 

29.  648 

64.5 

49.0 

C.K. 

10 

N.W. 

9-7 

Mean. 

29-675 

57-4 

56.0 

9.0 

2.  I 

.   Mean. 

29.613 

61.4 

47-5 

3.5 

11.9 

Apri 

I.  23. 

Aprii,  28. 

Midn't. 

29. 650 

57- 0 

56.5 

C.K. 

8 

N. 

3-7 

Midn't. 

29.  696 

5S.5 

49.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29-  655 

56.5 

56.0 

N. 

10 

N. 

1-3 

3  a.  m. 

29.719 

54.0 

47.0 

C.K. 

9 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

29.665 

57- 0 

56.5 

N. 

10 

S.E. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  755 

48.0 

45.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.7  1 

9  a.  m. 

29.641 

57- 0 

56.5 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  778 

60.0 

50.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

1-7  I 

Noon. 

29.  616 

68.0 

62.5 

C.K. 

6 

S. 

2.3 

Noon. 

29.  718 

70.0 

53.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

6.7 

3  p.m. 

29.  588 

73- 0 

64.  0 

C.K. 

6 

S. 

5-3 

3  p.  ni. 

29.671 

74-5 

56.0 

C.K. 

I 

N.W. 

12.0 

6  p.  m. 

29-  577 

'    71.0 

60.  0 

C.K. 

4 

N.  W. 

6.7 

6  p.  m. 

29-  659 

72-5 

56.0 

C. 

I 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.606 

66.0 

58.0 

C.K. 

2 

N.W. 

3.0 

9  p.m. 

29.  696 

65.0 

51-5 
50.9 

Haze. 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29. 625 

63.2 

58. 7 :  .... 

7.0 

....    i     4.0 

Mean . 

29.  712 

62.8 

5.0 

5.8 

Apri 

L  24. 

Apri 

L  29. 

Midn't. 

29.602 

62.0 

56-0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-7 

Midn't. 

29. 746 

61.5 

50.5 

C.K. 

10 

N.E. 

9-3 

3  a.m. 

29.604 

60.0 

55- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.3 

3  a.  m. 

29.  782 

58.0 

53- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

12.3 

6  a.  m. 

29. 639 

58.5 

54-5 

C.K. 

3 

N.W. 

9.0 

6  a.  m. 

29.  832 

48.0 

45.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

9.7 

9  a.  m. 

29.684 

66.0 

58.0 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  848 

61.0 

51.5 

C.K. 

4 

E. 

5-3 

Noon. 

29-  643 

71-5 

59-5 

C.K. 

I 

N.E. 

7.7 

Noon . 

29.  80S 

68.5 

55.0 

C.K. 

4 

S. 

3-7 

3  p.m. 

29- 596 

76.0 

62.0 

CK.S. 

3 

N.W. 

6.3 

3  p.  m. 

29-  733 

72.  0 

57.0 

C.K. 

4 

S.E. 

5-3 

6  p.  m. 

29-  584 

74.0 

61.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  696 

69.0 

57- 0 

C.  K. 

5 

S. 

6.0 

9  p.m. 

29. 632 

65.0 

57- 0 

C.K. 

5 

N. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  714 

59-8 

51.5 

C.K. 

9 

S. 

4.3 

Mean. 

29. 623 

66.6 

57.9 

....        3.0 

....    i     6.9 

Mean. 

29.  770 

62.  2 

52.6 

7.0 

7.0 

Apri 

L  25. 

Apri 

r.  30- 

Midn't. 

29.689 

58.0 

49.0 

Clear. 

0 

N.E. 

12.0 

Midn't. 

29.  697 

56.0 

5I.O 

C.K. 

10 

S. 

5-7 

3  a.  m. 

29. 769 

54.0 

47-5 

Clear. 

0 

N.E. 

12.7 

3  a.  m. 

29.  647 

52.0 

48.0 

C.K. 

9 

S.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29. 850 

49-5 

45-5 

C.K. 

2 

N.E. 

14-7 

6  a.  m. 

29.  629 

51.5 

48.0 

C.K. 

9 

S. 

5-3 

9  a.  m. 

29,871 

55- 0 

46.0 

C.K. 

I 

N.E. 

11-3 

9  a.  m. 

29.  626 

64.0 

56.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.7 

Noon. 

29. 840 

59-3 

50.0 

C.K. 

I 

S.E. 

8.7 

Noon. 

29.  535 

79.0 

62.5 

C.K. 

10 

S. 

8.3 

3  p.m. 

29.780 

64.0 

52.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-7 

3  p.  m. 

29-  450 

81.0 

63.0 

C.K. 

10 

S. 

12.0 

6  p.m. 

29. 763 

64.0 

52.0 

C.S. 

I 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  413 

77.0 

63-5 

C.K. 

10 

S.W. 

7.3 

9p.m. 

29. 782 

55-5 

49.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

9  p.  m. 

29-  454 

71.5 

58-0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.0 
7.2 

Mean. 

29.  793 

57-4 

48.9 

.... 

0.8 

9.2 

Mean. 

29-  556 

66.5 

56.2 

9.6 

OBSERVATIONS  FOR  1900. 
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May  I. 

May  6. 
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^ 
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(5 
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m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.521 

65.0 

55-0 

C.K. 

5 

N.W. 

16.3 

Midn't. 

29.810 

49-5 

46.0 

C.  K. 

9 

S. 

5-0 

3  a.  m. 

29-  59« 

57-0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

3  a.  ni. 

29.  792 

48.0 

45- 0 

C.K. 

3 

S. 

4  0 

6  a .  m. 

29. 660 

54.0 

45-0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

29.814 

45.0 

44.0 

C.K. 

3 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  644 

62.5 

51.0 

C.  K. 

9 

N.  W. 

4-7 

9  a.  ni. 

29.  S22 

60.5 

54-0 

C.K. 

3 

S.W. 

1-3 

Noon. 

29.607 

70.  0 

55.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6-7 

Noon. 

29.  792 

67.0 

56.0 

C.K. 

8 

s. 

6.7 

3  P-  "1- 

29-  584 

76.0 

59- 0 

C.K. 

8 

W. 

5-3 

3  P-  m- 

29-  732 

70-5 

56.0 

C.K. 

10 

s. 

10.7 

6  p.  ni. 

29-  583 

70.5 

58.5 

C.K.S. 

9 

S.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  696 

65.0 

58.0 

C.K. 

7 

s. 

10.7 

9  p.  ni. 

29.  626 

61.0 

54- 0 
53-1 

C.K.S. 

S. 

5-3 

9  p.m. 

29.  723 

58.5 

56.0 

C.K. 

7 

s.  w. 

5-0 
5.6 

Mean. 

29.603 

64-5 

5.9 

.... 

7-5 

Mean. 

29- 773 

58.0 

51.9 

6.2 
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May  7. 

Midn't. 

29.631 

57-0 

51.5 

S. 

I 

S. 

4-3 

Midn't. 

29.  762 

56.5 

55.0 

C.K. 

9 

s. 

2.3 

3  a.  jn. 

29.  627 

54.5 

49.0 

Haze. 

S.E. 

2.7 

3  a.  m. 

29. 850 

56.0 

51.0 

C.K. 

7 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

29-  637 

52.5 

48.0 

C.  K.  S. 

lo 

S.E. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  934 

51.0 

45-0 

C.K. 

6 

N.  E. 

7.3 

9  a.  m. 

29-  654 

64.0 

55.5 

C.K. 

5 

S.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  978 

57.0 

48.0 

C.K. 

3 

N.  E. 

7.3 

Noon. 

29.  606 

74.0 

.58.5 

C.K. 

6 

S.W. 

5.7 

Noon. 

29.980 

64.0 

53-0 

C.K. 

3 

E. 

5.7 

3  P-  '"• 

29-517 

76.5 

59- 0 

C.K. 

6 

s. 

12.7 

3  P-  '"- 

29. 916 

67.0 

54-0 

C.K. 

3 

S. 

7.7 

6  p.  ni. 

29. 465 

71.0 

57.8 

C.K. 

9 

S.E. 

9-3 

6  p.  ni. 

29. 896 

66.0 

54.5 

C.  K.  S. 

10 

s. 

8.0 

9  p.  ni. 

29-  493 

64.0 

55- 0 

C.K. 

7 

E. 

4-7 

9  p.  m. 

29.902 
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59.6 
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S.E. 
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6.3 
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29.902 
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C.K. 

10 

N. 
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C.K. 

10 

S.E. 

8.0 
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56.0 
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10 

N.  E. 

5-0 

3  a.  m. 
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55-0 

53.0 

K. 

10 

S.E. 

6.0 

6  a.  m. 
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56.0 
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10 

N. 

1-7 

6  a.  m. 

29. 824 

55-0 

53.5 

C.K. 

10 

S.  E. 

6.7 

9  a.m. 

29.341  • 

>     60.0 

58.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

1-7 

9  a.  m. 

29- 756 

66.0 

62.0 

C.K. 

8 

S.W. 

8.3 

Noon. 

29.  277 

73-5 

65-5 

C.K. 

10 

s. 

4-3 

Noon. 

29.  672 

78.0 

68.5 

C.K. 

6 

S.W. 

9.0 

3  P-  m- 

29.272 

66.5 

59-5 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.W. 

7.0 

3  P-  ni- 

29-  543 

88.0 

69.0 

C.K. 

4 

S.W. 

14.0 

6  p.  m. 

29-  365 

57-0 

52.0 

C.K. 

8 

N.W. 

13.0 

6  p.  m. 

29.460 

84.0 

67.0 

C.K. 

7 

S.W. 

15.3 

9  p.m. 

29-  534 

50.0 

44.5 

C.K. 

10 

N.W. 

20.3 

9  p.m. 

29-485 

78.0 

66.0 

C.K. 

8 

S.W. 

14.7 

Mean. 
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9.8 

7.2 
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69.9 
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9. 

Midn't. 

29.588 

46.0 

39.0 

C.K. 

5 

N.W. 

14-3 

Midn't. 

29-  458 

72.0 

64.  2 

C.K. 

8 

S.W. 

9.3 
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29.608 

43.0 

37-5 

C.K. 

5 

N.W. 

13.0 
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C.K. 
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N. 
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C.K. 
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.... 

8.9 

9-4 

Ma 

V  5. 

May 

10. 

Midn't. 

29. 680 

52.0 

47.0 

C.K. 
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C.K. 
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C.K. 
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C.K. 

N.W. 
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C.K. 
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N.W. 
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Noon. 
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C.K. 

N.W. 
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63.5 
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C.K. 
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N.  W. 

7.0 
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62.2 

56-0 

C.K. 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 
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60.4 
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C.K. 

7 

S. 

7.3 
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29-  794 

62.0 

49.0 

C. 

N.W. 

10. 0 

9  p.m. 
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C.K. 
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S.E. 
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N.W. 

3-7 
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4.9 

.... 
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h 


296 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


May  II. 

May  16. 

i-, 

ii 

■0 

Wind. 

i 

Wind. 

XI   u 

si 

^ 

Ssi 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Clouds. 

s 
0 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•  s  a 
«  2 

Si 

Clouds. 

u 

0 

Direc- 

3 

s' 

r 

1 

tion. 

> 

t 

r 

t; 

0 

tion. 

■3 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  867 

50.0 

43- 0 
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C.K. 

6 

N.W. 

3-7 

3  a.m. 

29.  840 

52.0 

46.0 

K. 

10 

S.  W. 

4.0 

3  a.  ni. 

29.  690 

70.5 

61.5 

C.K. 

6 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  848 

54- 0 

47-5 

C.  K.  S. 

10 

S.  W. 

6.3 

6  a.  ni. 

29.  750 

64-5 

59-0 

C.K. 

6 

N.W. 

1-7 

9  a.m. 

29.  836 

62.5 

51-5 

C.K. 

10 

S.W. 

9.0 

9  a.  m. 

29.  746 

79.0 

63.0 

C.K. 

4 

N.E. 

1-7 

Noon. 

29.766 

68.0 

55.0 

C.K. 

Id 

S.W. 

9-7 

Noon. 

29-  724 

86.0 

71.0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-0 

3p.m. 

29.  736 

67.0 

56.0 

C.K. 

10 

S.W. 

«-3 

3  p.  m. 

29-  675 

88.0 

70. 0 

C.  K. 

3 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29-  731 

64.6 

56.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

5-0 

6  p.  m. 

29-  704 

84.0 

66.0 

Haze. 

E. 

7-7 

9p.m. 

29.  723 

58.0 

53- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

9  p.  m. 

29-  749 

68.5 

64.0 

Haze. 

E. 

8.0 

Mean. 
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5I-0 
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29-  714 
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Midn't. 

29.  701 

57- 0 
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C.K. 

9 

S. 

2.7 

Midn't. 

29-  764 

61.0 

60.0 

Haze. 

N.E. 

6-7 

3  a.m. 

29.  701 

56.0 

51.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4.0 

3  a.m. 

29.  768 

58.0 

57-5 

C.K. 

ID 

N.E. 

7.0 

6  a.  m. 

29-751 

55- 0 

50.0 

C.K. 

7 

N. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  785 

58.0 

57-8 

K. 

10 

N.E. 

3-7 

9  a.m. 

29.  820 

62.5 

56.5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  771 

63-5 

61.0 

C.K. 

TO 

N.E. 

4.0 

Noon. 

29.798 

68.0 

60.5 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

4.3 

Noon. 

29-  7*79 

77-5 

68.0 

C.K. 

5 

S.E. 

5-3 

3  p.m. 

29.  761 

73- 0 

63.0 

C.  K.  S. 

4 

S.E. 

5.7 

3  P-  m- 

29.664 

85-0 

68.  ,S 

C.K. 

2 

S. 

10. 0 

6  p.m. 

29.  728 

72.0 

62.5 

C.K. 

6 

S.E. 

7.0 

6  p.  m. 

29.622 

82.0 

66.0 

C.K. 

4 

S. 

II. 0 

9p.m. 

29.  771 

65.0 

58.5 

C.K. 

8 

S.E. 

5-3 

9  P-  ni- 

29.  640 

72.0 

68.0 

Clear. 

0 

S- 

10.7 

Mean. 

29-  754 

63.6 

56.9 

7-9 

4.8 

Mean. 

29-  724 

69.6 

63-4 

5-9 

.... 

7-3 

MA-i 

'  13- 

May  18. 

Midn't. 

29.  761 

63.0 

57- 0 

C.K. 

4 

S.E. 

4.0 

Midn't. 

29. 620 

70.0 

67.0 

C.K. 

6 

S. 

6.7 

3  a.  m. 

29-  757 

57.0 

56.0 

C.K. 

6 

S.W. 

1-7 

3  a.  m. 

29-  584 

67.0 

66.0 

C.K. 

7 

S. 

6.7 

6  a.m. 

29.  832 

59- 0 

56.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

3-3 

6  a.  ni. 

29-  594 

69. 0 

67.0 

C.K. 

9 

S. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  789 

76.0 

64.0 

C.K. 

I 

W. 

6.0 

9  a.  ni. 

29-  586 

72.0 

69.  0 

C.K. 

10   ' 

S.W. 

8.0 

Noon. 

29-  773 

84.0 

65.0 

Clear. 

0 

N.W. 

11.7 

Noon. 

29-  533 

71-5 

69.  0 

N. 

10 

s. 

7-7 

3  p.  m. 

29.  722 

89.0 

67.0 

C.K. 

I 

S.W. 

7-3 

3  P-  m- 

29.  480 

70. 0 

67-5 

N. 

10 

s. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  710 

86.0 

69.0 

Haze. 

0 

S.W. 

6.3 

6  p.  ni. 

29-  399 

71.0 

67-5 

C.K. 

6 

s. 

7-3 

9  p.m. 

29. 740 

73- 0 

61.0 

S. 

I 

S.W. 

4.7 

9  p.m. 

29-  379 

68.0 

66.0 

C.K. 

6 

s. 

6.0 

Mean. 

29.760 

73-4 

61.  9 

1-9 

5-6 

Mean. 

29. 522 

69.8 

67.4 
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8.0 

7-2 

Ma-s 

'  14. 
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Midn't. 
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70.0 

58.0 

Clear. 

■0 

w. 

3-3 
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64.0 

K. 
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S.E. 

5-3 

3  a.m. 

29-  754 

66.0 

57-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

29-  234 

65.0 

64-5 

N. 

ID 

S.E. 

4-7 

6  a.  ni. 

29.  792 

67.5 

57-5 

C.S. 

I 

N.W. 

8.0 

6  a.m. 

29. 192 

64.0 

63-5 

N. 

10 

S.W. 

3-3 

9  a.  ni. 

29. 804 

79.0 

65.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5.0 

9  a.  ni. 

29- 157 

64.0 

63-5 

N. 

10 

w. 

5-0 

Noon. 

29-  773 

86.0 

68.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29. 164 

61.6 

6r.o 

N. 

10 

N.W. 

6.3 

3  P-  ni. 

29.  723 

89.0 

69.0 

C.K. 

4 

S.W. 

7.0 

3  p.m. 

29.  221 

59-0 

57-0 

N. 

10 

N.W. 

14.  0 

6  p.  m. 

29.664 

87.0 

70. 0 

C.K. 

3 

S.W. 

6.0 

6  p. in. 

29- 259 

59-8 

54-8 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

13.0 

9  p.m. 

29.679 

75- 0 

63.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.0 

9  p.m. 

29- 353 

56.2 

53-2 
60.2 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

8.0 

Mean. 

29.  741 

77-4 

63.5 

1-4 

5.8 

Mean . 

29-  239 

62.0 

9-8 

7-4 

Mai 

'  15- 

Ma-v 

'  20. 

4-3 

Midn't. 

29.  679 

70.0 

61.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

Midn't. 

29-380 

56.0 

53-0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

3  a.  m. 

29.694 

68.0 

59- 0 

C.  K. 

H 

N.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  373 

55-5 

51-5 

C.K.S. 

10 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29. 726 

63.0 

59-5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

6  a.  ni. 

29- 436 

54-0 

50.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.756 

80.0 

67.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-3 

9  a.  ni. 

29.481 

61-5 

52.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7-  7 

Noon. 

29.712 

89.0 

70.5 

C.K. 

I 

N.W. 

7.0 

Noon . 

29- 492 

67.0 

56.0 

C.K. 

4 

N.W. 

10.3 

3  P-  M. 

29.  767 

92.0 

69.5 

Haze. 

W. 

4-7 

3  p.m. 

29. 492 

69.0 

55- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

8-3 

6  p.  m. 

29.631 

86.5 

69.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

6  p.m. 

29-  504 

66.2 

57- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

2.7 

9  p.m. 

29.780 

77.0 

64-5 

C.K. 

8 

w. 

4-7 

9  P- Ill- 

29-  555 

59-0 

51-0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-0 

Mean. 

29.  718 

78.2 

65.0 

.... 

3-7 

5-0 

Mean. 

29. 464 

61.0 

53-2 

.... 

5.9 

6.0 
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May  21. 

Mai 

•  26. 

u 

J3',. 

3 

Wind 

. 

0) 

§ 

3 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

pq  0 

M  0 

Clouds. 

0 

0 

§ 

Mean 

Time. 

Barom- 
eter. 

3  E 
«  0 

SI 

a  B 
a  5 

Clouds. 

_2 

u 

c 
0 

Direc- 

city. 

Direc- 

0 

■t^ 

OJ    P 

t; 

tion. 

0 

>.B 

a  s 

■E 

tion. 

0 

Q 

^ 

i£ 

> 

« 

& 

S, 

0) 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  592 

55- 0 

50.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.  0 

Midn't. 

29.  900 

68.0 

55-. 0 

C.K. 

10 

N.E. 

10. 0 

3  a.m. 

29.581 

51.0 

47.0 

C.K. 

7 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

29.  859 

56.0 

50.5 

C.  K. 

9 

N.E. 

7.0 

6  a.m. 

29- 595 

50.0 

46.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  878 

54.5 

48.0 

C.  K.  S. 

7 

N.  W. 

9-7 

9  a.  m. 

29. 629 

53- 0 

48.0 

C.K. 

10 

N.W. 

b.  7 

9  a.  m. 

29.  901 

60.0 

48.0 

C.K. 

4 

N.E. 

12.0 

Noon. 

29.617 

62.0 

53- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

10.3 

Noon. 

29.880 

66.0 

51.5 

C.K. 

4 

N.E. 

12.0 

3  p.m. 

29.651 

66.5 

62.5 

C.K. 

5 

N.W. 

11.3 

3  p.  m. 

29.  825 

69.5 

53-5 

C.K. 

4 

N.E. 

II. 0 

6  p.m. 

29. 647 

67.0 

58.0 

C.K.. 

3 

N.W. 

13.0 

6  p.  m. 

29.  812 

65.0 

53.0 

C.K. 

I 

N.E. 

3.3 

9  p.m. 

29.710 

57- 0 

50-0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

9  p.m. 

29.  817 

57.0 

49.0 

C.  K.  S. 

' 

S.E. 

9.7 

Mean. 

29.  628 

57-7 

51.8 

4-9 

8.7 

Mean. 

29.  859 

62.0 

51. 1 

....       \o 

9-3 

Ma-s 

r  22. 

Ma^ 

■  27. 

Midn't. 

29. 730 

55- 0 

48.5 

Clear. 

0 

N.W. 

5.0 

Midn't. 

29-  775 

54- 0 

47-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5.0 

3  a.m. 

29- 758 

53- 0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.7 

3  a.  m. 

29.716 

54.0 

46.0 

C.K.S. 

I 

N.  W. 

9-7 

6  a.m. 

29.815 

51.0 

46.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

6  a.  m. 

29-  759 

55- 0 

48.0 

C.K. 

I 

N.W. 

3.7 

9  a.m. 

29.  789 

64.0 

59-8 

C.K. 

I 

N.W. 

9  a.  m. 

29.  778 

67.0 

55.5 

C.K. 

I 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29.  766 

70.0 

55- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

8.7 

Noon. 

79. 760 

76.5 

58.0 

Clear. 

0 

N. 

7-7 

3  p.m. 

29.721 

74- 0 

60.0 

C.K. 

8 

N.W. 

5-7 

3  p.  m. 

29.713 

79-5 

62.0 

Clear. 

0 

N.E. 

5.3 

6  p.m. 

29. 703 

74.5 

65.2 

C.K. 

4 

N.E. 

I.O 

6  p.  m. 

29.  709 

76.0 

62.0 

C.  K. 

2 

S.E. 

2.3 

9  p.m. 

29-  739 

64.0 

57.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.7 

9  p.m. 

29.  759 

65.0 

52.0 

C.K. 

2 

S. 

.   4.7 

Mean . 

29- 753 

63.2 

54-8 

2.8 

6.2 

Mean. 

29.  746 

65.9 

53.9 

0.9 

5-6 

MA-i 

r  23. 

May  28. 

Midn't. 

29. 761 

59- 0 

54- 0 

C.K. 

3 

S. 

2.3 

Midn't. 

29.  755 

63.0 

54.0 

C.K. 

2 

S. 

4.0 

3  a.m. 

29. 740 

55-8 

51-8 

C.K. 

2 

S. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  749 

60.0 

55- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-7 

6  a.m. 

29.  776 

54-5 

52.0 

C.K. 

2 

s. 

2. 0 

6  a.m. 

29.  758 

59-5 

56.0 

C.K. 

4 

S.W. 

4.0 

9  a.m. 

29.  776 

69.  0 

62.5 

C.K. 

4 

S.  w. 

2.0 

9  a.m. 

29.  781 

62.5 

57.0 

C.K. 

8 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29- 744 

77.0 

66.0 

C.K. 

9 

s. 

4.0 

Noon. 

29.  777 

72.3 

64.0 

C.K. 

8 

S.W. 

4.0 

3  p.m. 

29.680 

79.0 

.65.5 

C.K. 

9 

s. 

8.3 

3  P-  m. 

29.  764 

79.0 

67.0 

C.K. 

9 

s. 

5.0 

6  p.  m. 

29. 643 

74.0 

62.0 

C.K. 

8 

s. 

5.0 

6  p.  m. 

29.  756 

72.5 

64.5 

C.K. 

10 

E. 

4.0 

9  p.m. 

29. 648 

68.5 

62.0 

C.K. 

9 

s. 

3-7 

9  p.m. 

29-  854 

59- 0 

51-5 

C.K. 

10 

N.E. 

9.0 

Mean. 

29.  721 

67.1 

59-5 

5-8 

3-7 

Mean. 

29.  774 

66.0 

58.6 

....        6.6 

i 

4.7 

MA-i 

'  24. 

Ma\ 

'  29. 

Midn't. 

29. 636 

64.0 

60.0 

C.K. 

8 

S.E. 

3.0 

Midn't. 

29.906 

54-5 

53.5 

N. 

10 

N.E. 

II.  7 

3  a.  m. 

29.616 

64.0 

60.0 

C.K. 

8 

s. 

7-7 

3  a.  m. 

29.  928 

54.5 

53-5 

C.K. 

10, 

N.E. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  622 

63.0 

60.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-3 

6  a.  m. 

30.003 

52.5 

52.0 

N. 

16. 

N.E. 

10.3 

9  a.  m. 

29.601 

64-5 

61.  5 

C.K. 

9 

N.E. 

4.0 

9  a.  m. 

30. 050 

53.0 

52.5 

K. 

10 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29. 592 

68.0 

66.8 

C.K. 

10 

S.E. 

7-3 

Noon. 

30. 070 

59-5 

56.0 

-  C.K. 

9 

N.E. 

8.0 

3  p.m. 

29-  565 

61.0 

59- 0 

N. 

10 

N.E. 

7-3 

3  P-  ni- 

30.  048 

62.5 

57.5 

C.K. 

9 

N.E. 

7.3 

6  p.  m. 

29-  575 

60.5 

59- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

II. 0 

6  p.  m. 

30.  078 

60.0 

56.0 

C.K. 

7 

N.E. 

5.0 

9  p.m. 

29.606 

59- 0 

55- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

13.0 

9  p.  m. 

30.080 

57- 0 

54.0 

C.K. 

3 

N.E. 

3.0 

Mean. 

29.602 

63.0 

60.2 

.... 

9.2 

7.1 

Mean. 

30. 02 1 

56.7 

54-4 

8.5 

7.7 

Ma\ 

'  25. 

May 

3°. 

Midn't. 

29.  619 

59- 0 

55- 0 

C.K. 

10 

N. 

12.7 

Midn't. 

30. 042 

55.6 

54.0 

C.K. 

9 

N.E. 

3.0 

3  a.  m. 

29- 645 

57- 0 

55- 0 

N. 

10 

N. 

10. 0 

3  a.m. 

30. 034 

55.5 

54.6 

C.K.      1 

10 

N.E. 

7-3 

6  a.  m. 

29.  721 

58.0 

55- 0 

K. 

10 

N. 

9-3 

6  a.  m. 

30.041 

55.5  : 

54- 0 

C.K.      ! 

10 

N.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.766 

64.0 

58.0 

C.  K. 

9 

N.E. 

9-3 

9  a.m. 

30.017 

59-5 

57.0 

C.  K.      \ 

10 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29.798 

66.0 

58.2 

C.K. 

10 

N.E. 

15.7 

Noon. 

29.  970 

66.5  1 

62.5 

C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

3  p.m. 

29.  800 

65.0 

53- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

15.0 

3  p.  I". 

29. 947 

71.0 

66.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

3.7 

6  p.  ra. 

29.  840 

63-5 

58.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

9-7 

6  p.  m. 

29.  S56 

74.0 

68.5 

C.K. 

7 

S.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.  879 

60.0 

56.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

8.7 

9  p.  m. 

29-  857 

69.0 

66.0 

C.K. 

4 

s. 

2.3 

Mean . 

29-  758 

61.6 

56.0 

9-9 

it.3 

Mean. 

29.970 

63.3 

1 

60.3 

8.6 

3.9 
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' 

May  31. 

June  5. 

V* 

k   ! 
5 

Wind 

l-t 

1 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Si 

1% 

Clouds. 

0 
0 

c 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

M  0 

pq  0 

Clouds. 

0 

n 
0 

Direc- 

Direc- 

I' 

.2 

tion. 

> 

S" 

1 

tion. 

>  ■ 

in. 

0 

0 

in. 

in. 

0 

0 

. 

ni. 

Midn't. 

29-  837 

67.0 

65.0 

C.K. 

4 

S. 

2.3 

Midn't. 

29.  872 

58.0 

57-0 

C.K. 

I 

E. 

4-7 

3  a.m. 

29.809 

65.0 

64.0 

C.K. 

10 

S. 

2.3 

3  a.m. 

29.  849 

57-0 

56.0 

C.K. 

2 

E. 

2. 0 

6  a.  m. 

29.805 

66.0 

64.0 

C.K. 

6 

s.w. 

2.7 

6  a.  m. 

29- 875 

57-5 

55-0 

C.K. 

3 

N.E. 

I.O 

9  a.  m. 

29.812 

70. 0 

68.0 

C.K. 

10 

s.w. 

1-3 

9  a.m. 

29,804 

66.0, 

58-0 

C.  K.  S. 

9 

E. 

1-7 

Noon. 

29.  792 

78.0 

72.0 

C.K. 

10 

w. 

4.0 

Noon. 

29.  S76 

72.0 

62.0 

C.K. 

2 

S. 

3-3 

3  p.m. 

29.  748 

81.3 

73- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

4-7 

3  p.m. 

29- 834 

75-5 

65.0 

C.K. 

2 

S.W. 

4-3 

6p.m. 

29-  754 

78.5 

71-5 

C.K. 

9 

N.W. 

1-7 

6  p.  m. 

29.810 

74-5, 

66.5 

C.K. 

4 

S.W. 

4-7 

9  p.m. 

29-  783 

67.5 
•71.7 

66.0 

N. 

10 

N.W. 

8.0 

9  p.  ni. 

29. 827 

65-5 

61.5 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

Mean. 

29.  792 

67.9 

8.2 

3-4 

Mean. 

29-  843 

65-7 

60.  I 

2.9 

3-  I 

June  I. 

June  6. 

Midn't. 

29.  774 

66.5 

65.5 

C.K. 

8 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29. 822 

62.0 

59- 0 

Clear. 

0 

S.  W. 

3-7 

3  a.m. 

29.  770 

65.5 

64-5 

C.K. 

4 

s. 

1-3 

3  a.m. 

29. 818 

59-0 

58.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.799 

65.0 

65.0 

Fog. 

10 

S.W. 

I.  0 

6  a.  m. 

29. 830 

60.  0 

58.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29. 822 

74.0 

70.0 

C.K. 

3 

s. 

2.7 

9  a.m. 

29. 826 

73-0 

64-5 

C.K. 

I 

s.w. 

2.7 

Noon. 

29.  801 

79-5 

72.0 

C.K. 

.S 

S. 

6.7 

Noon. 

29. 792 

77.0 

67.0 

C.K. 

3 

s. 

7-3 

3  p.m. 

29.  736 

86.0 

73-5 

C.K. 

5 

S. 

7-3 

3  p.m. 

29-  731 

78.0 

65.0 

C.K. 

2 

S.  E. 

10.3 

6  p.  m. 

29.  713 

82.0 

71.0 

C.K. 

,S 

s. 

8.0 

6  p.m. 

29. 695 

76.6 

64.  0 

C.K. 

6 

S.E. 

10.3 

9  p.m. 

29-  734 

72-5 

67.0 

C.K. 

2 

s. 

5-7 

9  p.m. 

29. 748 

68.0 

59-5 

C.K. 

7 

S.E. 

10. 0 

Mean. 

29.  769 

73-9 

68.6 

5.2 

4-5 

Mean. 

29. 7S3 

69,2 

61.9 

2.4 

6.5 

June  2. 

June  7. 

Midn't. 

29.  728 

70.0 

65.0 

C.K. 

9 

s. 

5-0 

Midn't. 

29.  737 

62.5 

58-0 

C.K.S. 

3 

S.E. 

7-7 

3  a.  m. 

29.704 

68.0 

64.0 

C.K. 

4 

s. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  705 

61.5 

58.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-0  , 

6  a.  m. 

29.  704 

68. 0 

63.0 

C.K. 

9 

s. 

5-7 

6  a.  m. 

29.760 

63.0 

60.0 

C.K.S. 

3 

S. 

4-3 

9  a.m. 

29.699 

74- 0 

68.5 

C.  K.  S. 

s.w. 

7.0 

9  a.  m. 

29,  690 

73-0 

65-5 

C.K. 

3 

S.  E. 

5-7 

Noon. 

29. 670 

82.5 

74.0 

C.  K.  S. 

8 

s. 

8.0 

Noon. 

29.  624 

81.0 

71-5 

C.K. 

3 

S. 

8.0 

3  P-  ni. 

29.617 

73- 0 

70.5 

N. 

10 

w. 

9.0 

3  P-  m- 

29-  554 

83-5 

72-5 

C.  K. 

4 

S. 

10.7 

6  p.  m. 

29. 632 

67.5 

67.0 

N. 

10 

s.w. 

6.7 

6  p.m. 

29.  527 

79.0 

71.0 

C.K. 

8 

S. 

7-0 

9  p.m. 

29-  645 

66.0 

65.5 

C.K. 

8 

s. 

4.0 

9  p.m. 

29-559 

74.0 

67.5 

C.K. 

2 

S. 

8-3 

Mean. 

29-  675 

71.2 

67.2 

8.4 

6.4 

Mean. 

29.644 

72.2 

65.5 

4-5 

7-1 

June  3. 

Junk  8. 

Midn't. 

29.  615 

65.5 

65.0 

C.K. 

7 

s. 

3-3 

Midn't. 

29-  551 

69-5 

66.0 

C.K. 

3 

s. 

6.0 

3  a.  m. 

29. 623 

65.0 

64.8 

C.K. 

3 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29-513 

67.0 

65.0 

C.K. 

4 

s. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  685 

65.5 

65.0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-3 

6  a.  ni. 

29-517 

69.0 

67.0 

C.K. 

8 

s.w. 

3-3 

9  a.  ni. 

29.698 

70. 0 

6,3.5 

C.K. 

6 

N.W. 

7.3 

9  a.  m. 

29-  533 

79.0 

73-0 

C.  K.  S. 

3 

s.w. 

5-7 

Noon. 

29.  683 

74.0 

65.0 

C.K. 

7 

N.W. 

9-7 

Noon. 

29.  498 

8,^.3 

75-0 

C.K. 

3 

s.w. 

3-7 

3  p.  m. 

29. 682 

73-0 

63.0 

C.K. 

•8 

N.W. 

10.7 

3  p.m. 

29.  496 

72.0 

68.5 

N. 

10 

s.w. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  717 

72.8 

62.0 

C.K.S. 

4 

N.W. 

9-7 

6  p.m. 

29.  469 

72-5 

70-5 

N. 

10 

N.W. 

5-3 

9p.m. 

29.  772 

67.0 

60.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

6.3 

9  p.  m. 

29-  499 

70.5 

69-5 

C.K. 

9 

s. 

2.0 

Mean. 

29.684 

69.1 

63.5 

6.4 

6.7 

Mean. 

29.  510 

73-1 

69-3 

6.2 

4.6 

June  4- 

June  9. 

Midn't. 

! 

29.786 

62.0 

57-5 

C. 

I 

N.W. 

6.7 

Midn't. 

29.510 

69.0 

68.0 

C.K. 

2 

s.w. 

3-7 

3  a.m. 

29.  788 

59- 0 

56.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.3 

3  a.  m. 

29-  491 

66.5 

66.0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-0 

6  a.m. 

29.  827 

58.0 

55-5 

C.K.S. 

2 

N.W. 

7-7 

6a.m. 

29-  575 

68.0 

66.0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-3 

9  a.m. 

29.  874 

65- 5 

61.0 

C.K. 

5 

N.  E. 

6.7 

9  a.m. 

29.614 

74.0 

67.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

10. 0 

Noon. 

29.  850 

72.5 

63-0 

C.K. 

9 

N.  E. 

4.0 

Noon. 

29.  644 

78.0 

66.2 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

3  p.  m. 

29.817 

72.0 

63.0 

C.K. 

9 

N.  E. 

5-0 

3P-m- 

29.  638 

81.0 

67.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-3 

6  p.m. 

29.798 

70.0 

64.0 

C.K. 

7 

N.  E. 

2.3 

6  p.  m. 

29.  658 

80.0 

66.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.871 

62.0 

59- 0 

C.K. 

3 

N.E. 

7-7 

9  p.  m. 

29.  700 

74.0 

63.0 
66.2 

C.K. 

I 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29.  826 

1    ''■' 

59-9 

.... 

4.5 

5-9 

Mean. 

29.604 

73-8 

2.0 

7-1 
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June  10. 

June  15. 

Si 

T3 

Wind. 

i 

a> 

Wind. 

J   u 

X  u 

3 

JS  u 

X  u 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
omete 

3  a 
M  2 

Clouds. 

a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

PQ  2 

3  a 

pg  0 

Clouds. 

u 
0 

Direc- 

'3 

Direc- 

3 

&^^ 

0 

^ 

tion. 

"3 

&<^ 

t;  s 

^ 

tion. 

■3 

Q 

(S 

> 

Q 

<;— 

0 

« 

> 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29-  738 

67.  0 

60.5 

Clear. 

0 

N.  E. 

3-0 

Midn't. 

29.  756 

68.0 

67.5 

C.K. 

lo 

W. 

2.7 

3  a.  m. 

29-  750 

61-5 

57-5 

Clear. 

0 

N. 

7-7 

3  a.  m. 

29.  732 

68.0 

67.5 

C.K. 

10 

N.W. 

3.7 

6  a.  m. 

29.803 

62.0 

57-0 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  770 

69.0 

67.0 

C.K. 

10 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29-  835 

71.0 

63.0 

C.K. 

2 

N.  E. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  835 

67.0 

64.0 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

Noon. 

29-  S35 

78-5 

68.5 

C.  K. 

2 

S.W. 

4-3 

Noon. 

29.864 

64-9 

63.0 

N. 

10 

N.W. 

5-7 

3  P-  "1- 

29.  810 

82.5 

69.0 

C.K. 

2 

s. 

6.0 

3  P-  m. 

29. 882 

68.0 

65.0 

C.K. 

10 

W. 

2.7 

6  p.  m. 

29. 764 

79-0 

68.0 

C.K. 

I 

S.  E. 

6.0 

6  p.m. 

29.  810 

69.0 

66.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

3.0 

9  p.  m. 

29. 778 

71-5 

64.0 

C.K. 

I 

S.  E. 

8.0 

9  p.  m. 

29. 817 

67.5 

63.0 

C.K.S. 

10 

N. 

4.0 

Mean. 

29.789 

71.6 

63.4 

I.  0 

6.1 

Mean . 

29.808 

67.7 

65.4 

10. 0 

4.6 

JUNl 

S   II. 

' 

Junk  16. 

Midn't. 

29. 781 

67.2 

64.0 

Clear. 

0 

s.  e;. 

,5.0 

Midn't. 

29.811 

66.5 

63.5. 

C.K.S. 

lO 

N.W. 

5.7 

3  a.  m. 

29.781 

64.0 

62.0 

C.K. 

2 

S.E. 

2.7 

3  a.  m. 

29-  785 

64.0 

62. 0 

N. 

10 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29. 784 

66.0 

63.0 

C.K. 

9 

s. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  814 

63.0 

59.0 

N. 

10 

N. 

2-3 

9  a.  m. 

29. 778 

78.0 

71.5 

C.K. 

3 

S. 

6.3 

9  a.m. 

29. 828 

63.0 

61. 0 

N. 

10 

N.E. 

3-7 

j      Noon. 

29.718 

84.2 

74.0 

C.K. 

S. 

8.0 

Noon. 

29.  820 

61.5 

58.5 

N. 

10 

N.E. 

2.7 

3  P-  !"• 

29.  684 

89.0 

77.0 

C.  K.S. 

8 

S. 

8.3 

3  p.  m. 

29.790 

58.0 

57-0 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

6  p.  m. 

29. 658 

86.0 

76.5 

C.K. 

6 

s.  w. 

7.3 

6  p.  m. 

29-751 

55.2 

55-0 

N. 

lO 

N.E. 

8.0 

9  p.  m. 

29. 676 

79.0 

72.0 

C.K. 

6 

S. 

5-3 

9  p.  m. 

29. 746 

56.0 

56.0 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

Mean. 

29. 732 

76.7 

70.  0 

4-6 

5.8 

Mean. 

29-  793 

60.  9 

59.0 

10. 0 

5-1 

JUN] 

i  12. 

June  17. 

Midn't. 

29. 692 

74-5 

71-5 

C.K. 

3 

s. 

4.3 

Midn't. 

29.  706 

57.0 

56.4 

N. 

10 

N.E. 

7.3 

3  a.  m. 

29. 687 

73- 0 

69.0 

C.K. 

7 

N.  W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.666 

57.5 

57.0 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

6  a.m. 

29-  734 

72.0 

70.5 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  670 

56.0 

56.0 

N. 

10 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  782 

73-0 

67.6 

C.K. 

10 

N.E. 

9-7 

9  a.  m. 

29.664 

58.5 

58.0 

N. 

10 

N.E. 

8.7 

Noon. 

29-  795 

75- 0 

69.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

10. 0 

Noon. 

29.  664 

59.0 

,58.7 

N. 

10 

N.E. 

9.0 

3  P-  m. 

29-  763 

76.0 

70.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-7 

3  p.  m- 

29-  665 

60.0 

59.0 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  776 

72.0 

69.0 

N. 

10 

N.E. 

7-3 

6  p.m. 

29.  635 

61.0 

60.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

9  p.  m. 

29.  822 

68.0 

66.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.3 

9  p.  m. 

29.  677 

60.0 

59- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

5.0 

Mean. 

29.  756 

72.9 

69.1 

8.8 

6.9 

Mean. 

29.668 

58.6 

58.0 

.... 

10. 0       .... 

7.5 

JUNl 

3   13- 

JUNJ 

:  18. 

Midn't. 

29.  838 

65.5 

635 

N. 

10 

E. 

5.0 

Midn't. 

29. 661 

60.  0 

59.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  788 

62.0 

59-5 

C.  K.  S. 

10 

N. 

6.0 

3  a.  m 

29.  665 

59.0 

57.0 

C.K. 

10 

N. 

7.7 

6  a.  m. 

29.  828 

6,3.5 

61.5 

C.K.S. 

9 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  699 

59.0 

57.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  842 

69.0 

66.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

4.7 

9  a.  m. 

29.709 

66.5 

61.  0 

C.K. 

6 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29.  838 

72.0 

69. 0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.7 

Noon. 

29.711 

70.0 

61.0 

C.K. 

9 

N.E. 

8.7 

3  P-  m- 

29.  794 

71.0 

69.  0 

C.  K. 

JO 

N.E. 

6.3 

3  p.  m. 

29.  692 

72.2 

64.0 

C.K. 

9 

N.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  763 

72.0 

70.  0 

C.K. 

9 

N.E. 

5-3 

6  p.  ni. 

29.  720 

68.  ,s 

63.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5.3 

9  p.  m. 

29.  778 

70.0 

69.0 
65-9 

N. 

10 

E. 

4-0 

9  p.  m. 

29.  802 

65.0 

60.0 

K. 

10 

N.E. 

6.0 

Mean. 

29.809 

68.1 

9.  8    ;       .... 

5.0 

Mean. 

29.  707 

65.0 

60.  2 

9.2 

6.6 

J  UNI 

t  14. 

JUNf 

;  19. 

Midn't. 

29-  745 

68.0 

67.0 

C.K. 

8 

S. 

5-7 

Midn't. 

29.  804 

62.0 

57.5 

C.K.S. 

8 

N. 

5.3 

3  a.  m. 

29-  743 

67.9 

66.0 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

3  a.m. 

29.  798 

60.  o- 

57.0 

C.K.S.  i 

*  10 

N. 

6.0 

6  a.  ni. 

29.  727 

69.0 

69.  2 

C.  K. 

8 

s. 

3.7 

6  a.  m. 

29.  829 

59.5 

56.0 

C.K.S. 

8 

N. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  772 

73-5 

72.0 

C.  K.  S. 

lO 

S.W. 

6. 0 

9  a.  111. 

29-  859 

63.5 

59.5 

C.K. 

9 

N. 

8.7 

Noon. 

29. 746 

80.0 

76.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

4.7 

Noon. 

29- 854 

70.5 

61.5 

C.K. 

6 

N. 

9.3 

3  P-  m- 

29. 698 

8,3.5 

77-5 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

5.7 

3  p.m. 

29. 826 

73.0 

62.0 

C.K. 

6 

N.E. 

10. 0 

6  p.  m. 

29.760 

69.0 

68.0 

N. 

10 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29. 822 

69.  2 

60.0 

C.K. 

4 

N.E. 

5.0 

9  p.m. 
Mean. 

29.760 

29-744 

69.0 
72-5 

68.0 

C.  K. 

10 

S. 

4.0 

9  p.m. 

29. 840 

60.0 

56.0 
58.7 

C.  K. 

I 

N.W. 

6.3 

70.  S 

9-2 

5.4 

Mean. 

29. 829 

64.7 

6.5 

7-1 
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JUN*  20. 

June  25. 

>, 

ts 

[ 
1 

".• 

"u 

'^ 

Wind. 

V 

1 

Wind.           j 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

^5 

"a  S 
n  0 

m  0  / 

Clouds. 

Q 

a 
.2 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  S 
m  0 

P5  0 

Clouds. 

0 

a 
0 

Direc- 

^-1 

Direc- 

'C 

&' 

1 

tion. 

I 

0 

r 

i 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.862 

58.0 

56.0 

Clear. 

0 

N. 

3-3 

Midn't. 

29.588 

72.0 

71.0 

C.K.S. 

I 

S. 

3-7 

3  a.m. 

29-854 

56.0 

55- 0 

C.K. 

1 

N.W. 

3-7 

3  a.m. 

29-  558 

70.0 

69-5 

K. 

10 

S.  W. 

2.7 

6  a.  ni. 

29. 882 

57-0 

56.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29-571 

70.5 

70.0 

C.K.S. 

8 

S.W. 

2.3 

9  a.m. 

29.889 

68.0 

63.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29.601 

74.0 

72.5 

N. 

10 

N.W. 

2.0 

Noon. 

29.844 

75-5 

63.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

Noon . 

29.616 

75-5 

74.0 

N. 

10 

N.W. 

9-7 

3  p.m. 

29-834 

79.0 

66.0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-7 

3  P-  !»■ 

29-571 

84.5 

75-0 

C.K. 

7 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29. 761 

79.0 

66.0 

C.K. 

4 

W. 

4-3 

6  p.  m. 

29-576 

84.0 

745 

C.K. 

6 

N.  W. 

3-7 

9  p.m. 

29.771 

68.0 

60.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

9  p.  m. 

29.606 

77.0 

75-0 

72.7 

C.K. 

^ 

S.  W. 

3-3 

Mean. 

29- 837 

67.6 

60.6  1    ...    . 

1-4 

5-0 

Mean. 

29-586 

75-9 

....         7-2 

4.4 

JUN] 

3  21. 

June  26. 

Midn't. 

29.  760 

64.0 

57-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

Midn't. 

29.618 

75-0 

73-0 

C.K. 

9 

N.W. 

3-7 

3  a.m. 

29-744 

59-5 

55-5 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

3  a-  ni- 

29. 5l2 

73-5 

71-5 

C.K. 

3 

S.  W. 

2.0 

6  a.  m. 

29-751 

62.0 

59-0 

C.K. 

I 

s.  w. 

2-3 

6  a.  ni. 

29. 632 

72.0 

71.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

1-7 

9  a.m. 

29-  774 

74.0 

67.0 

C.K. 

5 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29. 624 

83.0 

77.0 

C.K. 

3 

N. 

1-3 

Noon. 

29-683 

81.0 

68.5 

C.K. 

8 

s. 

4.0 

Noon. 

29.  616 

87-5 

80.0 

C.K.S. 

4 

S.  w. 

2.3  ' 

3  p.m. 

29.618 

80.8 

70.0 

C.K. 

9 

s. 

5-3 

3  p.m. 

29. 570 

.  88.5 

77-5 

C.K.S. 

7 

S.  w. 

5-7 

6  p.m. 

29.588 

74-5 

67.0 

C.K.S. 

2 

s. 

7-3 

6  p.m. 

29-  595' 

74.0 

72.5 

N. 

10 

S.W. 

4-3 

9  p.m. 

29.603 

69.0 

67.0 

C.K.S. 

I 

S.E. 

3-3 

9  p.m. 

29.605 

72-5 

69-5 
74.0 

C.K. 

5 

S.W. 

2.3 

2-9 

Mean. 

29.690 

70.6 

63-9 

3-2 

4-1 

Mean. 

29.609 

78.2 

5.6 

JUNl 

i  22. 

June  27. 

Midn't. 

29-  587 

66.0 

63.5 

C.K. 

1 

s. 

3-3 

Midn't. 

29-  584 

72.5 

70.5 

Clear. 

0 

s.  w. 

5-0 

3  a.m. 

29-583 

64.0 

62.5 

C.K.S. 

3 

S.  W. 

4.0 

3  a.m. 

29-  553 

72.  0 

70-5 

Clear. 

0 

S.W. 

9-7 

6  a.m. 

29-  590 

65.0 

63-5 

C.K.S. 

9 

s. 

4.0 

6  a.  ni. 

29-  582 

74.0 

73-0 

C.K. 

5 

s.  w. 

2-7 

9  a.  m. 

29.588 

74-5 

66.5 

C.K. 

5 

s.  w. 

6.3 

9  a.  ni. 

29.590 

82.5 

77-0 

C.  K.  S. 

4 

s.  w. 

3-3 

Noon. 

29.581 

78.0 

69-5 

C.K. 

5 

s. 

8.0 

Noon. 

29-  570 

87.0 

78.5 

C.K.S. 

6 

s. 

8.0 

3  p.m. 

29-549 

81.0 

70.0 

C.K. 

7 

s. 

10.3 

3  p.m. 

29. 492 

9°-5 

79.0 

C.K.S. 

4 

s.  w. 

12.3 

6  p.m. 

29-569 

76.0 

68.0 

C.K. 

3 

s. 

10.7 

6  p.  m. 

29- 493 

84.0 

74-5 

C.  K.S. 

9 

S.W. 

13-7 

9  p.m. 

29-  564 

68.2 

65.0 

C.K.S. 

I 

s. 

6.7 

9  p.m. 

29-537 

80.0 

72.0 

C.K.S. 

4 

S.W. 

"•3. 

8.2 

Mean. 

29-  576 

71.6 

66.1 

4-2 

6.7 

Mean . 

29-  550 

80.3 

74-4 

4.0 

JUNJ 

^  23. 

JUN] 

i  28. 

Midn't. 

29-559 

66.0 

64.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.7 

Midn't. 

29-  535 

76.0 

71.0 

C.K. 

2 

S.W. 

7.0 

3  a.m. 

29-  549 

64-5 

63.0 

C.K. 

7 

S.W. 

3-0 

3  a.m. 

29.509 

74-5 

72.0 

C.K.S. 

5 

S.W. 

4-7 

6  a.m. 

29. 572 

65.0 

63-5 

C.K. 

9 

N.W. 

2.0 

6  a.  ni. 

29-  536 

72.0 

70.0 

C.K.S. 

9 

S.W. 

3-7 

9  a.m. 

29. 642 

74.0 

69.0 

C.K.S. 

9 

.S.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29-  555 

77-0 

73- 0 

C.K. 

10 

s.  w. 

3-3 

Noon. 

29. 650 

77.0 

71-5 

C.K.S. 

10 

S. 

2.7 

Noon. 

29-  545 

84.0 

76.5 

C.K. 

10 

S.W. 

5-7 

3P-ni- 

29. 648 

80.0 

72.0 

C.K.S. 

9 

E. 

4.0 

3  P-  m- 

29. 488 

88.0 

76.5 

C.K. 

5 

s.  w. 

9-7 

6  p.m. 

29. 648 

78.0 

72-5 

C.K. 

7 

s. 

4-7 

6  p.m. 

29-  456 

83-5 

76.0 

C.K. 

9 

S.W. 

9.0 

9  p.m. 

29.687 

73- 0 

70-5 

C.K. 

7 

S.E. 

3-0 

9  p.m. 

29-  470 

79-0 

74.0 

C.K. 

9 

S.W. 

6.0 
6.1 

Mean. 

29.619 

72.2 

68.2 

7-5 

3-1 

Mean. 

29.512 

79-2 

73.6 

7-4 

JUNl 

i  24. 

JUNJ 

;  29. 

Midn't. 
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N.W. 

"•3 

9  p.m. 
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29.  869 

84.0 

76.0 

C.K. 

1 

N.W. 

50 

Noon. 

29.812 

77.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

Noon. 

29.  865 

93- 0 

78.  0        C.  K. 

I 

N.W. 

9-7 

3  r-  m. 

29-  755 

80.0 

63.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-7 

3  P-  "1- 

29.  820 

96.  0 

78.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.7 

6  p.m. 

29-  753 

72.0 

63.5 

C.K. 

5 

N.E. 

5-3 

6  p.  m. 

29.799 

93- 0 

81.0 

C.K. 

4 

W. 

5-3 

9p.m. 

29-765 

70.5 

62.0 

C.K. 

4 

N.W. 

I.O 

9  p.m. 

29.  813 

86.0 

74-5 

C.K. 

8 

N.  W. 

4-7 

Mean. 

29-  785 

70.6 

60.2 

1-5 

6.0 

Mean. 

29.  838 

84.9 

75-2 

3-4 

6.5 

August  3. 

August  8. 

Midn't. 

29.  776 

71.0 

62.5 

N. 

10 

S.W. 

2.0 

Midn't. 

29-  835 

81.5 

72.5 

C.K. 

8 

N.W. 

8.7 

3  a.m. 

29.780 

69.0 

62.0 

N. 

10 

S.W. 

3-" 

3  a.  m. 

29-  833 

77- 0 

70.5 

Clear. 

0 

N.W. 

II.  7 

6  a.  m. 

29.  778 

63.2 

62.5 

C.K. 

6 

N.E. 

2.0 

6  a.  m.. 

29.862 

76.0 

70.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.7 

9  a.  m. 

29.804 

72.0 

67.5 

C.K. 

4 

W. 

1.0 

9  a.  m. 

29. 877 

84-5 

74.0 

C.K. 

3 

N.W. 

12.7 

Noon. 

29.807 

78.5 

70.  0        C.  K. 

4 

N.W. 

3-3 

Noon. 

29-  859 

92.  0 

75-2 

C.K. 

3 

N.W. 

10. 0 

3  p.  m. 

29-  793 

82.5 

695 

C.K. 

3 

N.W. 

6.0 

3  p.  m. 

29.799 

95-5 

77.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

8.3 

6p.  m. 

29.  767 

80.0 

68.5 

C.K. 

2 

N.W. 

4-7 

6  p.m. 

29-  757 

91.0 

79.2 

C.K. 

3 

N.W. 

5-0 

9p.  m. 

29. 819 

73- 0 

64.0 

Clear. 

0 

N.E. 

7.0 

9  p.m. 

29.  763 

84.0 

74.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.7 

Mean. 

29.790 

73-7 

65.8 

4.9 

.... 

3.6 

Mean. 

29.823 

85.2 

74- 0 

.... 

2.9 

.... 

9.2 

OBSERVATIONS  FOR  1900. 
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August  9. 

August  14. 

u 

U 

>> 

i!« 

±> 

^   . 

•0 

3 

Wind 

J3     - 

^    . 

'^ 

Wind.           1 

H  fe 

H  fe 

0 

H  S 

BS 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

£t3 
3  S 

P3  0 

-1 
pq  0 

Clouds. 

0 

c 
0 

Direc- 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

5S 
W  0 

3  s 

cq  5 

Clouds. 

u 

0 

Direc- 

0 

tiB 

■e 

tion. 

0 

>.a 

tjs 

t. 

tion. 

0 

Q 

^ 

& 

;> 

0 

^ 

& 

> 

in. 

0 

0 

ni. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29. 776 

81.0 

71.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.7 

Midn't. 

29.666 

80.5 

72.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.7 

3  a.m. 

29.  748 

78.0 

69.0 

Clear. 

0 

N.W. 

II-3 

3  a.m. 

29. 648 

78.0 

70.5 

C.K. 

3 

N.W. 

10. 0 

6  a.  m. 

29.  770 

77-5 

69.0 

C.K. 

I 

N.W. 

II-3 

6  a.m. 

29.  702 

75- 0 

70.0 

C.K. 

3 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29.801 

84.5 

73-5 

C.K. 

2 

N.W. 

9-3 

9  a.m. 

29. 750 

83.0 

74.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

Noon. 

29.  760 

92.  0 

76.5 

C.K. 

2 

N. 

9.0 

Noon. 

29.  730 

87.0 

75-0 

C.K. 

3 

N.W. 

7.0 

3  P-  ni- 

29.  718 

95- 0 

78.0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-3 

3  p.m. 

29.  747 

91.0 

75-2 

C.K. 

2 

N.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  690 

90.0 

76.0 

C.K. 

7 

N.W. 

8.0 

6  p.  m. 

29.681 

88.5 

76.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  710 

84.0 

74.0 

C.K. 

6 

N.W. 

8.7 

9  p.  m. 

29- 733 

80.5 

73- 0 

C.K. 

2 

N.E. 

1-3 

Mean. 

29.  747 

85.2 

73-4 

2.6 

9-4 

Mean. 

29. 707 

82.9 

73-2 

3-4 

.... 

6.0 

August  10. 

August  15. 

Midn't. 

29-  735 

81.0 

74.0 

C.  K. 

7 

N.W. 

10.7 

Midn't. 

29-  739 

77.0 

72.0 

,  C.K. 

4 

S.W. 

1-3 

3  a.m. 

29-731 

78.0 

73- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

3  a.m. 

29- 735 

75- 0 

71.8 

C.K. 

9 

S.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  748 

77- 0 

71.0 

C.K. 

1 

N.  W. 

4.0 

6  a.  m. 

29- 757 

74.0 

70.0 

C.K. 

5 

N.W. 

2.3 

9  a.  m. 

29.  768 

8,5.5 

74- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

"•3 

9  a.m. 

29. 794 

83-5 

75- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

2.0 

Noon. 

29.  768 

94.0 

76.0 

C.K. 

I 

N.W. 

12.3 

Noon. 

29. 761 

8q.o 

76.5 

C.K. 

3 

N.W. 

2-3 

3  p.m. 

29.  723 

96.8 

78.5 

C.K. 

I 

N.W. 

8.7 

3  p.m. 

29.719 

92.5 

78.5 

C.K. 

4 

S. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  708 

92. 0 

77.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.3 

6  p.m. 

29.685 

88.0 

77.0 

C.K. 

7 

S. 

7.0 

9  p.m. 

29-  744 

84-5 

73- 0 

C.  K. 

3 

N.W. 

2.0 

9  p.m. 

29.706 

81.0 

75- 0 

C.K. 

I 

S. 

6.7 

Mean . 

29.  741 

86.1 

74.6 

2.  I 

7-4 

Mean. 

29-  737 

82.5 

74-5 

5-0 

4.0 

August  ti. 

August  16. 

Midn't. 

29.  742 

81.0 

69.  ,5 

C.K. 

3 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29. 705 

77.0 

75- 0 

C.K. 

8 

S. 

3.0 

3  a.  m. 

29.  730 

78.5 

68.5 

C.K. 

3 

N.W. 

6.7 

3  a.m. 

29.691 

73-0 

70.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8-3 

6  a.  m. 

29-  754 

79-5 

69.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10. 0 

6  a.m. 

29. 736 

72.0 

70.0 

C.K. 

ID 

N.W. 

6.0 

9  a.  ni. 

29-  759 

86.0 

73- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29-715 

80.0 

74-0 

C.K. 

6 

E. 

4.0 

Noon. 

29.  730 

96.  0 

74.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29. 696 

86.0 

75- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

3-3 

3  p.m. 

29. 672 

99.0 

72.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

3  p.m. 

29.657 

91.0 

76.0 

C.K. 

6 

N.W. 

4-7 

6  p.  ni. 

29. 627 

76.2 

C.K. 

3 

W. 

4.0 

6  p.m. 

29- 653 

87-5 

77-5 

C.K. 

7 

N.E. 

2.3 

9  p.m. 

29-  655 

88.0 

69.2 

C.K. 

I 

N.W. 

2-3 

9  p.m. 

29.681 

80.5 

75-5 

C.K. 

2 

S. 

3-3 

Mean . 

29.709 

87.9 

71.4      .... 

2.5 

6.0 

Mean. 

29.692 

80.9 

74-1 

6.6 

4-4 

August  12. 

AUGU 

ST    17. 

Midn't. 

29. 670 

84.0 

68.8 

C.K. 

I 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29. 68i 

78.0 

74.0 

C.K. 

9 

S.  W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  662 

80.0 

68.5 

C.K. 

4 

N.  W. 

6.0 

3  a.m. 

29.708 

78.0 

72.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

^9.689 

76.5 

67-5 

C.K. 

6 

N.  W. 

3-3 

6  a.  m. 

29. 722 

74.0 

70.0 

C.K. 

5 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  710 

88.0 

74-5 

C.K. 

4 

N.W. 

5-0 

9  a.m. 

29-  734 

80.0 

73- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29.  683 

95- 0 

74.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7-7 

Noon. 

29. 742 

89.0 

74.0 

C.K. 

7 

N.W. 

8.0 

3  p.m. 

29.  619 

98.5 

74.0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.7 

3  p.m. 

29.  737 

86.0 

73- 0 

C.K. 

8 

W. 

8.0 

6  p.  m. 

29  627 

89.0 

74-5 

C.K. 

7 

S.W. 

13.0 

6  p.  m. 

29.718 

85-5 

74.0 

C.K. 

7 

N.W. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  689 

72.0 

69.0 

N. 

10 

N.W. 

4.0 

9  p.  m. 

29-  754 

77.0 

72-5 

C.K. 

2 

S. 

1-7 

Mean. 

29.669 

85.4 

71.4 

4.5 

6.6 

Mean. 

29. 724 

80.9 

72.6 

6.1 

5.8 

August  13. 

AUGU 

ST  18. 

Midn't. 

29. 674 

72.0 

69.0 

C.K. 

7 

S. 

2.3 

Midn't. 

29. 763 

74.0 

70.0 

C.K. 

I 

N.W. 

1-3 

3  a.m. 

29. 664 

70-5 

68.0 

N. 

10 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29-  758 

72.0 

70.0 

C.K. 

5 

S. 

1-7 

6  a.m. 

29.680 

70.0 

68.0 

C.K. 

7 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  745 

73- 0 

71.0 

C.K. 

6 

N.W. 

2-3 

9  a.m. 

29.684 

79.0 

74.0 

C.K. 

8 

N.W. 

5.0 

9  a.  m. 

29.790 

83.0 

74.0 

C.K. 

4 

N.W. 

2.0 

Noon. 

29.668 

84.8 

74.5 

C.K.S. 

6 

N.W. 

4-3 

Noon. 

29-  759 

89.5 

75-5 

C.K. 

3 

N.W. 

5-7 

3  p.  m. 

29.607 

•  90.0 

75.2 

C.K.S. 

4 

N.W. 

6.0 

3  p.m. 

29. 697 

92.0 

77-0 

C.K. 

3 

S.W. 

5-7 

6  p.m. 

29.588 

88.0 

76.0 

C.K. 

2 

S. 

5.3 

6  p.m. 

29.680 

89.0 

76.8 

C.K. 

7 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

29. 622 

82.0 

74.5 

C.K. 

7 

N.E. 

2.0 

9  p.m. 

29. 705 

80.5 

72.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29. 648 

79-5 

72.4 

'■'r-- 

4-3 

Mean. 

29-  737 

81.6 

73-3 

.... 

4.0 

3-5 

14500 M   O 03- 
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August  19. 

August  24. 

J. 

t^ 

t^ 

4; 

V 

1 

Wind. 

1) 

_o 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

n  0 

Clouds. 

0 

n 
0 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

K  0 

fit; 
3  s 

M  0 

Clouds. 

u 
s 

0 

Direc- 

t;B 

<2 

tion. 

> 

Q 

r 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  752 

73-5 

71.0 

C.K. 

2 

N.W. 

10.7 

Midn't. 

29.690 

73-5 

72-5 

C.K. 

10 

S.E. 

4.3 

3  a.m. 

29-  758 

70-5 

69.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29-658 

74- 0 

74.0 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  787 

69.0 

68.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  a.m. 

29.666 

74-2 

74- 0 

Fog. 

10 

s.  w. 

4.0 

9  a.m. 

29. 792 

80.5 

71.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  701 

77-5 

75-5 

C.K. 

7 

s.w. 

4-7 

Noon. 

29.  797 

88.5 

73-5 

C.K. 

3 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.688 

81.5 

77-5 

C.K. 

5 

S.E. 

4.0 

3  p.m. 

29- 758 

92.2 

71.2 

C.K. 

4 

N.W. 

7.0 

3  p.m. 

29.  632 

86.0 

79-5 

C.K. 

8 

S.  E. 

7-3 

6  p.m. 

29- 734 

87-5 

74.0 

C.K. 

5 

E. 

4-3 

6  p.m. 

29.  648 

78.0 

75-0 

C.K. 

7 

N.E. 

5-7 

9  p.m. 

29.  764 

78.5 

70-5 

C.K. 

I 

S.E. 

4-7 

9  p.m. 

29.690 

75-0 

73- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

2-3 

Mean. 

29. 768 

80.0 

7r.o 

2.0 

.... 

6.0 

Mean. 

29.  672 

77-5 

75.1 

8.1 

.... 

4-4 

AUGU 

ST  20. 

August  .25. 

' 

Midn't. 

29-  758 

76.0 

70.0 

■   C.K. 

3 

N.W. 

2-3 

Midn't. 

29.690 

72.0 

71.0 

C.K. 

6 

N. 

3-3 

3  a.  m. 

29.710 

72.0 

66.5 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

3  a.m. 

29.  696 

71.0 

69-5 

C.K. 

2 

N.W. 

5-0 

6  a.m. 

29.760 

65.  .5 

59-0 

C.K. 

9 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29.  732 

71-5 

71.0 

C.K. 

7 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29-731 

74.0 

63.0 

C.K. 

7 

N.E. 

5-7 

9  a.m. 

29-  754 

82.0 

77.0 

C.K. 

6 

N.W. 

1.7 

Noon. 

29. 696 

78.0 

67.0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-0 

Noon. 

29- 765 

81.5 

78.0 

C.K. 

8 

N. 

5-7 

3  p.m. 

29. 628 

82.0 

71.0 

C.K. 

7 

N.E. 

3-3 

3  p.m. 

29. 720 

88.0 

79.0 

C.K. 

7 

N.E. 

3-7 

6  p.m. 

29.612 

76.5 

67.0 

C.K. 

5 

E. 

5-7 

6  p.m. 

29.706 

86.0 

78.5 

C.K. 

5 

S.E. 

2-3 

9  p.m. 

29. 670 

67.0 

65-5 

C.K. 

9 

N.E. 

8-3 

9  p.m. 

29- 745 

80.0 

77-5 

C.K. 

2 

S.E. 

2.0 
3-6 

Mean. 

29.696 

73-9 

66.1 

7-2 

5-5 

Mean. 

29. 726 

79.0 

75-2 

5.5 

AuGU 

ST  21. 

August  26. 

Midn't. 

29.665 

66.0 

65.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

Midn't. 

29-  758 

78.0 

76-5 

C.K. 

2 

S.E. 

1-7 

3  a.m. 

29.600 

66.0 

65-0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

3  a.m. 

29-  740 

75-5 

74.0 

C.K. 

2 

S.E. 

0.7 

6  a.  m. 

29.618 

66.0 

65-8 

N. 

10 

N.E. 

5-0 

6  a.  m. 

29-  764 

75- 0 

74-5 

C.K. 

5 

N.W. 

1-3 

9  a.m. 

29. 624 

67-5 

67.0 

N. 

10 

E. 

3-3 

9  a.m. 

29.805 

84.0 

77-5 

C.K. 

3 

N.W. 

1-7 

Noon. 

29.626 

70-5 

69-5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

Noon. 

29.780 

90.0 

78.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

3  p.m. 

29.610 

72.5 

70.0 

C.K. 

10 

N. 

7-7 

3  p.m. 

29.716 

94.0 

79.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4-3 

6  p.m. 

29.607 

70.0 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8.7 

6  p.m. 

29. 705 

87.8 

79.0 

C.K. 

5 

S.W. 

1-7 

9  p.m. 

29-  645 

68.0 

67.0 

Mist. 

10 

N.E. 

5-0 

9  p.m. 

29- 744 

81.0 

75-0 

C.K. 

9 

S. 

3-3 

Mean. 

29. 624 

68.3 

67.2 

10. 0 

5-4 

Mean. 

29-  752 

83.2 

76.7 

3.8 

2-7 

AuGu 

ST  22. 

August  27. 

Midn't. 

29. 648 

67.0 

66.8 

K. 

ID 

N.E. 

3-3 

Midn't. 

29-  759 

79-0 

73-0 

C.K. 

3 

W. 

3-3 

3  a.m. 

29. 636 

66-5 

66.3 

K. 

10 

N.E. 

9-7 

3  a.m. 

29- 744 

75-0 

71.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2-7 

6  a.  m. 

29-  654 

66.0 

65.0 

K. 

10 

N.E. 

5-3 

6  a.m. 

29- 754 

74.0 

70.0 

C.K. 

4 

N.W. 

2-7 

9  a.m. 

.29.658 

69.2 

67-5 

K. 

10 

N.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29. 782 

84-5 

78.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2.0 

Noon. 

29. 659 

71.0 

69.5 

Mist. 

10 

N.W. 

1-7 

Noon. 

29- 743 

90-5 

79-2 

C.K. 

3 

N.W. 

3-0 

3  P-  "'■ 

29. 640 

72-5 

70.0 

Mist. 

10 

N.W. 

3-3 

3  p.m. 

29. 702 

89.0 

76.0 

C.K. 

5 

E. 

5-0 

6  p.  m. 

29-657 

72-5 

70.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

6  p.m. 

29. 672 

84.0 

76.0 

C.K. 

9 

N. 

6.0 

9  p.m. 

29.693 

71-5 

70.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

9  p.m. 

29-  735 

76.0 

71.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-0 

Mean . 

29. 656 

69-5 

68.1 

10. 0 

4-7 

Mean. 

29-  736 

81.5 

74-3 

4.8 

3-5 

AUGU 

ST  23. 

August  28. 

Midn't. 

29-683 

69-5 

68.5 

C.K. 

9 

N.E. 

3-0 

Midn't. 

29.710 

72.0 

71.0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.0 

3  a.m. 

29. 687 

68.0 

67.0 

C.K. 

9 

N.E. 

4-7 

3  a.  m. 

29-  675 

72.0 

71.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.721 

68.5 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.3 

6  a.  m. 

29.681 

71. 0 

70.0 

C.K. 

3 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29-  732 

70.0 

69.0 

K. 

10 

N.E. 

7-3 

9  a.  m. 

29. 701 

78.0 

73- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29. 729 

74.0. 

73-2 

C.K. 

9 

N.E. 

4-7 

Noon. 

29. 694 

84.0 

74.0 

C.K. 

6 

N.W. 

8.3 

3  p.m. 

29.696 

74- 0 

72-5 

C.K. 

10 

E. 

7-3 

3  P-m- 

29.665 

84.0 

75-0 

C.K. 

8 

N.W. 

7.0 

6  p.m. 

29.660 

75- 0 

73-0 

C.K. 

10 

S.E. 

8-7 

6  p.m. 

29-  654 

82.0 

73-5 

C.K. 

8 

N.W. 

5-3 

9  p.m. 

29. 694 

73-8 
71.6 

73-0 
70.5 

C.K. 

10 

S. 

7.0 

9  p.  ra. 

29. 684 

77-0 

73-5 

C.K. 

4 

N.W. 

3-3 

Mean. 

29.700 

9.6 

6.1 

Mean. 

29-683 

77-5 

72.6 

.... 

6.5 

.    6-3 
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August  29. 

September  3. 

"2 

Wind 

. 

fc 

V 

Wind. 

r^  *-■ 

J3   f' 

•^  u 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

^     It 

11 

"2 

Clouds. 

0 

u 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

CO   0 

SI 
li 

Clouds. 

0 

e 
0 

Direc- 

>, 

u 

Direc- 

.^ 

b" 

tib 

t: 

tion. 

0 

t.B 

■s « 

t 

tion. 

S 

« 

t5 

S 

> 

0 

^ 

(S 

!> 
> 

in. 

0 

0 

m. 

ill. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.680 

75- 0 

71-5 

Clear. 

0 

N.W.  ■ 

S-o 

Midn't. 

29.  959 

72.0 

71.0 

Clear. 

0 

S.E. 

5-0 

3  a.  m. 

29.  677 

73-5 

70.5         C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

3  a.m. 

29.965 

70.  0 

69.0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29. 706 

72-5 

69.5         C.K. 

2 

N.  W. 

9.0 

6  a.  m. 

29-  975 

69.  0 

67.5 

Clear. 

0 

S.  W. 

3-7 

9  a.m. 

29.  739 

81.0 

73-5  i      C.K. 

3 

N.W. 

4-7 

9  a.m. 

29.968 

79-5 

74- 0 

C.K. 

I 

S.  W. 

5.0 

Noon. 

29- 734 

84.3 

74-3  :      C.K. 

10 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29.  926 

87.0 

75- 0 

C.K. 

I 

s. 

8.0 

3  p.m. 

29. 704 

85.0 

74.0  :      C.K. 

9 

N.W. 

4.7 

3  p.m. 

29.  866 

88.5 

74.0 

C.K. 

1 

s. 

9-3 

6  p.  m. 

29.716 

81.5 

74.0      C.K.S. 

6 

N.  E. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  843 

83.0 

72-5 

C.K. 

3 

S.  E. 

8.3 

9  p.m. 
Mean. 

29. 752 
29.714 

78.0 
78.8 

74.0 

72.7 

Haze. 

N. 

1-7 

9  p.m. 

29-  859 

77.0 

71.5 

C.K. 

6 

S.  E. 

6.0 

4.6       .... 

4.9 

Mean. 

29.  920 

78.2 

71.8 

1-5 

.... 

6.1 

August  30. 

September  4. 

Midn't. 

29.  760 

75- 0 

73-5 

Haze. 

N. 

i.o 

Midn't. 

29.888 

75- 0 

70.5 

,  C.K. 

8 

S.E. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  762 

72.0 

70. 5 

S. 

I. 

N. 

1.3 

3  a.m. 

29.  883 

74- 0 

71.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 809 

70.5 

69.0 

C.K.S. 

7 

N.  E. 

1.0 

6  a.  m. 

29.898 

71-5 

70.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

1.3 

9  a.  m. 

29-  843 

81.5 

75- 0 

C.K. 

4 

E. 

.3.0 

9  a.  m. 

29.941 

81.0 

73.0 

C.K. 

3 

N.E. 

2.0 

Noon. 

29. 825 

85.2 

75-2 

C.K. 

5 

S.E. 

3-0 

Noon. 

29. 923 

84.0 

74.0 

C.K. 

8 

N.E. 

5.0 

3  p.  m. 

29. 803 

87.0 

76.5 

C.K. 

5 

S. 

6.0 

3  p.m. 

29.  870 

88.0 

74.0 

C.K. 

6 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29. 794 

83.0 

73- 0 

C.K. 

2 

S. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  897 

84.0 

75.0 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

4.0 

9  p.m. 

29-  839 

76.0 

73- 0 

73-2 

Clear. 

0 

S. 

2.7 

9  p.m. 

29.  920 

76.5 

73.0 

C. 

2 

E. 

1.0 

Mean . 

29.804 

78.8 

3-4 

2.9 

Mean . 

29.  902 

79.2 

72.6 

6.1 

3.0 

August  31. 

September  5. 

Midn't. 

29.862 

72.0 

71.0 

Clear. 

° 

S.W. 

2.3 

Midn't. 

29.  925 

75.0 

71.0 

C.  K.  S. 

3 

S.E. 

3.3 

3  a.  m. 

29-  865 

72.0 

71.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-7 

3  a.m. 

29.  915 

72.0 

71.0 

S. 

I 

N.E. 

3.0 

6  a.  m. 

29.903 

70.0 

69.0 

C.K. 

3 

N.W. 

1-7 

6  a.m. 

29.  923 

70.0 

69.0 

s. 

I 

N.E. 

4.3 

9  a.  m. 

29- 935 

79.8 

75- 0 

Haze. 

w. 

1.0 

9  a.  m. 

29.  939 

80.0 

70.5 

C.K. 

3 

E. 

5.7 

Noon. 

29.917 

87.7 

75-5 

Haze. 

w. 

2.3 

Noon. 

29.907 

86.0 

75.0 

C.K. 

3 

S.E. 

4.0 

3  p.  m. 

29. 88 1 

92.0 

76.0 

C.K. 

I 

w. 

3-3 

3  p.m. 

29.  833 

88.5 

75.5 

C.K. 

6 

S.E. 

5-0 

6  p.  m. 

29.871 

86.5 

77.0 

C.K. 

3 

w. 

2.0 

6  p.m. 

29.  817 

84.0 

75.0 

C.K. 

2 

,    S.E. 

7.0 

9  p.  m. 

29. 913 

78.5 

73- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

2.7 

9  p.m. 

29.  821 

78.0 

71.5 
72.3 

Clear. 

0 

'    S.E. 

6.7 

Mean. 

29- 893 

79.8 

73-4 

1-7 

2.4 

Mean . 

29.885 

79.2 

2.4 

.... 

.4.9 

September  i. 

September  6. 

Midn't 

29. 920 

76.0 

72.5 

C.K. 

8 

N.W. 

2.0 

Midn't. 

29.806 

75.0 

71.0 

C.K. 

8 

S.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.919 

73- 0 

71-5 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

3  a.m. 

29.790 

73- 0 

69.5 

C.K. 

3 

S.W. 

3.7 

,      6  a.  m. 

29.980 

71.0 

69.5 

C.K. 

4 

N.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  794 

72.0 

68.0 

C.  K. 

4 

S.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.996 

82.0 

74.0 

C.K. 

I 

N.  E. 

3.3 

9  a.m. 

29.811 

82.0 

73.5 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29. 999 

89.6 

77.0 

C.K. 

7 

N.E. 

2.7 

Noon. 

29.  771 

90.8 

74.0 

C.K. 

I 

S.W. 

4-7 

3  P-  m- 

29. 962 

88.0 

74.0 

C.K. 

6 

N.  E. 

4.0 

3  p.m. 

29.  707 

95- 0 

74.5 

C.  K.  S. 

2 

S. 

5.3 

6  p.  m. 

29. 962 

85.0 

74.0 

C.S. 

2 

E. 

5.0 

6  p.m. 

29.696 

85.5 

73- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

6.0 

9  p.  m. 

29.996 

78.0 

74- 0 

C. 

I 

E. 

4.7 

9  p.m. 

29.680 

79.0 

71.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

Mean. 

29.967 

80.3 

73-3 

.... 

3.6 

3-9 

Mean. 

29-  757 

81.5 

71,8 

2.9 

4-3 

September  2. 

September  7. 

Midn't. 

30.017 

74.0 

73- 0 

C.K. 

3 

E. 

4-7 

Midn't. 

29. 684 

75.0 

68. 0        C.  K. 

3 

S.E. 

2.3 

3  a.  m. 

30. 01 1 

74.0 

73- 0 

C.  K. 

10 

N.E.   ■ 

3-3 

3  a.m. 

29. 670 

72.5 

67.5 

C.K. 

3 

S.W. 

4.0 

6  a.  m. 

30.  023 

74- 0 

73- 0 

K. 

10 

N.E. 

2.3 

6  a.m. 

29.  700 

71.0 

67.0 

C.K. 

6 

S.W. 

2.7 

9  a.  ni. 

30-  057 

79- 0 

75.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

9  a.m. 

29.  741 

81.5 

73.0 

C.K. 

9 

w. 

2.3 

Noon. 

30. 024 

84.0 

75.5 

C.K. 

10 

E. 

4.0 

Noon. 

29.  726 

90.0 

74.5 

C.K. 

4 

N.E. 

3.3 

3pm. 

29.968 

86.5 

74.5 

C.K. 

5 

E. 

4.7 

3  p.m. 

29.690 

92.8 

77.0 

C.K. 

6 

N.E. 

6.0 

6  p.m. 

29.  928 

82.0 

72.0 

C.K. 

3 

S.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  721 

81.0 

74.2 

C.K.S. 

9 

N.E. 

4-3 

9  p.m. 

29.946 

75- 0 

73- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

8.3 

9  p.m. 

29.  775 

78.5 

74.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

8.0 

j      Mean. 

29.997 

78.6 

6.2 

4-7 

Mean. 

29.  713 

80.3 

71.9 

6.1 

4.1 

3o8 
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September  8. 

September  13. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  Ther- 
mometer. 

a 

a 
0 

1 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  Ther- 
mometer. 

Wet  Bulb  Ther- 
mometer. 

Clouds. 

a 
0 

1 

Wind. 

Wet  Bulb 
momett 

Clouds. 

Direc- 
tion. 

V 

■43 

> 

Direc- 
tion. 

_o 
> 

in. 

0 

1 
0     1 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  793 

76.0 

74. 0  !   C.  K.  s. 

I 

N.E. 

5-7 

Midn't. 

29.  622 

67.0 

59-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  a.m. 

29.  799 

74.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.  E. 

6.3 

3  a.m. 

29.  644 

66.0 

59- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  823 

73-5 

72.5 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  704 

61.5 

57-0 

C.K. 

I 

S.W. 

5-7 

9  a.m. 

29. 874 

78.0 

75- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  737 

75-0 

74.0 

C.K. 

9 

S.W. 

1-3 

Noon. 

29. 846 

87.5 

77.0 

C.K. 

6 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.  698 

80.0 

65.0 

C.K. 

6 

S.W. 

4.0 

3  p.m. 

29.790 

91.  0 

78. 0  i      C.  K. 

4 

N.E. 

3-3 

3  p.m. 

29.  640 

84.5 

68.5 

C.K. 

2 

s. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  773 

86.5 

77.  0  1      C.  K. 

8 

N.E. 

4.0 

6  p.m. 

29.  642 

80.0 

67-5 

C.  K.  S. 

I 

S.E. 

5-7 

9  p.m. 

29.  804 

79-5 

73.0        C.K. 

9 

N.E. 

5-3 

9  p.  m. 

29.682 

73-5 

66.0 
64.6 

C.  K.  S. 

3 

S.E. 

4.0 

Mean. 

29. 813 

80.8 

74.9       .... 

7-1 

5-4 

Mean. 

29.  671 

73-4 

2.8 

4-5 

September  9. 

September  14. 

Midn't. 

29.809 

77.0 

75.0        C.K. 

3 

N. 

3-7 

Midn't. 

29.  691 

71.0 

66.0 

N. 

10 

E. 

4-7 

3  a.m. 

29-  795 

75- 0 

73- 0 

C.K. 

9 

S. 

1-7 

3  a.m. 

29.  697 

69-5 

66.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.m. 

29.713 

74.0 

71.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.3 

6  a.m. 

29.706 

68.5 

66.5 

C. 

10 

N.E. 

4-3 

9  a.  m. 

29. 826 

79- 0 

74.5 

C.K. 

7 

N. 

2.0 

9  a.m. 

29. 720 

72.0 

69.0 

C.K. 

9 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29. 838 

88.2 

79.0 

C.K. 

7 

N. 

4-7 

Noon. 

29- 733 

74-5 

71.0 

Fog. 

10 

N.E. 

3-3 

3  p.m. 

29-  795 

88.5 

76.0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

7-3 

3  p.m. 

29. 704 

72.2 

70.8 

N. 

10 

S.E. 

4.0 

6  p.m. 

29-  795 

8,V5 

75-2 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

5-0 

6  p.m. 

29. 738 

70.0 

69.0 

N. 

10 

S.E. 

4-7 

9  p.m. 

29.  81 1 

78.0 

74.8 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

4-7 

9  p.m. 

29- 765 

68.6 

68.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-3 

Mean. 

29.798 

80.4 

74.8 

.... 

6.8 

3-9 

Mean. 

29.719 

70.8 

68.4 

9-9 

4-3 

September  10. 

September  15. 

Midn't. 

29.  815 

76.0 

71-5 

C.K. 

9 

N.E. 

3-7 

Midn't. 

29.760 

68.0 

67.0        C.K. 

10 

N.E. 

2-3 

3  a.m. 

29.808 

75- 0 

71.0 

C.K. 

N.W. 

1-3 

3  a.m. 

29-751 

67-5 

66.5 

C.K. 

10 

N.E. 

1-7 

6  a.m. 

29-  839 

74.0 

68.2 

C.K. 

8 

N. 

3-7 

6  a.  m. 

29.773 

66.0 

66.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

9  a.  m. 

29.863 

79-8 

68.0 

C.K. 

6 

N.E. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  798 

68.5 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-3 

Noon. 

29-  834 

87.6 

70.0 

C.K. 

2 

S.E. 

6.3 

Noon. 

29-  754 

71-5 

69.5  1   C.K.N. 

10 

N.E. 

6.0 

3  p.  m. 

29.  777 

90. 0 

74.0 

Clear. 

0 

S.E. 

5-0 

3  P-  "1- 

29.718 

70.0 

69.0 

N. 

10 

N.E. 

6.7 

6  p.m. 

29.  767 

84.0 

77-5 

C.K.S. 

9 

S.E. 

6.3 

6  p.  m. 

29. 649 

67-5 

67.0 

N. 

10 

N.W. 

6-7 

9  p.m. 

29-  785 

78.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

4-7 

9  p.m. 

29.586 

67-5 

67.0 

N, 

10 

N.E. 

6.7 

Mean. 

29.811 

80.6 

71.6 

6.6 

4-9 

Mean. 

29. 724 

68.3 

67-5 

10. 0 

4-9 

September  ii. 

September  16. 

Midn't. 

29-  793 

76.0 

74. 0      C.  K.  S. 

10 

W. 

1-3 

Midn't. 

29. 497 

67.0 

67.0 

N. 

-lO 

N.W. 

7-7 

3  a.m. 

29.  772 

76.0 

75- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

3  a.  m. 

29. 487 

67.0 

67.0 

C.K. 

10 

N.W. 

7-3 

6  a.m. 

29.  782 

75-2 

74-5 

C.  K.  S. 

9 

N. 

2.7 

0  a.m. 

29-  530 

65.0 

64-5 

C.K.S. 

8 

N.W. 

5-3 

9  a.m. 

29.  761 

80.0 

77-5 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

9  a.m. 

29-551 

70.0 

68.5 

C.K. 

7 

S.W. 

3-3 

Noon. 

29. 704 

88.5 

80. 0  !    C.  K.  S. 

5 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29.510 

80.5 

72.0;      C.K. 

3 

S.W. 

5-3 

3p'ni. 

29.606 

93- 0 

79.0 

C.  K.  S. 

4 

s. 

7.0 

3  p.m. 

29. 462 

84.0 

75- 0        C.K. 

4 

S.W. 

9-7 

6  p.m. 

29-  548 

88.2 

71.0 

C.K. 

8 

S. 

6.7 

6  p.m. 

29-  478 

79-0 

72-5 

C.K.S. 

5 

S.W. 

5-7 

9  p.m. 

29-  541 

81.0 

68.0 

C.K. 

4 

S.W. 

8-3 

9  p.m. 

29.516 

75- 0 

63.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

Mean. 

29.688 

82.2 

74-9 

.... 

7.4 

4-9 

Mean. 

29-  504 

73-4 

68.7       .... 

5-9 

6.9 

September  12. 

September  17. 

Midn't. 

29-  535 

78.0 

65.0 

C.K. 

2 

S.W. 

10.  0 

Midn't. 

29-  525 

70.0 

60.5 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

3  am- 

29. 471 

75- 0 

66.0 

C.K. 

3 

S.  w. 

9-7 

3  a.  m. 

29-  539 

65.0 

58.5 

C.K.S. 

4 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

29. 441 

74- 0 

66.0 

C.K. 

2 

S.W. 

9-3 

6  a.  m. 

29-  579 

61.0 

53- 0 

C.K.S. 

4 

N.W. 

10. 0 

9  a.m. 

29-  451 

85.0 

72.0 

C.K. 

I 

S.W. 

10.7 

9  a.m. 

29- 594 

63.0 

53-0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

Noon. 

29.499 

86.5 

69.  5 

C.  K. 

I 

N.W. 

17.7 

Noon. 

29-  594 

64.8 

52.5 

C.K. 

2 

N.W. 

18.0 

3P-m. 

29.  480 

89.0 

68.5 

Clear. 

0 

N.W. 

16.3 

3  p.m. 

29-  563 

67.  S 

54-5 

C.K.S. 

4 

N.W. 

14-7 

6  p.  m. 

29-  532 

83.0 

66.0 

C.K. 

I 

N.W. 

12.  0 

6  p.m. 

29.604 

62.0 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.7 

9  p.  in. 

29-  596 

74.0 

62.  5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

9  p.m. 

29.668 

58.0 

51-0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

5-0 

Mean. 

29. 501 

80.6 

66.9 

I.  2 

.... 

n.6 

Mean. 

29-583 

63- 9 

54-4 

2. 1 

II. 4 

OBSERVATIONS  FOR  1900. 
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September  18. 

September  23. 

S 

b 

-f 

Wind 

. 

V 

•c 

Wind. 

ft  c 

!=    U      ' 

g 

^  u 

•S  u 

5 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  2 

si 

Clouds. 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  a 

«  0 

si 

Clouds. 

u 

c 

0 

Direc- 

Direc- 

'3 

t^ 

tjS 

ti 

tion. 

^a 

tja 

t; 

tion. 

0 

0 

^ 

& 

> 

0 

0 

£ 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.  687 

59- 0 

52.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

Midn't. 

29-  743 

61. 0 

58.0 

C.K. 

10 

N. 

2.7 

3  a.  m. 

29.683 

59-0 

55- 0 

K. 

10 

N.W. 

9-3 

3  a.  m. 

29.709 

62.0 

,56.5 

K. 

10 

N.W. 

4-3 

6  a.m. 

29.  723 

57-0 

52.0 

C.K. 

9 

N.W. 

12.7 

6  a.  m. 

29.  687 

61.5 

55-5 

C.K. 

10 

N. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  801 

60.  0 

52.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

15-7 

9  a.  m. 

29.  717 

60.8 

53-5 

N. 

10 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29.790 

66.0 

55- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

16.0 

Noon. 

29. 664 

64. 0 

61.8 

C.K. 

9 

S.W. 

7.0 

3  P-  m- 

29.  778 

70-5 

57- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-3 

3  p.m. 

29-  655 

72.0 

64.0 

C.K. 

5 

N.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.806 

66.2 

55- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29. 687 

67.0 

62.5 

C.K. 

4 

S.W. 

2.0 

9  p.m. 

29.869 

60.0 

53-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

9  p.m. 

29. 750 

63.0 

61.2 

C.K. 

6 

S.E. 

2.7 

Mean. 

29.  767 

62.2 

53-9 

3-9 

.... 

II. 0 

Mean. 

29.  702 

63-9 

59-1 

8.0 

4.0 

September  19. 

September  24. 

1    Midn't. 

29.921 

59- 0 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

Midn't. 

29.766 

60.0 

49.0 

,  Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

3  a.m. 

29.  950 

53- 0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

29. 789 

57.0 

56.0 

Clear. 

0 

N.W. 

I.O 

6  a.  m. 

29.997 

50.0 

44.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

6  a.m. 

29. 864 

53-2 

53- 0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

2.0 

9  a.m. 

30-  052 

59- 0 

52.0 

Clear. 

0 

N.E. 

7.0 

9  a.m. 

29. 952 

65.0 

61.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

Noon. 

30.  040 

65.5 

55- 0 

Clear. 

0 

E. 

4.3 

Noon. 

29.  92 1 

75- 0 

63.  5 

C.K. 

I 

N. 

3-7 

3  P-  ni- 

29.  986 

68.0 

57- 0 

C.K. 

2 

S.E. 

5-3 

3  p.m. 

29. 892 

78.0 

65.0 

C.K. 

I 

W. 

5-0 

6  p.m. 

29.  988 

62.0 

54.0 

C.K.S. 

I 

E. 

3-3 

6  p.m. 

29-  943 

70.5 

62.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-0 

9  p.m. 

30.007 

57-0 

53- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-7 

9  p.m. 

29.  932 

66.0 

59-5 

C.K. 

5 

S. 

2-3 

Mean. 

29.993 

59-2 

51.8 

0.4 

5-6 

Mean. 

29.  882 

65.6 

58.7 

1.4 

2.8 

September  20. 

September  25. 

Midn't. 

29.991 

55- 0 

53- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-3 

Midn't. 

29-  959 

62.0 

58.5 

C.K. 

4 

S.W. 

1.0 

3  a.m. 

29.  982 

55- 0 

54.0 

Clear. 

0 

N.E. 

4-7 

3  a.m. 

29.967 

59- 0 

56.0 

C.K. 

3 

N.W. 

2-3 

6  a.m. 

29.971 

54- 0 

53-2 

C.K.S. 

8 

N.E. 

4.0 

6  a.  m. 

30.  010 

59- 0 

56.0 

C.K.S. 

6 

N.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  966 

65-5 

60.0 

C.K.S. 

5 

S.W. 

3-3 

9  a.m. 

30.  049 

69.0 

64.0 

C.K. 

3 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.  922 

73-2 

63.0 

C.K.S. 

7 

s. 

10.7 

Noon. 

30.  025 

76.8 

68.0 

C.K. 

6 

3-3 

3  p.m. 

29-  «57 

76.0 

65.0 

C.K.S. 

8 

s. 

13.0 

3  p.m. 

29.  974 

79.0 

68.0 

C.K. 

6 

S.W. 

4-7 

6  p.m. 

29. 848 

71.0 

64.0 

C.K. 

9 

s. 

8.3 

6  p.m. 

29.983 

72.0 

65.0 

C.K. 

8 

S.W. 

3-0 

9  p.m. 

29. 841 

67.0 

62.0 

C.K. 

10 

S.E. 

9.0 

9  p.  m. 

30.004 

67.8 

63.5 

C.K. 

9 

S.E. 

3-0 

Mean. 

29. 922 

64.6 

59-3 

.... 

5-9 

7.0 

Mean. 

29.996 

68.1 

62.4 

5.6 

3-0 

September  21. 

September  26. 

Midn't. 

29. 813 

66.5 

64.0  j      C.K. 

10 

S.E. 

50 

Midn't. 

29.990 

66.0 

61.0 

C.K. 

S.W. 

3-7 

3  a.m. 

29. 789 

66.0 

64.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

3  a.m. 

29-  975 

64.0 

62.0 

C.K.S. 

2 

vS.  W. 

4.0 

6  a.m. 

29-  793 

65.0 

63.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  977 

63.0 

61.5 

C.K.S. 

8 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-837 

72.0 

67.0 

C.K.S. 

9 

S.W. 

5-0 

9  a.m. 

30.011 

70.0 

66.0 

C.K.S. 

5 

S.W. 

3-3 

Noon. 

29. 778 

81.0 

71-5 

C.K.S. 

6 

S.W. 

4-7 

Noon. 

29.  916 

82.5 

72.5 

C.K.S. 

4 

S.W. 

-3.0 

3pm- 

29-  756 

78.0 

70.5 

C.K.S. 

10 

s. 

7.0 

3  p.m. 

29-  834 

87.5 

74.0 

C.K. 

I 

S.W. 

3-7 

6p.  ni. 

29.729 

74.0 

70.  0 

C.K.S. 

10 

S.W. 

5.7 

6  p.m. 

29.  802 

77.0 

72.0 

C.K. 

7 

S.W. 

4-7 

9  p.m. 

29-  734 

69-5 

66.5 

C.K. 

9 

S.W. 

5-0 

9p.m. 

29.804 

73- 0 

69.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

Mean. 

29. 779 

71-5 

67.1 

9.2 

5-0 

Mean . 

29. 914 

72.9 

67.2 

4.3 

3.8 

r 

September  22. 

September  27. 

Midn't. 

29.  736 

67.0 

65.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.3 

Midn't. 

29. 769 

71.0 

68.5 

C.K. 

3 

S.W. 

3-0 

3  a.m. 

29.  726 

65.0 

64.0 

C.K. 

5 

N.W. 

3-7 

3  a.m. 

29-  751 

72.5 

69.0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.3 

6  a.m. 

29-  765 

64.0 

61.0 

C.K.S. 

8 

N. 

5-7 

6  a.m. 

29.780 

72.0 

69.  0 

C.K. 

6 

N.W. 

13-7 

9  a.  ni. 

29.  816 

67.0 

61.0 

C.K. 

9 

N.W. 

5-7 

9  a.m. 

29.  800 

78.5 

71.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

11-3 

Noon. 

29.798 

73- 0 

62.0 

C.K. 

6 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29. 781 

86.5 

77.0 

C.K.S. 

6 

N.W. 

5-3 

3p.m. 

29-  747 

72.0 

60.0 

C.K. 

7 

N.W. 

10. 0 

3  P-  ni. 

29-  734 

85.3 

77.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

3-7 

6  p.m. 

29.  742 

68.0 

60.5 

C.K.S. 

7 

N. 

3-3 

6  p.m. 

29. 747 

78.0 

74.0 

C.K.S. 

7 

N.E. 

2.0 

9  p.m. 

29-  751 

67.0 

57-5 

Haze. 

N. 

3-7 

9  p.  m. 

29.790 

74- 0 

71.0 

N. 

10 

N.W. 

5.0 

Mean, 

29.760 

67.9 

6F.4 

6.3 

5-3 

Mean . 

29.  769 

77-2 

72.  I 

4.9  ^    •    •    •    • 

6.8 

3IO 
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September  28. 

October  3. 

>, 

u 

u 

>-, 

<u 

-^ 

Wind. 

<u 

A  ■ 

3 

Wind.          1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Si 

«  0 

Clouds. 

.2 
0 

a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Clouds. 

_0 

s 
.2 

Direc- 

Direc- 

■3 

n-s 

tjS 

.  t; 

0 

tion. 

'Z 

&-^ 

^ 

tion. 

Q 

^ 

Ph 

> 

Q 

^ 

(S 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  757 

71.0 

69.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

30.  084 

63.0 

63.0 

Mist. 

10 

N.E. 

7-3 

3  a.  m. 

29.  764 

70.0 

68.0 

C.K. 

4 

N.W. 

5.3 

3  a.  m. 

30. 074 

62.5 

62.5 

Mist. 

10 

N.E. 

8.3 

6  a.  m. 

29.  818 

70.0 

69.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5.7 

6  a.  m. 

30. 082 

63.0 

63.0 

K. 

10 

N.E. 

7-7 

9  a.m. 

29.890 

66.0 

65.0 

N. 

10 

N.E. 

8.7 

9  a.  m. 

3°- 131 

63.0 

62.5 

K. 

10 

N.E. 

8.0 

Noon . 

29.  919 

61.0 

60.5 

N. 

10 

N.W. 

10.  0 

Noon. 

30.119 

67.0 

65.2 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

3  p.m. 

29.  900 

61.0 

60.3 

C.K. 

10 

N.W. 

8.7 

3  p.  m. 

30.  063 

69.0 

66.0 

C.K. 

10 

E. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  S93 

62.5 

62. 0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

6  p.  m. 

30. 041 

67-5 

.   66.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.911 

64.0 

63.5 

K. 

10 

E. 

1-3 

9  p.m. 

30.  040 

66.0 

65.5 

C.K. 

9 

N.E. 

2-3 

Mean. 

29. 856 

65-7 

64.7 

8.4 

6.1 

Mean. 

3°-  079 

65.1 

64.2 

9-9  i    .... 

6.2 

September  29. 

October  4. 

Midn't. 

29.904 

64.0 

63.0 

K. 

10 

E. 

4-7 

Midn't. 

30.031 

66.0 

65.5 

Mist. 

10 

N.E. 

3-7 

3  a.  m. 

29. 868 

64-5 

64.0 

K. 

10 

E. 

3-0 

3  a.m. 

30.007 

65. 5 

65.0 

Mist. 

10 

N.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.868 

65.0 

64.5 

K. 

10 

S.E. 

I.  0 

6  a.  m. 

30.011 

65.5 

65.0 

Mist. 

10 

N.E. 

3-7 

9  a.m. 

29.  841 

66.0 

64-5 

C.K. 

10 

S.E. 

2-3 

9  a.  m. 

30.016 

66.0 

65.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29. 812 

68.0 

66.0 

C.K. 

10 

S. 

6.7 

Noon. 

29. 991 

69.0 

66.2 

C.K. 

10 

S.E. 

3-3 

3  p.m. 

29. 726 

71-5 

67.5 

C.K. 

/9 

S. 

8.0 

3  p.m. 

29-  934 

70.5 

68.0 

C.K. 

10 

vS.  W. 

2-3 

6  p.m. 

29.  718 

69.0 

67.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-0 

6  p.m. 

29. 924 

69.5 

68.0 

C.K. 

10 

S. 

1-7 

9  p.m. 

29.  710 

68.2 

67.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-7 

9  p.  m. 

29. 932 

68.0 

67.2 

C.K. 

10 

s. 

2-3 

Mean. 

29.806 

67.0 

65.4 

9.8 

4-3 

Mean. 

29.981 

67.5 

66.2 

10.0 

3-0 

September  30. 

October  5. 

Midn't 

29.708 

68.0 

67.0 

K. 

10 

S.E. 

2.0 

Midn't. 

29.916 

67.5 

67.0 

K. 

10 

s. 

1.7 

3  a.  m. 

29.696- 

68.0 

67.0 

K. 

10 

S.E. 

2.0 

3  a.m. 

29. 876 

67.5 

67.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.730 

68.0 

67.0 

K. 

10 

N.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29. 884 

68.0 

67.8 

N. 

10 

S.W. 

3.0 

9  a.  m. 

29.  786 

69.5 

68.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

6.0 

9  a.m. 

29.  886 

70-5 

70.0 

K. 

10 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29.  798 

72.0 

69.0 

.C.K. 

10 

N. 

6.0 

Noon. 

29-  854 

77-5 

73-5 

C.K. 

7 

w. 

3.0 

3  p.  m. 

29-  785 

72-5 

70.0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

6-3 

3  p.m. 

29.805 

80.0 

73- 0 

C.  K. 

5 

N.W. 

2.3 

6  p.  m. 

29.  794 

70.5 

67.5 

C.K.S. 

9 

N.E.. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  797 

75.0 

71.0 

C.K. 

9 

s. 

2.7 

9  p.  m. 

29.  831 

68.0 

66.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

9  p.m. 

29. 828 

71. Q 

70.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2.0 

Mean. 

29.766 

69.6 

67.7 

9-8 

V6 

Mean. 

29.  856 

72.1 

69.9. 

8.8 

.... 

2.5 

October  1. 

October  6. 

Midn't. 

29-  835 

66.0 

66.0 

N. 

lO 

N.E. 

9.0 

Midn't. 

29. 824 

69.5 

69.0 

C.K. 

7 

S.W. 

1-3 

3  a.  m. 

29-  859 

65.0 

65.0 

N. 

lO 

N.E. 

9.0 

3  a.m. 

29.800 

68.0 

68io 

Fog. 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.905 

64.8 

64.5 

K. 

10 

N.E. 

7-7 

6  a.m. 

29.  828 

65-5 

65.0 

Fog. 

S.W. 

0.3 

9  a.  m. 

29.967 

65.0 

64.8 

N. 

10 

N.E. 

7-3 

9  a.  m. 

29. 868 

76.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

3 

s. 

I.O 

Noon. 

29.969 

67.0 

65.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

8.7 

Noon. 

29. 849 

83.0 

74.0 

C.K.S. 

4 

s. 

3-3 

3  p.m. 

29. 964 

68.0 

66.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

3  p.  m. 

29.  809 

85.0 

75-5 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

4-7 

6  p.  m. 

29.982 

67.0 

65-5 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

6  p.  m. 

29.814 

78.5 

74.0 

C.K. 

5 

s. 

3-7 

9p.m. 

30.005 

67.0 

65-5 

C.K. 

10 

N.E. 

9-3 

9  p.m. 

29.841 

73.8 

71.8 

CK. 

^ 

s. 

3-7 

Mean. 

29.936 

66.2 

65.3 

10. 0 

8.1 

Mean. 

29.  829 

74.9 

71.3 

4.0 

2.5 

October  2. 

October  7. 

Midn't. 

30.003 

66.0 

64.5 

Mist. 

10 

N.E. 

10. 0 

Midn't. 

29.  846 

70.5 

69- 5 

C.K. 

4 

S.E. 

6.7 

3a-«i. 

30.015 

64-5 

64.0 

K. 

10 

N.E. 

9.0 

3  a.m. 

29-  843 

67-5 

67.0 

C.  K. 

3 

E. 

50 

6  a.  m. 

30.067 

63.0 

62.8 

K. 

10 

N.E. 

10.7 

6  a.  m. 

29. 862 

69.0 

68.5 

Fog. 

10 

E. 

4-3 

9  a.m. 

30.084 

64.0 

63-9 

Mist. 

10 

N.E. 

9-7 

9  a.m. 

29. 873 

69.0 

68.0        C.K. 

lO 

S.E. 

4-3 

Noon. 

30.088 

65.5 

64-5 

Mist. 

10 

N.E. 

8.3 

Noon. 

29. 841 

74.0 

71.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7.7 

3  P-  ni. 

30. 078 

65.5 

64.5 

Mist. 

10 

N.E. 

10.3 

3  p.m. 

29.  771 

79.0 

73-5 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

30.082 

65.0 

64.0 

K. 

ID 

N.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29-  775 

73- 0 

70. 0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

10. 0 

9  p.  ni. 

30.094 

64.0 

64.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

9  p.  m. 

29. 778 

72.0 
71.8 

70.0 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

9-7 

Mean. 

30.064 

64.7 

64.0 

10.  0 

9.1 

Mean. 

29.824 

69.7 

7-4 

6.7 
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October  8. 

October  13. 
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H  S3 

Bulb  T 
ometer 

Cloud,s. 
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eter. 
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3  S 
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PQ  0 

Clouds. 

0 

c 
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Direc- 

Direc- 

'0 
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€ 

tion. 

0 
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■s  s 

t 

tion. 

0 

Q 

ts 

0 

> 

5 

fS 

£ 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  762 

70.  0 

69. 0 

C.  K.  S. 

5 

S.E. 

7-7 

Midn't. 

29.721 

57-5 

54-5 

C.K. 

10 

N.E. 

II.  7 

3  a.m. 

29.722 

69- 5 

69.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

2.0 

3  a.m. 

29.  693 

57-0 

54-0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

6  a.m. 

29.712 

70.5 

70.0 

C.  K. 

10 

S. 

3-0 

9  a.  ni. 

29.709 

57-0 

54-0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

9  a.m. 

29-  757 

70.0 

69.5 

C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.713 

59-0 

55-0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.7 

Noon. 

29.  747 

73-" 

70.0 

C.K. 

9 

W. 

2.0 

Noon. 

29.  667 

62.0 

59-0 

N. 

10 

N.E. 

13-7 

3  P-  "'• 

29- 758 

65.0 

63.0 

N. 

10 

N.W. 

14-3 

3  p.m. 

29-  583 

60.0 

59-5 

N. 

10 

N.E. 

15-7 

6  p.  m. 

29.808 

62.0 

60.5 

N. 

10 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 

.  29-  561 

61.0 

60.7 

N. 

10 

N.E. 

19-3 

9  p.m. 

29.863 

59- 0 

57- 0 

N. 

10 

N.W. 

8.7 

9  p.m. 

29-  579 

60.8 

59-5 

N. 

10 

N.E.     . 

17.7 

Mean . 

29.  766 

67.4 

66.0 

9.2 

6.3 

Mean . 

29-  653 

59-3 

57-0 

10. 0 

12.  2 

October  9. 

October  14. 

Midn't. 

29.863 

57- 0 

54- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

Midn't. 

29- 533 

61.0 

60.7 

K. 

10 

N.E. 

13-7 

3  a.m. 

29.  836 

57- 0 

52.5 

C.K. 

10 

N.W.    . 

10. 0 

3  a.  ni. 

29-517 

61.5 

60.  2 

N. 

10 

N.E. 

10. 0 

6  a.m. 

29.  888 

54- 0 

51-0 

N. 

10 

N.W. 

10. 0 

6  a.  m. 

29-  547 

59-5 

59-0 

N. 

10 

N. 

7-7 

9  a.m. 

29.910 

54- 0 

50.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

9-7 

9  a.  ni. 

29.  592 

62.0 

60. 0 

C.K. 

7 

N.W. 

7-7 

Noon. 

29.  892 

57- 0 

51-5 

C.  K.  S. 

10 

N. 

II. 0 

Noon. 

29.  612 

64-5 

60.5 

C.K. 

9 

N.W. 

II. 0 

3  p.  ni. 

29.  848 

62.5 

55- 0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

9.0 

3  p.m. 

29.  640 

65.0 

to- 5 

C.K. 

9 

N.W. 

8.0 

6  p.m. 

29.868 

57-5 

52.5 

C.K. 

3 

N. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  695 

63.0 

60.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

29. 894 

54-0 

49-5 

C.K. 

I 

N. 

8.3 

9  p.m. 

29-  733 

62.0 

58.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.7, 

Mean. 

29-  875 

■   56.6 

52.0 

7.6 

9.2 

Mean. 

29.  609 

62.3 

59-9 

9-4 

8-5 

October  10. 

October  15. 

Midn't. 

29.896 

50.0 

45-5 

Clear. 

0 

N. 

12.0 

Midn't. 

29-  759 

60.0 

58-0 

C.K. 

10 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

29. 893 

45-5 

43- 0 

Clear. 

0 

N. 

8.3 

3  a.m. 

29.  771 

58.0 

56.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

67 

1     6  a.  m. 

29.900 

43- 0 

40.5 

C.K. 

2 

N.W. 

12.0 

6  a.  m. 

29.808 

54-5 

53-0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

8-3 

9  a.  m. 

29. 932 

49.0 

43-5 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

9  a.  m. 

29.868 

62.0 

58-0 

Clear. 

0 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

29. 873 

515 

48.0 

C.K. 

I 

N.W. 

17-3 

Noon. 

29.841 

70.0 

61.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8-7 

3p.m. 

29. 823 

62.0 

51.0 

C.K. 

I 

N.W. 

14-7 

3  P-  111- 

29.  800 

73- 0 

63.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

7.0 

6  p.m. 

29.  828 

.57. 0 

49.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

10. 0 

6  p.  ni. 

29.798 

65-5 

58.6 

C.K. 

6 

N.W. 

4-0 

9  p.  ni. 

29-  857 

50.0 

47- 0 

C.K.S. 

1 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.  791 

60.0 

55-0 

Clear. 

0 

N.W. 

2-3 

Mean. 

29- 875 

51.0 

45-9 

I.  2 

II-3 

Mean. 

29.804 

62.9 

57.8 

2.9 

7.0 

October  ii. 

October  16. 

Midn't. 

29. 847 

50.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

8.7 

Midn't. 

29-  765 

58.5 

54-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

3  a.  m. 

29-  835 

47.0 

43-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29. 726 

540 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

6  a.m. 

29. 865 

45-5 

43- fi 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

7-7 

6  a.m. 

29.716 

51-0 

50-0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

9  a.m. 

29-  857 

54-5 

50.0 

C.K. 

3 

N.W. 

II. 0 

9  a.  m. 

29.  706 

61.5 

•56.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6-7 

Noon. 

29.807 

63.0 

54- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.7 

Noon. 

29-  632 

74.0 

61.2 

C.K.S. 

I 

W. 

5-3 

1     3pni- 

29. 765 

67.5 

56.0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.3 

3  p.  ni. 

29-  559 

76.5 

64.0 

C.  K.  S. 

2 

W. 

8-3 

6  p.m. 

29- 735 

.58.5 

52- 5 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29. 648 

66.5 

58.0 

C.K.S. 

4 

N.W. 

12.3 

9  p.m. 

29.  748 

57- 0 

51.0 

C.  K.  S. 

2 
3-0 

N.W. 

4.3 

9  p.m. 

29.  782 

54-0 

62.  0 

48.0 
55-  5 

Clear. 

0 

N.W. 

17.0 

Mean. 

29.807 

55-4 

49-4 

7-3 

Mean. 

29.  692 

0.9 

8.0 

October  12. 

October  17. 

Midn't. 

29.  738 

56.0 

50- 0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

5.3 

Midn't. 

29.909 

47.0 

42. 0        Clear. 

0 

N.W. 

11.3 

3  a-  HI- 

29.721 

48.5 

47.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

4.7 

3  a.m. 

29.  966 

41.  0 

37-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8-3 

6  a.m. 

29-74' 

47.0 

46.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

2.0 

6  a.  m. 

30.  036 

38.5 

35- 0 

S. 

I 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29-  785 

I    46.0 

43- 0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

2.0 

9  a.  m. 

30.  102 

44-5 

39-0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29-  765 

!     63.5 

57- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

1-7 

Noon. 

30-053 

53- 0 

44- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

10.7 

3  p.m. 

29.  742 

i     64.5 

57-5 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

4-3 

3  p.  ni. 

30.006 

57- 0 

47-5  i      C.K. 

2 

N.W. 

6-3 

6  p.m. 

29-  734 

1     60.5 

56.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

6  p.  m. 

30-035 

49.0 

43-5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.0 

9  p.m. 

'    29-  743 

i     58-0 

55-0 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

9  p.m. 

29.984 

44.5 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2-7 

Mean. 

29. 746 

1    55-5 

! 

51-3 

8.4 

4.1 

Mean. 

30.  01 1 

46.8 

41-3 

0.6 

.... 

7-1 
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October  18. 

October  23. 
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Mean 
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«  S 

Clouds. 

3 
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Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  T 
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Clouds. 

_0 

C 
0 

Direc- 

Direc- 

3 

a 

0 

(2 

tion. 

0 

> 

1 

tion. 

1 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  954 

42.5 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Midn't. 

29.  952 

67.5 

65.0 

K. 

10 

S.E. 

4-3 

3  a.m. 

29. 922 

40. 0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

30 

3  a.  m. 

29-  934 

66.0 

64-5 

C.K.S. 

10 

S.E. 

5-7  ' 

6  a.m. 

29. 876 

37- 0 

36.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2-7 

6  a.m. 

29.987 

65.0 

63.0 

C.K.S. 

9 

S.E. 

6-7 

9  a.m. 

29. 876 

49-5 

35-2 

Clear. 

0 

W. 

2.3 

9  a.  m. 

29- 983 

71.0 

66.5 

C.K. 

9 

S.W. 

8.7 

Noon. 

29.806 

64-5 

56.0 

S. 

I 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29.  946 

76.0 

70.5 

C.K. 

7 

S. 

14.0 

3  P-  m- 

29. 730 

72.0 

57-0 

C.K.S. 

I 

W. 

4-7 

3  P-  ni- 

29.  925 

73-5 

67-5 

C.K. 

10 

S. 

13-7 

6  p.m. 

29.  702 

61.5 

55-5 

C.K. 

2 

S.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29. 892 

69.0 

66.5 

N. 

10 

S.E. 

9-7 

9  p.m. 

29.  718 

58.5 

48.5 

C.K. 

2 

S.W. 

5-0 

9  p.  m. 

29-  935 

66.5 

66.0 

N. 

10 

E. 

6-7 

Mean. 

29. 823 

53-2 

45-8 

0.8 

4-1 

Mean . 

29.944 

69-3 

66.2 

9-4 

8.7 

October  19. 

October  24. 

Midn't. 

29. 726 

57-5 

49-0 

C.K. 

10 

S.W. 

10. 0 

Midn't. 

29. 932 

66.5 

66.0 

Fog. 

10 

E. 

4.3 

3  a.m. 

29. 732 

55- 0 

48.0 

C.K. 

5 

S.W. 

5-7 

3  a.  ni. 

29.  948 

66.0 

66.0 

C.K. 

10 

E. 

1-3 

6  a.m. 

29. 776 

52-5 

47-8 

C.K. 

3 

N.W. 

6-7 

6  a.  m. 

29. 977 

67.  0 

66.  .s 

C.K. 

10 

N.W. 

2.0 

9  a.m. 

29. 852 

55- 0 

49-0 

C.K. 

6 

N.E. 

7-3 

9  a.  ni. 

30- 043 

68.0 

66.5 

C.K.S. 

3 

N.W. 

3-3 

Noon. 

29.872 

58.0 

49-5 

C.K. 

I 

N.W. 

13-7 

Noon . 

30. 027 

76.5 

69-5 

C.K. 

2 

N.W. 

4-3 

3  p.m. 

29. 878 

57- 0 

47-5 

Clear. 

0 

N. 

12.0 

3  p.m. 

30.  000 

76.0 

67.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.0 

6  p.m. 

29.898 

49-5 

44.0 

Haze. 

0 

N. 

6.7 

6  p.m. 

30. 043 

70.  0 

63-5 

C.K. 

I 

N.W. 

7-3 

9  p.  m. 

29.924 

47.0 

42.0 

Clear. 

0 

N. 

6-7 

9  p.m. 

30. 065 

66.0 

60.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Mean. 

29.832 

53-9 

47.1 

3-1 

8.6 

Mean. 

30.004 

69-5 

65.6 

....         4-9 

4-5 

October  20. 

October  25. 

Midn't. 

29-983 

43-0 

39-0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Midn't. 

30.089 

62.5 

58.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6-7 

3  a.m. 

29.996 

40.0 

37- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

7.0 

3  a.  m. 

30.117 

58.5 

55-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

6  a.m. 

30. 020 

38.0 

35- 0 

C.S. 

I 

N.E. 

6-3 

6  a.m. 

30. 134 

56.0 

53-5 

C.K. 

2 

N.W. 

8.3 

9  a.  m. 

30.041 

48-5 

44.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-7 

9  a.m. 

30.  164 

62.0 

57-5 

C.K. 

2 

N.E. 

7-3 

Noon. 

30.032 

57-0 

48-0 

Clear. 

0 

S. 

4-3 

Noon. 

3°- 139 

68.0 

61.  0 

C.K. 

I 

N.E.    • 

7-0 

3  p.m. 

29.994 

59-0 

50.0 

Clear. 

0 

S. 

5-7 

3  p.m. 

30.  142 

71.0 

63.0 

C.K.S. 

2 

N.E. 

4-3 

6  p.m. 

30. 016 

51-0 

44-5 

Clear. 

0 

S.  E. 

6-3 

6  p.  m. 

30. 100 

67.0 

61.0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

4-7 

9  p.m. 

30'  037 

46-5 

43-0 

Clear. 

0 

S.E. 

2-7 

9  p.m. 

30.119 

63.5 

61.0 

K. 

10 

N.E. 

4-3   , 
6.0 

Mean . 

30.015 

47-9 

42.6 

0. 1 

5-4 

Mean. 

30. 126 

63.6 

58.8 

3-5 

October  21. 

October  26. 

Midn't. 

30. 024 

44.0 

42.0 

Clear. 

0 

S.E. 

2.7 

Midn't. 

30.  125 

61.5 

59-5 

K. 

ro 

N.E. 

5-0 

3  a.m. 

30.018 

43-0 

42.0 

Clear. 

0 

W. 

2.0 

3  a.m. 

30.  104 

60.5 

59-5 

K. 

10 

N.E. 

3-0 

6  a.m. 

30.  024 

41.0 

40.0 

C.K.S. 

3 

S.W. 

2.0 

6  a.  m. 

30. 106 

60. 0 

59-5 

C.K.S. 

10 

N.E. 

2.7 

9  a.m. 

30. 048 

54-0 

49-0 

C.S. 

I 

S.W. 

I.  0 

9  a.m. 

30. 127 

61.0 

60. 0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

1-3 

Noon. 

30.012 

62.5 

54-0 

C.K.S. 

I 

S. 

6.7 

Noon. 

30.062 

65.0 

61.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.0 

k3  P-  m- 

29.948 

67.  0 

54-5 

C.K.S. 

2 

S. 

9-3 

3  P- 1"- 

30.007 

66.5 

62.5 

C.K. 

10 

S.E. 

3-0 

6  p.m. 

29.941 

60.0 

56.0 

C.K. 

8 

S. 

2.7 

6  p.m. 

29-  975 

63.0 

6r.  0 

C.K. 

8 

S.E. 

3-3 

9p.m. 

29.964 

56.0 

54-5 

C.K. 

5 

S. 

1-7 

9  p.m. 

29. 970 

60.0 

59-0 

C.K. 

2 

E. 

3-3 

Mean . 

29.997 

53-4 

49.0 

.... 

2-5 

3-5 

Mean. 

30.060 

62.2 

60.3 

8.8 

3-0 

October  22. 

October  27. 

Midn't. 

29-  955 

54-0 

53- 0 

Clear. 

0 

S. 

4-7 

Midn't. 

29- 954 

58.5 

58.0 

C.K. 

I 

E. 

2-7 

3  a.m. 

29-  935 

53-8 

53-5 

C.K. 

9 

S. 

6.0 

3  a.m. 

29.880 

58-5 

580 

Fog. 

S.E. 

3-7 

6  a.m. 

29-  937 

53-1 

53-0 

X^f/ 

S. 

3-7 

6  a.m. 

29.867 

58.5 

58.0 

Fog. 

S.W. 

3-0 

9  a.m. 

29.968 

57-5 

57-0 

C.K. 

9 

S.W. 

4-3 

9  a.m. 

29.  872 

58.5 

58.0 

Fog. 

.    . 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29.  932 

74.0 

67-5 

C.K.S. 

7 

S.W. 

6-7 

Noon. 

29-  832 

70.0 

65.0 

C.K. 

1 

W. 

2.7 

3pni- 

29.912 

77-0 

70.0 

C.K.S. 

5 

S.W. 

9-7 

3  P-  "1- 

29.  791 

76.0 

62.0 

C.K. 

I 

w. 

7-7 

6  p.m. 

29.917 

70.5 

67.0 

C.K.S. 

I 

S.E. 

5-7 

6  p.m. 

29. 821 

63-5 

61.5 

C.K. 

4 

E. 

2.7 

9  p.m. 

29. 928 

67-5 

65.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

9  p.m. 

29-  845 

61.0 

60.0 

C.K. 

2 

S.E. 

3-3 

Mean. 

29. 936 

63.4 

60.8 

.... 

5-9 

5.6 

Mean. 

29.  858 

63.1 

60.1 

1.8 

.... 

3.6 
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October  28. 

November  2. 

i 

I-. 

>> 

>^ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

V 

"3  S 

S  5 

Clouds. 

s 
u 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

S    - 

1 

0 

S 

Wine 

. 

ll     I    Clouds. 

i- 

M  0 

M  0 

0 

Direc- 

0 

CQ    0 

M  0 

0 

Direc- 

u 

s' 

.2 

tion. 

"4! 
> 

1 

tion. 

0 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  835 

59- 0 

58.8 

C.K. 

2 

S.E. 

4.0 

Mfdn't. 

29.900 

59-5 

59-5         C.K. 

10 

N.W. 

1-7 

3  a.m. 

29. 825 

55-0 

54-9 

Fog. 

S.E. 

6.0 

3  a.m. 

29.  894 

58.5 

58.0 

C.K. 

9 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  853 

54.0 

53-9 

Fog. 

N.E. 

3-3 

6  a.m. 

29.  914 

.58.5 

58.0 

C.K. 

10 

N.W. 

1-7 

9  a.m. 

29. 885 

57-5 

57-5 

Fog. 

N.E. 

3-7 

9  a.  ni. 

29.996 

59-0 

58.7         C.K. 

10 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29.855 

59.8 

58.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.  991 

63.0 

61.0  i    C.K.S. 

9 

N. 

4-3 

3  P-  m- 

29. 818 

62.0 

59- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

3  p.m. 

29- 973 

68.0 

63.5  i    C.K.S. 

6 

N.E. 

5-0 

6  p.m. 

29.818 

59.0 

57-5 

C.K.S. 

4 

S.W. 

I.O 

6  p.  m. 

29. 976 

62.5 

58.0 

C.K. 

4 

N. 

3-0 

9  p.  m. 

29. 829 

58.5 

57.0 

C.K. 

10 

s.w. 

1-7 

9  p.m. 

30.001 

59-5 

58.0 

C.K. 

7 

N.E. 

5-3 

Mean . 

29 . 840 

58.1 

57-1 

7.2 ;  .... 

3-3 

Mean. 

29. 956 

61. 1 

59-3 

8.1 

3-3 

October  29. 

November  3. 

Midn't. 

29.  824 

57-5 

57- 0 

K. 

10 

N.E. 

1-3 

Midn't. 

29. 991 

58.0 

j 
56.0        C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

3  a.  m. 

29.808 

56.0 

55.5 

C.K. 

9 

N. 

2.7 

3  a.m. 

29. 950 

55.0 

52.0,      C.K. 

10 

N.E. 

4.7 

6  a.m. 

29. 814 

53-5 

53-2 

C.K. 

3 

E. 

2.7 

6  a.m. 

29.966 

51.0 

49.0 

N. 

10 

N. 

4-7 

9  a.  m. 

29. 848 

,Sb.5 

55-5 

C.K. 

9 

N. 

2.0 

9  a.m. 

29.994 

48.5 

48.0 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29.800 

62.5 

58.5 

C.K. 

5 

S.E. 

2.  0 

Noon. 

29. 928 

48.8 

48.2 

N. 

10 

N.E. 

7.7 

3  p.m. 

29-  738 

65.  .5 

59- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

4.3 

3  p.m. 

29. 899 

48.2 

48.0 

N. 

10 

N. 

6.7 

6  p.  m. 

29. 740 

57-5 

55- 0 

C.K. 

2 

S.E. 

1-3 

6  p.m. 

29.918 

49.0 

48.0 

N. 

10 

N.W. 

4.7 

9  p.m. 

29. 736 

56.0 

54-5 
56.0 

Clear. 

0 

N.E. 

0.7 

9p.m. 

29.901 

48.0 

44.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

Mean. 

29. 788 

58.1 

5.4 

2. 1 

Mean. 

29.943 

50.8 

49-2 

10. 0 

6.3 

October  30. 

November  4. 

Midn't. 

29. 740 

54- 0 

53- 0 

Clear. 

0 

E. 

2.3 

Midn't. 

29. 887 

48.0 

46.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29. 726 

50.5 

50.0 

Clear. 

0 

E. 

2.0 

3  a.m. 

29. 832 

47.0 

46.0 

K. 

10 

N.W. 

6.7 

6  a.m. 

29- 734 

49.0 

48.5 

C.K. 

2 

S.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29. 798 

46.0 

44.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

8.0 

9  a.m. 

29.  797 

56.5 

55-5 

C.K.S. 

2 

S. 

1. 0 

9  a.m. 

29.800 

47.0 

44-0 

C.K. 

10 

N. 

8.0 

Noon. 

29.  772 

68.0 

63.0 

C.K.S. 

5 

S. 

.V7 

Noon. 

29.716 

54-5 

48.0 

C.K. 

7 

N. 

8.3 

3  p.m. 

29-  753 

70.0 

64.0 

C.K.S. 

2 

S.E. 

5-7 

3  p.m. 

29. 646 

58.0 

49-5 

C.K. 

4 

N.W. 

7.0 

6  p.m. 

29.  801 

6,5.5 

62.0 

C.K. 

2 

S. 

4-3 

6  p.  m. 

29. 642 

53-0 

47.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

29.860 

60.5 

59- 0 

C.K. 

4 

S.E. 

4.7 

9  p.m. 

29.618 

51.5 

45- 0 

C.K.S. 

4 

N.W. 

7.0 

Mean. 

29-873 

59.2 

56.9 

2. 1 

3.0 

Mean. 

29. 742 

50.6 

46.  2 

7.0 

7.0 

October  31. 

November  5. 

Midn't. 

29.  908 

59-5 

,58.5 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

Midn't. 

29.618 

46.5 

43- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  950 

59-5 

58.5 

C.K. 

10 

S.E. 

6.3 

3  a.m. 

29-596 

46.0 

43-0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

6  a.m. 

30.  010 

58.5 

58.0 

C.K. 

10 

E. 

5-7 

6  a.m. 

29-  584 

45- 0 

42.0  !      C.K. 

I 

N.W. 

9.0 

9  a.m. 

30.  057 

58.5 

57- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-0 

9  a.m. 

29-  630 

55-5 

50.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

Noon. 

30.  066 

58.0 

56.0 

C.K. 

10 

E. 

6.0 

Noon . 

29- 562 

67.0 

57-0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  p.m. 

30-  059 

58.5 

56.0 

C.K. 

10 

E. 

5-7 

3  p.m. 

29-  507 

67.5 

56.5 

C.K. 

4 

N.W. 

7.7 

6p.m. 

30.069 

58.0 

55-5 

C.K. 

10 

N.E. 

S.o 

6  p.m. 

29.  640 

58.0 

51.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5.0 

9  p.m. 

30.  087 

57- 0 

54-5 

C.K. 

10 

E. 

5-7 

9  p.m. 

29-  705 

52.0 

47.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

Mean. 

30.026 

58.4 

56.8 

10. 0 

5-7 

Mean. 

29.605 

54.7 

48.7 

0.8 

6.0 

November  i. 

November  6. 

Midn't. 

30.069 

54.5 

53-5 

K. 

10 

E. 

4-7 

Midn't. 

29-751 

47-5 

43. 0        Clear. 

0 

N.W. 

5.3 

3  a.m. 

30. 039 

53.5 

52.8 

K. 

10 

E. 

4-7 

3  a.  m. 

29-  764 

44-0 

41.5        Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

6  a.m. 

30. 026 

54.0 

.53-8 

N. 

10 

N.E. 

4.0 

6  a.  m. 

29-837 

42.5 

.39-  5         C.  K. 

2 

N.W. 

6.7 

9  a.m. 

30. 024 

56.0 

55-5 

Fog. 

10 

N.E. 

3-0 

9  a.m. 

29-  879 

49.0 

43- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

Noon. 

29. 948 

58.5 

58.0 

N. 

10 

N.E. 

3.7 

Noon. 

29-833 

55-0 

45-0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

3P-ni- 

29.912 

61.0 

60.5 

N. 

10 

N. 

1.7 

3  P-  "'• 

29.  796 

58-0 

43- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-3 

6p.m. 

29.891 

61.0 

61.0 

C.K. 

10 

N.E. 

0-3 

6  p.m. 

29-  798 

50-5 

45- 0 

C.K. 

7 

S. 

3-" 

9  p.m. 

29.896 

60.8 

60.8 

N. 

10 

N.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.798 

47.0 
49.2 

43- 0 

C.K.S. 

6 

S. 

3-7 

Mean. 

29. 976 

57-4 

57- 0 

.... 

10.0 

3.2 

Mean. 

29.807 

42.8 

.... 

2.0 

5-4 
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November  7. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean. 


Barom- 
eter. 


29.  784 
29.  784 
29.  736 

29-  733 
29.660 

29-  578 
29-455 
29-  450 


29. 648 


u 

3  S 

n  0 

i 

P 

^ 

0 

0 

45- 0 

42.0 

45- 0 

43- 0 

45-5 

43- 0 

54.0 
62.0 

49.0 
54- 0 

64.5 
56.0 

54-5 
52.0 

55- 0 

52.5 

53-4 

48.8 

Clouds. 


C.K. 
C.K. 
C.K.S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


o 


a 
o 

't. 


2 

3 

2 
2 
2 
2 

3 
10 


Wind. 


Direc- 
tion. 


S.E. 

S. 
S.E. 

S.E. 

s.w. 
s.w. 
s.w. 
s.w. 


3-0 
5-3 
6.0 
7.0 
13.0 

15- o 
10.7 

5-3 


!4.  2 


November  12. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


"  1; 
m  o 


29. 805 
29. 780 
29. 760 
29. 752 
29. 682 
29. 604 
29.590 
29.600 


36.0 
34-2 
36.0 
41.  o 

47.0 
48.2 

41.0 
39-5 


Mean . !     29. 697       40.  4 


H 


35-5 
34-" 
33-5 
38.0 

40.5 
40.5 
37- o 
36.0 


36.9 


Clouds.    ] 


o 


o 


C.K. 
Fog. 
Fog. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
Clear. 
C.K. 


4 
10 
10 

I 

4 
2 
o 
2 


4.1 


Wind 


Direc- 
tion. 


N. 
N.  W. 
N.  W. 
N.  W. 
N.W. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 


> 


1-3 
2.3 
6.0 

3-3 
II. 7 

9-3 

4.0 

2-3 


5-0 


November  8. 


November  13. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean. 


29-  555 
29-  533 
29-  523 
29- 530 
29-  503 
29.419 

29-415 
29-  377 


29. 482 


49.8 
49.0 
48.8 

47-5 
46.0 

42.5 
43-0 
38.0 


45-6 


48.0 
47.0 
48.0 

44-5 
44-0 

41-5 
42.0 

36.5 


43-9 


C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 

N. 
N. 
N. 
K. 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


N.E. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 

N. 

N. 
N.W. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


4-7 


Mean. 


29-576 
29- 546 
29-  583 
29.588 
29.479 
29.  365 
29. 341 
29. 328 


29.476 


36.0 

33.0 

41.0 

36.0 

35.0 

33.0 

44.5 

39.5 

49.5 

42.5 

53- 0 

45.0 

48.2 

43- 0 

46.0 

41.0 

44.2 

39.1 

Clear. 
Clear. 
C.K.S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
Clear. 


N.  W. 
N.  W. 
S.  W. 
S.  W. 
S.  W. 
S.W. 

S. 
S.W. 


November  9. 


November  14. 


4. 
II. 

5- 

4. 
II, 
14. 

9. 

7. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean 


29.  361 
29.329 
29.401 

29. 453 
29.510 

29.  587 
29.  702 

29.  735 


29.510 


35.0 

34-5 

33.5 

33.0 

32.0 

31.5 

37.0 

34-0 

43-2 

34- 0 

44.0 

39-0 

41.0 

35.0 

39.0 

35.0 

38.1 

34.5 

N. 

N. 
Snow. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
,  S. 
Clear. 


10 
10 
10 
7 
3 
3 
I 
o 


5.5 


N.W. 

N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 

W. 
N.W. 


16.0 

18.3 
21.7 
21.7 

21.7 

25.3 
18.7 
16.0 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.m. 


19.9 


Mean. 


29.351 
29.518 
29.  641 

29. 754 
29.  779 

29.  778 
29.831 
29. 869 


29.690 


43.0 

39.0 

43.5 

38.5 

37.5 

33.0 

39.0 

33.3 

40.8 

34.0 

42.0 

35.0 

39.0 

33.8 

33.5 

30.5 

39.8 

34.6 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 
Clear. 
Clear. 


S.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


9.0 

14.  o 

15.3 

9-3 

13.3 

7.7 

3-3 

1.3 

9.2 


November  10. 


November  15. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.m. 
9  a.m. 
Noon. 

3  p.  in. 
6  p.m. 
9  p.m. 


Mean. 


29.780 
29.817 
29.860 
29.890 
29. 852 
29.821 
29. 850 
29.861 


29. 841 


37- o 
36.0 

33-5 
42.0 

47.3 
51.5 
43.0 
42.0 


41.5 


34.0 
33.5 
32.0 
37.0 
41.5 
44.0 
40.0 
38.0 


37.5 


Clear. 

C.K. 
C.K.S. 

C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.K.S. 

C.K. 


N.W. 
N.W. 
S.W. 

w. 

N.W. 
N.W. 
S.W. 
N.W. 


18.7 
9.0 
4.0 

6.3 
12.3 

5.3 
4.7 
2.0 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.m. 
9  p.  m. 


7.8 


Mean. 


29. 894 

29.880 
29. 887 
29.  879 
29.731 
29.  806 

29.  935 
30. 070 


29.885 


34-5 

30.0 

33.0 

29.5 

33.0 

31.0 

36.0 

33.0 

47.0 

40.  0 

47.0 

40.  0 

42.  0 

36.0 

36.0 

31.0 
33.8 

38.6 

Clear. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 

S. 
Clear. 


o 

10 

10 

10 

9 

4 

I 

o 


5.5 


N.W. 

N. 
S.W. 
N.W. 
S.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


November  ii. 


November  16. 


1.7 
3.0 
2.7 
0.7 

4.3 

7.3 

13.7 

15.3 


6.1 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  p.  111. 
6  p.  m. 

9  p.  PI. 
Mean. 


29.883 

40.5 

38.0 

29.868 

40.0 

36.0 

29.898 

41.0 

38.0 

29.903 

40.0 

38.0 

29.903 

43-5 

39.5 

29.844 

45-5 

42.0 

29. 838 

43.0 

40.0 

29. 829 

41.0 

39.0 

29.871 

41.8 

38.8 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


10 
10 
10 
10 
10 

9 

9 

2 

8.8 


W. 

N.E. 
N.E. 

N. 

E. 
N.E. 
N.E. 

N.E. 


0.7 
4.0 
4.3 
5-3 
4.7 
1.7 
0.3 
i.o 

2.8 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  p.  HI. 
6  p.m. 
9  p.  m. 

Mean. 


30. 170 
30.199 
30. 270 
30. 330 
30. 339 
30.312 

30.344 
30. 343 

30.  288 


30.0 

26.0 

27.0 

24.5 

26.5 

25.0 

31. 0 

29.  0 

39.5 

37.0 

41.0 

34.0 

36.0 

31.0 

31.0 
32.8 

29.0 
29.4 

Clear. 
Clear. 
Clear. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


N.W. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 

N. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


13.0 
II. o 

9.0 
II. 7 
9.3 
6.7 
3.3 
3.7^ 

8.5 


OBSERVATIONS  FOR  1900. 
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November  17. 

November  22. 

t 

u 

^ 

Wind 

C 
V 

"2 

Wind 

s^ 

H  oJ 

■i 

Sv; 

H  S 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

St; 

Si 

Clouds. 

(J 

Direc- 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

s  n 
«  0 

Si 

Clouds. 

0 

0 

Direc- 

f 

r 

1 

tion. 

> 

S' 

t;y 

I 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

.•50. 341 

30.0 

28.0 

C.K. 

2 

N.W. 

0.3 

Midn't. 

29.  770 

55-0 

45.0  \     Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

3  a.m.  I 

30.351 

29.0 

28.5 

C.K. 

5 

N.W. 

0.3 

3  a.m. 

29.  822 

50.5 

43-5  !      C.K. 

6 

N.  W. 

7-3 

6  a.m. 

30. 328 

29.0 

28.5 

C.K. 

8 

N.W. 

0.3 

6  a.  m. 

29.  840 

50.0 

42.5      C.K.S. 

7 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

30- 348 

35- 0 

34- 0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

0.3 

9  a.m. 

29-  854 

53- 0 

45-5  '      C.K. 

3 

N.E. 

5-0 

Noon. 

30- 273 

43- 0 

37-5 

C.K.S. 

9 

S.W. 

6.0 

Noon. 

29.  798 

62.5 

51-5  '      C.K. 

5 

S.E. 

4.7 

3  p.m. 

30.182 

45-5 

39-2 

C.K.S. 

2 

s.w. 

II. 0 

3  p.m. 

29.  740 

62.0 

51.5  1      C.K. 

8 

S. 

10.3 

j      6  p.m. 

30-  151 

41.0 

37-5 

C.K. 

2 

s. 

6-3 

6  p.  ni. 

29.  697 

58.5 

51.0        Clear. 

0 

S.E. 

7.0 

9  p.  m. 

30.099 

39- 0 

36.0 

Clear. 

0 

s. 

3-7 

9  p.m. 

29- 675 

54- 0 

49.5  1     Clear. 

0 

S. 

5-7 

Mean. 

30- 259 

36-4 

33-6 

4.6 

3-5 

Mean. 

29.  774 

55-7 

47-5  ;    .   -   .   - 

3-6 

6-7 

November  18. 

November  23. 

Midn't. 

30.062 

37-5 

35- 0 

C.K. 

5 

s. 

3-3 

Midn't. 

29.580 

56.0 

49-5 

C.K. 

3 

S.W. 

3-7 

3  a.m. 

30-031 

38.0 

36.0 

C.K. 

3 

s.w. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  642 

55-5 

50.5' 

C.K. 

5 

S. 

9-7 

6  a.m. 

30.009 

40.5 

.38.5 

C.K. 

6 

s.w. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  658 

55- 0 

51-5 

C.K.S. 

6 

s. 

9.0 

9  a.m. 

30.010 

46.8 

41.0 

C.K. 

3 

s.w. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  724 

63.0 

57-5 

C.K.S. 

7 

N.W. 

4-3 

Noon. 

29.  952 

60.0 

5T-5 

C.K. 

7 

s.w. 

4-7 

Noon. 

29.790 

63.0 

55-5 

C.K.S. 

5 

N.W. 

9.0 

3  P-  ui- 

29. 872 

68.0 

60.0 

C.K. 

9 

s.w. 

14.0 

3  p.m. 

29.796 

63.0 

51-5 

C.K.S. 

4 

N.W. 

16.0 

6  p.m. 

29.878 

61.0 

57- 0 

C.K.S. 

I 

s.w. 

13.0 

6  p.m. 

29.  870 

56.0 

47.8 

C.K. 

7 

N.W. 

8.7 

9  p.m. 

29.891 

59-5 

57- 0 

C.K.S. 

I 

s.w. 

10.3 

9  p.  m. 

29.901 

54- 0 

45-0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.7 

Mean. 

29. 963 

51-4 

47.0 

4.4 

7.0 

Mean. 

29-  745 

58.2 

5I-I 

5-9 

8-4 

November  19. 

November  24. 

Midn't. 

29.888 

55- 0 

53- 0 

C.S. 

3 

s.  w. 

5-7 

Midn't. 

29.996 

46.0 

43- 0 

N. 

10     ^ 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

29.898 

57-0 

56.0 

C.K. 

10 

s.  w. 

5-0 

3  a.m. 

29.984 

43-0 

42-5 

N. 

10 

N.W. 

10. 0 

6  a.  m. 

29. 928 

56.0 

55-2 

C.K.S. 

10 

S.E. 

30 

6  a.m. 

30.011 

41-5 

40-5 

C.K. 

10 

N.E. 

9-3 

9  a.  m. 

29. 966 

60.5 

59- 0 

C.K. 

8 

s.  w. 

4-7 

9  a.  m. 

30-054 

40.6 

38-4 

C.K. 

10 

N.E. 

10. 0 

Noon. 

29.914 

73- 0 

66.0 

C.K. 

5 

s.  w. 

5-3 

Noon. 

30- 030 

43- 0 

40.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8-3 

3  p.m. 

29.  868 

70.0 

64-5 

C.K. 

7 

s.  w. 

11. 0 

3  P-  m- 

29.972 

43-5 

41.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

9-0 

6  p.m. 

29.885 

64.0 

61.5 

C.K. 

5 

s.w. 

6.3 

6  p.m. 

29- 942 

43- 0 

41.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

9  p.m. 

29.867 

64.0 

61.0 

C.K. 

8 

s.w. 

3-0 

9  p.m. 

29.881 

42.0 

41.2 

N. 

10     , 

N.E. 

7.0 

Mean. 

29.902 

62.4 

59-5 

7.0 

5-5 

Mean. 

29.984 

42.8 

40.9 

10.0 

8.5 

November  20. 

November  25. 

Midn't. 

29. 874 

62.0 

59-5 

C.K. 

3 

s.w. 

5-3 

Midn't. 

29.804 

42.5 

42.0 

N. 

10 

N.E. 

4.7 

3  a.m. 

29-  873 

61.5 

59- 0 

K. 

10 

s.w. 

9-3 

3  a.m. 

29.  708 

43-0 

42.5 

Mist. 

10 

N.E. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  867 

60.0 

59- 0 

C.K. 

10 

s.w. 

7-3 

6  a.  m. 

29-  643 

44-0 

43-0 

N. 

10 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.876 

64.8 

62.8 

t.K.S. 

9 

s.w. 

3-7 

9  a.m. 

29. 624 

46.0 

45.5  j       Mi.st. 

10 

N.W. 

1-7 

Noon,. 

29. 834 

65.8 

63.0 

N. 

10 

s.w. 

6.7 

Noon. 

29.580 

48.5 

48.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-0 

3  p.m. 

29.  793 

66.0 

64.0 

C.K. 

9 

s.w. 

4.0 

3  p.m. 

29. 481 

51-5 

51.0 

Mi,st. 

10 

N.E. 

4-3 

6  p.m. 

29-  793 

65.0 

64.0 

N. 

10 

s.w. 

3-7 

6  p.m. 

29.411 

52.0 

52.0 

Fog. 

10 

N.E. 

7-7 

9  p.m. 

29.  752 

64.0 

63.0 

K. 

10 

s.w. 

6.7 

9  p.m. 

29- 305 

58.0 

58.0 

Fog. 

10 

N.E. 

17-7 

Mean. 

29-  833 

63.6 

61.8 

8.9 

5.8 

Mean. 

29-  570 

48.2 

47.8 

10. 0 

5.6 

November  21. 

November  26. 

Midn't. 

29. 673 

65.0 

64.0 

.  N. 

10 

s. 

7-7 

Midn't. 

29. 189 

6,3.  ,■! 

63.0 

N. 

10 

N.E. 

18.7 

3  a.m. 

29.  649 

65.0 

64.0 

N. 

10 

s. 

7.0 

3  a.m. 

29. 046 

6,3.  ,S 

63.0 

C.K. 

8 

S.E. 

6.7 

6  a.m. 

29.613 

65.0 

64.0 

K. 

10 

s. 

6.3 

6  a.  m. 

29. 026 

.58.5 

57- 0 

C.  K.  vS. 

5 

S. 

II. 7 

9  a.m. 

29- 55 1 

66.0 

64.6 

N. 

10 

s.w. 

12.0 

9  a.  m. 

29. 073 

52. 0 

48.2 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

14.7 

Noon . 

29.  480 

71.0 

66.0 

C.K. 

10 

s.w. 

19- 3 

Noon. 

29.118 

50.0 

46.5 

C.K. 

8 

S.W. 

15- 0 

3  p.m. 

29.446 

76.5 

65.0 

C.K. 

3 

s.w. 

20.3 

3  p.m. 

29. 176 

47.0 

45- 0 

C.  K. 

9 

S.W. 

12.3 

6  p.m. 

29. 616 

68.0 

52.0 

C.K. 

I 

N.W. 

18.0 

6p.m. 

29. 249 

45-5 

41.2 

C.K. 

10 

N.W. 

9.0 

9  p.m. 

29.726 

59- 0 

47.8 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

9  p.m. 

29. 284 

43- 0 

39- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

12.7 

Mean. 

29-594 

66.9 

1 

60.9 

6.8 

12.6 

Mean. 

29- 145 

52.9 

50.4 

8.6 

.... 

12.6 

3i6 
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November  27. 

December  2. 

i 

i 

Wind 

i 

V 

■f 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbTh 
oraeter. 

M  0 

Clouds. 

u 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  s 

«  0 

«   0 

Clouds. 

0 

0 

c 
0 

Direc- 

3 

Direc- 

0 

r 

1 

tion. 

0 
1^ 

t 

1 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

in. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.316 

41.0 

38.0 

C.K. 

10 

N.W. 

16.3 

Midn't. 

29. 870 

37-0 

35-5 

Clear. 

0 

S.W. 

3  a.m. 

29. 346 

41.0 

38.0 

C.K. 

10 

N.W. 

16.7 

3  a.m. 

29.  880 

34- 0 

33- 0 

Clear. 

0 

S.  W. 

6  a.m. 

29-  405 

41-5  , 

38.0 

C.K. 

9 

N.W. 

17-3 

6  a.  m. 

29.  936 

28.0 

26.0 

Clear. 

0 

N. 

9  a.m. 

29. 487 

43- 0  1 

39- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

17.7 

9  a.  m. 

30.007 

41.0 

38.0 

Clear. 

0 

N. 

Noon. 

29-  523 

46.0 

41.0 

C.K. 

9 

N.W. 

21.3 

Noon. 

30.007 

48.0 

43- 0 

Haze. 

S.E. 

3  P-  n»- 

29.  561 

50.0  ! 

49.0 

C.K. 

I 

N.W. 

22.3 

3  p.  m. 

29.  972 

51-5 

45-0 

Haze. 

S. 

^ 

6  p.m. 

29. 628 

46.0 

40-5 

C.K. 

I 

N.W. 

16.3 

6  p.  ni. 

29-  973 

45- 0 

41.0 

C.K. 

4 

S.E. 

.    . 

9  p.m. 

29. 686 

44- 0 

38.0 

C.K. 

I 

N.W. 

14.0 

9  p.m. 

30.009 

41.0 

38.0 

C.K. 

I 

S.E. 

Mean. 

29.494 

44.1 

40.2 

6.4 

17.7 

Mean. 

29-  957 

40.7 

37-4 

0.8 

.... 

1 

November  28. 

December  3. 

Midn't. 

29-  737 

41.0 

37- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

13.0 

Midn't. 

30.  024 

39-0 

37-0 

Clear. 

0 

S.E. 

.    .     ' 

3  a.  m. 

29.  801 

38.0 

35- 0 

C.K. 

4 

N.E. 

5-0 

3  a.  m. 

30.  006 

35-5 

34-0 

Clear. 

0 

S.E. 

6  a.m. 

29.  863 

35-5 

33-5 

C.K.S. 

4 

N.W. 

0.7 

6  a.  m. 

30.000 

33-5 

33- 0 

C.K. 

4 

N.E. 

•    ■     i 

9  a.m. 

29.916 

41-5 

38.0 

C.K. 

9 

N.W. 

I.O 

9  a.  m. 

30.  018 

33-0 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

-    ■ 

Noon. 

29.  906 

51.0 

43-5 

C.K. 

5 

S.W. 

2.0 

Noon. 

29. 979 

41.  0 

39-5 

Fog. 

S.E. 

.    . 

3  p.m. 

29.  856 

52.0 

44.5 

C.K. 

5 

S. 

4-3 

3  P-  m- 

29.  929 

48.0 

44-0 

C.K. 

9 

S.E. 

6  p.m. 

29. 878 

47.0 

42.0 

C.K. 

10 

s. 

5.7 

6  p.  m. 

30. 019 

46.5 

44.0 

C.K. 

9 

S. 

9  p.m. 

29.896 

45-0 

42.0 

K. 

10 

S.W. 

4-3 

9  p.m. 

29.  994 

46.  0 

43-0 

C.K. 

10 

S. 

Mean. 

29-  857 

43-9 

39-4 

6.0 

4-5 

Mean. 

29.996 

40.3 

38-3 

6.0 

November  29. 

1 
1 

December  4.                                            ! 

i 

Midn't. 

29. 878 

44- 0 

43- 0 

K. 

10 

S.E. 

2-3 

Midn't. 

29.  914 

44.0 

43-5 

N. 

10 

S.E. 

3  a.m. 

29. 878 

43- 0 

,41.5 
41.0 

K. 

lO 

S.E. 

4-3 

3  a.  m. 

29-  784 

44-0 

43-6 

N. 

10 

N.E. 

5  a.m. 

29.858 

42.0 

C.K. 

lO 

S.E. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  586 

44.0 

43-8 

N. 

10 

N.E. 

9  a.m. 

29-  859 

43- 0 

42.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29- 338 

46.5 

46.  2 

N. 

10 

N.E. 

Noon. 

29.804 

49-2 

45- 0 

C.K. 

8 

S. 

4-3 

Noon. 

29.  123 

52.0 

51-9 

N. 

10 

N.E. 

3  p.m. 

29.760 

50.0 

45- 0 

C.K.S. 

6 

S.E. 

5-0 

3  P-  '"- 

29.063 

55-8 

55-2 

C.K. 

10 

N-.W. 

ko 

6  p.m. 

29-  744 

45-5 

43- 0 

C.K. 

2 

S. 

3-7 

6  p.  m. 

29. 166 

45-8 

43-0 

C.K. 

10 

N.W. 

15-0 

9  p.m. 

29. 752 

44.0 

41.5 

C.K. 

10 

N.W. 

4-7 

9  p.m. 

29.  221 

42.0 

39- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

17.7 

Mean. 

29.817 

45-1 

42.8 

8.2 

4.4 

Mean. 

29.  399 

46.8 

45-8 

9.0 

13-6 

November  30. 

December  5. 

Midn't. 

29.  792 

38.0 

34- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

16.3 

Midn't. 

29.318 

44-5 

41.  0 

C.K. 

7 

W. 

12.0 

3  a.m. 

29.  826 

36.0 

32.5 

C.K. 

I 

N.W. 

14.0 

3  a.m. 

29.  369 

42.0 

39-0 

C.K. 

8 

W. 

14-3 

6  a.m. 

29.886 

33- 0 

30.0 

C.K. 

4 

N.W. 

II. 0 

6  a.  m. 

29-  459 

38.0 

35-0 

C.K. 

5 

W. 

8.7 

9  a.m. 

29. 924 

35.3 

32.6 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

29-  525 

42.8 

38.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.0 

Noon. 

29.890 

42.5 

38.0 

C.K. 

3 

N.W. 

".3 

Noon. 

29-551 

47-7 

41.0 

C.K. 

5 

N.W. 

13-3 

3  p.m. 

29.  858 

43- 0 

38.0 

C.K. 

8 

N.W. 

12.0 

3  p.  m. 

29.  602 

44.0 

38.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

1.S.0 

6  p.m. 

29-875 

39- 0 

35-5 

C.K. 

I 

N.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  695 

41.0 

36.0 

C.K. 

3 

N.W. 

14.0 

9  p.m. 

29.871 

38.2 

35- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  p.  m. 

29-  751 

38. 0 

34-0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-3 

Mean . 

29. 865 

38.1 

34-4 

.... 

2.2 

10.6 

Mean. 

29-534 

42.2 

37-8 

4-4 

12. 1 

December  i. 

December  6. 

Midn't. 

29. 879 

33.0 

31.8 

C.K. 

4 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29.796 

37- 0 

34- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29-  854 

31.0 

30.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

1-7 

3  a.  m. 

29. 856 

37- 0 

34-0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.7 

6  a.m. 

29.862 

30.0 

29.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.914 

35-0 

32.0 

C.K. 

3 

S.W. 

5-0 

9  a.m. 

29.890 

37-5 

35-5 

C.K. 

3 

W. 

,    °-7 

9  a.  m. 

29.988 

38-5 

34-5 

C.K. 

9 

w. 

4-7 

Noon. 

29-  854 

47.0 

41-5 

C.K. 

3 

S.W. 

1     2.0 

Noon. 

30.000 

42.4 

36-6 

C.K. 

9 

N.W. 

8.7 

3  p.m. 

29.800 

47-5 

41-5 

C.K. 

5 

S. 

I    3-3 

3  p.  m. 

29. 976 

43-0 

36.9 

C.K. 

1 

N.W. 

7-3 

6  p.m. 

29.828 

43-6 

37.0 

C.K.S. 

2 

S.E. 

2-3 

6  p.  ni. 

29. 976 

38.5 

34-0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

9  p.m. 

29. 850 

39- 0 

36-0 
36.5 

C.K. 

2 

S.W. 

i    0.7 

9  p.  m. 

29.988 

35-0 

32.  0 

C.K. 

4 

E. 

2.0 

Mean. 

29.  S52 

38.6 

.... 

2.6 

2.  I 

Mean. 

29-  937 

38-3 

34-2 

3-5 

5.8 

OBSERVATIONS  FOR  1900. 
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December  7. 

December  12. 

u 

.;. 

>> 

i. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbThe 
meter. 

Clouds. 

1 

Wind. 

Mean 
Time 

Barom- 
eter 

3  6 

3  B 

Clouds. 

1 

0 

a 

Wind 

. 

^ 

>^ 

«  2 

w  0 

0 

Direc- 

0 

m  0 

«  0 

0 

Direc- 

f 

tjs 

t; 

tion. 

0 

>.a 

t;  s 

t: 

tion. 

0 

Q 

^ 

^ 

> 

Q- 

^ 

<2 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  987 

34-5 

32.0 

C.K. 

9 

N.  E. 

1-3 

Midn't. 

29-  934 

27. 0 

25-5 

C.K. 

10 

N.  W. 

6.0 

3  a.  m. 

29-  934 

34- 0 

32.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  946 

26.0 

25.0 

C.K. 

I 

W. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  886 

34- 0 

32.0 

C.K. 

7 

N.  E. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  983 

24-5 

24.0 

C.K.S. 

I 

W. 

2-7 

9  a.  m. 

29.901 

35-8 

34- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.  0 

9  a.  m. 

30,016 

28.0 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29.  872 

41.8 

38.8 

C.K. 

9 

.  S.W. 

3-0 

Noon. 

29. 986 

36-6 

35-4 

Clear. 

0 

S.W. 

4-7 

3  p.  m. 

29.  806 

44-5 

39-8 

C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

3  P-  '"• 

29-  934 

38.0 

36.3 

C.K.S. 

3 

S.W. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  802 

42.0 

39- 0 

K. 

10 

S. 

3-0 

6  p.  m. 

29.899 

33-0 

32.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4-7 

9  p.  m. 

29.790 

41.0 

38.0 
35.7 

C.K. 

10 

N.W. 

I.O 

2.  2 

9  P-  m. 

29.  844 

33- 0 

32.0 

C.K. 

7 

s. 

5-3 

Mean. 

29.  872 

38.4 

'  9. 2 

Mean. 

29-943 

30.8 

29-5 

2.8 

4.4 

DECEM^ER  8. 

December  13. 

Midn't. 

29-  785 

40.  0 

37-5 

N. 

10 

N.W. 

2-3 

Midn't. 

29. 772 

33-0 

32.0 

C.K. 

n 

s. 

7.0 

3  a.  m. 

-59.  779 

39-5 

37- 0 

N. 

10 

N.W. 

2-3 

3  a.  m. 

29.  712 

34-0 

33-5 

C.K. 

10 

s. 

7-3 

6  a.  m. 

29.  763 

35- 0 

34-5 

N. 

10 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  686 

34-5 

34-0 

C.K. 

8 

s. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  805 

37- 0 

36.5 

N. 

10 

N.W. 

4.0 

9  a.m. 

29. 679 

37- 0 

33-0 

C.K. 

3 

S.W. 

5-0 

Noon. 

29.  789 

41.3 

40.  2 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

Noon. 

29.  616 

53-4 

44.0 

C.K. 

2 

s.  w. 

8.3 

3  p.  m. 

29.  762 

42.4 

40.5 

C.K. 

10 

N.W. 

4.3 

3  P-  m- 

29-  542 

57-1 

47.0 

C.K. 

2 

S.W. 

II- 3 

6  p.  m. 

29.  778 

38.5 

37-5 

C.K. 

3 

N.W. 

4.7 

6  p.  m. 

29-  579 

50-0 

44-0 

Clear. 

0 

S.W. 

'6.7 

9  p.m. 

29.  740 

34.5 

34- 0 

C.K. 

3 

N. 

2.0 

9  p.  m. 

29-  637 

47-0 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

Mean . 

29-  775 

38.5 

37-2 

8.2 

3-2 

Mean. 

29-  653 

43-2 

38.6 

4.0 

7.0 

December  9. 

December  14. 

Midn't. 

29.  681 

34.5 

34- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-7 

Midn't. 

29.  719 

40-5 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

3  a.m. 

29-  589 

33-5 

33- 0 

Clear. 

0 

vS.  W. 

6.3 

3  a.m. 

29.798 

35- 0 

31.0 

C.K. 

4 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

29.  572 

33- 0 

32.5 

C.K. 

2 

N.  W. 

6.7 

6  a.  m. 

29-  855 

30,0 

26.5 

C.K. 

4 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29-  657 

39-9 

37-2 

C.K. 

9 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.980 

27,0 

24-5 

C.  K. 

9 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29-  598 

44-5 

39-8 

C.K. 

2 

N.W. 

12.  0 

Noon. 

29,  968 

28.5 

27,0 

C.K. 

8 

N.W. 

7-7 

3  P-  ni. 

29. 646 

44.8 

39-2 

C.K. 

9 

N.W. 

18.3 

3  p.m. 

29-  957 

30.5 

27.  0 

C.K. 

I 

N. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  77S 

35- 0 

31.0 

C.K. 

7 

N.W. 

'3-3 

6  p.  m. 

30.  032 

26.5 

25.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.891 

30.0 

26.0 

C.K. 

2 

N.W. 

13-7 

9  p.  m. 

30.  070 

23.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

7-4 

Mean . 

29. 676 

36.9 

34-1 

3-9 

10.  0 

Mean. 

29.  922 

30-1 

27.4 

3-5 

December  10. 

December  15, 

Midn't. 

29.  977 

28.0 

26.0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.7 

Midn't. 

30.093 

19-5 

19. 0 

C.K. 

3 

N.W. 

4-3 

3  a.m. 

30. 036 

25.2 

24.0 

C.K. 

I 

N.W. 

9.0 

3  a.m. 

30.  115 

17.0 

16,5 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

3°-  073 

23.0 

21.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

30.  162 

16.5 

15-5 

C.K. 

2 

N.W. 

3-0 

9  a.  m. 

30.  116 

26.  4 

25.2 

Clear. 

0 

W. 

2.  0 

9  a.  m. 

30.  209 

17.0 

17.4 

C.  K. 

I 

N.W. 

3-3 

Noon. 

30.  069 

,32.6 

31.2 

C.K. 

I 

N.W. 

6.0 

Noon. 

30-  185 

24.8 

22.5 

C.K. 

3 

N.W. 

3-0 

3  p.m. 

30.  022 

34-9 

34-2 

C.K.S. 

3 

N.W. 

5-0 

3  p.  ni. 

30-125 

27.8 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

6  p.m. 

30.  002 

31.0 

30. 0        Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

6  p.  m. 

30. J52 

24.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2-3 

9  p.m. 

29.994 

30.0 

29.  0 

Clear. 

0 

S. 

1-7 

9  p.  m. 

30.  175 

24.0 

23-5 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

Mean. 

30.  036 

28.9 

27.6 

0.9 

4-8 

Mean, 

30.  152 

21.3 

20.  4 

2-4 

3-5 

December  ii. 

December  16. 

Midn't. 

29-  959 

27-5 

27.0 

Clear. 

0 

S.E. 

1-3 

Midn't. 

30.  15S 

23-0 

22. 1 

C.K. 

10 

N.E, 

3-7 

3  a.  m. 

29.931 

25-5 

25.0 

Clear. 

0 

S.  E. 

1.0 

3  a.  m. 

30.  146 

22.0 

21.5 

C.K. 

ID 

N.E, 

3-3 

6  a.  ni. 

29.885 

25.0 

24.5 

C.K. 

3 

N.E. 

3-" 

6  a.  m. 

30-  174 

20.  6 

19- 5 

C.K. 

6 

N.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  864 

28.6 

28.4 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

9  a.  m. 

30.  230 

21.5 

19-5 

C.K.S. 

I 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29.  792 

32.0 

31.8 

Snow. 

ID 

N.E. 

2.7 

Noon. 

30.  203 

24.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

14.0 

3  p.m. 

2g.  766 

31.8 

31.6 

C.K. 

2 

N.W. 

5-0 

3  P-  "•• 

30,  156 

26.  0 

25.0 

S. 

I 

N.W. 

II. 7 

6  p.  m. 

29.  818 

31.0 

27.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-3 

6  p.  m. 

30.  195 

23.5 

22.5 

C.K. 

I 

N.W. 

8.0 

9  p.  m. 

29-895 

29.0 

27.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

30.  201 

21.5 

20.5 

Clear. 

,  0 

N.W. 

7-3 

Mean . 

29.864 

28.8 

27.8 



4.4 

.... 

3-4 

Mean. 

30. 183 

22.8 

21.6 

3.6 

7-5 

3i8 
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December  17. 

December  22. 

i, 

t!!« 

> 

i!l, 

u 

•A 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  s 

n  0 

3  a 

W  0 

Clouds. 

§ 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

11 

3  s 

n  5 

Clouds. 

a 
0 

Wind 

. 

Direc- 

■4-' 

Direc- 

'5 

Q 

r 

1 

tion. 

1j 
> 

0 

1 

tion. 

"3 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

111. 

Midn't. 

30.  192 

20.5 

19-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

6.3 

Midn't. 

29.  692 

28.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

30 

3  a.m. 

30.  162 

19-5 

18.5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29.  740 

27-5 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

6  a.m. 

30.160 

16.5 

15-5 

C..K. 

2 

N.W. 

5-7 

6  a.m. 

29-  793 

23-5 

23.5  !        S. 

I 

S. 

1-3 

9  a.m. 

30.  156 

22.0 

20.5 

C.K. 

3 

N.W. 

2.0 

9  a.  ni. 

29-  843 

24.0 

23-5 

Fog. 

10 

S. 

2.0 

Noon. 

30.  lOI 

32.0 

30.0 

C.K. 

3 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29.  846 

30.0 

29.8 

Fog. 

10 

S.E. 

3-0 

3  p.m. 

30. 046 

28.0 

27-5 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

2.7 

3  P-  m- 

29.  829 

32.2 

31-5 

C.K. 

7 

S.E. 

4-7 

6  p.m. 

30. 035 

27-5 

* 

C.K. 

10 

S.E. 

2.3 

6  p.  ni. 

29.  877 

31-5 

31-0 

K. 

10 

S. 

3-7 

9  p.m. 

30. 023 

28.0 

*      \        K. 

10 

S.E. 

1-3 

9  p.m. 

29.  901 

35- 0 

35- 0 

Fog. 

10 

S. 

5.0 

Mean. 

30.109 

24.2 

21.9 

.... 

4.8 

3.6 

Mean. 

29.  815 

29.0 

28.5       .... 

6.0 

3-2 

December  18. 

1-3 

December  23. 

Midn't. 

30.014 

29. 0 

28.  .s 

K. 

10 

S.E. 

Midn't. 

29.880 

34- 0 

,3,3.8 

Fog. 

7 

s. 

4.3 

3  a.m. 

30.003 

29- 5 

29.0 

K. 

10 

S.E. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  878 

33- 0 

32.0 

Clear. 

0 

w. 

3-0 

6  a.m. 

29-  993 

30.0 

29.0 

K. 

10 

E. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  848 

35- 0 

34.6 

C.K. 

10 

S.E. 

1-7 

9  a.m. 

29.  994 

31-5 

30.0 

C.K. 

8 

S.E. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  841 

,35.  8 

34-6 

Fog. 

10 

N.E. 

1-7 

Noon. 

29-  957 

41.0 

36.0 

C.K. 

5 

S. 

2.7 

Noon. 

29.  769 

42.  0 

40-5 

Mist. 

10 

S. 

4.3 

3  p.m. 

29.906 

44- 0 

37-5 

C.K. 

5 

S. 

2.7 

3  P-  m. 

29.  677 

49.0 

46.5 

Rain. 

10 

s. 

4-3 

6  p.m. 

29. 892 

38.0 

34- 0 

C.K. 

3 

S. 

2.3 

6  p.  m. 

29.  650 

43-3 

42.5 

Rain. 

10 

S.E. 

2.3 

9  p.  m. 

29.  872 

34- 0 

31.0 

C.K. 

2 

s. 

2.7 

9  p.  m. 

29.  642 

46.  0 

45- 0 

Rain. 

10 

S.W. 

3-7 

3-2 

Mean . 

29-  954 

34-6 

31-9 

6.6 

2-3 

Mean . 

29-  773 

39-8 

38.7 

8.4 

December  19. 

December  24. 

Midn't. 

29-  833 

31.0 

30.0 

Clear. 

0 

s. 

3-0 

Midn't. 

29.  634 

46.0 

45-5 

Fog. 

10 

S.W. 

2-3 

3  a.m. 

29-  843 

29.0 

28.0 

Clear. 

0 

s. 

2.7 

3  a.m. 

29-  633 

48.0 

48.0 

Fog. 

10 

S.W. 

2.7 

6  a.m. 

29.  852 

28.5 

28.0 

C.K.S. 

I 

s. 

I.O 

6  a.  m. 

29.  615 

48.  0 

48.0 

Fog. 

10 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  894 

35- 0 

34- 0 

C.  K.  S. 

7 

S.W. 

2.  0 

9  a.  ni. 

29-  645 

48.2 

48.0 

C.K. 

1 

w. 

4-3 

Noon. 

29.860 

54- 0 

47-5 

C.K.S. 

2 

w. 

1.0 

Noon. 

29.  622 

55-5 

50.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

3  P-  HI- 

29.806 

58.0 

49-5 

C.S. 

I 

S.W. 

1-3 

3  P-  m- 

29.  581 

57-8 

50-5 

C.K. 

2 

N.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  836 

53.0 

46.0 

C.K. 

I 

w. 

0.7 

6  p.  m. 

29-  596 

53- 0 

48.0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

2.0 

9  p.m. 

29.846 

46.0 

41.5 
38.1 

C.K. 

5 

w. 

1-7 

9  p.  m. 

29. 627 

48.0 

41.8 

C.K. 

9 

N.W. 

5-3 

Mean. 

29.  846 

41.8 

2. 1 

1-7 

Mean. 

29. 619 

50-6 

47.5 

.... 

5-6 

3-2 

December  20. 

December  25. 

Midn't. 

29. 832 

42.0 

39- 0 

C.K. 

6 

S.W. 

Midn't. 

29-  645 

40.0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

11-3 

3  a-"i- 

29.807 

38.0 

36.0 

C.K. 

7 

S.E. 

3  a-  HI- 

29. 636 

37- 0 

34- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

29-  785 

34.0 

32.0 

C.K. 

7 

S.E. 

6  a.  m. 

29. 648 

35- 0 

33- 0 

C.K. 

3 

N.  W. 

30 

9  a.  m. 

29. 791 

34.0 

32.5 

C.K. 

8 

S.W. 

9  a.  m. 

29. 698 

36.5 

34- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29.  748 

49.2 

41.0 

C.K. 

9 

N.W. 

Noon. 

29.  624 

48.0 

42.0 

C.K. 

1 

S.W. 

5-3 

3  P-  m- 

29.  702 

49.0 

41-5 

C.K. 

9 

N.W. 

3P-nj. 

29.608 

46.0 

40.0 

C.K. 

g 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  684 

43- 0 

38-0 

C.  K. 

I 

N.W. 

6  p.  m. 

29.  692 

40.5 

35- 0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

6.7 

9  p.  ni. 

29-  738 

35- 0 

32.0 

Clear. 

0 

N.E. 

9  p.  m. 

29. 697 

38.0 

34.5 

K. 

ID 

N.W. 

4.7 

Mean . 

29. 761 

40.5 

36.5 

.... 

5-9 

Mean. 

29. 656 

40. 1 

36-  I 

4.8 

6.1 

December  21. 

December  26, 

Midn't. 

29.  734 

32-0 

30.0 

C.K. 

2 

N.E. 

Midn't. 

29.  692 

37- 0 

34- 0 

K. 

10 

N.W. 

2.  0 

3  a.m. 

29.676 

3i.o 

29.0 

C.K. 

10 

N. 

3  a.  m. 

29.700 

35-5 

34-5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.612 

33- 0 

30.0 

C.K. 

:o 

N.E. 

6  a.  m. 

29.716 

34- 0 

32.0 

C.K.S. 

7 

N.  W. 

2.0 

9  a.  m. 

29.664 

33-6 

30.0 

C.K. 

10 

N. 

9  a.  m. 

29-  785 

33-4 

30-5 

C.K. 

10 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29.  627 

32.0 

31.0 

Snow. 

10 

N.E. 

Noon. 

29.780 

39- 0 

34-8 

C.K.S. 

2 

N.W. 

7-3 

3  p.  m. 

29.602 

35.6 

35- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

3  P-  m- 

29.  800 

37.5 

33- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

5-7 

6  p.m. 

29.  640 

32- 5 

30.0 

S. 

I 

N. 

4.3 

6  p.  m. 

29.881 

32.5 

29.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

5-7 

9  p.  m. 

29.684 

30.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-" 

9  p.  m. 

29  922 

28.0 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

Mean. 

29-  655 

32.5 

30- 5 

.... 

6.5 

.... 

3.6 

Mean. 

29. 784 

34.6 

31-7 

4.6 

.... 

4.3 

*  Frozen. 
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1 

December  27. 

December  30. 

u 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3.  S 

a; 

s  S 

Clouds. 

u 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 

A    ■ 

Clouds. 

1 

Wind 

•A 

^ 

m  0 

PQ  0 

Direc- 

u 

03  0 

P3  0 

Direc- 

0 

hS 

tiS 

t; 

tion. 

0 

.   c 

tiS 

■£ 

tion. 

0 

0 

^ 

^ 

> 

Q 

0 

S 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.  976 

26.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29.  836 

27.0 

27.0 

C.S. 

I 

S.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.989 

24.0 

23.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

3  a.m. 

29.  812 

26.0 

* 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

6  a.  m. 

30-  034 

22.5 

22.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  777 

25.0 

* 

C.S. 

I 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

30.  061 

27-5 

26.  0 

Clear. 

0 

W. 

3-0 

9  a.  m. 

29-  758 

29. 0 

* 

C.K. 

9 

S.W. 

3-0 

Noon. 

30.  042 

37-2 

35.0 

C.K.S. 

2 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29. 714 

33-6 

31- 5 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

3  p.m. 

29.  984 

37-5 

33- 0 

C.K. 

3 

s. 

4-3 

3  P-ni. 

29. 588 

,3,S.8 

33-2 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  980 

34- 0 

31- 0 

C.S. 

I 

S.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  537 

35- 0 

33- 0 

K. 

10 

S.E. 

3-3 

9  p.m. 

29.962 

31.0 

29.  0 

Haze. 

S.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.  488 

34- 0 

33- 0 

N. 

10 

N.W. 

2.0 

Mean. 

30.004 

30.0 

28.0 

....        0.9 

3-3 

Mean. 

29.689 

30.7 

31-5 

6.4 

3-1 

Decem 

BER  28. 

December  31. 

Midn't. 

29.  916 

3KO 

30.0 

S. 

I 

S. 

3-7 

Midn't. 

29.440 

34- 0 

33- 0 

N. 

10 

N.E. 

2.0 

3  a.  m. 

29.831 

32-5 

32.0 

K. 

10 

S. 

3-3 

3  a.m. 

29-  435 

34- 0 

33-4 

N. 

10 

N.E. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  765 

35- 0 

34-5 

N. 

10 

S. 

3-7 

6  a.  m. 

29-431 

35- 0 

34.5 

N. 

10 

N.W. 

1.0 

9  a.m. 

29.  691 

38.0 

37-3 

N. 

10 

S.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  522 

.3,'i.8 

35-5 

Mist. 

10 

N.W. 

1-7 

Noon. 

29.  624 

40.6 

39-8 

C.K. 

10 

S.W. 

5.7 

Noon. 

29-  543 

39-5 

39- 0 

C.K. 

10 

W. 

1-3 

3  p.m. 

29.  630 

42.  2 

40.5 

C.K. 

10 

N.W.     ■ 

5.0 

3  P-  m- 

29-  557 

43-5 

42.5 

C.K. 

9 

N.W. 

I.O 

6  p.m. 

29.  684 

41-5 

37-8 

C.K. 

7 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29. 634 

42.0 

41.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

2.0 

9  p.  m. 

29-  735 

39- 0 

35- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

29-  744 

41.0 

40.5 

C.K. 

8 

N.W. 

3-0 

Mean. 

29-  734 

37-5 

35-9 

8.1 

5-2 

Mean. 

29-  538 

38.1 

37.4 

9-5 

1.8 

Decem 

BER    29. 

Midn't. 

29.790 

34-0 

30.0 

C.K.     ■ 

2 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

29.  852 

28.0 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.^ 

6  a.m. 

29.  856 

24.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  889 

26.0 

25.0 

C.K. 

3 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29-  857 

35-2 

31.0 

C.K. 

I 

W. 

3-7 

3  p.m. 

29.  822 

39- 0 

33- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  829 

34.5 

31.0 

S. 

I 

W. 

2-3 

9  p.m. 

29.842 

30-0 

29.0 

C.S. 

I 

S.W. 

2.7 

Mean. 

29.  842 

313 

28.4 

1. 1 

4.6 

^  Frozen. 
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January  i. 

January  6. 

i       u 

>> 

1 

Wind. 

u 

11 

t 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

Clouds. 

U 

a 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter 

meter 

Clouds. 

0 

0 

£■ 

^ 

P5  0 

•    PQ  0 

,0 

Direc- 

0 

m  0 

M  0 

0 

Direc- 

0 

1  ^ 

(2 

tion. 

'•^  3 

0 

a 

tion. 

0 
> 

in. 

0 

0 

in. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  802 

44.0 

39- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

9.0 

Midn't. 

30.  169 

26.  0 

25.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-3 

3  a.  ra. 

29.  846 

42.5 

3«.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

9.0 

3  a.  m. 

30.  164 

23-5 

23-5 

Clear. 

0 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  920 

40.5 

36.0 

C.K. 

N.W. 

6.3 

6  a.m. 

3°-  156 

21.0 

21.  0 

C.  K. 

2 

N.E. 

I.O 

9  a.  m. 

30.  002 

40.5 

36.5 

C.K. 

9 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

3°-  150 

24.  0 

22.5 

Fog. 

4 

N.E. 

0.7 

Noon. 

30.  040 

42.5 

37.0 

C.K. 

10 

N.W. 

7.0 

Noon. 

30. 088 

30.0 

26.5 

C.K. 

4 

S.W. 

3-0 

3  P-  ">■ 

30.062 

42.0 

37- 0 

C.  K. 

8 

N.W. 

6.3 

3  p.m. 

30.007 

27.0 

26.  0 

C.K. 

9 

S.  E. 

6.0 

6  p.  m. 

30.  102 

39- 0 

37- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-3 

6  p.  m. 

29. 962 

34- 0 

34- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

5-0 

9  p.  m. 

3°-  158 

33-5 

30.0 

C.K. 

7 

N.W. 

6.3 

9  p.m. 

29-  934 

32.0 

32.0 

C.  K.  S. 

10 

S.  E. 

3-7 

Mean. 

29.992 

40.  6 

36.4 

.... 

7.6 

6.6 

Mean. 

30.079 

27.2 

26.3 

4.8 

3-1 

January  2. 

January  7. 

Midn't. 

30-  175 

33- 0 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29.896 

32.0 

32.0 

.  C.K. 

7 

S. 

2.3 

3  a.m. 

30-215 

32.5 

29.6 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.  854 

30.5 

30-5 

C. 

I 

S. 

0.  0 

6  a.  m. 

30.  227 

29.0 

26.5 

C.K. 

9 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  784 

30.0 

30.0 

C.K. 

10 

S. 

0.0 

9  a.  m. 

30.  258 

28.0 

26.5 

C.K.S. 

8 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  775 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

W. 

0-3 

Noon. 

30.280 

32.0 

31.0 

C.  K.  S. 

10 

W. 

2.7 

Noon. 

29. 779 

40.  0 

35-8 

C.  K. 

10 

w. 

1-7 

3P-ni. 

30.  222 

33- 0 

32.5 

C.K.S. 

10 

N.W. 

3-3 

3p.m. 

29.  768 

50.5 

45- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

3-3 

6  p.  m. 

30.  218 

30.0 

29.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  848 

44.0 

40.5 

C.K. 

9 

N.W. 

6.3 

9  p.  m. 

30.  239 

28.5 

27-5 

C.K. 

6 

N.W. 

3-7 

9  p.  m. 

29.  926 

38.6 

35- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Mean. 

30. 229 

30.8 

29.1 

9-1 

3-9 

Mean . 

29.  829 

37-2 

35- 0 

7.0 

2.5 

January  3. 

January  8. 

Midn't. 

30-  263 

27.0 

26.5 

C.K. 

10 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  962 

37- 0 

34- 0 

C. 

I 

N.W. 

7-7 

3  a.m. 

30-  304 

23.0 

23.0 

C.K. 

4 

N.W. 

7.0 

3  a-  111- 

30.004 

31.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

30-  346 

19.  0 

19.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

4-7 

6  a.  ni. 

30. 070 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

9  a.m. 

30-  435 

21.  0 

18.5 

C.K. 

5 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

30. 073 

32.0 

30.0 

C.  S. 

I 

N.E. 

4.S 

Noon. 

30-  419 

26.  0 

25.0 

C.K. 

6 

N.W. 

7-3 

Noon. 

30-  035 

41-5 

37- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

.5-0 

3  p.m. 

30.  428 

27.0 

25.0 

C.K. 

5 

N.W. 

4.0 

3  P-  ni. 

29.  962 

43- 0 

38.0 

C.K. 

7 

S.E. 

6.3 

6  p.m. 

30-  365 

24.  0 

* 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

2.7 

6  p.  m. 

29-  959 

39-6 

36.0 

C.K. 

5 

S.  E. 

5-7 

9  p.m. 

3°-  381 

20.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

9  p.m. 

29-  937 

36.0 

33-5 

C.K. 

5 

S.E. 

4-7 

Mean. 

30.368 

23-4 

22.8 

6.5 

4.9 

Mean. 

30.000 

36.3 

33-2 

2.4 

.... 

5.3 

January  4. 

January  9. 

Midn't. 

30.  332 

19-5 

* 

C.K. 

8 

S.E. 

2. 0 

Midn't. 

29.  874 

39- 0 

36.  5         C.  K. 

9 

S.E. 

4-7 

3  a.m. 

30.290 

17-5 

C.K. 

9 

S.  W. 

I.  0 

3  a.  m. 

29.  846 

38.5 

37- 0 

C.  K. 

10 

S. 

5-0 

6  a.  m. 

30.  273 

17.0 

Clear. 

0 

S.W. 

1-3 

6  a.  ni. 

29.  819 

39- 0 

38.0 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

9  a.  m. 

30.  236 

23.0 

C.K. 

I 

s.w. 

I.  0 

9  a.  m. 

29.  826 

42.2 

40.5 

C.K. 

10 

&w. 

4.0 

Noon. 

30. 135 

33-5 

31.0 

C.K. 

I 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29.  850 

54- 0 

48.5 

C.K. 

9 

S.w. 

3-3 

3  p.m. 

29.998 

37-5 

32.5 

C.K. 

2 

S. 

3-7 

3  p.m. 

29-  837 

62.6 

54-5 

C.K. 

9 

N.W. 

4.0 

6  p.  ni . 

29.  977 

33-5 

32.0 

C.K.S. 

2 

S. 

4.0 

6  p.  ui. 

29.896 

57-5 

54.0 

C.  K.  vS. 

I 

N.E. 

7.0 

9  p.m. 

29.  968 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

S.w. 

3-7 

9  p.m. 

29-  939 

45.0 

42.5 

K. 

10 

N.E. 

6.7 

Mean. 

30.  151 

26.  4 

30-9 

2.9 

2.6 

Mean. 

29. 861 

47.2 

43-9 

8.5 

4.8 

January  5. 

January  lo. 

Midn't. 

29.962 

29.0 

27.0 

C.K. 

8 

s.w. 

2.3 

Midn't. 

29.917 

43- 0 

40.  o- 

Haze. 

N.E. 

8.0 

3  a-m- 

29.969 

33- 0 

32-5 

C.K. 

10 

N.W. 

4.3 

3  a-  ni- 

29.896 

39-5 

37- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-7 

6  a.  m. 

29.  970 

37- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  848 

37-5 

36.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

9  a.  m. 

3c.  066 

34-5 

33- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29-  845 

39- 0 

38.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

Noon. 

30. 126 

36.  0 

34.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

6-3 

Noon. 

29.  797 

42.0 

41-5 

N. 

10 

N. 

1-7 

1     3  p.  m. 

30- 149 

38.0 

32-5 

C.  K.  S. 

I 

N. 

7-3 

3  P-  "'• 

29. 694 

43- 0 

42.5 

N. 

10 

S. 

3-7 

6  p.  m. 

30.  140 

34- 0 

31-5 

C.K. 

2 

N. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  682 

45-2 

45- 0 

Fog. 

10 

W. 

2-3 

9  p.  m. 

30-  153 

29.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-3 

9  p.  m. 

29.  663 

45- 0 

45- 0 

K. 

10 

W. 

1-7 

Mean. 

30.067 

33-8 

31-7 

6.4 

5-  I 

Mean. 

29- 793 

41.8 

40.6 

10. 0 

4.4 

*  Frozen. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


January  ii. 

January  16. 

^ 

u 

u 

V 

X    ■ 

^.■ 

-^ 

Wind 

V 

M 

Wind.  •         1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

3  s 

Clouds. 

0 
a 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  6 

5  s 

Clouds. 

0 

5" 

^ 

M  0 

n  0 

Direc- 

y 

FQ   0 

pq  0 

0 

Direc- 

u 

r 

r 

0 

i 

tion. 

"3 
> 

r 

1 

tion. 

0 

I 

in. 

0 

111, 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.667 

44.0 

44^o 

Fog. 

10 

N.W. 

I.O 

Midn't. 

29.  529 

41-5 

39- 0 

Clear. 

0 

S. 

2.7 

3  a.m. 

29.666 

43-5 

42.8 

N. 

10 

N.  E. 

4.0 

3  a.  m. 

29.468 

38.0 

36.0 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

6  a.  m. 

29.680 

44.0 

43-8 

N. 

10 

N.E. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  413 

37-0 

36.0 

C.  K.S. 

2 

S. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  659 

43-5 

43-3 

N. 

10 

N.E. 

5-0 

9  a.m. 

29.  407 

42.0 

39-5 

C.K. 

2 

S.W. 

3-3 

Noon. 

29.590 

43- 0 

43-0 

N. 

10 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29.  323 

57-0 

49-5 

C.K. 

2 

S.W. 

7.3 

3  P-  ni. 

29- 5 19 

42.2 

41.0  1         N. 

10 

N.E. 

8.3 

3  P-  !"■ 

29.  247 

65.0 

55- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

II. 0 

6  p.  m. 

29.489 

40- 5 

40.0  1         N. 

10 

N.E. 

8.3 

6  p.  ni. 

29.  299 

58.0 

51.0 

C.K. 

2 

S.W. 

13-7 

9  p.m. 

29-443 

38.5 

38.0 

N. 

10 

N.E. 

7-3 

9  p.  ni. 

29-  344 

52.0 

45-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

Mean. 

29-  589 

42.4 

42.0 

10. 0 

5-5 

Mean. 

29. 379 

48.8 

43  9 

I.  2 

6.2 

January  12. 

January  17. 

Midn't. 

29.409 

38.0 

37-5 

N. 

10 

N.E. 

4-7 

Midn't. 

29. 378 

48.0 

40. 0 

C.  K. 

9 

N.W. 

9-3 

3  a.  m. 

29.  372 

37.5 

37-0 

N. 

10 

N.E. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  408 

44.0 

39-0 

C.K. 

9 

N.W. 

12.7 

6  a.  m. 

29-  4r5 

37- 0 

36.8 

N. 

10 

N.W. 

4-3 

6  a,  m. 

29.411 

40.5 

35- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

12.0 

9  a.  m. 

29-  564 

38.5 

33-6 

C.K. 

I 

N.W. 

14.7 

9  a.  m. 

29-  454 

39-0 

35-5 

C.K. 

10 

E. 

3-7 

Noon. 

29.608 

39- 0 

34-0 

C.K. 

4 

N.W. 

22.3 

Noon. 

29-  413 

40-5 

35-5 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

3  p.m. 

29.611 

39-0 

34-0 

C.K. 

4 

N.W. 

17.0 

3  P-  m- 

29.  388 

33-5 

33- 0 

Snow. 

10 

N.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.718 

35-0 

31.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

13.0 

6  p.  m. 

29.381 

32-5 

32.0 

Snow. 

10 

N. 

4-3 

9  p.m. 

29.  748 

33-5 

30-5 

C.K. 

10 

N.W. 

10. 0 

9  p.m. 

29.  381 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

Mean. 

29-  556 

37.2 

34-3 

7-4 

II.  2 

Mean . 

29.  402 

38.8 

35-1 

9-8 

7.0 

January  13. 

January  i8. 

Midn't. 

29-  758 

33-5 

30.0 

C.K. 

9 

N.W. 

8-3 

Midn't. 

29- 379 

30.0 

29.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

II.  7 

3  a.m. 

29.769 

32-5 

29.0 

C.S. 

I 

N.W. 

9-3 

3  a.  m. 

29-  399 

28.0 

27.0 

C.K. 

9 

N.W. 

15-3 

6  a.  m. 

29.788 

31.0 

28.0 

C.S. 

I 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

29-  459 

26.5 

25-5 

C.K. 

7 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

29-  845 

33- 0 

29-5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

9  a.m. 

29-  556 

24-5 

22.3 

C.K. 

9 

N.  W. 

16.0 

Noon. 

29.  814 

38.0 

33- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

II.  7 

Noon. 

29.618 

25.0 

23-5 

C.K. 

7 

N.W. 

17-3 

3  p.  m. 

29.  782 

39-5 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

3  p.m. 

29.  660 

27.0 

24.  0 

C.K. 

6 

N.W. 

19.0 

6  p.  m. 

29.  813 

35.0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

6  p .  m. 

29- "89 

23<5 

23-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

15-7 

9  p.m. 

29. 823 

33- 0 

29.0 
30-4 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

9p.m. 

29. 830 

20.0 

20.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Mean. 

29.799 

34-4 

1-9 

7-4 

Mean. 

29-586 

25.6 

24.4 

6.1 

14. 1 

JANU.\RY    T4. 

January  19. 

Midn't. 

29.  818 

30.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29-  795 

19.  0 

19-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.  816 

29. 0 

26.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

3  a.  m. 

29-  734 

19-5 

20.0 

C.K. 

8 

S.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  804 

24-5 

24-5 

Clear. 

0 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.719 

20.5 

20.5 

C.  S. 

I 

S.W. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  797 

27.0 

26.0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

1-3 

9  a.  m. 

29-  893 

23.  0 

21.5 

C.K. 

I 

S.W. 

13.0 

Noon. 

29.  730 

35-0 

34-0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

3-3 

Noon. 

30. 046 

24.0 

20.5 

C.K. 

3 

N.W. 

30-7 

3  p.m. 

29. 622 

38.0 

34-0 

C.K. 

10 

E. 

6.3 

3  P-  111- 

30- 158 

23.0 

19-5 

C.K. 

3 

N.W. 

26.7 

6  p.  m. 

29.524 

38.8 

34-8 

C.K. 

10 

S.E. 

6-3 

6  p.  m. 

30.  279 

20.0 

20.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.490 

39-5 

36.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

9  p.  m. 

30.  408 

16.5 

15-1 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

Mean. 

29.700 

32-7 

30.3 

6.2 

4.2 

Mean. 

30.004 

20.7 

19.  6 

2.0 

12.7 

January  15. 

January  20. 

Midn't. 

29.  428 

39-5 

36.0 

C.K. 

10 

S. 

6.0 

Midn't. 

30.  467 

15-3 

14.8 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

3  a.m. 

29-438 

38-0 

35-5 

C.K. 

9 

S. 

4.0 

3  a.  m. 

30.  470 

13.0 

12.5 

Clear. 

0 

S. 

18.3 

6  a.  ni. 

29. 472 

38.0 

'    35-5 

C.K. 

10 

S. 

1-7 

6  a.  ni. 

3"-  456 

12.5 

12.0 

Clear. 

0 

S. 

4.7 

9  a.  m. 

29-  538 

42.  0 

39-0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

30.  441 

18.0 

16.5 

C.  K.S. 

2 

S.W. 

4.3 

Noon. 

29-  539 

52-0 

46.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

Noon. 

30.  366 

19-5 

17-5 

C.K.S. 

2 

S.W. 

II- 3 

3  p.  ni. 

29-  525 

58.0 

50.0 

C.K. 

I 

S. 

4-7 

3  P-  "1- 

30.  214 

35- 0 

34- 0 

C.K.S. 

3 

S.W. 

14.0 

6  p.m. 

29-  533 

51-5 

46.0 

C.  K.S. 

8 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

30.  162 

33-0 

32-5 

C.K.S. 

3 

S.W. 

II. 0 

9  p.  m. 

29-  547 

46.0 

42.0 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

9  p.  m. 

30.116 

31-5 

31.  0 

C.K. 

I 

S.W. 

7-7 

Mean. 

29.  502 

45-6 

41.2 

.... 

5-0 

3-6 

Mean. 

30.  336 

22.2 

21.4 

1.4      .... 

9-4 

OBSERVATIONS  FOR  igoi. 
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January  21. 

January  26. 

Mean 
t    Time. 

Barom- 
eter. 

ulb  Ther- 
meter. 

5 « 

Clouds. 

i 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 

3    S 

Clouds. 

1 

Wind. 

i^ 

^ 

«  0 

PO  0 

0 

Direc- 

0 

pq  0 

m  0 

0 

Direc- 

^fc 

ti  s 

r. 

tion. 

^^ 

tia 

t 

tion. 

0^ 

« 

t^ 

^ 

> 

0 

^ 

£ 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

° 

Midn't. 

30.  040 

31-5 

31.0 

Clear. 

0 

S.W. 

6.7 

Midn't. 

29.  670 

30.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

22.  7 

i      3  a-  ni- 

29.  972 

30-5 

30.0 

Clear. 

0 

S.W. 

7.3 

3  a.m. 

29.  672 

29.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

23.7 

1      6  a.  m. 

29-  944 

31.0 

30.5 

Clear. 

0 

S.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  691 

26.5 

25-5 

Clear. 

0 

N.W. 

20.  7 

9  a.  ni. 

29.924 

33-8 

32.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29.715 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

21.7 

Noon. 

29.  872 

51-0 

47.0 

C.K. 

7 

S.  W. 

6.0 

Noon. 

29.668 

31.0 

28.0 

C.K. 

7 

N.W. 

19.0 

3  P-  m- 

29.  766 

53- 0 

44.0 

C.K. 

9 

S.  W. 

ir.7 

3  p.  m. 

29-  597 

32.0 

28.0 

C.K. 

7 

N.W. 

16.7 

6  p.  m. 

29.  704 

50.0 

45- 0 

N. 

10 

S.W. 

10. 0 

6  p.  m. 

29-  557 

28.5 

27-5 

C.K. 

7 

N.W. 

12.  0 

9  p.m. 

29.  717 

48.0 

44-5 

K. 

10 

S.W. 

6.7 

9  p.m. 

29-  495 

28.5 

27-5 

C.K. 

5 

N.W. 

7-7 

Mean. 

29.  867 

41.1 

38-0 

5.6 

7-3 

Mean. 

29-  633 

29.  I 

27.6 

3-2 

18.0 

JANUA 

RY    22. 

January  27. 

Midn't. 

29-  715 

45-5 

43-5 

N. 

10 

S.W. 

2.3 

Midn't. 

29.440 

28.5 

27-5 

C.K. 

10     • 

N.W. 

7-3 

3  a.  m. 

29.  740 

44.0 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  337 

28.0 

27.0 

C.K. 

10 

N.W. 

10.3 

6  a.m. 

29-  853 

42.  0 

40.0 

C.S. 

2 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

29.  271 

28.0 

27.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  930 

41-5 

39-5 

C.K. 

10 

N. 

9.0 

9  a.  ni. 

29.  228 

28.5 

27.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

Noon. 

29.  962 

43- 0 

39-5 

C.K. 

9 

N. 

8.0 

Noon. 

29.  139 

33- 0 

31.8 

■C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

3  p.m. 

29.971 

43-5 

39- 0 

C.K. 

10 

N. 

8.0 

3  p.m. 

29.051 

34-0 

31-5 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

6  p.m. 

30.003 

39- 0 

35- 0 

C.K. 

2 

N. 

5-0 

6  p.  ni. 

29-  035 

33- 0 

32.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

30.008 

36.8 

34- 0 

C.K. 

9 

N. 

5-7 

9  p.m. 

29. 013 

33- 0 

32-5 

C.K. 

lO 

N.W. 

6.3 

Mean. 

29.898 

41.9 

39-1 

6.5 

6.1 

Mean. 

29.  189 

30.8 

29.  6 

10. 0  1    .    ,    .    . 

1 

6.6 

Janua 

RY    23. 

January  28. 

Midn't. 

29.  998 

36.0 

32.0 

C.K. 

10 

N. 

7.0 

Midn't. 

28.989 

32.0 

31.0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  986 

36.8 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

3  a.  m. 

28.  974 

30-5 

30.0 

Clear. 

0 

N.W. 

H.7 

6  a.  ni. 

29.986 

33-5 

3I-0 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

6  a.  m. 

29.005 

29.0 

27.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

14.7 

9  a.  m. 

30.007 

32.0 

30.5 

C.  K.  S. 

10 

.N.E. 

7.0 

9  a.  m. 

29.087 

30-5 

28.5 

C.K. 

8 

N.W. 

13-7 

Noon. 

29.  948 

33-5 

3'- 5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29.080 

31-5 

29-5 

C.K. 

8 

N.W. 

17.0 

3  P- 1"- 

29.896 

32.0 

31.0 

Mist. 

10 

N.E. 

5.0 

3  p.m. 

29.109 

3'-o 

29.  0 

C.K. 

8 

N.W. 

19.7 

6  p.  m. 

29.821 

32.5 

31-5 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  193 

30.0 

29.0 

C.K. 

7 

N.W. 

16.3 

9  p.  m. 

29.798 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.0 

9  p.m. 

29.  286 

26.0 

25-5 

23.  7 

C.K. 

3 

N.W. 

13-0 
14.0 

Mean. 

29.  930 

33-5 

31-3 

10. 0 

5.7 

Mean. 

29. 090 

30-1 

6.2 

Janua 

RY    24. 

Janu.\ry  29. 

Midn't. 

29.  730 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

N.'E. 

2.0 

Midn't. 

29-  384 

24.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

14.7 

3  a-  ni- 

29.  668 

31.0 

30.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.7 

3  a.  m. 

29-  413 

22.5 

21-5 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

6  a.  m. 

29.  606 

30.0 

29.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29.  488 

22.5 

21.5 

C.K. 

I 

N.W. 

12.3 

9  a.  m. 

29.  581 

30-4 

30.0 

Fog. 

10 

S.W. 

1.7 

9  a.  m. 

29-  565 

25.0 

24.  0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9-7 

Noon. 

29-  459 

34- 0 

32-5 

Fog. 

10 

S.W. 

2.0 

Noon. 

29.  614 

30.0 

28.7 

C.K.S. 

8 

N.W.    . 

"•3 

3  P- '". 

29-  354 

39- 0 

36.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4.0 

3  p.m. 

29.  6o.i 

36.0 

33- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  286 

37- 0 

35- 0 

C.  K. 

10 

S.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  604 

32.5 

■    30.5 

C.K. 

3 

N.W. 

4.0 

9  p.  ni. 

29.  229 

33-5 

33- 0 

Snow. 

10 

E. 

3-0 

9  p.m. 

29.  661 

29-5 

28.0 

C.K. 

6 

N.E. 

2.7 

Mean . 

29.489 

33-4 

32.1 

9-9 

2.8 
3-0 

Mean . 

29-  542 

27.8 

26.  2 

2.8 

8.8 

Janu/ 

iRY  25. 

January  30. 

Midn't. 

29.  201 

34- 0 

33- 0 

Snow. 

10 

W. 

Midn't. 

29.  665 

27.5 

27.0 

C.K. 

9 

N.E. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  191 

32.0 

31- 0 

N. 

10 

N.W. 

17.7 

3  a.m. 

29-  655 

27.0 

26.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  223 

30.0 

29.0 

Snow. 

10 

N.W. 

14.0 

6  a.  ni. 

29.  642 

27.0 

26.5 

Snow. 

10 

N.E. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  267 

27.0 

26.0 

Snow. 

10 

N.W. 

23-7 

9  a.  m. 

29-  597 

25.0 

24-5 

Snow. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29.  295 

28.5 

27-5 

Snow. 

10 

N.W. 

29- 3 

Noon. 

29-  539 

27-5 

27.0 

Snow. 

10 

N.E. 

5-3 

3pm. 

29-371 

32.0 

31.0 

C.K. 

8 

N.W. 

28.0 

3  P'  m. 

29. 467 

31.0 

30-0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  496 

32-5 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

25.0 

6  p.  m. 

29-431 

31.0 

30.5 

K. 

10 

N.E. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  561 

32.0 

31-0 

Clear. 

0 

N.W. 

24.3 

9  p.m. 

29-  436 

29.0 

28.5 

C.K. 

10 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29. 326 

31.0 

30.1 

8.5 

20.  6 

Mean. 

29-  554 

28.1 

27.6 

9-9 

5-0 
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January  31. 

February  5. 

M   ■ 

Wind 

. 

u 

s 

Ji  ^ 

i 

Wind. 

H  s 

f-i  fe 

0 

{-'  s 

H  S3 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  a 
ra  0 

Clouds. 

u 
S 

Direc- 

.£• 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

=  S 
n  s 

Cloud.s. 

0 

c 

0 

Direc- 

'5 

xc 

■*-»  2 

t; 

tion 

s 

bS 

■u  B 

t; 

tion. 

a 

0 

£ 

> 

0 

^ 

^ 

> 

in. 

0 

in. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  447 

27.0 

26.5 

C.  K. 

10 

N.  W. 

6.0 

Midn't. 

29.  637 

31.5 

29.5 

C.K. 

9 

N.W. 

21.3 

3  a.  m. 

29.  461 

26.8 

26.0 

K. 

10 

N.  W. 

6-3 

3  a.  m. 

29.  704 

28.0 

27.0 

C.K. 

7 

N.W. 

24.3 

6  a.  m. 

29. 561 

27.5 

26.5 

C.  K. 

10 

N.  W. 

4.7 

6  a.  m. 

29.  74S 

28.0 

27.  0 

C.K. 

9 

N.W. 

23.7 

9  a.  m. 

29-  545 

28.0 

26. 0 

C.  K. 

10 

N.  W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  791 

27.5 

25.  0 

C.K. 

7 

N.W. 

26. 0 

Noon. 

Z9-  520 

31.0 

28.0 

C.  K. 

7 

N.W. 

10.7 

Noon. 

29.  789 

29. 0 

27.0 

C.K. 

2 

N.W. 

28.3 

3  p.m. 

29.  507 

28.0 

26.5 

C.K. 

7 

N.W. 

10.7 

3  p.  111. 

29.  763 

29. 0 

27.0 

C.K. 

I 

N.W. 

26.0 

6  p.  m. 

29-  565 

24.0 

22.0 

C.K. 

6 

N.W. 

13-3 

6  p.  m. 

29.  922 

25.0 

24.0 

C.vS. 

I 

N.W. 

22.3 

9  p.m. 

29.  631 

19.0 

19.0 

C.K. 

I 

N.W. 

14.3 

9  p.m. 

29.  972 

22.0 

20.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

18.7 

Mean . 

29-  530 

26.4 

25.1 

7.6 

8.8 

Mean. 

29.  791 

27.5 

25.8 

4-5 

23.8 

February  i. 

l'"EBRUARY  6. 

Midn't. 

29.671 

15.5 

14.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

Midn't. 

29.  978 

20. 0 

19.5 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

3  a.m. 

29.  662 

1.3.5 

12.5 

C. 

I 

S.W. 

3.3 

3  a.m. 

29.  976 

17.5 

17.5 

Clear. 

0 

N.W. 

14.3 

6  a.  m. 

29.  638 

15.5 

14.5 

C.K. 

6 

S.W. 

4.7 

6  a.  m. 

29.  974 

17.5 

17.5  ;      Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

9  a.  m. 

29-  658 

21.0 

20.0 

C.K.S. 

9 

S.W. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  928 

21.0 

19.5 

C.K. 

2 

N.W. 

12.3 

Noon. 

29.  661 

34.0 

32.0 

C.K.S. 

I 

S.W. 

6.7 

Noon. 

29.  86 1 

27.5 

25.0 

C.K. 

2 

N.W. 

16.^ 

3  P-  !"• 

29.  69cS 

33.0 

31.5 

C.K.S. 

7 

W. 

10.7 

3  p.  111. 

29.  800 

31.5 

28.5 

C.K. 

2 

N.W. 

12.3 

6p.m. 

29.  767 

28.0 

27.0 

C.K. 

5 

N.W. 

9.7 

6  p.  m. 

29.  820 

27.0 

26.5 

Clear. 

0 

N.W. 

15-3 

9  p.m. 

29-  832 

26.0 

25.0 

C.K. 

3 

N.W. 

5.3 

9p.m. 

29.  882 

22.0 

21.5 

Clear. 

0 

N..W. 

7.0 

Mean. 

29.698 

23.3 

22., 

4.0 

6.6 

Mean. 

29.902 

23.0 

21.  9 

0.8 

12.8 

February  2. 

February  7. 

Midn't. 

29. 892 

23.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

Midn't. 

29.880 

18.5 

17.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  924 

20.5 

20.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

3  a.m. 

29.880 

16.5 

16.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  973 

20.0 

19.5 

C.K. 

2 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  924 

14-5 

14.  I 

Clear. 

0 

N.W. 

5.0 

9  a.m. 

30. 052 

22.  0 

21.5 

C.K. 

7 

N.W. 

1.3 

9  a.  m. 

29.  939 

18.5 

18.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Noon. 

30.044 

34-2 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1.7 

Noon. 

29.  941 

25.0 

23.5 

C.K. 

2 

N.W. 

10. 0 

3  p.m. 

30.000 

37- 0 

33.0 

C.K. 

6 

N.W. 

2-3 

3  p.m. 

29.  869 

29.0 

27.  0 

C.S. 

I 

N.W. 

7.7 

6  p.  m. 

29.989 

33.0 

30.0 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

2.0 

6  p.  m. 

29.  857 

25.0 

24.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

5-3 

9  p.m. 

30.012 

31.0 

30.0 

K. 

10 

S.E. 

3.0 

9  p.m. 

29.  838 

23.0 

22.5 

C.K. 

3 

N.W. 

2.0 

Mean. 

29.986 

27.6 

25-9 

3-9 

2.  I 

Mean . 

29.  891 

21.  2 

20.3 

1. 1 

5.8 

February  3. 

February  8. 

Midn't. 

30. 036 

31.5 

31.0 

Snow. 

10 

S.E. 

2.7 

Midn't. 

29.  800 

23.0 

22.5 

C.K. 

10 

N.E. 

2.0 

3  a.m. 

30.021 

30.0 

29.5 

Snow. 

10 

E. 

3.7 

3  a.  m. 

29.800 

23.0 

22.5 

C.K. 

10 

N.E. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  984 

28.0 

27.5 

C.K. 

10 

E. 

4-7 

6  a.m. 

29.809 

22.5 

22.5 

C.K. 

6 

N.E. 

2.0 

9  a.m. 

30. 010 

30. 0 

29.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  860 

24.0 

21.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.  940 

35.  5 

34.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-3 

Noon. 

29.  820 

28.5 

27.0 

C.  K. 

9 

N.E. 

5.0 

3p.m. 

29.805 

38. 0 

35-5 

C.K. 

10 

S.E. 

7.0 

3  p.  m. 

29.  775 

31.0 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4-3 

6  p.m. 

29.  741 

34- 0 

33- 0 

N. 

10 

E. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  784 

29.5 

28.5 

C.K. 

10 

N. 

3.7 

9  p.m. 

29-  575 

34-3 

34- 0 

N. 

10 

N.E. 

6.0 

9  p.  m. 

29.  755 

28.5 

27.5 

K. 

lO 

N.E. 

3-7 

Mean. 

29.889 

32.  9 

31.7 

10.0 

5.0 

Mean. 

29.800 

26.2 

25.2 

9.4 

3.3 

February  4. 

February  9. 

Midn't. 

29.  464 

35.0 

34.8 

N. 

10 

N. 

5.0 

Midn't. 

29.711 

28. 0 

27.0 

K. 

10 

N.E. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  379 

35-5 

35.0 

C.  K. 

10 

N. 

2.7 

3  a.  ni. 

29.  642 

27.0 

26.5 

Snow. 

10 

N.E. 

4.0 

6  a.m. 

29-  3f  I 

34.5 

34- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.577 

25.0 

24. 5  :    C.  K.  S. 

10 

N.E. 

4.3 

9  a.  m. 

29.386 

35- 0 

34-7 

C.K.S. 

10 

N.W. 

2.3 

9  a.  m. 

29.571 

24.5 

24.5 

Sleet. 

10 

E. 

2.7 

Noon. 

29.386 

44.0 

41.0 

C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

9-3 

Noon. 

29. 487 

27.0 

26.0 

Sleet. 

10 

E. 

3.0 

3  p.  m. 

29.418 

40.5 

36.5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

14.0 

3  p.  "1. 

29.  427 

29.5 

28.5 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  544 

34.5 

30.5 

C.K. 

10 

N.W. 

22.0 

6  p.  m. 

29. 491 

30.5 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

I.  0 

9  p.  m. 

29.  594 

33.0 

30-0 

C.  K. 

10 

N.W. 

14.3 

9  p.  m. 

29.551 

35.2 

34.0 

C.K. 

6 

N.  W. 

4.3 

Mean . 

29.  439 

36.5 

34.6 

8.8 

9.0 

Mean . 

29. 557 

28.3 

27.6 

9-5 

3-4 
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February  10. 

February  15. 

V- 

^ 

>. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter, 

•^  2 

Clouds. 

0 

Wind 

Mef.n 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  The 
ometer. 

1) 

P5  0 

Clouds. 

1 
•  U 

a 
0 

Wind 

Direc- 

Direc- 

f 

r 

(2 

tion. 

Q 

tjy 
^ 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ra. 

Midii't. 

29.644 

34- 0 

33-0 

C.  K. 

6 

N.W. 

14.0 

Midn't. 

29.  466 

27.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

21.0 

3  a.  111. 

29.  741 

32.6 

32.0 

C.  K. 

2 

N.  W. 

II.  7 

3  a.  m. 

29.  489 

26.0 

25. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

6  a.  m. 

29-  855 

24.0 

24.1 

Clear. 

0 

N.W. 

11-3 

6  a.  m. 

29-  556 

24.0 

23-5 

S. 

I 

N.W. 

II- 3 

9  a.  m. 

29.  976 

24.  0 

23-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

9  a.  ni. 

29-  598 

28.5 

26.5 

Clear. 

0 

N.W. 

10.  0 

Noon. 

29.  982 

30.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

Noon. 

29-  583 

37-0 

34- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

18.0 

3  P-  in- 

29.960 

34-5 

33-0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9.0 

3  p.m. 

29-  547 

41-5 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

17-7 

6  p.  111. 

29.  978 

32.0 

29. 0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.7 

6  p.m. 

29-  549 

36.0 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

13.0 

9  p.  m. 

30-  035 

30.0 

28.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4-7 

9  p.m. 

29-  549 

33- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

Mean. 

29.896 

30.1 

29.0 

1-9 

9-4 

Mean . 

29-  .542 

31.6 

29.4 

0.4 

14-4 

February  ii. 

February  16. 

Midn't. 

30.063 

27-5 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29-  563 

30.0 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

3  a.  in. 

30.064 

26.0 

25-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  a.  lA. 

29-  541 

27.0 

26. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

30.  072 

23-5 

23-5 

C.K. 

4 

s.  w. 

6.0 

6  a.  111. 

29-  549 

25-0 

24-5 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

30.  079 

26.0 

25.0 

C.K. 

9 

vS.  w. 

2.7 

9  a.  ni. 

29-  537 

32.2 

31-5 

C.  K.  S. 

9 

S. 

2.7 

Noon. 

30.019 

32-5 

32.0 

C.  K.  S. 

8 

s. 

5.3 

Noon. 

29.  464 

48.5 

44.0 

Haze. 

s. 

5-3 

3  p.  ni. 

29.  898 

34-0 

,3.V8 

C.  K.S. 

10 

vS.  w. 

5-3 

3  p.m. 

29.309 

56.0 

47.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

8.7 

6  p.  111. 

29.  864 

33- 0 

33- 0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

5.0 

6  p.  m. 

29.  286 

49-5 

42.5 

C.K. 

9 

s. 

5-3 

9  p.  in. 

29.  852 

32.0 

32.0 

K. 

10 

S.  E. 

4-3 

9  p.m. 

29-  339 

47-8 

41-5 

C.K. 

9 

s. 

6.3 

Mean. 

29.  989 

29-3 

29.  0 

6.4 

4-7 

Mean. 

29.448 

39-5 

35-8 

5-1 

5-0 

February  12. 

February  17. 

Midn't. 

29. 826 

30.0 

29-5 

Clear. 

0 

S.W. 

3-7 

Midn't. 

29-  377 

43- 0 

38.0 

C.K. 

3 

S.W. 

8.7 

3  a.m. 

29.  802 

29.0 

28.5 

C.K. 

9 

S.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  422 

34-0 

31.0 

C.K. 

3 

N.W. 

12.0 

6  a.  m. 

29.812 

32.0 

31-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

S-o 

6  a.  m. 

29-  485 

31.0 

28.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

10.3 

9  a.  m. 

29-  835 

31-5 

30-5 

C.K. 

6 

N. 

8.3 

9  a.  m. 

29-  528 

33- 0 

30.0 

C.K. 

7 

N.  W. 

9-7 

Noon. 

29.  776 

34- 0 

32.0 

C.K. 

4     ' 

N.W. 

16.7 

Noon. 

29.  522 

38-0 

33-5 

C.K 

6 

N.W. 

12.7 

3  p.m. 

29. 701 

35- 0 

32.0 

C.K. 

4 

N.W. 

20.  0 

3  p.  m. 

29-  483 

39-0 

34-5 

C.K. 

10 

N.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  800 

25.0 

24.5 

C. 

I 

N.W. 

22.7 

6  p.  m. 

29-  443 

37-0 

33-5 

C.  K.  S. 

10 

N. 

3-3 

9  p.m. 

29. 838 

20.0 

■* 

Clear. 

0 

N.W. 

24-3 

9  p.  111. 

29- 435 

35-0 

32.0 

K. 

10 

N. 

3-3 

Mean. 

29.799 

29.  6 

29.8 

4.2 

13.0 

Mean. 

29.  462 

36.2 

32.6 

6.8 

8.4 

February  13. 

February  18. 

Midn't. 

29.808 

18.0 

.;;. 

Clear. 

0 

N.W. 

14-7 

Midn't. 

29-344 

34- 0 

31-5 

K. 

10 

E. 

5-0 

3  a.m. 

29.  800 

17.0 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

23-3 

3  a.m. 

29.  329 

32.0 

30.5 

Haze. 

E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  824 

16.5 

"' 

Clear. 

0 

N.W. 

14-7 

6  a.  in. 

29-  343 

29-5 

28.0 

S. 

I 

N.W. 

4.0 

9  a.  111. 

29-  854 

19.0 

17.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

16.3 

9  a.  ill. 

29-443 

35-5 

33-0 

C.K. 

2 

55.  W. 

2.0 

Noon. 

29.  791 

23.0 

22.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

21.  0 

Noon. 

29-  445 

49.0 

43-  0 

C.K. 

4 

N.W. 

6-3 

3  p.  m. 

29.  640 

27.0 

25.0 

C.K.  S. 

4 

N.W. 

20.7 

3  P-  "1- 

29-  443 

49-5 

43-5 

C.K. 

4 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29. 662 

22.5 

21.0 

C.K. 

6 

N.W. 

21.7 

6  p.  m. 

29-  473 

43-0 

39- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

7.0 

9  p.  m. 

29.  617 

19-5 

18.5 

C.K. 

6 

N.W, 

17-7 

9  p.  m. 

29.  497 

38.6 

35-6 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

Mean. 

29.  750 

20.3 

20.7 

3-  I 

18.8 

Mean. 

29-415 

38.9 

35-5 

4-3 

5-2 

February  14. 

February  19. 

Midn't. 

29-  578 

18.0 

17-5 

Clear. 

0 

N.W. 

16.7 

Midn't. 

29-  492 

37-0 

34- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.0 

3  a.m. 

29-  536 

16.5 

15-5 

Clear. 

0 

N.W. 

17.7 

3  a-  m- 

29.  5ix> 

36.0 

33- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  523 

16.5 

15-5 

Clear. 

0 

N.W. 

17.7 

6  a.  111. 

29.  468 

33-0 

31.0        C.K. 

4 

N.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  494 

20.0 

18.5 

Clear. 

0 

N.W. 

21.0 

9  a.  111. 

29-  474 

38.5 

34- o|      C.K. 

3 

N.W. 

9-7 

Noon. 

29-  485 

29.0 

27.8 

Clear. 

0 

N.W. 

21-3 

Noon. 

29-  398 

44- 0 

37-  5  i    C.  K.  S. 

4 

N.W. 

13.0 

3  p.m. 

29.418 

35-" 

34-8 

Clear. 

0 

N.W. 

19.  0 

3  p.  in. 

29.  299 

47-5 

38. 0  ,    C.  K.  S. 

4 

N.W. 

10.7 

6  p.m. 

29.445 

30.5 

30.0 

S. 

I 

N.W. 

17-3 

6  p.  m. 

29.309 

40- 5 

33-5        C.K. 

5 

N.W. 

12.0 

9  p.m. 

29-443 

29.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

20.0 

9  p.m. 

29-  389 

31- 0 

27.0 

C.K. 

3 

N.W. 

13.0 

Mean. 

29.490 

24-3 

,23.3 

0. 1 

.... 

18.8 

Mean. 

29.  416 

38.4 

33-5 

4.4 

8.2 

*  Frozen. 
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February  20. 

February  25. 

. 

P^ 

U 

U 

sA 

■ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  The 
mometer. 

Clouds. 

T3 

0 

a 
0 

1 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  The 
monieter. 

Wet  Bulb  The 
mometer. 

Clouds. 

tJ 

a 
0 

1 

Wind. 

1 

Direc- 
tion. 

1 
> 

Direc- 
tion. 

i' 

1 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Mifln't. 

29-  443 

23.0 

21.5 

Clear. 

0 

N.W. 

16.3 

Midn't. 

29-  747 

18.8 

18.5 

C.K. 

2 

N.  W. 

3-0 

3  a.m. 

29.  429 

21.5 

20.5 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

3  a.  m. 

29.  770 

17.0 

16.5 

C.K. 

2 

N.  W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  418 

21.5 

20.5 

C.  K. 

2 

N.W. 

12.3 

6  a.  m. 

29.  784 

17.0 

16.5 

C.K. 

I 

W. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  456 

25.2 

22.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

14.7 

9  a.  m. 

29.804 

27.2 

25.0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

4.0 

Noon. 

29-  457 

29.0 

27.0 

C.K. 

3 

N.W. 

17.0 

Noon. 

29.  776 

38.2 

36.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

8.7 

SP-ia. 

29-  437 

32.0 

30.0 

C.K. 

3 

N.W. 

17.3 

3  p.m. 

29.  703 

40.5 

,-,8.5 

C.K. 

10 

S.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29-  473 

26.5 

24.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

15.7 

6  p.  m. 

29.651 

37.5 

33- 0 

C.  K. 

7 

S. 

6.7 

9p.m. 

29-  517 

24.0 

23.5 

C.K. 

7 

N.W. 

9-7 

9  p-  m. 

29.  650 

32.0 

31.0 

C.  K.  • 

4 

S. 

4-3 

Mean. 

29-  454 

25.3 

23.8 

3.x 

14.5 

Mean. 

29.  736 

28.5 

26.  9 

4-4 

5-3 

February  21. 

February  26. 

Midn't. 

29-  538 

24.0 

23.5 

C.K. 

10 

N.W. 

10. 0 

Slidn't. 

29.  602 

31-5 

30-5 

C.K. 

7    ■ 

s. 

5-0 

3  a.m. 

29.560 

23.0 

22.5 

K. 

:o 

N.W. 

8.3 

3  a.  m. 

29.  568 

30.5 

30.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

3-7  '' 

6  a.m. 

29.  602 

21.5 

21.5 

C.S. 

I 

N.W. 

9-3 

6  a.  m. 

29-  574 

29-5 

29.  0 

C.K. 

8 

s.  w. 

5.3 

9  a.  m. 

29.706 

24.0 

22.5 

C.K. 

4 

N.W. 

9.3 

9  a.  m. 

29-  591 

35- 0 

31.5 

C.K. 

9 

N.W. 

3.3 

Noon. 

29.682 

26.  ,S 

24-5 

C.K. 

7 

N.W. 

13.3 

Noon. 

29- 530 

45- 0 

38-0 

C.K. 

8 

N.W. 

6.0 

3  P-  m- 

29-  655 

28.0 

25.5 

C.K. 

8 

N.W. 

10.7 

3  P.  ni- 

29-  463 

46.0 

.^8.5 

C.K. 

8 

N.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29.651 

25.0 

24.5 

C.K. 

3 

N.W. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  499 

41.0 

35- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

7-7 

9  p.m. 

29. 676 

22.0 

20.5 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.  592 

33-5 

32.5 

C.K. 

I 

N.  W. 

JO.O 

Mean. 

29-  634 

24.  2 

23.1 

5.4 

9-1 

Mean. 

29.  552 

36.5 

33-  I 

5-8 

6.2 

Febru.\ry  22. 

February  27. 

Midn't. 

29.  678 

21.0 

20.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

7.7 

Midn't. 

29.  646 

29.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

9.3 

3  a.m. 

29.  649 

21.0 

20.  1 

C.  K. 

10 

N.W. 

2.3 

3  a.  ni. 

29.  702 

26.  0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

6  a.m. 

29. 628 

21.  0 

2a  5 

Snow. 

10 

S. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  793 

23-5 

23-5 

S. 

I 

N.  W. 

7.3 

9  a.m. 

29-  635 

23.0 

22.5 

C.K.S. 

10 

S.W. 

3-3 

9  a.  ni. 

29.871 

25- 5 

24-5 

C.  K. 

3 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29.  572 

32.0 

3I.O 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

4-3 

Noon. 

29.  863\ 

32.0 

30.0 

C.K. 

3 

N.W. 

9.  0 

3  p.  m. 

29. 568 

33.0 

32.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

9.7 

3  P-  !"• 

29.  783 

36.5 

34- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  654 

27-5 

26.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  792 

33.0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

9  p.m. 

29. 719 

23.0 

23.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

9  p.  m. 

29.904 

26.0 

24.5 

Clear. 

0 

N.W. 

i6.  0 

Mean. 

29.638 

25.2 

24.4 

6.5 

6.5 

Mean. 

29.  794 

28.9 

27.6 

I.  2 

9-4 

February  23. 

February  2S. 

Midn't. 

29-751 

20. 0 

19-5 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

Midn't. 

29.  910 

22.5 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

29.798 

17.0 

i6. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  940 

22.0 

22. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

2-7 

6  a.  m. 

29.790 

16.0 

15-5 

C.K. 

5 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

30.  010 

21.8 

21.9 

C.K. 

7 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.812 

19.4 

18.5 

C.K. 

7 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

30.  099 

26.0 

25.5 

C.K.S. 

2 

W. 

3.C 

Noon. 

29. 770 

25.0 

23.5 

C.K. 

9 

S.W. 

3.7 

Noon. 

30.062 

33-2 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

9.0 

3  P-  ni- 

29.648 

25.0 

24-5 

C.K. 

10 

S.W. 

3.0 

3  p.  m. 

30.  040 

39.0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29-  595 

24.0 

24.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

4.0 

6  p.  m. 

30.  046 

35-5 

34- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

9.0 

9  p.m. 

29-  576 

21.5 

21-5 

20.4 

C.  K. 

3 

N.W. 

3-7 

9  p.  m. 

30.  057 

31.0 

30-5 

C.K. 

2 

N.E. 

3-0 

Mean. 

29.718 

21.0 

5-4 

4.8 

Mean. 

30. 020 

28.9 

28.0 

.... 

1.9 

6.  J 

February  24. 

March  i. 

Midn't. 

29-  563 

19.0 

19.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Midn't. 

30.041 

27.  0 

26.0 

C.K. 

4 

S.  E. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  ,S92 

15.5 

15.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

30.  01 1 

27.0 

26.0 

C.K. 

6 

S.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.591 

16.0 

15.5 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  962 

29.0 

28.5 

C.K. 

10 

S. 

4-7 

9  a.m. 

29.  634 

21.5 

20.0 

C.  K. 

4 

S.  w. 

4-3 

9  a.  m. 

29.  914 

34- 0 

31.  0 

C.K. 

9 

S. 

6.0 

Noon. 

29.  622 

28.0 

26.  0 

C.K. 

4 

S.  w. 

8.7 

Noon. 

29.  809 

45-2 

37- 0 

C.K. 

10 

S. 

II-3 

3  P-  >n- 

29.  610 

32.0 

30.0 

C.K. 

4 

s.  w. 

"■3 

3  P-  ni. 

29.  673 

49.0 

41.0 

C.K. 

9 

S. 

12.7 

6  p.  m. 

29.662 

26.0 

24.0 

C.K. 

5 

S.W. 

12.0 

6  p.  m. 

29.  658 

50-0 

43- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

12.0 

9p.m. 

29.  724 

21.0 

20.0 

Clear. 

" 

N.W. 

6.7 
7-4 

9  p.  m. 

29.  630 

44.0 

39- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

8.0 

Mean. 

29. 625 

22.4 

21.2 

3.4 

Mean. 

29.  837 

38.2 

33.9 

•    •    •  .■ 

7-4 

7-8 
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March  2. 

March  7. 

u 

J3  .. 

u 

ii 

>. 

1 

Wind. 

i. 

M    ■ 

1 
u 

c 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
meter 

ulbT 
meter 

Cloud.s. 

0 
u 

s 

Mean 
Time 

Barom- 
eter 

3   S 

£t; 

3  s 

Clouds. 

£- 

^ 

".1 

pq  0 

t 

Direc- 
tion. 

1 

FQ  0 

pq  0 

0 

Direc- 
tion. 

s 

° 

^ 

& 

> 

Q 

^ 

i, 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.581 

40.  0 

37- 0 

C.K. 

8 

S. 

5-0 

Midn't. 

30.065 

14.  0 

13.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

3  a.  111. 

29-  533 

39-0 

36.0 

C.K. 

10 

S. 

3-7 

3  a.  m. 

30.  070 

13-5 

12.5 

Clear. 

0 

S.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29-  .S05 

40-5 

37-5 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

4-7 

6  a.  m. 

30.  074 

14-5 

14.0 

Clear. 

0 

S.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.471 

47.0 

43-5 

C.K. 

9 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

30.090 

23-5 

21-5 

Clear. 

0 

S.W. 

6.0 

Noon. 

=9-  485 

58-0 

49.0 

C.K. 

9 

N.W. 

7-7 

Noon. 

30.  038 

36.0 

34- 0 

C.K. 

8 

S.W. 

10.0 

3  p.m. 

29-  523 

49-5 

44.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

12.0 

3  p.m. 

29.  972 

37-0 

36.0 

C.K. 

9 

S.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29-  591 

49-5 

42.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.948 

35- 0 

34- 0 

S. 

I 

S. 

8.3 

9  p.  m. 
Mean. 

29.  636 
29-541 

42.  0 

45-7 

37- 0 
40.8 

C.K. 

8 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.990 

31-5 

31.0 

Clear. 

0 

S. 

5-7 

8.2 

6.9 

Mean. 

30-031 

25:6 

24-5 

2.  2 

6.7 

March  3. 

M.\rch  8. 

Midn't. 

29.  723 

39-0 

36.  0  !      C.  K. 

9 

N.W. 

3-7 

Midn't. 

29.968 

30.0 

29-5 

Clear. 

0 

s. 

7.0 

3  a.  m. 

29.  736 

39- 0 

36.  0  1      C.  K. 

2 

N.W. 

8.0 

3  a.m. 

29-  974 

28.0 

27-5 

Haze. 

0 

s. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  S28 

33-2 

32.0:      C.K. 

10 

N.E. 

5.0 

6  a.  m. 

29-  995 

28.0 

27-5 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

4-3 

9  a.  m . 

29.  916 

33-5 

31.0 

C.K. 

10 

E. 

6.0 

9  a.  m. 

29.990 

36.0 

34-0 

C.K. 

6 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29.  878 

41.0 

36-5 

C.K. 

8 

S. 

7.0 

Noon. 

29.  902 

52.5 

44.0 

C.  K. 

4 

s. 

7-7 

3  P-  !"• 

29-  733 

50.0 

43-5 

C.  K.  vS. 

5 

.S.E. 

ir.7 

3  p.m. 

29.  766 

56.5 

.46.  0 

C.K. 

4 

s. 

14.7 

6  p.  m. 

29. 630 

44.5 

41-5 

C.K. 

6 

S.  E. 

15-3 

6  p.  m. 

29.711 

52.0 

44-0 

C.K. 

10 

s. 

12.7 

9  p.m. 

29-  545 

41-5 

40.0 

C.K. 

2 

S.E. 

II.  7 

9  p.m. 

29.690 

49.0 

47.0 

C.K. 

8 

s. 

9-7 

Mean. 

29.  749 

40.  2 

37-1 

6.6 

8.6 

Mean. 

29-  874 

41-5 

37-4 

5-2 

8.1 

March  4. 

March  9. 

Midn't. 

29-  525 

44-5 

43-0 

C.K. 

10 

W. 

7-7 

Midn't. 

29.  663 

51.0 

43- 0 

N. 

10 

S.W. 

10.3 

3  a.m. 

29.  652 

49.0 

44.0 

C.K. 

10 

N.W. 

9-3 

3  a.  m. 

29-  647 

50.0 

44.0 

C.K. 

10 

S.W. 

II. 0 

6  a.  m. 

29- 774 

45- 0 

39- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

14-3 

6  a.  m. 

29.638 

45-0 

43-0 

C.K. 

10 

;s. 

8.3 

9  a.  m. 

29.  779 

43-2 

38.0 

C.K.   • 

10 

N.W. 

8.7 

9  a.  m. 

29.  621 

50.0 

48.5 

N. 

10 

s.  w. 

10. 0 

Noon. 

29.  777 

47.0 

39-5         C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

Noon. 

29-  545 

50.0 

49-5 

N. 

10 

vS.  w. 

12.0 

3  p.  m. 

29.691 

37-0 

35-  2  :     C.  K. 

10 

N.E. 

5-0 

3  P-  m- 

29-  541 

54-5 

52.2 

C.K. 

10 

s.  w. 

9-3 

6  p.  ni. 

29. 564 

36.0 

35-  5  :    C.  K.  S. 

10 

N.E. 

5-0 

6  p.  ni. 

29.  586 

55-8 

53-0 

C.K. 

7 

s.  w. 

7-7 

9  p.  m. 

29-  455 

35- 0 

34-5 

K. 

10 

N.E. 

9.0 

9  p.m. 

29. 648 

50-5 

44-0 

C.K. 

7 

s.  w. 

3-7 

Mean. 

29.  652 

42-1 

38.6 

10.0 

8.0 

Mean. 

29.  61 1 

50.8 

47.2 

.... 

9.2 

9.0 

March  5. 

March  10. 

Midn't. 

29-  438 

35-0 

34-5 

N. 

10 

N.W. 

7.3 

Midn't. 

29. 687 

50.5 

49-5 

C.K. 

9 

s. 

2.7 

3  a.m. 

29. 461 

34-0 

33-8 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  720 

46-5 

46.0 

Fog. 

N.E. 

4-3 

6  a.  111. 

29-451 

33-5 

33-0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.786 

45-2 

45- 0 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

9  a.  m . 

29. 463 

39-8 

38.2 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

2-3 

9  a.m. 

29.  816 

43-0 

43-0 

Fog. 

10 

N.E. 

8.3 

Noon. 

29-  487 

35.0 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

29.808 

42-5 

42.2 

Fog. 

10 

N.E. 

9-3 

3  P-  HI- 

29-  493 

31-5 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

II.  7 

3  P-  ni- 

29-  736 

40.  2 

40. 0 

N. 

10 

N.E. 

"-3 

6  p.  m. 

29-  541 

29. 0 

28.  0 

C.K. 

9 

N.W. 

15-7 

6  p.  m. 

29.621 

42.5 

42.3 

N. 

10 

N.E. 

12.3 

9  p.  111. 

29.  682 

22.  2 

21-5 

C.  K. 

3 
8.6 

N.  W. 

15-3 

9  p.  ill. 

29-  533 

47-5 

47-3 

N. 

10 

N.E. 

1 1- 3 

Mean . 

29.  502 

32-5 

31-4 

9-1 

Mean. 

29. 713 

44.7 

44.4 

9-9 

8-5 

March  6. 

March  11. 

Midn't. 

29-  75S 

..,, 

15-5 

C.K. 

2 

N.W. 

14-7 

Midn't. 

29-  365 

57- 0 

,S6.5 

N. 

10 

S.E. 

8.0 

3  a-m- 

29.  772 

14-5 

13-5 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

3  a.  ni. 

29.  281 

50.0 

49-5 

C.K. 

10 

N.W. 

15.0 

6  a.  m. 

29-  839 

14-5 

14.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  237 

48-5 

48.0 

C.K.S. 

9 

N. 

5-0 

9  a.m. 

29.968 

13.0 

"•5 

C.K. 

I 

N.W. 

13.0 

9  a.  m. 

29.217 

45-5 

44-5 

C.K. 

9 

N.W. 

7.0 

Noon. 

29-  984 

17.0 

14.5 

C.  K. 

4 

N.W. 

15-3 

Noon. 

29.  236 

49.0 

46.0 

C.K. 

10 

N.W. 

14.7 

3P-in. 

29.  960 

22.0 

20.5 

C.K. 

3 

N.W. 

13-3 

3  P-  ni- 

29.  302 

49.0 

44.0 

C.K. 

10 

N.W. 

16.3 

6  p.  m. 

29.  982 

18.0 

17.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

6  p.  1:1. 

29-413 

42.0 

38.0 

C.K. 

7 

N.W. 

20.3 

9  p.  m. 

30.026 
29.911 

16.0 

15-0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

9p.m. 

29-  495 

39- 0 

36-0 
45-3 

C.K. 

9 

N.W. 

16.3 

Mean. 

16.5 

IS- 2 

.... 

2.9 

.... 

10.8 

Mean. 

29-318 

47-5 

9.2 

12.8 
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March  12. 

March  17. 

Jlean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

1^- 

Cloud.s. 

>> 

u 

a 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

u 

3  S 
M  0 

1^ 

w  0 

Clouds. 

! 

a 

0 

Wind. 

1 

Direc- 

>> 
'5 

Direc- 

S 

>.a 

tjs 

•5 

tion. 

■  i»B 

t;S 

t. 

tion. 

_o 

Q 

1 

0 

£ 

> 

Q 

^ 

& 

> 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  533 

38.0 

34.5 

C.K. 

2 

N.W. 

10.3 

Midn't. 

29.  852 

31.0 

28.5 

Clear. 

0 

N.W. 

9.0 

3  a-  ni. 

29-  563 

37.2 

34- 0 

C. 

I 

N.W. 

II. 7 

3  a.  m. 

29.  839 

29.0 

27.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

29.  648 

37- 0 

33-5 

C.S. 

I 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

29.  862 

27-5 

27.0 

C.S. 

I 

N.W. 

4-3 

9  a.m. 

29.  704 

44.0 

38.0 

C.  K.  S. 

I 

W. 

9.0 

9  a.  m. 

29-  859 

37-0 

34- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29. 670 

56.0 

46.5 

C.  K.  S. 

I 

W. 

16.7 

Noon. 

29- 785 

46.5 

40.0 

C.K. 

I 

W. 

6-3 

3  P-  m. 

29.  662 

62.0 

50.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

13-7 

3  P-  "1- 

29.  704 

50.5 

43.5 

C.K. 

2 

S.W. 

8-7 

6  p.  m. 

29.  677 

.56.5 

46.5 

C.  K.  S. 

4 

N.  W. 

II. 0 

6  p.  ni. 

29.  770 

49-0 

43-0 

C.K. 

9 

S.W. 

7-7 

9  p.m. 

29.  706 

54- 0 

45- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

29.790 

43-0 

39-0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29-  645 

48.1 

41.0 

.... 

2.8 

10.8 

Mean . 

29.808 

39-2 

35-3 

1-9 

6-3 

March  13. 

March  18. 

Midn't. 

29.  722 

», 

43.0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

Midn't. 

29.  828 

41.0 

37-5 

Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

3  a.  m. 

29.  690 

49.0 

42.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-3 

5  a.  m. 

29-  834 

38.0 

36.0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.680 

45- 0 

39.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29.881 

34.0 

32.0 

Clear. 

0 

S.E. 

2-3 

9  a.m. 

29.  676 

45- 0 

40.0 

C.K. 

10 

E. 

6-3 

9  a.  m. 

29.  926 

45.5 

41-5 

C.  K. 

4 

S. 

2.0 

Noon. 

29-  575 

49.0 

43- 0 

C.K. 

9 

E. 

7.7 

Noon. 

29.  846 

60.0 

50-5 

C.S. 

I 

S. 

8-7 

3  P-  ni. 

29.  429 

52.0 

46.5 

C.K. 

6 

E. 

II.  0 

3  P- 1"- 

29.806 

68.5 

56.0 

C.K. 

10 ' 

S. 

1,3-7 

6  p.m. 

29-  363 

47.0 

43- 0 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

9.3 

6  p.  m. 

29.  714 

64.5 

54.5 

C.  K. 

7 

S.  W. 

12.0 

9  p.m. 

29-  373 

41.0 

40.0 

C.S. 

2 

N.E. 

II.  7 

9  p.m. 

29-751 

56.5 

50-0 

C.K. 

4 

S.W. 

8.3 

Mean. 

29-  564 

47.3. 

42.1 

7-5 

8.0 

Mean. 

29-8:3 

51.0 

44.8 

3-2 

6.5 

March  14. 

March  19. 

Midn't. 

29-  385 

41.  0 

40.0 

C.K. 

•9 

N. 

10.3 

Midn't. 

29.  766 

54.0 

53-0 

C.K. 

4 

S.  W. 

1 
6.3 

3  a.m. 

29.431 

38.0 

37- 0 

C.K. 

10 

N. 

4.7 

3  a.  m. 

29.  770 

50.5 

49.0 

C.K. 

4 

S.W. 

4-0 

6  a.  m. 

29.  509 

35-5 

35- 0 

K. 

10 

N.W. 

3.0 

6  a.  m. 

29.  802 

47.0 

46.0 

C.K. 

8 

S.W. 

4-3  '■ 

9  a.  m. 

29.525 

37.0 

36.0 

C.K. 

10 

N. 

4.3 

9  a.  in. 

29.^42 

53-0 

48.0 

C.K. 

8 

S.W. 

4-3 

Noon. 

29.  455 

49-5 

45-5 

C.K. 

4 

S.W. 

2.3 

Noon. 

29.815 

67.0 

57.0 

C.K. 

6 

s. 

3-7 

3P-Jn- 

29.  403 

53.0 

48.0 

C.K. 

4 

s. 

8.0 

3  p.  ni. 

29-  752 

72.0 

58.0 

C.K. 

8 

s. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  421 

46.5 

44.0        C.  K. 

7 

N.W. 

8.7 

6  p.  m. 

29-  745 

67.0 

55-5 

C.  K.  S. 

10 

s. 

10.7 

9  p.  m. 

29.  445 

42.0 

40.5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

9  p.m. 

29. 824 

46.0 

43-0 

Haze. 

E. 

8.7 

Mean. 

29-447 

42.8 

4o>8 

6.8 

6.0 

Mean. 

29.790 

57-1 

51-2 

6.9 

6.2 

March  15. 

March  20. 

Midn't. 

29.  479 

40.0 

39- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

5.3 

Midn't. 

29-  845 

40.0 

39.0 

K. 

10 

N.E. 

16.7 

3  a.m. 

29-  459 

36.0 

36-0 

Fog. 

9 

N.E. 

5.3 

3  a.m. 

29. 830 

40.0 

39-5 

C.K. 

10 

E. 

12.0 

6  a.m. 

29.  465 

31.2 

'  31-2 

C.  K. 

10 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29. 852 

40.0 

39-5 

K. 

10 

E. 

7-7 

9  a.m. 

29.498 

36.0 

35.0 

C.K.S. 

7 

S.  E. 

'■7 

9  a.  m. 

29-  837 

41.0 

40.0 

C.K. 

10 

E. 

6.7 

Noon. 

29.  442 

46.0 

40.0 

C.K.  S. 

9 

N.  W. 

4-7 

Noon. 

29.  764 

52.0 

48.8 

C.K. 

7 

N.E. 

.6.3 

3p.m. 

29.  435 

44-0 

34.5 

C.  K.  S. 

to 

N. 

6-7 

3  P- 11- 

29.  669 

59-0 

56-5 

N. 

10 

S.  E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.480 

41-5 

36.5 

C.K.S. 

5 

N.  W. 

.S.7 

6  p.  m. 

29. 582 

57- 0 

56.0 

N. 

10 

S.E. 

13-3 

9  p.m. 

29. 524 

37- 0 

35.5 

C.K.S. 

5 

N.  W. 

4.3 

9  p.  m. 

29.509 

56.0 

55-5 

N. 

10 

S.E. 

13-3 

Mean. 

29-  473 

39- 0 

36.0 

.       .       .       . 

8.1 

4.9 

Mean. 

29-  736 

48.1 

46.8 

9.6 

10.5 

March  16. 

March  21. 

Midn't. 

29. 522 

35- 0 

3,3- 0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

5-7 

Midn't. 

29.  405 

57.0 

56.5 

N. 

10 

S. 

17.0 

3  a.m. 

29-  537 

34- 0 

33.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  433 

57-0 

56.0 

N. 

10 

N.W. 

18.7 

6  a.  m. 

29.  594 

35-5 

34-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  531 

41.0 

38.0 

C.K. 

10 

N.W. 

13-7 

9  a.m. 

29. 670 

34- 0 

33- 0 

C.K. 

10 

N.  W. 

9.0 

9  a.  m. 

29-571 

44.0 

41.2 

C.K.S. 

I 

N.  W. 

9-3 

Noon. 

29.690 

38.0 

34- 0 

C.K. 

10 

N.  W. 

14-7 

Noon. 

29-  555 

51- 0 

45-0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

8.0 

3P-ni. 

29.  704 

40.  2 

36.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

'5-3 

3  P-  m- 

29.521 

49-5 

44.0 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.  W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.731 

40.0 

35- 0 

C.K.S. 

5 

N.W. 

12.0 

6  p.  ni. 

29-515 

47.0 

42.0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

6.3  1 

9  p.m. 

29.833 

33-5 

31.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

11-3 

9  p.  m. 

29.604 

43- 0 

38.0 

C.K. 

6 

N.W. 

6-3 

Mean. 

29.660 

36.3 

33-7 

7.  I 

10.  1 

Mean . 

29-517 

48.7 

45-1 

7-4 

10.5 
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March  22. 

March  27. 

in 

IH 
1) 

1 

Wind. 

• 

J5     • 

3 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  e 

Clouds. 

0 

a 

Mean 
Time 

Barom- 
eter 

3  6 

3  S 

Clouds. 

0 

c 

>^ 

m  2 

K  0 

Direc- 

2 

«   0 

m  0 

0 

Direc- 

u 

1^ 

1 

tion. 

"3 
> 

t 

0 

tion. 

■3 
> 

in. 

0 

0 

in. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  639 

38.0 

34- 0 

C.  K. 

2 

N.W. 

5.7 

Midn't. 

29.217 

46.5 

44.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

17.0 

3  a.  m. 

29.  666 

36.0 

32.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

«-3 

3  a.  m. 

29.  241 

42.0 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  708 

35- 0 

31-5 

C.  K. 

4 

S.W. 

5-0 

6  a.  n;. 

29.  285 

43- 0 

.41.0 

C.K. 

9 

W. 

3-3 

9  a.  111. 

29-  755 

43- 0 

37- 0 

C.  K. 

2 

S.W. 

7.0 

9  a.  ni. 

29-  359 

50.0 

45- 0 

C.  K.S. 

6 

W. 

6.7 

Noon. 

29.  749 

48.0 

41.0 

C.  K. 

8 

S.W. 

10.7 

Noon. 

29-  391 

54- 0 

47.0 

C.  K.S. 

9 

N.W. 

12.7 

3  P-  !"• 

29.  712 

53- 0 

44.0 

C.K. 

I 

S.  W. 

10.3 

3  P-  m- 

29-  373 

56-0 

48.5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

12.7 

6  p.  m. 

29.  710 

52.5 

44-5 

Clear. 

0 

S.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29-  384 

50-5 

45- 0 

C.K. 

3 

W. 

II. 7 

9  p.  m. 

29.  772 

48.0 

41.5 

C.K. 

3 

S.W. 

2.3 

9  p.  m. 

29.  426 

47.0 

43- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

8-3 

Mean . 

29.  714 

44-2 

38.2 

2.8 

7-3 

Mean. 

29-  334 

48.6 

44-2 

.... 

5-4 

9-6 

Marc 

H  23. 

1 
March  2.S. 

Midn't. 

29.790 

46.5 

41-5 

C.K. 

9 

N.W. 

1-7 

Midn't. 

29.  407 

45- 0 

42.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

3  a.  m. 

29.  814 

42.  0 

41.0 

Clear. 

0 

N. 

3-3 

3  a.  m. 

29.  403 

43- 0 

40.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.844 

38.0 

37- 0 

C.S. 

2 

N.E. 

6.7 

6  a.  ni. 

29-  423 

41.0 

37- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.3 

9  a.  ni. 

29.  886 

45- 0 

42.0 

C.K. 

2 

N.E. 

8.3 

9  a.  111. 

29.  427 

43- 0 

39- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

15-0 

Noon. 

29.  874 

56.5 

50-0 

C.K. 

2 

E. 

5-0 

Noon. 

29. 467 

42-5 

^8.0 

C.K. 

7 

N.W. 

19-3 

3  p.m. 

29.807 

60.5 

52.8 

C.K. 

6 

S.E. 

6-3 

3  P-  111- 

29-  475 

43-0 

39-0 

C.K. 

7 

N.W. 

20.3 

6  p.  m. 

29.  802 

58.0 

51.0 

K. 

10 

S.  E. 

5-3 

6  p.  m. 

29-  505 

41.5 

37-0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

20.  7 

9  p.  m. 

29.  776 

51.0 

47.0 

45-3 

K. 

10 

E. 

5-0 

9  p.m. 

29-557 

38.0 

34-5 

Clear. 

0 

N.W. 

18.7 

Mean . 

29.  824 

49-7 

5-1 

5-2 

Mean. 

29-  458 

42.1 

38-3 

6-5 

14-3 

Marc 

H    24. 

■ 

March  29. 

Midn't. 

29.  794 

52.8 

49.0 

N. 

10 

S.  W. 

3-7 

Midn't. 

29-  573 

38.0 

33-5 

Clear. 

0 

N.W. 

10.  7 

3  a.  ni. 

29-  754 

50.6 

49-5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

3  a.  m. 

29-  575 

35-5 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

15.0 

6  a.  m. 

29-  763 

45- 0 

44-5 

N. 

10 

N.E. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  640 

35-5 

32.0 

S. 

I 

N.W. 

8.7 

9  a.  m. 

29-  751 

50.5 

49-5 

C.K.  a 

9 

S.E. 

3-7 

9  a.  ni. 

29. 666 

40.0 

35- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

15.0 

Noon. 

29.712 

64.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

6.7 

Noon. 

29-  654 

47.0 

40.5 

C.K. 

I 

N.  W. 

18.3 

3  p.  m. 

29-  654 

67.0 

60. 0 

C.  K.  S. 

3 

S.E. 

8.7 

3  P-  111- 

29.  647 

50.5 

43- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

17.7 

6  p.  ni. 

29.  676 

64.5 

60.0 

C.K. 

3 

N.E. 

6.3 

6  p.  ni. 

29-  674 

46.  0 

37.0 

C.K. 

3 

N.W. 

14-3 

9  p.  m. 

29.698 

60.0 

58-0 

C.K. 

5 

N.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  726 

40.  0 

35- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

Mean. 

29.  725 

56.8 

53.- 7 

7-4 

5-5 

Mean. 

29.  644 

41.  6 

36.0 

I.  2 

13-3 

Marc 

H  25. 

March  30. 

Midn't. 

29.  670 

54-2 

54.0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-3 

Midn't. 

29-  752 

37.5 

34.0 

C.K. 

2 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

29-  655 

53-1 

53- 0 

Fog. 

10 

N.E. 

4.3 

3  a.  m. 

29- 730 

35-0 

31.0 

C.K. 

I 

N.W. 

12.  0 

6  a.  ni. 

29.  665 

52.1 

52.0 

Mist. 

10 

N.E. 

4.7 

6  a.  m. 

29-  758 

34-0 

31.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  673 

53- 0 

53- 0 

Fog. 

10 

N.E. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  789 

38.0 

33-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

4-  7 

Noon. 

29.  636 

54- 0 

54- 0 

Fog. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29-  725 

44.0 

43- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-0 

3  p.  ni. 

29.  569 

54.6 

54-6 

Fog. 

10 

N.E. 

6.3 

3  p.  m. 

29.  642 

45-5 

38.  5      C.  K.  S. 

10 

S.E. 

4.0 

6  p.  ni. 

29-  530 

55- 0 

.54-8 

Fog. 

10 

E. 

6.3 

6  p.  111. 

29-  567 

42-5 

37- 0 

C.K. 

10 

S. 

4-3 

9  p.  m. 

29-  504 

53- 0 

53- 0 

Fog. 

10 

E. 

6.7 

9  p.  m. 

29-  565 

42.  0 

37-0 

C.K. 

10 

S. 

1-3 

Mean. 

29.  613 

53.6 

53.6 

9.8 

5-1 

Mean . 

29.  691 

39-8 

35.6 

•   7-0 

5-5 

Marc 

H    26. 

9-7 

March  31. 

Midn't. 

29-  456 

51.5 

51-5 

Mist. 

10 

E. 

Midn't. 

29-519 

41.5 

37-5 

C.K. 

10 

S. 

5-0 

3  a.  ni. 

29.  381 

50-0 

50- 0 

Mist. 

10 

N.E. 

4.3 

3  a-  ni- 

29.  498 

39-0 

36.0 

C.K. 

7 

S.W. 

6-3 

6  a.  m. 

29-341 

49.0 

49- 0 

Mist. 

10 

N.E. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  488 

36.0 

34-0 

C.K. 

9 

W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  318 

51-0 

5I-0 

Mi.st. 

10 

E. 

5-0 

9  a.  m. 

29-  499 

47-5 

43-5 

C.K. 

5 

N.W. 

2.0 

Noon. 

29.  168 

59-5 

59-5 

N. 

10 

S.  E. 

7.0 

Noon. 

29.  480 

53-5 

47-5 

C.  K.S. 

7 

N.W. 

13-3 

3  P-  !"• 

29.044 

62.5 

60.5 

C.  K. 

10 

S.  E. 

I  -.  0 

3  P-  "1- 

29. 48S 

52.0 

46.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

14.0 

6  p.  ni. 

28.998 

61.  0 

60.6 

N. 

10 

S.W. 

8.7 

6  p.  III. 

29-  485 

51.0 

44-5 

C.K. 

I 

N.W. 

14-3 

9  p.  m. 

29.142 

50.0 

45- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

19-3 

9  p.  ni. 

29.618 

46.5 

39-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

11.7 

Mean . 

29-  231 

54.3 

53.3 

9.2 

8.7 

Mean. 

29.509 

45-9 

41. 1 

5-9 

8.8 
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ApRir,  I. 

April  6. 

St; 

i 

0 

Wind. 

u 

H  0) 

•0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 

n  0 

at 
3  e 

P3  0 

Cloud.s. 

0 

Direc- 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  2 

£■8 

3  a 

pq  0 

Clouds. 

s 
0 

Direc- 

fi= 

1 

tion. 

I 

0 

r 

1 

p.. 

tion. 

"3 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't 

29-  655 

42.0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

14.0 

Midn't. 

29.  429 

49-0 

46.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-3 

3  a.m. 

29-  683 

38.0 

33-0 

Clear. 

0 

N.  W. 

17-3 

3  a.  ni. 

29.319 

47.0 

45- 0 

N. 

10 

S.E. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 717 

35-0 

31.0 

S. 

I 

N.W. 

14-7 

6  a.  m. 

29.  289 

46.0 

44-5 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

9  a.  m. 

29-  739 

43-5 

37-0 

C.K. 

2 

N.W. 

19-3 

9  a.  in. 

29.  223 

49.0 

47-0 

N. 

10 

N.E. 

4.7 

Noon. 

29-  738 

51-0 

42.0 

C.K. 

2 

N.W. 

22.  7 

Noon. 

29.  189 

48.0 

47-5 

N. 

10 

N.E. 

7.0  I 

3  p.m. 

29. 728 

54- 0 

44-5 

C.K. 

5 

N.W. 

21.7 

3  P-  ni- 

29.  102 

49-5 

48.8 

C.K. 

10 

N.W. 

6-3 

6  p.m. 

29-  733 

54-0 

44-5 

C.K. 

7 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29.  122 

48.5 

47-5 

C.K.S. 

8 

N.W. 

10.  0 

9p.m. 

29.  764 

47-5 

40-5 
38-6 

C.K. 

8 

N.W. 

7-7 

9  p.m. 

29.  216 

47.0 

46.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

9-3 

Mean. 

29.  720 

45-6 

3-1 

16.4 

Mean. 

29.  236 

48.0 

46.5 

9.6 

6-7 

Aprii.  2. 

April  7. 

Midn't. 

29.818 

47.0 

40. 0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

'29.  211 

47.0 

45-0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

8.7 

3  a.m. 

29.  8l2 

43-0 

34-5 

C.K. 

10 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  226 

46.5 

44-5 

C.K. 

10 

N.  W. 

13-0 

1     6  a.  m. 

29.  781 

41.0 

37-0 

C.  K.  S. 

10 

N.  E. 

6.0 

5  a.  111. 

29.  256 

47-5 

45- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

11-3 

9  a.m. 

29. 856 

42.2 

38-0 

C.K. 

10 

N. 

2.3 

9  a.  111. 

29.  317 

52.0 

48.0 

C.K. 

4 

N.W. 

19.0 

Noon. 

29.  828 

45-5 

40.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

Noon. 

29.  367 

55-0 

50.0 

C.K. 

3 

N.W. 

20.3 

3  p.  m. 

29.  736 

45- 0 

■  41-5 

C.K. 

10 

s.w. 

7.0 

3  p.  m. 

29.409 

54-0 

49.0 

C.K. 

3 

N.W. 

23-3 

6  p.m. 

29. 677 

41.8 

40.  0 

N. 

.10 

S.W. 

4-3 

6  p.  ni. 

29-  450 

50.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

24.0 

9  p.m. 

29-  572 

40.0 

39-5 

N. 

10 

S.E. 

15-7 

9  p.  m. 

29.500 

49- 0 

50.1 

44-5 
46.4 

C.K. 

10 

N.W. 

15-7 

Mean. 

29.  760 

43-2 

38.8 

9-9 

.... 

6.4 

Mean. 

29-  342 

6-9 

16.  9 

Aprii,  3. 

Aprii,  8. 

Midn't. 

29-443 

39- 0 

38.8 

N. 

10 

S.E. 

13-3 

Midn't. 

29.  501 

49.0 

45-0 

C.K. 

10 

N.W. 

14-3 

3  a.m. 

29.  121 

40.0 

40.0 

N. 

10 

E. 

5-0 

3  a.  ni. 

29.506 

47-0 

43-5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

II.O 

6  a.  m. 

28.  908 

42.0 

42.0 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

6  a.  ni. 

29.  528 

45-5 

42.  0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

12.0 

9  a.  m. 

28.  828 

.38.2 

33- 0 

Mist. 

10 

S.W. 

20.0 

9  a.  m. 

29.  561 

46.5 

42.  0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

13-7 

Noon. 

28.945 

42.0 

34-5 

C.K. 

9 

S.  w. 

14-3 

Noon. 

29.566 

51-5 

40.5 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

16.7 

3  P-  ni. 

28.  943 

42.0 

41. 0 

N. 

10 

s.w. 

i6.  0 

3  p.  ni. 

29-  564 

52.0 

41.  0 

C.K.S. 

7 

N.W. 

17.7 

6  p.  m. 

28.  977 

39-0 

38.0 

N. 

10 

w. 

13-7 

6  p.  ni. 

29-  578 

48.5 

43-5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

18.3 

9  p.m. 

29. 148 

39-2 

38.5 

N. 

10 

N.W. 

16.3 

9  p.m. 

29.  611 

45- 0 
48.1 

41.0 
42.3 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

16.0 

Mean. 

29. 039 

40.  2 

38.2 

9-9 

.... 

13-3 

Mean. 

29-  552 

8.4 

15-0 

Aprii<  4. 

f 

April  9. 

Midn't. 

29.199 

39-5 

37- 0 

N. 

10 

N.W. 

14-7 

Midn't. 

29.603 

43-0 

40.0 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

14-3 

3  a.m. 

29.  199 

39-5 

37-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

13-7 

3  a.  ni. 

29-  593 

42.0 

39-0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

15-3 

6  a.  m. 

29.  239 

40. 0 

37-5 

C.K.S. 

9 

N.  W. 

15-3 

6  a.  ni. 

29.  601 

41.0 

38-0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

12.3 

9  a.  m. 

29.294 

42.0 

39-5 

C.K. 

9 

N.W. 

15-7 

9  a.  111. 

29-  633 

44.0 

40.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

18.3 

Noon. 

29-  337 

48.0 

44- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

17^0 

Noon. 

29.  642 

48.0 

43-0 

C.K.S. 

8 

N.  W. 

22.7 

3P-nJ. 

29-  373 

48.0 

43-5 

C.K. 

10 

N.W. 

17.7 

3  p.m. 

29.  628 

49-2 

44-2 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

23-7 

6  p.  m. 

29.399 

44-5 

41.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

17-3 

b  p.  111. 

29-  658 

48.5 

43-5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

23-3 

9  p.m. 

29. 449 

42.0 

34-0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

12.7 

9  p.m. 

29.  686 

48.2 

44-0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

13- 7 

Mean. 

29. 310 

42.9 

39-  2  '    .... 

8.0 

15-5 

Mean. 

29.  630 

45-5 

41-5 

8.6 

18.0 

April  5. 

April  10. 

Midn't. 

29-  473 

40.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

6-7 

Midn't. 

29.  700 

47.0 

41.  5      C.  K.  S. 

5 

N.  W. 

18.3 

3  a.m. 

29-  473 

39-0 

37-0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

29.706 

45-0 

39. 0      C.  K.  S. 

9 

N.W. 

17.  0 

6  a.  m. 

29-517 

38.0 

36-5 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

8.3 

6  a.  ni. 

29.  782 

41-5 

37.0  !    C.K.S. 

2 

N.W. 

16.0 

9  a.  m. 

29-  587 

47.0 

43-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

9.7 

9  a.  ni. 

29.  740 

47-  I 

41.2 

C.K. 

I 

N.  W. 

'7-3 

Noon. 

29.  561 

54-0 

48.2 

C.K.S. 

3 

N.  W. 

9-7 

Noon. 

29.  732 

52-5 

40.8 

C.  K.  S. 

4 

N.  W. 

20.  0 

3  P-  «"■ 

29-  479 

57-5 

50-5 

C.K. 

3 

N. 

6.3 

3  P-  "1- 

29.711 

56.5 

49.0 

C.K. 

5 

N.  W. 

20.  0 

6  p.  m. 

29.  466 

56.6 

50.5 

C.K. 

5 

vS.  E. 

5-0 

6  p.  ill. 

29-  736 

53-8 

47.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

19.0 

9  p.m. 

29-  438 

51-0 

46.5 

C.K. 

10 

S.E. 

6-7 

9  p.  ni. 

29.815 

48.0 

43- 0 

C.K. 

9 

N.  W. 

15-3 

Mean. 

29.499 

47.9 

43-8 

3-0 

.... 

7-5 

Mean. 

29-  740 

48.9 

42-3 

4.8 

17.9 
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Aprii,  II. 

April  16. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbTher- 
meter. 

ulb  Ther- 
meter.       * 

Clouds. 

3 
0 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

LilbTher- 
meter. 

ulbTher- 
neter. 

Clouds. 

13 
3 
0 

a 

Wind. 

^ 

^ 

w  0 

m  0 

Direc- 

u 

n  0 

«  b 

0 

Direc- 

y 

' 

S' 

1 

tion. 

>• 

Q 

1 

tion. 

I 

1 

in. 

0 , 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

{    Midn't. 

29.807 

47.0 

43- 0 

C.K. 

10 

N.  W. 

13.3 

Midn't. 

29-  750 

43.0 

41.  0 

Clear. 

0 

N. 

10.3 

3  a.  m. 

29.  789 

43- 0 

38.0 

C.  K.  S. 

2 

N.  W. 

15-0 

3  a.  m. 

29.  739 

41.  0 

39-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

1      6  a.  m. 

29.799 

39- 0 

36. 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

12.0 

6  a.  m. 

29.  770 

42.0 

39-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W.  ■ 

8.0 

9  a.  ni. 

29.  850 

49.0 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.7 

9  a.  m. 

29.790 

52.0 

47.0 

C.K. 

2 

N. 

II. 7 

Noon. 

29.  824 

54- 0 

46.0 

C.K. 

7 

N.W. 

18.0 

Noon. 

29-  744 

61.0 

52.0 

C.K. 

2 

N. 

17.7 

3  P-  '"• 

29.  789 

59- 0 

Sr.  2 

Haze. 

N.W. 

16.3 

3  P-  111- 

29.  720 

64.0 

53.5 

C.K. 

2 

N. 

21.3 

j     6  p.  ni. 

29.796 

58.0 

48.0 

C.K. 

4 

N.W. 

13-3 

6  p.  m. 

29-  744 

63.0 

53- » 

Clear. 

0 

N.W. 

15.0 

j     9  p.  ni. 

29.  864 

51-5 

44.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

9  p.  m. 

29.  792 

53.0 

48.0 

Clear. 

0 

N.E. 

7.3 

Mean. 

29.  815 

50.1 

43-4 

3-4 

13.6 

Mean. 

29.  756 

52.4 

46.7 

0.9 

12.4 

1 

Apri 

h  12. 

Aprii,  17. 

Midn't. 

29.  897 

46.0 

- 
40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

Midn't. 

29.  829 

48.0 

45.0 

Clear. 

0 

N.E. 

4.7 

3  a.  m. 

29.912 

40.0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

3  a.  m. 

29.  838 

46.0 

43.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2.7 

6  a.  ni. 

29.  940 

37-5 

34.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

10.  0 

6  a.  m. 

29.  871 

44.0 

41.0 

C.K. 

3 

N. 

4-7 

9  a.  ni. 

29.968 

49.0 

43- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

9.0 

9  a.  m. 

29.  901 

53.5 

51.0 

C.K. 

I 

N.E. 

5.7 

.  Noon. 

29.917 

55- 0 

48.0 

Clear. 

0 

N.  E. 

5-7 

Noon . 

29.  891 

60. 0 

53.0 

C.K. 

I 

N. 

5.0 

3  P-  m- 

29.  867 

61.0 

52. 0 

C.K. 

5 

S.E. 

4-3 

3  P-  ni- 

29-  793 

67.0 

58.0 

C.K. 

I 

S. 

4.7 

6  p.  m. 

29.  867 

58.0 

49.0 

C.  K.  S. 

ID 

N.W. 

4.0 

6p.m. 

29.802 

.•i8.5 

51.5 

C.K. 

4 

E. 

8.7 

9  p.  m. 

29.  889 

51-5 

45- 0 

43-4 

C.K. 

10 

N.W. 

4.7 

9  p.  m. 

29.  823 

53.5 

49-5 
49.0 

C.K. 

4 

S.E. 

7.7 

Mean . 

29.907 

49.8 

3-6 

6.7 

Mean. 

29.844 

53.8 

1.8 

5.5 

Apri 

I-  13- 

Aprii,  18. 

Midn't. 

29.  889 

46.0 

44.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

6.0 

Midn't. 

29-  834 

47.0 

45.0 

Clear. 

0 

S.E. 

10.7 

3  a.  m. 

29.  888 

425 

40. 0 

S. 

1 

S. 

6.0 

3  a.  m. 

29.832 

44.5 

43.0 

C.K. 

3 

S.E. 

6.0 

6  a.  ni. 

29.  908 

41-5 

40-5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

4.3 

6  a.  m. 

29.  840 

42.5 

42.  0 

C.K. 

10 

E. 

5-7 

9  a.  m. 

29.903 

46.5 

42.5 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

50 

9  a.  m. 

29.  848 

43.0 

42.5 

C.K. 

10 

S.E. 

7-3 

Noon. 

29. 840 

53-5 

45- 0 

C.  K.  S. 

7 

S.E. 

6.0 

Noon. 

29.  799 

44.0 

43.5 

C.K. 

10 

N.E. 

8.7 

3  P-  m- 

29.  798 

55- 0 

45- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

10.7 

3  P-  m- 

29.  791 

46.  0 

45.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7.7 

6  p.  ni. 

29.  784 

52. 0 

44.0 

C.K. 

10 

S.E. 

12.3 

6  p.  m. 

29.  780 

48.5 

46.5 

C.K.S. 

9 

S.E. 

9.0 

9  p.  m. 

29.  774 

48.2 

43- 0 

C.K. 

ID 

S.E. 

9-7 

9  p.  m. 

29.  828 

47.5 

46.5 

C.  K.  S. 

10 

E. 

8.0 

Mean . 

29.  848 

48.2 

43- 0 

8.2 

7.5 

Mean. 

29.819 

45-4 

44-2 

7.8 

7.9 

Apri 

I,  14- 

Apri 

I,  19. 

Midn't. 

29.  727 

42.5 

42.0 

N. 

10 

S.E. 

7-3 

Midn't. 

29.  859 

46.5 

46.0 

C.K. 

10 

E. 

7-7 

3  a.  ni. 

29.  691 

41-5 

39- 0 

N. 

10 

N.  E. 

9-3 

3  a.  m. 

29.800 

45.0 

44.5 

K. 

10 

N.E. 

6.3 

6  a.  m. 

29-  592 

41.  0 

39- 0 

N. 

10 

N.E. 

15-0 

6  a.  m. 

29.  836 

44.5 

44.0 

Mist. 

10 

E. 

6.7 

9  a.  ni. 

29.516 

43- 0 

42.5 

N. 

10 

N.E. 

19.7 

9  a.  m. 

29.  859 

44.5 

44.0 

Mist. 

10 

E. 

8.0 

Noon. 

29.  462 

44.0 

43-8 

N. 

10 

N.E. 

27-3 

Noon. 

29.  778 

47.0 

46.0 

Mist. 

10 

N.E. 

8.3 

3  p.  m. 

29-  438 

46.0 

45-8 

N. 

10 

N.E. 

28.7 

3  p.  m. 

29.  716 

49-5 

49.0 

N. 

lo 

N.E. 

10. 0 

6  p.m. 

29.460 

42.5 

41-5 

N. 

10 

N.E. 

22.0 

6  p.  m. 

29.  672 

47-5 

47.0 

K. 

lo 

N.E. 

13.7 

9  p.m. 

29.  526 

42.0 

41-5 

N. 

10 

N.E. 

22.0 

9  p.  m. 

29.  636 

46.  2 

46.0 

Mist. 

10 

N.E. 

17.3  , 

Mean. 

29-  552 

42.8 

41.9 

.... 

10.  0 

18.9 

Mean. 

29.  770 

46.3 

45-8 

10.  0 

9.8 

Apri 

i<  15- 

Apri 

I,  20. 

Midn't. 

29-  54a 

42.0 

41-5 

N. 

10 

N.E. 

18.7 

Midn't. 

29.  559 

45.0 

45.0 

N. 

10 

N.E. 

18.7 

3  a-  HI- 

29-  548 

42.5 

41.0 

C.K. 

10 

N.E. 

13.0 

3  a.  m. 

29.  470 

44.5 

44-5 

N. 

10 

N.E. 

19.3 

6  a.  m. 

29-  587 

43- 0 

40.5 

C.K. 

10 

N. 

13-3 

6  a.  m. 

29.  398 

47.0 

47.0 

N. 

10 

N.E. 

19.0 

9  a.m. 

29.651 

44.0 

42.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

15.0 

9  a.  m. 

29.371 

50.2 

50.0 

N. 

10 

N.E. 

17.  7 

Noon . 

29-  655 

48.0 

45-5 

C.K. 

10 

N. 

15-3 

Noon. 

29.  364 

55- 0 

54.8 

N. 

10 

E. 

i6. 0 

3  P-  ni. 

29.651 

49.0 

46.0 

N. 

10 

N. 

lb.  7 

3  p.  tn. 

29.317 

54.0 

53-8 

N. 

10 

E. 

14.3 

6  p.  m. 

29. 723 

43- 0 

42.5 

N. 

10 

N. 

14.3 

6  p.  ni. 

29.  295 

52.5 

52.0 

N. 

10 

N.E. 

14.3 

9  p.  m. 

29-  736 

46.0 

45- 0 
43-'' 

N. 

10 

N.W. 

13-7 

9  p.  m. 

29.  295 

52.0 

52.0 

K. 

10 

N.E. 

II. 3 

Mean. 

29. 636 

44.7 

10.0 

15.0 

Mean. 

29.  384 

50.0 

49.9 

10. 0 

16.3 
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April  26. 

X 

f-^ 

•S.- 

J5     . 

"S 

Wind. 

J5  u 

g 

Wind.           1 

JH    fc 

^  V 

0 

H  H 

H    OJ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Si 

5t; 
« 0 

Clouds. 

u 
p 

0 

Direc- 

&■ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb 
momet 

Clouds. 

0 

Direc- 

■3 

f 

r 

t: 

tion. 

> 

1 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't 

29.  285 

51.0 

51.0 

Fog. 

10 

N.  E. 

II. 0 

Midn't. 

29.711 

55- 0 

52.0 

C.K. 

10 

N.W. 

9.0 

3  a.m. 

29.  239 

51- 0 

51.0 

N. 

10 

N.E. 

9-7 

3  a.  m. 

29.  721 

53- 0 

50.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29- 231 

50.5 

50-5 

C.K. 

9 

N.E. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  766 

50.0 

48.0 

C.K. 

3 

N,  W. 

8.0 

9  a.m. 

29.  273 

50-0 

48.0 

C.K. 

10 

S.E. 

14.  0 

9  a.  ni. 

29.  842 

59- 0 

53-5 

C.K.S. 

I 

N.E. 

10.  0 

Noon. 

29.  291 

53- 0 

49- 0 

C.K. 

7 

S.E. 

14-7 

Noon. 

29-  834 

64.  2 

540 

C.  K.  S. 

I 

N. 

8.3 

3P-m. 

29-315 

52.0 

48.0 

C.K. 

10 

S.E. 

16.7 

3  p.  111. 

29.802 

66.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

15.0 

6  p.m. 

29-  363 

48.0 

46.0 

C.K. 

9 

S.E. 

14.0 

6  p.  111. 

29-  855 

63.0 

54.5 

C.K. 

2 

E. 

II.  7 

9p.m. 

29-  438 

45- 0 

44.0 

K. 

10 

S.W. 

5-3 

9  p.  m. 

29-  955 

51-0 

47.6 

C.K. 

2 

E. 

8.3 

Mean. 

29-  304 

50.1 

48.4 

9-4 

11.7 

Mean. 

29.811 

57.6 

51.8 

2-9      .... 

9-5 

Apri 

L  22. 

April  27. 

Midn't. 

29-  475 

43- 0 

42.0 

K. 

10 

S.E. 

5-0 

Midn't. 

30. 036 

46.5 

44.0 

Clear. 

0 

E. 

6.7 

3  a.m. 

29.499 

43- 0 

41.5 

C.K. 

10 

S.E. 

3-3 

3  a.  ni. 

30.062 

45  0 

43- 0 

Clear. 

0 

E. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  547 

43- 0 

41.0 

C.K.S. 

10 

S.E. 

2-3 

6  a.  111. 

30.  100 

44.0 

43- 0 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.7 

9  a.m. 

29.580 

46.0 

44-5 

C.K. 

9 

S.E. 

7.0 

9  a.  111. 

30.  128 

54- 0 

49.0 

Clear. 

0 

N.E. 

II.  0 

Noon. 

29-  587 

52.0 

47.0 

C.K. 

9 

S. 

0.3 

Noon. 

30.  106 

60.  0 

51.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.3 

3  p.m. 

29.606 

51- 0 

46.5 

C.K. 

10 

S. 

5-3 

3  p.  in. 

30. 084 

63.2 

52.5 

Clear. 

0 

N.E. 

15.0 

6  p.  m. 

29. 628 

49.8 

46.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

6.0 

6  p.  111. 

30. 090 

60.0 

50-0 

Clear. 

0 

N.E. 

11.3 

9  p.m. 

29. 667 

48.0 

45- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

1-7 

9  p.  m. 

30.  n6 

54.5 

.  47- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

4.7 

Mean. 

29-  574 

47.0 

44.2 

9.8 

3-9 

Mean. 

30.090 

53-4 

47-4 

0.0 

9-5 

Apri 

I.  23. 

April  28. 

Midn't. 

29. 674 

47.0 

45- 0 

N. 

10 

S.E. 

1-3 

Midn't. 

30.  140 

53-0 

46. 0 

Clear. 

0 

N. 

3-7 

3  a.m. 

29.684 

47.0 

46.0 

N. 

10 

•    S.E. 

0.7 

3  a.  m. 

30.  142 

46.0 

43- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.7 

6  a.m. 

29.696 

45- 0 

41.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

2.0 

6  a.  111. 

30.  202 

45.0 

43- 0 

Clear. 

0 

N. 

7.0 

9  a.m. 

29.  747 

46.7 

45-5 

C.K. 

10 

W. 

2-3 

9  a.  ni. 

3°. 197 

59.0 

48.0 

C.K. 

2 

N.E. 

10.  0 

Noon. 

29-  739 

52.0 

48.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4-3 

Noon. 

30-  >93 

67-5 

54- 0 

C.K. 

2 

N.E. 

12.0 

3p.tn. 

29.708 

52.5 

48.0 

C.K.S. 

10 

S.W. 

4-7 

3  P-  m- 

30-  '35 

71.5 

57-5 

C.K. 

2 

N. 

12.3 

6  p.  m. 

29.  723 

51.5 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.3 

6  p.  m. 

3°.  123 

67.4 

55- 0 

C.K. 

3 

N.E. 

IC.7 

9  p.  m. 

29.  723 

50.5 

47-5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

9  p.m. 

3°.  139 

60.0 

54-4 

Clear. 

0 

N.E. 

4.0 

Mean. 

29. 712 

49.0 

46. 1 

10.0 

2.9 

Mean. 

3°.  159 

58.7 

50.1 

.... 

1.  I 

8.3 

Apri 

I,  24. 

Apri 

L  29. 

Midn't. 

29.719 

47-5 

47.0 

N. 

10 

S.E. 

3-0 

Midn't. 

30.  1 24 

53.0 

46.0 

Clear. 

0 

N.E. 

3-7 

3  a.m. 

29. 691 

46.5 

46.0 

N. 

10 

N.E. 

2-3 

3  a.  111. 

30.  103 

48.0 

43-5 

Clear. 

0 

N.E. 

1-3 

6  a.m. 

29. 677 

46.0 

45-5 

N. 

10 

N.  W. 

4-7 

6  a.  111. 

30.  1 14 

47.0 

43.0 

Clear. 

0 

E. 

0.0 

9  a.  m. 

29.680 

47.0 

46.0 

N. 

10 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

3°-  154 

62.0 

52.5 

S. 

1 

W. 

1-7 

Noon. 

29.  663 

47-7 

47.0 

N.  ■ 

10 

N.  W. 

4.0 

Noon. 

30.  090 

73-0 

61.0 

S. 

I 

W. 

3-0 

3  p.  m. 

29.  604 

50.0 

48.5 

C.K. 

10 

N.W. 

6.7 

3  P-  ni- 

3"- 037 

76.5 

67.0 

Clear. 

0 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.590 

49.0 

48.5 

N. 

10 

N.W. 

8.7 

6  p.  ni. 

30.001 

73- 0 

57-5 

Clear. 

0 

S.E. 

6.3 

9  p.m. 

29-  587 

49.0 

48.5 

N. 

10 

N.W. 

8.3 

9  p.  ni. 

29.  999 

63.5 

53-5 

Clear. 

0 

S. 

5.0 

Mean. 

29. 651 

47.8 

47.1 

.... 

10. 0 

5-5 

Mean. 

30.  078 

62.0 

53.0 

.... 

0.  2 

3-4 

Apri 

L  25. 

Apri 

L  30. 

Midn't. 

29-  556 

50.0 

49.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

10. 0 

Midn't. 

29.  979 

58.5 

50.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.0 

3  a.m. 

29-  532 

5I.O 

50-0 

C.  K. 

10 

N.W. 

II.  7 

3  a.m. 

29- 951 

54." 

48.0 

Clear. 

0 

s. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  552 

51.5 

49' 5 

N. 

10 

N.W. 

12.3 

6  a.  m. 

29.941 

51.0 

48.0 

Clear. 

0 

s. 

1.7 

9  a.  m. 

29-  597 

54- 0 

51.5 

C.K. 

10 

N.W. 

12.0 

9  a.  ni. 

29.  920 

66.0 

58.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

3.0 

Noon. 

29.580 

58.0 

54- 0 

C.K, 

10 

N.W. 

14.0 

Noon. 

29-  835 

81.0 

66.8 

C.K. 

3 

s. 

5-3 

3pni. 

29- 599 

58.5 

54- 0 

C.  K. 

10 

N.W. 

12.0 

3  p.m. 

29-  751 

84-3 

66.5 

C.K. 

9 

S.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  641 

56.0 

54- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29. 674 

80.0 

65.0 

C.K. 

7 

S.W. 

6.3 

9  p.m. 

29.687 

56.5 

52.5 

C.K. 

10 

N.W. 

7.0 

9  p.  m. 

29.  675 

69.5 

59-5 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

3.3 

Mean. 

29-  593 

54.4 

51.8 

.... 

9.6 

.... 

10.  9 

Mean. 

29.  841 

68.0 

57-7 

.... 

4.0 

4.0 
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May  I. 

May  6. 

*> 

0 

Wind. 

U 

u 

3 

Wind. 

Mean 
1    Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  T 
ometer 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

u 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  s 

K  0 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 

Direc- 

'5 

Direc- 

'-^ c 

t  s 

■•£ 

tion. 

0 

t;« 

•c 

tion. 

0 

0 

^ 

.& 

^ 

s 

0 

<2 

> 

in. 

0 

0 

111. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.  660 

64. 0 

57-0 

C.K. 

9 

S.W. 

3-0 

Midn't. 

29-  533 

64.0 

59- 0 

C.K. 

5 

N.E. 

7-3 

3  a.  m. 

29.603 

62.5 

54-5 

C.  K.  S. 

5 

S.  W. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  553 

54.0 

50.0 

Clear. 

0 

N.E. 

9.0 

6  a.m. 

29-  652 

59- 0 

54- 0 

C.  K.  S. 

8 

W. 

2.7 

6  a.m. 

29.604 

48.5 

45- 0 

C.  K. 

2 

N.E. 

9.0 

9  a.  m. 

29.590 

75-5 

65.0 

C.  K. 

4 

W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  649 

57-5 

51:0 

C.K. 

4 

S.  E. 

6-7 

Noon. 

29-  553 

80.0 

66.5 

C.K. 

4 

N.W. 

8.7 

Noon. 

29-  623 

63.0 

54.0 

C.K. 

7 

S. 

6.7 

3  p.m. 

29-  542 

78.0 

67-5 

C.K. 

4 

N.  E. 

II.  7 

3  P-  m. 

29-  573 

67.0 

.56-5 

C.K. 

6 

S.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  573 

70. 0 

63.0 

C.K. 

6 

E. 

12.7 

6  p.  m. 

29-  567 

62.5 

54.0 

C.  K.  S. 

7 

S.E. 

10.7 

9  p.  m. 

29.  661 

56.0 

54-0 

C.K. 

3 

E. 

10.3 

9  p.  m. 

29-  655 

53-0 

48.0 
52-2 

Haze. 

S.  E. 

12.3 

Mean. 

29.704 

68.1 

60.  2 

.... 

5-4 

6.8 

Mean. 

29-  595 

58-7 

.... 

4-4 

8-7 

Ma 

V  2. 

May  7. 

Midn't. 

29.663 

51.0 

50-0 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

Midn't. 

29.  648 

50-0 

47.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

10.3 

3  a.  m. 

29.  642 

50.0 

49.0 

K. 

10 

E. 

3-7 

3  a.m. 

29.  632 

47-0 

45-0 

Haze. 

S.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  621 

50.0 

49.0 

C.K. 

9 

E. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  627 

49-0 

47.2 

C.  K.  S. 

10 

s.  w. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  601 

54-2 

53-0 

C.K. 

10 

S. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  613 

54-5 

50-5 

C.K. 

10 

S.E. 

3-0 

Noon. 

29-  535 

64-5 

60.  0 

C.K. 

10 

S. 

9.0 

Noon. 

29.  592 

60.0 

53-5 

C.K. 

10 

S.E. 

7.3 

3  P-  ni. 

29-  405 

75- 0 

67.0 

C.  K. 

6 

S. 

"•3 

3  p.m. 

29-  543 

65.0 

57-0 

C.  K. 

9 

S.E. 

12.0 

6  p.  m. 

29-344 

76.0 

68.0 

C.K. 

8 

S. 

8-3 

6  p.  m. 

29-  526 

61.8 

56-0 

C.K. 

10 

S.E. 

10.3 

9  p.m. 

29-  347 

72.0 

66.0 

C.K. 

9 

S.  W. 

6-3 

9  p.m. 

29-  541 

59-0 

55-0 

C.K. 

10 

S.E. 

7-0 

Mean. 

29.  520 

61.6 

57.8 

9.0 

6-7 

Mean. 

29.590 

55-8 

51-4 

9-9 

.... 

7.2 

Ma 

V  3- 

May  8. 

Midn't. 

29-393 

68.0 

62.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-0 

Midn't. 

29-  556 

56.0 

54-0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.7 

3  a.m. 

29-  355 

66.0 

61.  0 

C.K. 

10 

N. 

12.  0 

3  a.m. 

29- 536 

55-5 

53-0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-7 

6  a.  m. 

29-  424 

64.0 

59-0 

C.K. 

5 

N.W. 

12.0 

6  a.m. 

29-551 

54-8 

53-0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29-  549 

65.0 

57- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

17-3 

9  a.  m. 

29-  555 

60.0 

58.5 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

Noon. 

29.  621 

66.0 

55-0 

C. 

I 

N.W. 

21.3 

Noon. 

29-  565 

67.0 

63.0 

C.K. 

10 

E. 

6-7 

3  P-  !"• 

29. 658 

68.6 

55-0 

C.K. 

I 

N.W. 

21-7 

3P-m. 

29-  493 

67.  5 

63. 0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

12.7 

6  p.  ni. 

29.711 

67.0 

54-0 

Clear. 

0 

N.W. 

16.  0 

6  p.  m. 

29.500 

62.0 

60.  0 

Rain. 

10 

S.E. 

12.7 

1     9  P-  m. 

29. 777 

58-5 

50.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

7.0 

9  p.m. 

29.506 

59-5 

59- 0 

Rain. 

10 

S.E. 

7.0 

Mean. 

29-  561 

65-4 

56-6 

4.9 

14-3 

Mean. 

29-  533 

60.3 

57-9 

10. 0 

7-3 

Ma 

V  4- 

Ma 

V  9. 

Midn't 

29.  874 

54-5 

47.0 

C.  K.  S. 

N.W. 

6-3 

Midn't. 

29.  518 

58-2 

58.0 

N. 

10 

S.E. 

6.0 

3  a.m. 

29.  856 

48-5 

44.0 

C.  K.  S. 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29-  521 

58-0 

57-8 

N. 

10 

E. 

4.0 

6  a.  ni. 

29.  S85 

49- 0 

47-0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

10. 0 

6  a.  m. 

29-  529 

57-0 

57-0 

N. 

10 

E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.905 

58.0 

44-5 

C.K. 

4 

N.W. 

9-7 

9  a.  m. 

29-  555 

59-0 

59-0 

K. 

10 

E. 

1-3 

Noon. 

29.  852 

64.  0 

53-0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29-  569 

6V5 

61.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.0 

3  P-  ni. 

29.  767 

68.5 

56-5 

C.K. 

2 

N.W. 

13-3 

3  p.m. 

29-551 

68.0 

63.2 

C.K. 

8 

N.E. 

2-3 

6  p.  m. 

29.708 

69.0 

57-0 

C.K. 

8 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29-  576 

67-5 

63.0 

C.  K.S. 

7 

E. 

6.0 

9  p.  m. 

29.  716 

61.  0 

53-0 

C.K. 

6 

N.W. 

4-7 

9  p.m. 

29.609 

62.2 

61.0 

K. 

10 

N.E. 

7.0 

Mean. 

29.  820 

59-1 

50.2 

4.8 

8.6 

Mean. 

29-  554 

61.7 

60.0 

'  10. 

9-4 

4-1 

Ma 

V  5- 

29.  601 

60.  0 

Ma\ 

Midn't. 

29. 712 

58.0 

57-0 

C.  K. 

3 

N.  W. 

7-7 

Midn't. 

59-5 

K. 

10 

N.E. 

6-3 

3  a.m. 

29-695 

54-0 

49-0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-3 

3  a.  m. 

29-  579 

58.0 

57-8 

K. 

10 

E. 

7.0 

6  a.  m. 

29.687 

53- 0 

48.0 

C.  K. 

1 

N.W. 

8.7 

6  a.  m. 

29-  597 

57- 0 

57-0 

K. 

10 

N.E. 

6.7 

9  a.  m. 

29-  653 

65.0 

56-5 

Clear. 

0 

N.W. 

"-3 

9  a.  m. 

29-  579 

58-5 

58.0 

K. 

10 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29.586 

74.0 

60.0 

C.S. 

I 

N.W. 

8-3 

Noon. 

29-  555 

6r.5 

60.  0 

K. 

10 

N.E. 

8.0 

3P-II1. 

29-  503 

79-5 

68.0 

Clear. 

0 

N.W. 

11-3 

3  p.  m. 

29-  501 

61. 0 

60.  0 

Rain. 

10 

N.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29. 468 

76.5 

66.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

10.  0 

6  p.  m. 

29.  473 

60.2 

59- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

9  p.m. 

29.491 

69-5 

63.0 

C.K. 

5 

N.W. 

7.0 

9  p.m. 

29-  463 

59-0 

58.0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-3 

Mean. 

29-599 

66.2 

58.4 

1-9 

9.2 

Mean. 

29-544 

59-4 

58.7 

9.8 

6.2 
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Ma\ 

II. 

Ma\ 

16. 

St; 

i  . 

0 

Wind. 

Ther- 
er. 

1 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  B 

CD    0 

3  a 

w  0 

Clouds. 

U 

Direc- 

'0 

Mean  ', 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  a 

K  0 

3  a 

m  0 

Clouds. 

0 

0 

Direc- 

■5 

s' 

■w  a 

1 

tion. 

1 

1 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ra. 

Midn't. 

29-  451 

58.0 

58.0 

K. 

10 

N.W. 

4.3 

Midn't. 

29.  832 

60.2 

57-5 

Clear. 

0 

N.E.- 

3.0 

3  a.m. 

29-  435 

57-8 

57-5 

C.  K. 

8 

S.W. 

3-0 

3  a.m. 

29.  826 

58-0 

56.5 

S. 

I 

N. 

2.3 

6  a.  m. 

29.449 

58.0 

57-8 

Fog. 

10 

s.w. 

3-3 

6  a.  m. 

29-  873 

56.0 

55-0 

Haze. 

E. 

2.0 

9  a.  m. 

29. 487 

65.0 

63.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

5-3 

9  a.  ra. 

29.  888 

03-5 

61.5 

C.K. 

4 

N.E. 

4-3 

Noon. 

29-  485 

72.5 

66.0 

C.  K.S. 

7 

■  s.  w. 

5-3 

Noon. 

29-  853 

7!.o 

64-5 

C.K. 

5 

S.E. 

3-3 

3  P-"i- 

29.  424 

74.0 

67.0 

C.K.  S. 

8 

w. 

6.0 

3  p.m. 

29.800 

76.5 

68.0 

C.K. 

4 

S.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  402 

69-5 

65.0 

N. 

lO 

N.W. 

6.0 

6  p.  ni. 

29.  782 

72.0 

64.0 

C.K. 

2 

s. 

8.0 

9  p.m. 

29-  455 

60.  5 

60.0 

C.K. 

7 

N.E. 

5-7 

9  p.  m. 

29.804 

64-5 

59-6 

C.K. 

3 

S.E. 

6.7 

Mean. 

29.448 

64.4 

61.8 

8.6 

4.9 

Mean. 

29. 832 

65.2 

60.8 

2.7 

4.4 

Ma\ 

'  12. 

• 

May  17. 

Midn't. 

29.  47S 

60.0 

59-5 

N. 

10 

N.W. 

2.7 

Midn't. 

29.796 

61.  0 

58.0 

C.K. 

4 

S. 

2.3 

3  a-  >"■ 

29.  501 

57- 0 

56.0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.7 

3  a.  m. 

29.  768 

57- 0 

54- 0 

C.K. 

2 

S. 

4.3 

6  a.  m. 

29.  561 

54- 0 

51-5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.3 

6  a.m. 

29.  766 

57-0 

54- 0 

C.  K. 

7 

S. 

4.7 

9  a.  m. 

29-  587 

64.0 

55- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  748 

66.0 

62.0 

Haze. 

S.  E. 

6.3 

Noon. 

29-  545 

70.0 

59- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

7.0 

Noon. 

29.  705 

72.0 

63.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

II. 7 

3  p.m. 

29. 470 

75- 0 

62.0 

C.K. 

I 

s.w. 

7-7 

3  p.m. 

29.  630 

75-0 

65.0 

C.  K.S. 

9 

S.E. 

13.3 

6  p:  m. 

29.  428 

71.0 

60.0 

C.S. 

2 

S.W. 

9-3 

6  p.  m. 

29.  596 

72.5 

6.3.5 

C.K. 

6 

S.E. 

12.0 

9  p.m. 

29.  44c 

61.5 

56.5 

C.S. 

I 

S.E. 

8-3 

9  p.  m. 

29.  601 

64-5 

58.0 

C.K. 

ID 

S.E. 

II. 0 

Mean. 

29.  501 

64. 1 

57-4 

3-6 

6.7 

Mean. 

29.  701 

65.6 

59-7 

6.7 

8.2 

MA'S 

'  13- 

May  18. 

Midn't. 

29-  450 

60.0 

56.0 

C.  K. 

5 

N.W. 

8.0 

Midn't. 

29.  562 

61.0 

56.0 

C.K. 

5 

S.E. 

7.3 

3  a.m. 

29.  440 

59- 0 

54-5 

C.K. 

10 

N.  W. 

5-3 

3a.m. 

29.516 

59-5 

56.0 

C.K. 

6 

s. 

6.0 

6  a.  m. 

29-  533 

53- 0 

49- 0 

C.K.  S.N. 

10 

N.W. 

14.0 

6  a.  m. 

29.  496 

59-0 

56.  5 

C.K. 

10 

s. 

3.3 

9  a.m. 

29-  593 

57- 0 

50- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

"•3 

9  a.  m. 

29-  507 

60.0 

58.0 

K. 

10 

N.W. 

3.0 

Noon. 

29.605 

63.0 

53- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.7 

Noon. 

29.460 

68.0 

63.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

3.0 

3  P-  in- 

29.  601 

67.  0 

55-5 

C.K. 

2 

N.W. 

9-7 

3P-m- 

29.  440 

67.0 

64.  0. 

C.K. 

10 

W. 

1.7 

6  p.m. 

29. 629 

66.0 

55- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29.  408 

65-5 

62.  0 

C.  K.  S. 

10 

s.w. 

2.3 

9  p.m. 

29.  710 

57- 0 

50-0 

Clear. 

0 

N.W. 

6-3 

9  p.m. 

29. 416 

63.0 

61.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

1.3 

Mean. 

29. 570 

60.  2 

52.9 

4.4 

9-4 

Mean. 

29.  476 

62.  9 

59-6 

8.9 

.... 

3-5 

MA-i 

^  14- 

MA-i 

'  19- 

Midn't. 

29-  774 

52.0 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29.409 

62.  0 

60.  0 

c.s. 

2 

S.W. 

7.3 

3  a.  m. 

29-  775 

48.5 

46.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

I.  0 

3  a.m. 

29.399 

60.  0 

59-0 

K. 

10 

s.w. 

8.3 

6  a.  m. 

29.  821 

49.0 

46.0 

C.  K.  S. 

2 

W. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  459 

57-0 

56.0 

K. 

10 

N.E. 

9-7 

9  a.  m. 

29-  873 

64.0 

55-5 

C.  K.  S. 

2 

S. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  507 

55- 0 

53-5 

K. 

10 

N.E. 

9-3 

Noon. 

29.  850 

68.0 

56.5 

C.  K.S. 

4 

S. 

5-7 

Noon. 

29-  523 

59-5 

56.0 

K. 

10 

N.E. 

9-7 

3  p.m. 

29.  771 

71.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

I 

s. 

9-7 

3  P-  ni. 

29.  509 

61.5 

57- 0 

K. 

10 

N.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  770 

68.0 

59- 0 

C.K. 

2 

S.E. 

10. 0 

6  p.  m. 

29.651 

59- 0 

55 -o 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

9  p.  m. 

29.  814 

59- 0 

55- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

8.0 

9p.m. 

29-571 

56.0 

54-0 

C.K. 

TO 

N.E. 

7.0 

Mean. 

29.806 

59-9 

53-1 

1.4 

.... 

5-4 

Mean. 

29-  504 

58.8 

56.3 

9.0 

8.4 

Mai 

f  15- 

Ma^ 

'  20. 

Midn't. 

29. 824 

54.5 

52.5 

Clear. 

0 

S.E. 

4.3 

Midn't. 

29- 585 

54-5 

52.0 

C.K. 

2 

N.E. 

5.3 

3a.m, 

29.  820 

52.0 

51.0 

C.K. 

2 

S.E. 

1-7 

3  a.m. 

29-  563 

54-0 

51-5 

N. 

10 

N.W. 

5-3 

6  a.m. 

29. 822 

53- 0 

53- 0 

Fog. 

10 

S.E. 

1.0 

6  a.  m. 

29.  612 

53- 0 

51.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29. 861 

58.0 

57- 0 

C.K. 

9 

N.E. 

2.3 

9  a.  m. 

29.671 

56.0 

54.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

7-3 

Noon. 

29.836 

69.0 

63.0 

C.K. 

3 

S.E. 

2.7 

Noon. 

29.  687 

60.0 

56.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

4.7 

3p.m. 

29-  777 

76.0 

65.0 

C.K. 

4 

N.W. 

3-3 

3  P-  "'■ 

29-  693 

61.5 

56.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.7 

6  p.  m. 

29.  769 

74.0 

68.0 

C.K. 

1 

N.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  725 

59- 0 

55- 0 

C.K. 

10 

E. 

5-3 

9  p.m. 

29.  818 

65.0 

59- 0 
58.6 

Clear. 

0 

N.E. 

3-3 

9  p.m. 

29.  789 

57-5 

54-5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-3 

Mean. 

29.816 

62.7 

3.6 

2.9 

Mean. 

29.666 

56.9 

53.8 

9.0 

.... 

5.5 

OBSERVATIONS  FOR  1901. 
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1 

May  21. 

■ 

May  26. 

u 

u 

>, 

C 

i 

>, 

V 

J3  .. 

-^ 

Wind. 

01 

J3     - 

n . 

•y 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

^5 
3  S 

3.  S 

Clouds. 

0 

0 

c 

Mean 
Time. 

Barom- 

^1 

1  B 

Clouds. 

0 

'     ^ 

i- 

m  0 

W  0 

0 

Direc- 

|l 

pq  0 

M  0 

0 

Direc- 

*y 

0 

(U    '^ 

t 
£ 

tion. 

0 

■s  s 

1 

tion. 

"3 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  785 

55- 0 

53." 

C.K. 

6 

N.E. 

.4.0 

Midn't. 

29.  787 

51.0 

50.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9.3 

3  a.m. 

29.  783 

54- 0 

52.5 

C.K. 

10 

1         ^• 

:     4.7 

3  a.m. 

29.  745 

50- 5 

49-5 

C.K. 

10 

N.E.  . 

11. 0 

6  a.  m. 

29.  803 

53-5 

52.5 

C.  K. 

10 

E. 

'     4.7 

6  a.  m. 

29.  753 

49.0 

48-5 

C.K. 

10 

N.E. 

9.3 

9  a.  m. 

29.805 

55- 0 

54. 0 

C.K. 

10 

E. 

1     7.3 

9  a.  m. 

29. 747 

51-5 

50.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

10.7 

Noon. 

29.  778 

61.  0 

57.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9.0 

Noon. 

29.  708 

54-0 

52.5 

N. 

10 

N.E. 

lo.  0 

3  p.m. 

29.711 

66.0 

60.5 

C.K. 

9 

S.E. 

10.7 

3  p.m. 

29.  650 

54-5 

54- 0 

N. 

10 

N.E. 

7.3 

6  p.  ni. 

29.680 

67.0 

62.5 

C.  K.  S. 

10 

E. 

9-7 

6  p.  m. 

29.610 

54-0 

53.5 

Mist. 

10 

N.E. 

7.7 

9  p.m. 

29.  676 

65.0 

63.0 

K. 

10 

E. 

8.7 

9  p.m. 

29.  586 

52.2 

52.0 

N. 

10 

N.E. 

8.7 

Mean. 

29-  753 

59-6 

56.9 

9-4 

7.4 

Mean. 

29.698 

52.1 

51.2 

lo.  0 

9.2 

Mai 

!    22. 

May  27. 

Midn't. 

29-  659 

57- 0 

57- 0 

N. 

10 

E. 

9-3 

Midn't. 

29.  541 

51.8 

51.7 

N. 

10 

N.E. 

7.3 

1      3  a-  m- 

29-  633 

57-5 

57-5 

K. 

10 

E. 

8.7 

3  a.  ni. 

29.  501 

51.6 

51.5 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

6  a.  m. 

29. 646 

.58.7 

58.7 

Mist. 

10 

E. 

9.0 

6  a.  m. 

29.  463 

51.2 

51.  I 

N. 

lo 

N. 

7.3 

9  a.  m. 

29.603 

65.0 

64.9 

Rain. 

10 

S.E. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  404 

53.0 

52.0 

N. 

10 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29-  555 

68.0 

67.6 

Rain. 

10 

S.E. 

II. 0 

Noon. 

29-  336 

56.0 

55-2 

C.  K. 

10 

N. 

8.0 

3  p.m. 

29-  445 

68.5 

67.6 

N. 

10 

S.  E. 

16.0 

3  p.m. 

29.  291 

59- 0 

57-5 

C.K. 

10 

N.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29-  447 

67.0 

65.0 

C.K. 

9 

S.W. 

18.0 

6  p.  m. 

29.  273 

60.0 

59-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

5.3 

9  p.m. 

29-  545 

64.0 

63.0 

C.K. 

2 

S.W. 

7.0 

9  p.m. 

29.  291 

58-5 

58.0 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

Mean. 

29-  569 

63.2 

62.7 

8.9 
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Mean. 

29.388 
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54.6 

10.  0 

6.3 
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Midn't. 

29-  564 

61.  0 

60.5 
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S.W. 
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29.  257 
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57.5 

N. 

10 

N.W. 

3-3 
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29.  588 

59- 0 
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0 

W. 

1-3 

3  a.  m. 
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N. 

10 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  623 

60.5 

58.0 

C.K. 

8 

N.W. 

7.3 
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.S7.8 

N. 
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N.W. 
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K. 
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C.K. 
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C.K. 

3 

S.E. 
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s. 
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6  a.  m. 

29.  349 

57- 0 

.56.2 
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S.E. 
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S.E. 
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67 

6  a.  m. 

29.652  j 

64.  2     ! 

63.8 

C.  K.  S. 
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73.0 

69.0 
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S.E. 
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N. 
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E. 
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3  a.  m. 
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E. 

l.o 

6  a.  m. 
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54-5 

54-2 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

6  a.m. 

29.  781 

63.  0 

62.0 

C.K. 

2 

S. 

2.3 

9  a.  m. 

29. 487 

56.0 

55-5 

N. 

10 

N.E. 

8.7 

9  a.  m. 

29-  797 

74.0 

69.  0 

C.K. 

3 

S. 

4-3 

Noon. 

29.499 

61.8 

59-0 

C.K. 

10 

N.E.     , 

6.0 

Noon. 

29.  784 

82.0 

74.0 

C.K. 

6 

S.W. 

7-7 

3  p.m. 

29-  475 

65.5 

61.0 

O.K. 

10 

N.E. 

2.7 

3  P-  ni- 

29-  739 

83.0 

74.0 

C.K. 

6 

S. 

10.3 

6  p.  m. 

29.449 

62.0 

60.0 

C.K. 

7 

S.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  714 

80.0 

72.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

9.0 

9  p.  ni. 

29-  483 

57-2 

57-0 
57-3 

C.K. 

8 

N.E. 

3-0 

9  p.m. 

29-  758 

75-0 

69- 5 

67.7 

C.K. 

9 

S.  W. 

6.7 
5-4 

Mean. 

29.499 

58-9 

9.4 

4-8 

Mean. 

29-  758 

72.6 

4-4 

June  i. 

June  6. 

Midn't. 

29-  485 

55-2 

55-0 

C.K. 

3 

E. 

2.7 

Midn't. 

29-  752 

70.  0 

65.0 

C.  K.S. 

5 

s. 

6-3 

3  a.  m. 

29-451 

54- 0 

54-0 

Fog. 

10 

E. 

1-3 

3  a.  m. 

29.  748 

67.0 

64-5 

C.S. 

I, 

s. 

5-7 

6  a.  m. 

29-  478 

54- 0 

54-0 

Fog. 

10 

E. 

2. 0 

6  a.  m. 

29.  771 

68.5 

66.0 

C.K.S. 

2 

s. 

4-7 

9  a.  m. 

29-  492 

59- 0 

.S8.,S 

C.  K. 

10 

E. 

3-3 

9  a.  m. 

29. 774 

78.0 

73-0 

C.K. 

2 

s. 

7-3 

Noon. 

29-  525 

63. 0 

60.5 

C.K.S. 

10 

E. 

3-7 

Noon. 

29-751 

84.0 

76.0 

C.K. 

2 

s. 

8-7 

3  p.m. 

29.481 

71-5 

66.0 

C.  K.S. 

4 

S.  E. 

4.0 

3  p.m. 

29.  670 

86.5 

77.0 

C.K. 

2 

s. 

12.7 

6  p.  m. 

29.512 

63-5 

61.5 

C.K. 

7 

N.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  665 

80.0 

73-5 

C.K. 

9 

s. 

11-3 

9  p.m. 

29-  559 

60.5 

59-0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-3 

9  p.m. 

29.682 

73-0 

68.0 

C.K. 

9 

s. 

8.3 
8.1 

Mean. 

29-498 

60.1 

58.6 

.... 

8.0 

3-4 

Mean . 

29.  727 

75-9 

70.4 

4.0 

June  2. 

June  7. 

Midn't. 

29-  571 

58.0 

57- 0 

N. 

10 

S.E. 

4-3 

Midn't. 

29-  644 

70.0 

68.0 

C.K. 

9 

s. 

5-3 

3  a.  m. 

29-  569 

56.5 

56.0 

C.K. 

9 

S.E. 

1-7 

3  a.  m. 

29.  582 

69.0 

68.5 

C.K. 

10 

s. 

6.0 

6  a.  m. 

29-  577 

56.0 

55-5 

C.K. 

6 

S.E. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  569 

70.0 

68.2 

C.K. 

10 

s. 

6.7 

9  a.  m. 

29.610 

68.0 

63.0 

C.K. 

6 

S. 

1-7 

9  a.  m. 

29-  598 

61.0 

60.0 

N. 

10 

N.  W. 

II.  7 

Noon. 

29-  576 

71-5 

65.5 

C.K. 

6 

S.E. 

6.7 

Noon. 

29.  610 

60.5 

.59-0 

N. 

10 

N.W. 

10.  0 

3  p.m. 

29-  530 

76.6 

68.0 

C.K. 

6 

S.W. 

7-7 

3P-ni. 

29.  600 

68.0 

64.  2 

C.K.S.   • 

7 

N.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29. 494 

75-5 

67-5 

C.  K.  S. 

4 

S. 

9.0 

6  p.  m. 

29-  577 

69-5 

65-5 

C.K. 

4 

s. 

4.0 

9  p.m. 

29-  535 

67.0 

60.  0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

8.3 

9p.m. 

29-  588 

63-5 

62.0 

C.K. 

5 

S. 

4.7 

Mean. 

29-  558 

66.1 

61.6 

6.6 

5-1 

Mean. 

29-50 

66.4 

64.4 

8.1 

6.4 

June  3. 

June  8. 

Midn't. 

29-  559 

60.  .5 

58.0 

C.K. 

10 

vS.W. 

4-7 

Midn't. 

i9-  588 

61.5 

61.0 

C.K. 

8 

S.W. 

3-0 

3  a.m. 

29.  572 

58.0 

56.0 

C.K. 

3 

vS.W. 

2-3 

3  a.m. 

29.  606 

58.0 

57-0 

C.K. 

8 

N.  W. 

4-3 

6  a.m. 

29.600 

59-0 

55- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  659 

56.5 

53-0 

C.K. 

2 

N.  W. 

6.7 

9  a.  m. 

29. 636 

65-5 

.58.  5 

C.K. 

4 

N. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  691 

62.0 

55- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

Noon. 

29.  641 

71-5 

63.0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-0 

Noon. 

29.  696 

65.0 

58.0 

C.K. 

0 

N.  W. 

11-3 

3  P-  HI- 

29-571 

75- 0 

66.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4-7 

3  P-  ni- 

29.  698 

69-5 

59-0 

C.K. 

4 

W. 

9.0 

6  p.  m. 

29-  575 

73-0 

61.2 

C.  K. 

3 

S. 

4-7 

6  p.  m. 

29.  704 

69.0 

59-0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

8.7 

9p.m. 

29.  631 

65-0 

61.0 

C.K. 

2 

s.  w. 

1-7 

9  p.  m. 

29-  750 

59-5 

55-0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29-598 

65-9 

59-8 

3-6 

4-1 

Mean. 

29.  674 

62.6 

=a. 

3-5 

.... 

7-1 

June  4. 

June  9. 

Midn't. 

29. 631 

62.0 

60. 0 

C.K. 

4 

N.E. 

1-  7 

Midn't. 

29-  758 

59-5 

54-  0  1    C.  K.  S. 

3 

N.W. 

7.0 

3  a.m. 

29-  643 

59-0 

57-0 

C.K. 

I 

N. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  770 

56.0 

53.  0  I    C.  K.  S. 

10 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

I     29.671 

60. 0 

58.0 

C.K. 

2 

N. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  847 

52.5 

49.  0  !    C.  K.  S. 

3 

N.W. 

,5.3 

9  a.  ni. 

29.  723 

70.0 

63.0 

C.K. 

2 

N.E. 

5-0 

9  a.  m. 

29. 886 

60.5 

53-5 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

Noon. 

;     29.711 

76.0 

68.5 

C.K.S. 

6 

S.E. 

4.0 

Noon. 

29-  851 

66.0 

57-5 

C.K. 

2 

W. 

4.3 

3p.m. 

1     29. 676 

78.5 

69.0 

C.K. 

3 

s.w. 

3-3 

3  P-  "1- 

29.  782 

72.0 

61.  0 

C.K. 

2 

w. 

6-3 

6  p.m. 

29.  672 

78.5 

66.5 

C.K. 

2 

N.W. 

3-3 

6  p.  m. 

29.788 

73-0 

63.0 

C.K. 

I 

w. 

5-0 

9p.m. 

29.  719 

67.0 

61.0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-3 

9  p.  m. 

29.802 

61.0 

58.0 

Clear. 

0 

w. 

2-3 

Mean. 

29. 681 

68.9 

62.9 

.... 

2.8 

3-7 

Mean. 

29.  810 

62.6 

56.1 

2.9 

5-4 
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C.K. 

10 

N.E. 
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C.K. 
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S.W. 

4.0 
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C.K. 
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E. 
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3  P-  m- 
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C.K. 
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C.K. 
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10 

N.E. 

10. 0 

6  a.  m. 

29.  902 

60. 0 

58.5 

C.K. 

2 

S.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 742 

56.0 

55-5 

Mist. 

10 

N.E. 

9-7 

9  a.  m. 

29.  910 

74.0 

68.0 

C.K. 

2 

S.  E. 

2.7 

9  a.m. 

29-  754 

57-5 

57- 0 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

Noon. 

29. 887 

82.0 

74.0 

C.K. 

3 

S.E. 

4-3 

Noon. 

29.  766 

59- 0 

58.2 

N. 

10 

N.E. 

6.7 

3  p.  m. 

29. 846 

85.0 

76.0 

C.K. 

3 

S.E. 

5-0 

3  p.  m. 

29.  750 

60.  0 

59-7 

N. 

lu 

N.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29. 820 

85.  ,5 

76.0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  746 

58.0 

57-5 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

9  p.  m. 
Mean. 

29. 822 

76.5 

72.5 

C.S. 

I 

S.W. 

50 

9  p.m. 

29.  767 

57-5 

57- 0 

N. 

10 

N.E. 

8.7 

29-  873 

72.9 

67.7 

2. 1 

3-7 

Mean. 

29.  746 

57-9 

57-4 

10.  0 

9.2 

JUNJ 

:  12. 

June  17- 

Midn't. 

29.821 

73- 0 

70.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

Midn't. 

29-  734 

56.5 

56.0 

-      N. 

10 

N.E. 

6.7 

3  a.  m. 

29.813 

70.0 

68.0 

S. 

I 

S. 

2.3 

3  a.m. 

29.  726 

55-5 

55- 0 

N. 

10 

N.E. 

6.7 

6  a.m. 

29.  846 

70.5 

69.0 

C.S. 

I 

S.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29. 742 

55- 0 

54-5 

K. 

10 

N. 

5-0 

9  a.  m. 

29. 876 

81.0 

74.0 

C.  K. 

I 

S.W. 

2.0 

9  a.  m. 

29-  733 

63.0 

60.0 

C.K. 

8 

N.E. 

4.0 

Noon. 

29.85: 

88.6 

78.2 

C.  K. 

4 

N.E. 

3-0 

Noon. 

29-  734 

69.  .S 

62.0 

C.K. 

8 

N.E. 

6.0 

3  p.  ni. 

29. 815 

90.2 

81.0 

C.K. 

6 

S.W. 

3-7 

3  p.m. 

29.  700 

71.0 

62.0 

C.K. 

7 

N.E. 

6.3 

6  p.  m. 

29. 893 

85-9 

77.0 

C.K. 

8 

s. 

4.0 

6  p.m. 

29.  690 

69.0 

61.0 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

6.3 

;     9  P-  in- 

29-  833 

79.0 

74.0 

73-9 

C.K. 

6 

s. 

3-3 

9  p.m. 

29.  700 

65.0 

61.0 

C.  K.  S. 

I 

E. 

5-3 

Mean. 

29.844 

79.8 

3.8 

3-  I 

Mean. 

29.  720 

63.1 

58.9 

7.8 

5.8 

JUNI 

:  13- 

JUNI 

J  18. 

■ 

Midn't. 

29. 820 

76.0 

73- 0 

C.K. 

3 

s. 

1-7 

Midn't. 

29. 692 

62.5 

•    60.0 

C.K. 

6 

S.E. 

3-7 

3  a.  m. 

29.  824 

74.0 

71-5 

C.K. 

3 

s. 

I.  0 

3  a.m. 

29.  674 

59- 0 

57-5 

C.K.S. 

5 

N.E. 

3-3 

6  a.  ni. 

29. 836 

72.8 

71.0 

C.K. 

8 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  694 

59- 0 

57-5 

C.K.S. 

8 

N.E. 

5-7 

9  a.  ni. 

29-  857 

82.0 

76.5 

C.K. 

10 

E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  709 

68.  ,S 

63.0 

C.K. 

5 

N.E. 

4.0 

i      Noon. 

29-  839 

86.0 

73-5 

C.K. 

10 

E. 

4.0 

Noon. 

29.  680 

73-5 

64.  0 

C.K. 

2 

,  S.E. 

4.7 

3  P-  "1- 

29.  810 

74.0 

71.0 

C.  K.  S.  N. 

10 

S.E. 

9.0 

3  P-  m- 

29.  643 

75- 0 

67.0 

C.  K.  S. 

3 

S.E. 

6.3 

6  p.  m. 

29-  837 

71.2 

69-5 

N. 

10 

W. 

8.3 

6  p.  m. 

29-  634 

72.0 

64.0 

C.K. 

2 

E. 

5.3 

9  p.  m. 

29. 848 

69.5 

68.5 
71.8 

N. 

10 

N.E. 

5-7 

9  p.m. 

29. 662 

65.7 

61.0 

C.K. 

2 

E. 

4.3 

Mean. 

29-  834 

-  75.7 

8.6 

4-5 

Mean. 

29. 674 

66.9 

6i.8 

4-1. 

4.7 

JUNI 

S  14. 

JUNI 

i  19. 

Midn't. 

29.816 

69.0 

68.8 

K. 

10 

N.E. 

5-0 

Midn't. 

■  29. 678 

63.0 

59- 0 

Clear. 

0 

E. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  804 

68.5 

68.4 

Fog. 

10 

N.E. 

4.0 

3  a.  m. 

29.683 

59- 0 

57- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

1-3 

6  a.  m. 

29.796 

68.2 

68.1 

Fog. 

ID 

N.E. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 718 

59- 0 

57- 0 

C.K. 

4 

N.E. 

1-7 

9  a.  ni. 

29. 798 

71.2 

71.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  760 

68.5 

63-5 

C.  K.  S. 

10 

vS.  E. 

30 

Noon. 

29. 781 

75-5 

7.V8 

N. 

10 

N.E. 

2.7 

Noon. 

29.  773 

75- 0 

66.0 

C.  K.  S. 

7 

S.E. 

4.3 

3  p.  m. 

29-  734 

76.0 

71.5 

N. 

10 

S.E. 

4-7 

3  P-  m- 

29. 748 

78.5 

70.5 

C.  K.  S. 

5 

S.E. 

4.0 

6  p.  ni. 

29.  70S 

72.5 

68.5 

C.  K.  S. 

ID 

S. 

6.7 

6  p.  m. 

29. 748 

76.5 

64-5 

C.K. 

3 

S.E. 

5.3 

9  p.m. 

29.698 

>    69-5 

68.5 

C.K. 

10 

S. 

3-0 
3-9 

9  p.m. 

29.  804 

69.5 

63.5 
62.6 

C.K. 

3 

S.E. 

6.0 

Mean. 

29.  767 

71.3 

69.8 

10.0 

Mean. 

29-  739 

68.6 

4.0 

. 

3-5 
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JUNI 

:  20. 

JUNI 

:  25. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
onieter. 

Clouds. 

0 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

u 

X    ■ 

3   S 
«   0 

U 

pq  0 

Clouds. 

■d 
g 

G 

c 
0 

Wind. 

Direc- 

'5 

Direc- 

(2 

tion. 

0 

u 

tion. 

> 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

ill. 

0 

0 

Midn't. 

29.806 

65.0 

63.0 

Clear. 

0 

S.E. 

6.0 

Midn't. 

29.711 

74.0 

68.0 

C.K. 

2 

W. 

4.0 

3  a.m. 

29.814 

62.5 

61.5 

O.K. 

2 

S.E. 

6.0 

3  a.m. 

29. 712 

70.  0 

67. 0 

Clear. 

0 

W. 

7-3 

6  a.m. 

29-  853 

63.0 

62.5 

C.K. 

3 

S.  E. 

3-3 

6  a.  m. 

29. 782 

70.  0 

67. 0 

C.K. 

4 

N. 

2.7 

9a.m. 

29. 884 

68.2 

65.0 

O.K. 

9 

S.E. 

6-3 

9  a.  m. 

29.816 

81.0 

70.  s 

C.  K.  S. 

5 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.860 

77.0 

71.0 

C.  K. 

5 

S. 

9.0 

Noon. 

29.807 

85.2 

72-5 

C.  K.  S. 

4 

N.  E. 

5-7 

3  p.m. 

29. 816 

78.0 

71-5 

C.  K. 

7 

S.E. 

12.0 

3  p.  m. 

29. 798 

87.0 

74.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29. 784 

71-5 

66.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

11.  0 

6  p.  m. 

29. 774 

84.0 

73- 0 

C.K. 

3 

S.E. 

3-0 

9  p.  m. 

29. 826 

68.0 

64.5 

K. 

10 

S.E. 

9.0 

9  p.  ni. 

29. 823 

76.  0 

70.0 

C.  K. 

6 

S.W. 

4-7 

Mean . 

29. 830 

69.  2 

65.6 

5-8 

.  .  .  .  !   7.8 

Mean. 

29. 778 

78.4 

70-3 

.... 

3-1 

4.4 

JUNI 

:  21. 

JrxR  26. 

Midn't. 

29.  802 

66.0 

64-5 

O.K. 

10 

vS.E. 

7.0 

Midn't. 

29.826 

73-5 

69.5 

C.K. 

9 

s.w. 

2.0 

'-,  a.  m. 

29. 771 

65-5 

64.0 

K. 

10 

S.E. 

5-7 

3  a.  m. 

29. 831 

72.0 

68.5 

C.  K. 

9 

s.w. 

3-0 

6  a.  m. 

29. 786 

68.0 

66.8 

C.  K.  S. 

9 

S. 

3-0 

6  a.  m. 

29.851 

73- 0 

69.  0 

C.K. 

7 

s.w. 

r-7 

9  a.  m. 

29-  785 

75- 0 

72.0 

C.K. 

9 

S. 

2.7 

9  a.  m. 

29. 897 

81.0 

75- 0 

C.K. 

6 

s.w. 

2-3 

Noon. 

29. 788 

80.0 

75- 0 

O.K. 

10 

s.w. 

5-0 

Noon. 

29.903 

85.0 

76.0 

C.K. 

5 

s. 

4-7 

3  p.m. 

29. 742 

83.5 

77.0 

C.K. 

8 

S.E. 

7.0 

3  p.m. 

29-  875 

88.0 

76.  0 

C.K. 

5 

s.w. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  715 

81.0 

75.5 

C.  K. 

9 

S. 

5-7 

6  p.  m. 

29-  873 

84.0 

76.  0 

C.K. 

6 

s.w. 

6.3 

9  p.m. 

29-  734 

76-5 

74.0 

C.K. 

8 

S.E. 

2.0 

9  p.m. 

29. 869 

76.0 

71-5 

C.K. 

9 

s.w. 

4.0 

Mean . 

29-  765 

74-4 

71.  I 

. 

9-1 

4-8 

Mean. 

29.866 

79-1 

72.7 

7.0 

4.0 

JUNI 

J  22. 

Junk  27. 

Midn't. 

29.  689 

71-5 

70.0 

C.K. 

4 

S.W. 

5-0 

Midn't. 

29. 881 

73- 0 

70. 0 

C.  K.  S. 

8 

s.w. 

3-3 

3  a.  m. 

29.666 

69.  0 

68.0 

C.K. 

3 

S.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29. 865 

70.0 

67.0 

C.K. 

3 

s.w. 

4.0 

6  a.  ni. 

29.696 

69.6 

69.  0 

C.K. 

8 

S. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 880 

69.5 

67.0 

C.K. 

2 

s.w. 

2-3 

9  a.  m. 

29-  675 

79-5 

74.0 

C.  K.  S. 

9 

w. 

2.7 

9  a.  m. 

29. 876 

83.0 

76.0 

C.K. 

3 

s.w. 

3-0 

Noon. 

29. 652 

8,3.5 

76.0 

C.  K.  S. 

9 

s.w. 

4.0 

Noon. 

29. 849 

87.2 

7,6.5 

C.K. 

3 

s.w. 

7-3  ^ 

3  pm. 

29.  606 

85.0 

78.0 

C.  K.S. 

9 

vS.  w. 

5-0 

3  P-  ni- 

29- 795 

88.0 

77.0 

C.K. 

3 

s.w. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  568 

78.0 

70.5 

C.K. 

ID 

N.  W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  769 

86.0 

75-5 

C.  K. 

4 

s. 

9-3  i 

9  p.  m. 

29-  596 

71.0 

68.2 

C.K. 

10 

S.W. 

4-3 

9  p.m. 

29.  781 

78.0 

73- 0 

C.K, 

9 

N.W. 

4-7 

Mean . 

29.644 

75-9 

71.7 

7.8 

4.2 

Mean. 

29-  837 

79-3 

72.8 

4-4 

5-2 

JUNI 

;  23. 

JUNI 

:  28. 

Midn't. 

29.  572 

68.0 

67.0 

C.K. 

6 

S.w. 

2.7 

Midn't. 

29.  770 

75- 0 

71.0 

C.  K. 

8 

S.E. 

2.7 

3  a.m. 

29.  566 

67.0 

66.0 

C.K. 

8 

s.w. 

2.  0 

3  a.  m. 

29.  742 

72.0 

70.0 

C.  K. 

2 

s. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  570 

68.5 

67.5 

C.K. 

9 

s.w. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  759 

71.0 

68.0 

C.  K. 

7 

s. 

3-3  1 

9  a.  m. 

29-  572 

75-0 

71.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  758 

81.0 

74.2 

Haze. 

s. 

4.0  ; 

Noon. 

29-541 

82.0 

74.0 

C.K. 

8 

vS.  w. 

5-3 

Noon. 

29.  740 

85.0 

77-5 

C.  K. 

I 

S.  E. 

5-3 

3  p.m. 

29-  533 

82.0 

72.0 

C.K. 

7 

N.W. 

13-3 

.  3  P-  m- 

29.  672 

88.0 

79.0 

C.K.S. 

2 

s.w. 

6.7 

6  p.m. 

29-  542 

81.0 

73- 0 

C.  K.  S. 

2 

w. 

11-3 

6  p.  m. 

29.  644 

87.5 

79.0 

C.  K. 

2 

S.W. 

6.3 

9p.m. 

29-  578 

74.0 

67.5 

C.S. 

I 

S.W. 

4-3 

9  p.m. 

29.664 

79-5 

74.0 
74-1 

C.K. 

7 

s. 

5-3 

Mean . 

29-  559  , 

74-7 

69.8 

....    1     6.2 

5-5 

Mean. 

29.719 

79-9 

4.1 

4-7 

JUNI 

;  24. 

JUNl 

:  29, 

Midn't. 

29-  576 

73-0 

69.0 

C.  K.  S. 

I 

s.w. 

3-7 

Midn't. 

29.  642 

75-0 

73- 0 

C.K. 

2 

s.w. 

3-3 

3  a.  m. 

29-  584 

72. 5 

68.5 

C.  K.S. 

3 

w. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  639 

73- 0 

72.0 

C.K. 

5 

vS.  w. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  636 

72.5 

69.0 

C.  K.  S. 

T 

w. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  656 

74.0 

72.5 

C.K. 

3 

s.  w. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  680 

78.0 

72.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  664 

82.0 

77.0 

C.K. 

2 

s.  w. 

3-3 

Noon. 

29.  687 

83.0 

72.0 

C.K. 

2 

N.W. 

"•3 

Noon. 

29.  627 

89-5 

81.0 

C.K. 

I 

s.  w. 

3-3 

3  p.  m. 

29-  654 

86.0 

73-2 

C.K. 

3 

N.W. 

10.7 

3  P-  "1- 

29-  585 

92.8 

82.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

6.3 

6  p.  m. 

29-  645 

86.0 

74.0 

C.K. 

2 

N. 

4-3 

6  p.  m. 

29. 592 

86.0 

78.0 

C.  K.  S. 

7 

s.w. 

7-7 

9  p.m. 

29.  696 

77.0 

70. 0 

C.K. 

I 

N. 

4.3 

9  p.  m. 

29.  604 

76. 0 

72.0 

C.  K.  S. 

9 

s.w. 

4.3 

Mean. 

29. 645 

78.5 

71.0 

1-9 

6.5 

Mean . 

29.  626 

81.0 

75-9 

4.0 

4-4 
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June  30. 

JlTLY   5. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulb  Ther- 
meter. 

ulb  Ther- 
meter. 

Clouds. 

1 
0 

u 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 

"3  S 

ulb  Ther- 
meter. 

,  Clouds. 

0 

0 

Wind. 

^ 

FP  2 

w  0 

.2 

Direc- 

V 

m  0 

m  0 

0 

Direc- 

'Q 

0 

1 

tion. 

0 
> 

0 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

" 

m. 

in. 

0 

■ 

m. 

Midn't. 

29.  609 

73-0 

70. 0 

C.  K.  S. 

8 

S.  W. 

3-0 

Midn't. 

29-  574 

75-0 

73-5 

C.K. 

3 

S.W. 

2-7 

3  a.  m. 

29.617 

71-5 

68.8 

C.K.S. 

I 

W. 

2.  0 

3  a-  in- 

29-577 

74-5 

73-5 

C.K. 

5 

S.  W. 

2.7 

6  a.  ni. 

29.651 

73-0 

71.0 

C.  K.  S. 

3 

.     w. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  602 

74-5 

73-5 

C.K. 

6 

S.  w. 

2-3 

9  a.  in. 

29.  690 

84.0 

78.5 

C.K. 

3 

W. 

2-3 

9  a.  m. 

29.614 

84-5 

78.0 

C.K. 

7 

s.  w. 

2.0 

Noon. 

29.  703 

91-5 

82.0 

C.K. 

3 

W. 

5-3 

Noon. 

29.608 

90.  0 

79-5 

C.K. 

6 

w. 

5-7 

3  P-  m- 

29.  669 

95-0 

83.0 

C.K. 

3 

W. 

6-3 

3  P-  m- 

29.  560 

93-0 

80.2 

C.K. 

6 

N.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  668 

91-5 

83.0 

C.K. 

3 

W. 

3-3 

6  p.  m. 

29-  529 

92.  2 

81.0 

C.  K. 

3 

N.  W. 

5-0 

9  p.  ni. 

29.  714 

85-0 

79.8 

C. IJ. S. 

2 

S.W. 

3-7 

9  p.  ni. 

29-  556 

83.0 

71-5 

C.  K.  S. 

I 

W. 

2.7 

Mean. 

29.  665 

83.1 

77.0 

.... 

3-2 

3-3 

Mean . 

29-  578 

83.3 

76-3 

4.6 

3-8 

July  I. 

July  6. 

Midn't. 

29-  738 

81.0 

78.0 

Clear. 

0 

w. 

3-3 

Midn't. 

29-  561 

79.0 

76.0 

C.K.S. 

7 

W. 

3-7 

3  a.  m. 

29- 754 

79.0 

77.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  545 

76.  0 

73-5 

C.K.S. 

5 

W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  805 

79.6 

76.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

8-7 

6  a.  m. 

29-  562 

76.5 

74-5 

C.K.S. 

1 

S.W. 

2-3 

9  a.m. 

29-843 

89.2 

82.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29-  596 

87.0 

79.0 

C.  K. 

3 

S.W. 

4-7 

Noon. 

29.  829 

95-2 

«3-5 

C.K. 

3 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29-  564 

92-5 

81.0        C.K. 

3 

S.W. 

6.7 

3  p.m. 

29.  801 

96.5 

83-5 

C.  K.  S. 

5 

N.E. 

4.0 

3  p.  m. 

29. 496 

94.0 

83-5  ,       C.K.      - 

5 

S.  w. 

6-7 

6  p.  m. 

29.  766 

95- 0 

83.0 

C.K. 

3 

S. 

3-0 

6  p.  m. 

29-  583 

69-5 

68.5 

N. 

10 

N.W. 

II. 7 

9  p.m. 

29.808 

85-5 

80.0 

C.  K. 

3 

S.W. 

5-0 

9  p.m. 

29.604 

69.0 

68.0 

C.K. 

3 

w. 

4-3 

Mean. 

29.  793 

87.6 

80.4 

2.  2 

5-0 

Mean . 

29-  564 

80.4 

75-5 

4-6 

5-4 

July  2. 

July  7. 

Midn't. 

29.810 

83.0 

79.0 

C.K. 

9 

s.w. 

2.0 

Midn't. 

29.  606 

69.  0 

68.0 

C.K. 

9 

w. 

6.0 

3  a-  m- 

29.  815 

82.0 

78.0 

C.K. 

9 

N.W. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  616 

69.  0 

68.0 

C.  K. 

S.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  827 

81.5 

76.0 

C.K. 

4 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29-  634 

69. 0 

68.0 

C.K. 

8 

S. 

5-0 

9  a.m. 

29-  843 

88.6 

77-5 

C.K. 

^  4 

N.W. 

10. 0 

9  a.  m. 

29.  626 

79.0 

74-5 

C.K.S. 

9 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29.  824 

95-7 

83-5 

C.K. 

3 

N.W. 

6-7 

Noon. 

29.  606 

85-2 

78.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

5-3 

3  p.  n. 

29.  804 

84.6 

75-0 

C.K. 

7 

S.  E. 

6.7 

3  p.m. 

29.  572 

86.0 

76.0 

C.  K. 

3 

s. 

9-7 

6  p.  m. 

29.  819 

80.0 

74-0 

C.K.S. 

10 

S. 

6-7 

6  p.  m. 

29-  ,554 

85.0 

76.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

10.7 

9  p.  m. 

29-  774 

76.0 

72.0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

7-3 

9  p.m. 

29-  583 

74-5 

70. 0 

N. 

10 

N.  \V. 

8-7 

Mean. 

29.  814 

83-9 

76-9 

7.0 

6.9 

Mean. 

29.  600 

77.1 

72.3 

7-5 

6.6 

Jur,Y  3. 

July  8. 

Midn't. 

29.  763 

73- 0 

70. 0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

4-3 

Midn't. 

29-  654 

68.0 

67-5 

N. 

10 

S. 

6.0 

3  a.  m. 

29.  723 

71.0 

69.  0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

6.0 

3  a.  m. 

29-  657 

68.0 

67-5 

N. 

10 

S. 

3-3 

6  a.  ni. 

29-  734 

72.0 

70.  0 

C.K.S. 

4 

N.W. 

2.7 

6  a.  ni. 

29.  676 

69.0 

67.0 

C.K. 

7 

N. 

3-7 

9  a.  ni. 

29.712 

.    84.5 

77-5 

C.K. 

3 

S.W. 

2.3 

9  a.  ni. 

29.  709 

71.0 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-  3 

Noon. 

29.  682 

91-5 

81.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

Noon. 

29-  725 

69.0 

66.6 

N. 

7 

N.W. 

6-7 

3  p.m. 

29.612 

91-5 

82.0 

C.K. 

8 

S.W. 

4-7 

3  P-  m- 

29.  720 

74-0 

70.  2 

C.K. 

9 

N.E. 

5-0 

6  p.m. 

29.  61  r 

76.0 

73-0 

C.K. 

N. 

5-0 

6  p.  m. 

29-  734 

73-5 

71-5 

C.  K.  S.  N. 

9 

N.E. 

4-7 

9  p.m. 

29.619 

77.0 

72.0 

C.  K. 

4 

N.W. 

6-7 

9  p.m. 

29.  770 

72.  0 

68.0 

K. 

10 

N.E. 

2-3 

Mean . 

29.682 

79-6 

74-3 

4.9 

.... 

4.5 

Mean . 

29.  706 

70.  6 

68.3 

.... 

9.0 

4.6 

July  4. 

July  9. 

Midn't. 

29.  619 

74-0 

71.0 

C.K. 

7 

N.W. 

7.0 

Midn't. 

29-  776 

70.  0 

68.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

3-0 
5-7 
5-3 
4-3 
4-7 
4-3 
5.0 

3  a.m. 

29-598 

72.0 

69.0 

C.  K. 

8 

S.W. 

2-3 

3  a.  m. 

29-  776 

68.0 

66.5 

C.  K. 

10 

N.W. 

6  a.  m. 

29.  624 

73-0 

71.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.821 

66.5 

65.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

9  a.m. 

29.  622 

82.5 

77-0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

4.0 

9  a.m. 

29-  855 

75-0 

70.5 

C.K. 

4 

N.W. 

Noon. 

29.596 

90.0 

80.5 

C.  K.  S. 

6 

W. 

4-3 

Noon. 

29-  850 

80.5 

72.0 

C.K. 

5 

N. 

3  P-  m- 

29-  556 

92.  0 

81.0 

C.K. 

3 

S.W. 

6.3 

3  P-  ui- 

29.  823 

82.0 

73-0 

C.K. 

6 

S.E. 

6  p.m. 

29-  578 

78.0 

70.0 

C.  K. 

9 

N.W. 

8.0 

6  p.  ni. 

29.  827 

77.0 

72.0 

N. 

7 

N.W. 

9p.m. 

29-  578 

76.0 

74.0 

C.  K. 

8 

N.W. 

2.0 

9  p.m. 

29. 828 

72.0 

70.0 
69.6 

C.  K. 

I 

S.E. 

3-0 

Mean. 

29-596 

79-7 

74-2 

....    1    6.8 

1 

4.8 

Mean. 

1 

29.  820 

73-9 

6.2 

.... 

4-4 

342 


METEOROLOGICAI^  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


JUI,Y    ID. 

July  15. 

, 

>^ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

PS 

"5  E 
cq  0 

1-= 

Wet  Bulb  Ther 
mometer. 

Clouds. 

0 

Wim 

1. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

0 

n  0 

r 

Clouds. 

1 
0 

0 

1 

Wind 

. 

Direc- 
tion. 

'A 

> 

Direc- 
tion. 

0 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  823 

70.2 

69.0 

Clear, 

0 

S.W. 

1-3 

Midn't. 

29.  774 

74-0 

73-5 

C.K. 

ID 

S.E. 

6.3 

3  a.m. 

29-  785 

70.0 

68. 0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  761 

74- 0 

74.0 

K. 

10 

S.E. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  817 

69.  0 

68.0 

C.K. 

7 

N.  W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  772 

74-5 

74.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5.3 

9  a.m. 

29.  813 

75- 0 

72.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

9  a.  ni. 

29.  781 

78.0 

76.0 

C.K. 

10 

S. 

3-7 

Noon. 

29.799 

So.  2 

74-5 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29.  765 

82.0 

78.0 

C.K. 

9 

S. 

7-3 

3  P-  m- 

29.  736 

82.5 

72.0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

10.3 

3  p.m. 

29.  704 

85.0 

79-0 

C.K. 

7 

S.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.689 

81., 5 

73- 0 

C.K. 

5 

N.E. 

8.3 

6  p.  m. 

29.690 

84.6 

79.0 

C.K. 

3     , 

S.W. 

9-3 

9  p.  m. 

29.682 

75-5 

69.5 

C.  K. 

3 

N.E. 

5-3 

9  p.m. 

29.  700 

76.0 

.74-0 
75-9 

C.K. 

I 

S. 

5-7 

Mean. 

29.768 

75-5 

70.8      .... 

5-1 

6.1 

Mean. 

29-  743 

78.5 

....         7-5 

6.8 

Jui,-v 

'  11. 

July  16. 

Midn't. 

29.671 

71-5 

es.,"! 

C.K. 

I 

N.E. 

6.3 

Midn't. 

29. 694 

75-0 

74.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4-3 

3  a.  ni. 

29.668 

70. 0 

68.5 

C.K. 

I 

N. 

7.0 

3  a.m. 

29.671 

74- 0 

73-4 

C.K. 

10 

s: 

4.0 

6  a.  m. 

29.  684 

70.  0 

68.  ,s 

C.  K.  S. 

2 

N. 

6.0 

6  a.  m. 

29-  659 

75-0 

74.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  640 

78.0 

74.0 

C.K. 

2 

S.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.688 

80.0 

77.0 

C.K. 

6 

w. 

4.7 

Noon. 

29.  622 

81.0 

76.0 

C.K. 

6 

S.  E. 

5-7 

Noon. 

29.671 

86.5 

80.5 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

4-7 

3  P-  m- 

29-  572 

85-0 

77-5 

C.K. 

3 

S.E. 

6.7 

3  p.  m. 

29.608 

87.0 

80.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

5.7 

6  p.  m. 

29-  545 

84.0 

77.0 

C.  K.  S. 

2 

S.  E. 

7.0 

6  p.  m. 

29-  585 

84-5 

80.0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

4.7 

9  p.m. 

29-  587 

7.7-5 

74.0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

7-7 

9  p.m. 

29. 658 

76.0 

71.0 

C.K. 

10 

N.W. 

7.0 

Mean. 

29. 624 

77.1 

73-0 

3-2 

6-3 

Mean. 

29-  654 

79-8 

76.2 

8.2 

4.8 

JUIA 

12. 

July  17. 

Midn't. 

29.  614 

75-5 

72.0 

C.K. 

10 

■N.E. 

3-7 

Midn't. 

29. 636 

71.0 

70-5 

C.K. 

9 

S. 

6-7 

3  a.m. 

29. 630 

73-5 

72.0 

C.S. 

2 

N.E. 

1-3 

3  a.m. 

29.608 

70.0 

69-5 

C.K. 

8 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29. 671 

72-5 

71.0 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

2-7 

6  a.  m. 

29.618 

70-5 

69-5 

C.K. 

7 

S.W. 

4.3 

9  a.  m. 

29.  716 

76.5 

73- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

8.0 

9  a.  m. 

29.  620 

79.0 

75-5 

C.K. 

9 

w. 

3.0 

Noon. 

29.  726 

79-2 

75-0 

C.K. 

9 

N.E. 

10.3 

Noon. 

29.  615 

84.0 

75-0 

C.K. 

9 

S.W. 

3-0 

3  p.m. 

29-751 

75.0 

72-5 

C.K. 

10 

N.E. 

12.0 

3  p.m. 

29-  578 

88.0 

8i.o 

C.K. 

6 

S.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  787 

70-5 

70.0 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

6  p.  m. 

29-  559 

8,5.2 

80.0 

C.K.S. 

8 

s.  w. 

6.3 

9p.m. 

29. 822 

69. 0 

68.0 

K. 

10 

,  N.E. 

12.7 

9  p.m. 

29.  620 

75- 0 

72.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

6.3 

Mean. 

29.714 

74.0 

71.7 

8-4 

7-5 

Mean. 

29.607 

77.8 

74.1 

8.2 

.... 

4.6 

Jui,\ 

13- 

JUL-i 

■  18. 

Midn't. 

29. 810 

67-5 

67.0 

K. 

10 

N.E. 

13.0 

Midn't. 

29.  618 

73-0 

71.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.7 

3  a.m. 

29.  786 

67.0 

66.6 

N. 

10 

N.E. 

13.0 

3  a.  m. 

29. 610 

71.0 

70.0 

Haze. 

N.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  812 

67.0 

66.0 

N. 

10 

N.E. 

13.0 

6  a.m. 

29.  626 

71-5 

70-5 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

■    1-3 

9  a.  ni. 

29. 844 

69. 0 

68.8 

N. 

10 

N.E. 

13-3 

9  a.  m. 

29. 628 

79-5 

76.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2.3 

Noon. 

29. 836 

70.0 

69.8 

N. 

10 

N.E. 

12.3 

Noon. 

29. 620 

85.0 

78.0 

C.K. 

8 

S.W. 

3-0 

3  p.m. 

29.  828 

70.  0 

69.8 

N. 

10 

N.E. 

14.0 

3  p.m. 

29-  584 

86.5 

78.0 

C.K. 

5 

N.W. 

4.7 

6  p.  in. 

29.821 

71-5 

71.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9-7 

6  p.  m. 

29-  575 

84-5 

79-0 

C.K. 

7 

W. 

3-7 

9  p.m. 

29.  823 
29.  820 

72.0 

71-5 

N. 

10 

N.E. 

9-7 

9  p.m. 

29.  612 

75-0 

72.0 

N. 

10 

S.W. 

5-7 

Mean. 

69.  2 

68.8 

10. 0 

12.  2 

Mean. 

29.609 

78.2 

74.3 

8.1 

3.1 

Juu 

r  14. 

JUL-V 

'  19- 

Midn't. 

29.  810 

73-5 

73- 0 

K. 

10 

N.E. 

7.0 

Midn't. 

29.  648 

72.0 

71.0 

N. 

10 

S. 

1-7 

3  a.  m. 

29.804 

73-0 

72-5 

K. 

10 

N.E. 

6.0 

3  a.  ra. 

29.618 

71.0. 

70.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

3-3 

6  a.  m. 

29.800 

73-0 

72-5 

K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  638 

70.  0 

69.0 

C.K. 

8 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  838 

75-0 

73-5 

Mist. 

10 

S.E. 

8.7 

9  a.  m. 

29.663 

78.0 

74-5 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

3-3 

Noon. 

29. 828 

76.0 

75-0 

C.K. 

10 

S.E. 

S.o 

Noon. 

29-  631 

85.0 

78.0 

C.  K.  S. 

5 

S.W. 

4-3 

3  p.m. 

29.  768 

78.0 

75- 0 

C.K. 

9 

S.E. 

lo.  0 

3  p.  m. 

29.  626 

89.0 

80.0 

C.  K. 

4 

s.  w. 

4.0 

6  p.  m. 

29.766 

73-5 

73-0 

N. 

10 

S.E. 

II. 0 

6  p.m. 

29.611 

85.0 

79-5 

C.K. 

7 

N.W. 

4.0 

9p.m. 

29.  772 

74.0 

73-5 

K. 

10 

S.  E. 

4.0 

9  p.m. 

29. 640 

81.0 

78.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2-3 

3-3 

Mean . 

29.798 

74-5 

73-5 

9-9 

7.6 

Mean . 

29-  634 

78.9 

75- 0 

7-6 
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JUI-Y    20. 

JtlLY  25. 
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■a 
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Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

y  Bulb  T 
mometei 

St  Bulb  T 
mometei 
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0 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

9  a 

pq  0 

>>2 

H  S3 

3  a 

pq  0 

Clouds. 

0 
0 

0 

't; 

Direc- 
tion. 

Direc- 
tion. 

0 

^ 

s 

> 

a 

^ 

.2 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  643 

77.0 

74.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

4.7 

Midn't. 

29.  652 

78.0 

74.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2-3 

3  a.  m. 

29- 652 

73- 0 

69- 5 

C.  K. 

9 

N.  E. 

.5.0 

3  a.  m. 

29.  630 
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Clear. 

0 

S.  W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  802 

69-5 

69.  0 

K. 

10 

N.E. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  804 

80.2 

75- 0 

C. 

I 

S.W. 

2.  0 

9  a.  m. 

29.806 

71-5 

70.0 

N. 

10 

N.E. 

2.0 

Noon. 

29.  797 

87.0 

77.0 

C.S. 

W. 

1-7 

Noon. 

29.  794 

73-5 

71-5 

Rain. 

10 

S.E. 

4.0 

1     3  P-  "i- 

29-  756 

88.0 

77.0 

C.K. 

I 

S. 

4-3 

3  p.  m. 

29-  756 

74-5 

71-5 

Rain. 

10 

S.E. 

5-3 

(     6  p.  m. 

29-  73S 

84.0 

76.5 

C.K. 

3 

S.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29-  756 

71.2 

71.0 

N. 

10 

N.E. 

5-0 

9  p.  m. 

29.760 

77-5 

74.0 

Clear. 

0 

S. 

5-7 

9  p.  m. 

29-  753 

70.0 

69.9 

C.K. 

10 

N.E. 

5-3 

Mean. 

29.  771 

78.2 

73- 0 

0.7 

.... 

3-9 

Mean. 

29-  783 

71.4 

70.3 

9.2 

3-3 

August  10. 

August  15.                                              : 

Midn't. 

29.  748 

73-5 

72.0 

Clear. 

0 

S.E. 

4-3 

Midn't. 

29.  732 

71.0 

70.  6 

Rain. 

10 

N.E. 

4.3  ' 

3  a.m. 

29.  724 

70.0 

68.5 

Clear. 

0 

S.E. 

4.0 

3  a,  m. 

29.  710 

71-5 

70.9 

C.K. 

10 

N.E. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  721 

70. 0 

68.5 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  706 

72.0 

71-5  1      Fog. 

10 

S.E. 

0.7 

9  a.  m. 

29.  721 

80.2 

74.0 

C.K. 

2 

S. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  696 

72.0 

71.0  1      C.K. 

10 

S. 

4.0  < 

Noon. 

29.688 

86.0 

78.2 

C.K. 

2 

S. 

7.0 

Noon. 

29.  664 

82.5 

76.0  1    C.K.S. 

6 

S. 

8.7 

3  p.m. 

29.  640 

8q.o 

79.0 

C.K. 

I 

S. 

8.7 

3  P-  m- 

29.  622 

85.0 

79.  0  i    C.  K.  S. 

7 

S. 

I2.0    ' 

6  p.  m. 

29-  591 

84.0 

78.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

8.0 

6  p.  ni. 

29.  650 

73- S 

71-5 

C.K. 

9 

W. 

10.3 

9  p.m. 

29.  656 

79.0 

74.0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

7-7 

9  p.  m. 

29.  692 

73-5 

72.0 

C.K. 

7 

S.W. 

4.0 

Mean . 

29.  686 

79- 0 

74- 0 

2.2 

6.0 

Mean. 

29.684 

75-1 

72.8 

8.6 

5.8 

August  ii. 

August  16. 

Midn't. 

29-  654 

75- 0 

72.0 

C. 

I 

N.W. 

2.7 

Midn't. 

29.708 

73-5 

72-5 

N. 

10 

S.W. 

2.7    1 

3  a.  m. 

29.  678 

73- 0 

71.8 

C.S. 

4 

N.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29.712 

71-5 

71.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.  0 

6  a.  m. 

29.698 

72.0 

71.0 

C.  K.  S. 

3 

W. 

1-3 

6  a.  m. 

29-  750 

71-5 

71.0 

C.K. 

9 

S.W. 

I.O 

9  a.  m. 

29.  720 

80.5 

75-5 

C.K. 

3 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  765 

80.0 

75-5 

C.K. 

6 

S.W. 

0.7  ; 

Noon. 

29.  720 

86.5 

77.0 

C.K. 

3 

N.  E. 

4.0 

Noon. 

29. 767 

8,3.5 

77-5 

C.K. 

8 

S.W. 

1.7 

3  p.  m. 

29.685 

87.0 

78.5 

C.K. 

8 

N.E. 

3-3 

3  P-m. 

29. 740 

85.0 

78.0 

C.K. 

7 

S.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29. 689 

82.0 

76.0 

C.K. 

8 

S.  E. 

4.0 

6  p.  m. 

29. 732 

84.0 

77.0 

C.  K.  S. 

6 

s. 

4.0 

9  p.  m. 

29. 722 

78.0 

75- 0 
74-6 

C.K. 

10 

S. 

3-3 

9  p.  ni. 

29-  758 

79.0 

76.0 

Clear. 

0 

s. 

2.7  , 

Mean. 

29.696 

79.2 

5-0 

3-  2 

Mean . 

29. 742 

78.5 

74.  8 

6.0 

2.4 

August  12. 

August  17. 

Midn't. 

29.  722 

74.0 

73- 0 

C.K. 

10. 

S. 

3-3 

Midn't. 

29-  758 

76.0 

70. 0 

C. 

s. 

3-7 

3  a.m. 

29.708 

73- 0 

72.0 

C.K. 

9 

S.  E. 

2.7 

3  a.m. 

29. 740 

75- 0 

74.0 

C.S. 

I 

s. 

3-0 

6  a.  m. 

29.712 

70-5 

70.  0 

C.K. 

7 

S. 

1-3 

6  a.  m. 

29. 767 

74.0 

73-2 

C.  K.  S. 

9 

s. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  736 

76.  0 

74.0 

N. 

10 

S.W. 

2.  0 

9  a.  m. 

29-  783 

79.0 

76.0 

C.K. 

7 

S.W. 

5-3 

Noon. 

29.  718 

76.5 

74-5 

N. 

10 

S.W. 

30 

Noon. 

29. 748 

84.0 

74.0 

C.K. 

6 

S.W. 

8.3 

3  p.  m. 

29.  701 

7'-5 

70-5 

N. 

10 

N.W. 

6.0 

3  P-  m- 

29.700 

82.5 

76.5 

C.K. 

5 

S. 

II. 0 

6  p.  m. 

29.  728 

71.8 

71.0 

N.. 

10 

N.E. 

2.0 

6  p.  ni. 

29. 658 

82.5 

76.5 

C.K. 

3 

S.E. 

7-3 

9  p.  m. 

29-  773 

70.5 

70.0 

C.K. 

9 

N.E. 

1-7 

9  p.  ni. 

29. 684 

77.0 

75- 0 
74-4 

C.K. 

3 

S.E. 

6.7 

Mean . 

29-725 

73- 0 

71.9 

9-4 

2.8 

Mean. 

29. 730 

78.8 

4-9 

.... 

6.0 

August  13. 

August  18.    , 

Midn't. 

29.  781 

70.0 

695 

C.K. 

9 

N.E. 

2-3 

Midn't. 

29.680 

75- 0 

73- 0 

C.K. 

7 

s. 

3-7 

3  a.m. 

29- 785 

69.0 

68.5 

C.K. 

5 

N.E. 

3-0 

3  a.  m. 

29. 682 

73- 0 

71.0 

C.K.. 

10 

s. 

4-7 

6  a.  m. 

29.807 

68.0 

67.  .S 

C.K. 

10 

N.E. 

4-3 

6  a.  m. 

29.696 

74.0 

73- 0 

C.K. 

10 

s. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  840 

73-2 

71.0 

C.K. 

9 

N.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29. 728 

78.0 

74.0 

C.  K.  S. 

8 

s.w. 

5-7 

Noon. 

29-  843 

78.5 

72.2 

C.K. 

8 

N. 

3-0 

Noon. 

29.708 

85.0 

76.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

8.0 

3  p.m. 

29.  809 

78.0 

74.0 

C.K. 

9 

E. 

3-3 

3  P-  '"• 

29. 684 

82.0 

77-5 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

9.0 

6  p.m. 

29.803 

76.0 

72-5 

C.K.S. 

9 

S.  E. 

4.0 

6  p.  ni. 

29.663 

82.5 

77.0 

C.K. 

3 

S. 

5-3 

9  p.m. 

29.810 

72.8 

71.0 
70.8 

C.K. 

3 

S.E. 

2.7 

9  p.  m. 

29.706 

78.0 

75-5 

C.K. 

4 

s. 

3-3 

Mean. 

29. 810 

73-2 

7.8 

3- a 

Mean. 

29.693 

78.4 

74.6 

.... 

6.1 

5-4 
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August  19. 

August  24. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

i   . 

PS 

£t; 

3  E 
«  0 

pa  S 

Clouds. 

f 

0 
§ 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbTher- 
ometer. 

m  0 

Clouds. 

u 

a 
0 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

'0 

>>E 

tjS 

■S 

tion. 

>.a 

ti  a 

u 

tion. 

0 

a 

0 

& 

> 

« 

^ 

i, 

> 

in. 

0 

ra. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  729 

76.0 

75-0 

C.K. 

8 

S. 

4.0 

Midn't. 

29.  786 

74.0 

73-0  i      C.K. 

4 

S.E. 

4-3 

3  a.m. 

29.  736 

75-0 

74-5 

C.K. 

8 

S. 

3-3 

3  a.m. 

29.  746 

73-0 

73-  0  ,      C.  K. 

2 

S.  E. 

3-3 

6  a.  m. 

29-744 

74-5 

74.0 

C.K. 

10 

S. 

3-0 

t)  a.  m. 

29-  755 

72. 0 

71.2 

C.K. 

9 

S.E. 

1-3 

9  a.  m. 

29.769 

78.0 

76.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29-  751 

74-5 

74-0 

N. 

10 

S.E. 

1-7 

Noon. 

29.  767 

85-2 

80.5 

C.  K. 

7 

S.W. 

7.0 

Noon. 

29.  770 

75-0 

72.0 

C.  K.S. 

9 

N.W. 

7-3 

3  P-  m- 

29.  738 

85.2 

79-2 

C.K. 

7 

S.  W. 

9-3 

3  P-  ni- 

29-  751 

78.5 

75-0 

C.K. 

7 

N.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  720 

82.0 

77.0 

C.  K.S. 

I 

S. 

9.0 

6  p.  m. 

29.  741 

74-5 

72.5 

C.K. 

6 

N.W. 

6-3 

9  p.m. 

29-  775- 

78.0 

76.0 

C.K. 

I 

S.E. 

5-3 

9  p.  ni. 

29.  803 

72.5 

71-5 

C.K. 

8 

N. 

4.0 

Mean . 

29.  747 

79.2 

76.5 

6.4 

5-5 

Mean . 

29.  763 

74-2 

72.8 

6.9 

4-4 

August  20. 

August  25. 

Midn't. 

29.  773 

76.5 

70.5 

C.K. 

7 

S.E. 

4-7 

Midn't. 

29.  804 

71.0 

70.  0 

C.K. 

8 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.  769 

74.0 

73-5 

Clear. 

0 

S.E. 

3-0 

3  a.  ni. 

29.  810 

70.  0 

69.  0 

C.  K. 

6 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  789 

72.0 

71-5 

C.K. 

2 

S. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  826 

68.5 

67-5 

C.K. 

6 

N.W. 

7.0 

9  a.m. 

29.  813 

80.0 

76.0 

C.K. 

3 

S. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  846 

73- 0 

69-5 

C.K. 

7' 

N.W. 

6-7 

Noon. 

29.  791 

82.5 

76.5 

C.  K. 

3 

S. 

9.0 

Noon. 

29-  835 

78.0 

72.0 

C.K. 

4 

N.W. 

6.3 

3  p.m. 

29.  742 

82.5 

77-5 

C.K. 

5 

S.W. 

11. 0 

3  P- 111- 

29-  797 

.80.0 

73-0 

C.K. 

6 

N.W. 

7.3 

6  p.  m. 

29-744 

82.0 

78.0 

C.K. 

I 

S.E. 

8.3 

6  p.  m. 

29-  783 

77-5 

72.0 

C.K.S. 

3 

N.E. 

5-3 

9  p.m. 

29.  771 

78.0 

76.0 
74-9 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

9  p.m. 

29.  814 

73-0 

69.0 

C.  K. 

6 

N. 

5-3 

Mean. 

29.  774 

78.4 

2.6 

6.1 

Mean. 

29.  814 

73-9 

70.2 

5-8 

6.1 

August  21. 

August  26. 

Midn't. 

29-  771 

75-0 

74.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4.0 

Midn't. 

29.808 

72.0 

67.0 

C. 

I 

N. 

5-0 

3  a.  m. 

29.  771 

73-0 

72.0 

Clear. 

0 

s. 

4.0 

3  a.  ni. 

29.  784 

67-5 

66.0 

Clear. 

0 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

29.805 

70.0 

69.0 

Clear. 

0 

S. 

4-3 

6  a.m. 

29.805 

64.  0 

63.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

2-3 

9  a.  m. 

29.803 

79.0 

74-5 

C.K. 

I 

s.w. 

4-7 

9  a.m. 

29.  798 

76.5 

70-5 

C.  K. 

2 

N. 

5-3 

Noon. 

29-885 

85.0 

79.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

5-7 

Noon. 

29.  771 

81.0 

72.0 

C.  K. 

3 

N.E. 

3-3 

3p.m. 

29.  776 

86.5 

79.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

9.0 

3  P-  m- 

29.  728 

83.0 

72.5 

C.K. 

3 

N. 

5-0 

6  p.  ni. 

29.  764 

83-5 

77.0 

C.K. 

2 

S.W. 

7-3 

6  p.  m. 

29. 694 

77- 0 

71.0 

C.K. 

7 

N.E. 

4-7 

9  p.m. 

29.778 

77-5 

74.5 

C.K. 

6 

s. 

3-7 

9p.m. 

29. 730 

72.0 

69.0 
68.9 

C.K. 

8 

E. 

2.0 

Mean. 

29.794 

78.7 

74-9 

1.6 

5-3 

Mean. 

29-  76s 

74-1 

3-2 

.... 

4.0 

August  22. 

• 

Augu.st  27. 

Midn't. 

29-  785 

75-0 

73- 0 

C.K. 

3 

s. 

3-7 

Midn't. 

29- 737 

71.0 

68.0 

C.K. 

8 

N.E. 

6.0 

3  a.m. 

29-  795 

73-5 

72.0 

C.K. 

2 

s. 

3-3 

3  a.m. 

29. 725 

70.0 

67.0 

C.K. 

7 

N.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.809 

72.0 

71.0 

C.K. 

4 

s. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  749 

68.0 

67.0 

C.K. 

9 

.    N. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  839 

81.0 

76.0 

C.K. 

I 

S.E. 

5-7 

9  a.  m. 

29.802 

74-5 

71.8 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

6.7 

Noon. 

29-839 

84.0 

77.0 

C.K. 

(> 

s. 

7-7 

Noon. 

29.796 

78.5 

72.5 

C.  K.  S. 

9 

E. 

8.0 

3  p.  m. 

29-  789 

86.0 

77.0 

C.K. 

3 

s. 

9-3 

3  P-  ni- 

29-  779 

79.0 

72.0 

C.  K.  S. 

5 

S.E. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  802 

83.0 

76.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

8.0 

6  p.  m. 

29-  775 

76.5 

71.0 

C.K. 

7 

E. 

6.0 

9  p.  m. 

29-  859 

76.5 

74.0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

8.0 

9  p.  m. 

29.  829 

72.0 

69.0 

C.K. 

9 

E. 

4.3 

Mean. 

29. 815 

78.9 

74.5 

2.9 

6.2 

Mean. 

29. 774 

73-7 

69.8 

7-9 

5-9 

August  23. 

August  28. 

4.0 

Midn't. 

29-  859 

74.0 

72.5 

C.  K.  S. 

I 

s. 

5-7 

Midn't. 

29. 856 

68.5 

66.5 

C.K. 

9 

N.E. 

3  a.  m. 

29. 841 

74.0 

73-0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.866 

66.0 

65.0 

C.K. 

7 

N.E. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  875 

73-5 

72.5 

C.  K.  S. 

9 

s. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  888 

65.0 

64. 0 

C.K. 

4 

N.E. 

7.3 

9  a.  m. 

29-  875 

79.0 

75-5 

C.K. 

10 

S. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  932 

71.6 

69. 0 

C.K. 

9 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29.862 

74-5 

73-0 

N. 

lo 

w. 

7-7 

Noon. 

29-  931 

76.2 

69.0 

C.K. 

3 

N.E. 

6.7 

3  p.m. 

29.811 

79-5 

76.0 

C.K. 

10 

s.w. 

4.0 

3  p.m. 

29.890 

77.0 

68.0 

C.K. 

4 

N.E. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  782 

75-0 

74.0 

C.  K. 

9 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29. 877 

74- 0 

68.0 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

5-3 

9  p.m. 

29.803 

75-0 

74.0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

9  p.  m. 

29.  902 

69.0 

65.5 

C.S. 

I 

N.E. 

3-3 

Mean. 

29-  838 

75.6 

73-8 

.... 

8.6 

5.1 

Mean. 

29.893 

70.9 

66.9 

.... 

5-0 

5-8 

I 
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August  29. 

September  3. 

u 

U 

>■ 

I>> 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  3 
m  0 

PQ  0 

Clouds. 

1 
0 
§ 

Wine 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Si 

Clouds. 

1 
U 

c 
0 

Wind. 

Direc- 

1 

Direc- 

.^ 

t-^ 

.M  s 

-e 

tion. 

>>a 

tiB 

t 

tion. 

0 

a 

^ 

^ 

> 

u 

Q 

^ 

£ 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.910 

65.0 

63.5 

C.K. 

I 

N.E. 

3-7 

Midn't. 

29-  758 

68.0 

66.0 

C.K. 

10 

N.- 

3-7 

3  a.  m. 

29.  876 

63-5 

62.5 

C.  K. 

I 

N.E. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  770 

67.0 

6,5.5 

C.K. 

10 

N. 

4.0 

5  a.  m. 

29.905 

63.0 

62.5 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  794 

66.0 

65.0 

C.K. 

10 

N. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  934 

70. 0 

66.5 

C.  K. 

8 

N.E. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  823 

72.3 

69.0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-0 

Noon. 

29.  888 

75  5 

69-5 

C.  K. 

5 

N.E. 

4-3 

Noon. 

29.  820 

69.0 

67. 0 

C.K. 

8 

N.E. 

5-3 

3  P-  !"• 

29. 827 

79-5 

71-5 

C.  K. 

5 

N.E. 

4-7 

3  P-  m- 

29.  809 

72.0 

68.0 

C.K. 

8 

N.E. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  802 

75- 0 

68.0 

C.K. 

2 

E. 

4.7 

6  p.  m. 

29.813 

69.  0 

66.0 

C.K. 

9 

N. 

2.7 

9  p.  m. 

29.822 

70. 0 

66.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2.0 

9  p.  m. 

29.  828 

65.5 

65.0 

C.K. 

I 

N.E. 

0-3 

Mean. 

29.  870 

70.  2 

66.2 

3-0 

4.6 

Mean. 

29.  802 

68.6 

66.4 

.... 

,S.o 

3-2 

August  30. 

September  4. 

Midn't. 

29.801 

66.0 

64.0 

Clear. 

0 

E. 

2.3 

Midn't. 

29.  832 

65.0 

64.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  768 

64-3 

63.0 

C.K. 

I 

E. 

1-3 

3  a.m. 

29.  838 

64.0 

63. 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

6  a.  ni. 

29.  749 

61.0 

60. 0 

C.  K.  S. 

I 

E. 

I.O 

6  a.  m. 

29.  862 

60.0 

60.0 

C.K. 

I 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  772 

75- 0 

70. 0 

C. 

3 

S.E. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  891 

73-5 

69-5 

C.K. 

2 

E. 

0.7 

Noon. 

29.  730 

80.5 

77.0 

C.  K.  S. 

6 

S. 

4.3 

Noon. 

29.  876 

78.0 

71.0 

C.K. 

4 

W. 

1-7 

3  P-  m- 

29.  67S 

81.5 

73- 0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

5-3 

3  P-  m- 

29.818 

82.5 

73- 0 

C.K. 

4 

S.  E. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  650 

78.0 

71-5 

C.K. 

4 

S. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  814 

79.0 

71.2 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

9  p.m. 

29.662 

72.0 

67.0 

C.K. 

2 

S.E. 

4.7 

9  p.m. 

29.  828 

70.5 

67.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

3-0 

Mean. 

29.  726 

72.3 

68.2 

.... 

2.5 

3-2 

Mean. 

29-  845 

71.6 

67.3 

i-5 

2.6 

August  3r. 

September  5. 

Midn't. 

29.  676 

70-5 

66.5 

C.  K. 

8 

N.  W. 

4-3 

Midn't. 

29.  822 

67.5 

65-5 

Clear. 

0 

s.w. 

2.7 

3  a.m. 

29.  658 

68.0 

66.0 

C.K. 

10 

N. 

2.7 

3  a.m. 

29.  824 

65.5 

64.0 

C.K. 

2 

s.w. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  639 

66.0 

65-5 

C.K. 

10 

N.E. 

2-3 

6  a.  m . 

29-  835 

64.0 

63.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

3-7 

9  a.  m. 

29.  672 

70.0 

68.0 

C.K. 

9 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  869 

73- 0 

69.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

2.3 

Noon. 

29- 654 

75- 0 

70.0 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

Noon . 

29. 847 

83.0 

74.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

3  p.m. 

29.  616 

75.0 

70.6 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

3p.m. 

29.  811 

85.0 

74.2 

C.K. 

4 

N.W. 

3-3 

5  p.  m. 

29.604 

74.0 

71.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2.0 

6  p.m. 

29.  814 

79-5 

74.0 

C.K. 

6 

N.E. 

1-7 

9  p.  m. 

29.644 

71- 5 

69.8 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

9  p.m. 

29.851 

73- 0 

70.0 

C.K. 

6 

N. 

3-3 

Mean. 

29-  645 

71.2 

68.4 

9-5 

3-2 

Mean. 

29. 834 

73-8 

69.  2 

.  '.    .    . 

3-2 

2.9 

September  i. 

September  6. 

Midn't. 

29. 629 

65.0 

64.0 

C.K. 

9 

N.E. 

5-0 

Midn't. 

29-  859 

71-5 

68.0 

C.K. 

6 

N.E. 

2.0 

3  a.  ni. 

29.  629 

64.  2 

63.5 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29. 837 

69.0 

66.5 

C.K. 

4 

N.E. 

1.  Q 

6  a.  ni. 

29-  653 

64.8 

64.0 

C.  K.S. 

2 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

29.  868 

66.0 

64.  0 

C.K. 

4 

N. 

3-0 

9  a.  m. 

29. 672 

72.0 

69.0 

C.K. 

9 

N. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  885 

77- 0 

71-5 

Clear. 

0 

N.E. 

2.7 

Noon. 

29.661 

76.0 

70-5 

C.K. 

8 

N.E. 

4.0 

Noon. 

29.  870 

81.6 

71.2 

C.  K. 

2 

N.W. 

5-7 

3  P-  ni- 

29.615 

80.0 

71-5 

C.K. 

6 

N. 

4-7 

3P-ni. 

29.  827 

83.0 

72.5 

C.K. 

3 

N.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  606 

75-5 

72.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29.817 

83.0 

71.2 

C.K. 

I 

N.E. 

5-7 

9  p.  m. 

29-655 

68.0 

66.5 

N. 

10 

N.W. 

4-3 

9  p.m. 

29.  827 

74.0 

69.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2.7 

Mean. 

29. 640 

70.7 

67.6 

.... 

7-4 

.... 

4.5 

Mean. 

29.  849 

75-6 

69.2 

2-5 

.... 

3-7 

September  2. 

September  7. 

Midn't. 

29. 647 

65.0 

64.0 

C.K. 

7 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29.811 

70.  0 

65.2 

Clear. 

0 

N.E. 

1-7 

3  a.m. 

29-  652 

62.5 

62.0 

C.K. 

6 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  770 

66.0 

64.0 

Clear. 

0 

N.E. 

I.  0 

6  a.  m. 

29.  682 

62.0 

61.0 

C.K. 

5 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29-  775 

65.0 

63.5 

C.  K.  vS. 

2 

N.W. 

30 

9  a.  m. 

2^.  720 

69.  2 

67.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  777 

74.0 

70. 0 

C.K, 

I 

N.W. 

4.7 

Noon. 

29.717 

75- 0 

69.5 

C.K. 

8 

N.E. 

5-7 

Noon. 

29.  727 

84.  5 

75- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

3  p.m. 

29.  694 

77- 0 

70.  8 

C.K. 

7 

N.E. 

4.0 

3  P-  HI- 

29. 652 

85.5 

74.0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.3 

6  p.m. 

29.  720 

6.S.5 

63.5 

C.K. 

9 

N.E. 

4.7 

6  p.m. 

29. 642 

81.0 

75- 0 

C.K. 

2 

N. 

5-" 

9  p.m. 

29.  747 

66.0 

65.0 

C.K. 

6 

N. 

4.0 

9  p.m. 

29-634 

77.0 

70.0 

Clear. 

0 

N. 

9.0 

Mean. 

29.697 

67.8 

65.4 

.... 

7-1 

.... 

4.6 

Mean. 

29. 724 

75-4 

69.6 

I.  I 

4.9 
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September  8. 

September  13. 

1 

>^ 

>, 

J3     . 

tJ 

Wind. 

V 

u 

*  u 

'y 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

0  E 
n  0 

H  Si 
M  0 

Clouds. 

0 

u 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3S 
m  2 

M  0 

Clouds. 

0 

a 
0 

Direc- 

Direc- 

0 

tion. 

0 

u 

Q 

0 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29-634 

75- 0 

67.  0 

Clear. 

0 

N. 

II.  0 

Midn't. 

29.  403 

69.  0 

68.0 

C.K. 

I 

S.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  616 

7,Vo 

65.0 

Clear. 

0 

N. 

5-7 

3  a.m. 

29.  404 

68.0 

67.0 

C.K. 

4 

N.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  643 

67.0 

64-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.7 

6  a.  ni. 

29-  425 

67.  0 

66.0 

C.  K.S. 

4 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  698 

75-0 

69-5 

Clear. 

0 

N.W. 

II. 0 

9  a.  m. 

29.  477 

72.5 

64-5 

C.K. 

I 

N.W. 

II-3 

Noon. 

29.  703 

77.0 

68.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

Noon. 

29-  503 

75-0 

66.0 

C.K. 

2 

N.W. 

16.0 

3  P-  ™- 

29.  690 

75-0 

67.  0 

C.  K. 

3 

N.W. 

12.3 

3  P-  m- 

29-517 

74-5 

66.0 

C.K. 

9 

N.W. 

II- 3 

6  p.  m. 

29.  746 

69.  0 

61.5 

C.  K. 

5 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29-  557 

70.  0 

64.0 

C.K. 

9 

W. 

5-7 

9  p.m. 

29.  783 

64.  0 

57-0 
64.9 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

29. 614 

66.0 

61. 0 

C.K. 

6 

N.W. 

6.0 

Mean. 

29.689 

7J-9 

I.O 

....         9-8 

Mean. 

29. 488 

70.2 

65-3 

4-5 

8.2 

September  9. 

September  14. 

Midn't. 

29.798 

60.0 

55.0  ;     Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

Midn't. 

29.  629 

64-5 

60.  0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29.  811 

56.0 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.  642 

6t.  0 

59-0 

C.K. 

3 

S.W. 

7-3 

6  a.m. 

29-  853 

51-5 

49-0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29. 682 

59- 0 

57.0 

C.K. 

6 

N.  W. 

8.0 

9  a.m. 

29.904 

61.6 

54-0 

C.  K. 

6 

N.  E. 

8.0 

9  a.  m. 

29. 738 

69-5 

65-5 

C.K. 

7 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29.  884 

69.0 

60.0 

C.K. 

3 

N.E. 

3-3 

Noon. 

29. 729 

75-5 

67.8 

C.K. 

6 

N.E. 

3-3 

3  p.m. 

29-  834 

73-0 

61.0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

3-0 

3  p.m. 

29. 678 

80.0 

70.5 

C.K. 

7 

S.W. 

3-3 

6  p.  m. 

29.815 

70.0 

60.8 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

1-3 

6  p.  m. 

29. 701 

73-5 

68.0 

C.K. 

9 

S. 

4-7 

9  p.m. 

29.  840 

62.  2 

59-0 

C.K. 

I 

N.W. 

1-7 

9  p.m. 

29-  719 

69.  0 

65.0 

Clear. 

0 

s. 

4.3 

Mean. 

29.  842 

62.  9 

56.4 

2.0 

4.4 

Mean. 

29.  690 

69.  0 

64.  I 

5-2 

5-2 

September  10. 

September  15. 

Midn't. 

29.  846 

59- 0 

57-0 

C.K. 

I 

N.W. 

I.  0 

Midn't. 

29. 699 

69.0 

67.  0        C.  K. 

10 

s. 

3-3 

3  a.m. 

29.808 

58.0 

55-0 

C.K. 

2 

N.W. 

I.  0 

3  a.  m. 

29.651 

69-5 

68.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  824 

58.0 

56.0 

C.  K. 

10 

S.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29-  643 

70.5 

70.  0 

C.  K.  S. 

10 

S. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  826 

69-5 

65.0 

C.  K. 

5 

S. 

2-7 

9  a.  m. 

29.631 

76.0 

73- 0 

C.K. 

6 

s. 

7-7 

Noon. 

29.  772 

78-5 

72.  0 

C.K. 

5 

S.W. 

8.3 

Noon. 

29. 586 

86.0 

78.0 

C.K. 

2 

s. 

10. 0 

3  p.m. 

29.  714 

76.5 

71.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

3  p.m. 

29- 524 

89.0 

78.2 

C.  K. 

5 

S.W. 

12.7 

6  p.  m. 

29.  694 

74-0 

70.5 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29. 625 

71.0 

69.0 

N. 

10 

S.W. 

16.7 

9p.m. 

29.695 

70.0 

68.0 

N. 

10 

S.W. 

4-7 

9  p.m. 

29. 632 

69.0 

68.0 

C.K. 

9 

S.W. 

4.7 

Mean. 

29.  772 

67.9 

64-3 

6.6 

4.0 

Mean. 

29. 624 

75-0 

71.4 

7-8 

8.0 

September  ii. 

September  16.                                              j 

Midn't. 

29.  664 

67.0 

66.5 

K. 

10 

S.W. 

3-0 

Midn't. 

29- 674 

69.0 

67.0 

C.K. 

I 

N.W. 

2.3 

3  a.m. 

29.  644 

64.0 

63.0 

Clear. 

0 

S.W. 

6.3 

3  a.m. 

29.680 

68.5 

66.5 

C.K. 

I 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  642 

62.  0 

62.0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

5-3 

6  a.  m. 

29-  734 

65.0 

64-5 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  624 

71-5 

69-5 

C.  K.  S. 

2 

S. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  781 

77- 0 

72.0 

C.K. 

2 

S.  W. 

1-7 

Noon. 

29.606 

83-0 

74-5 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

5.0 

Noon. 

29-  743 

85-0 

75- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

4-3 

3  p.m. 

29.  561 

85-5 

76.0 

C.K. 

5 

S.W. 

6-3 

3  P-  ni- 

29.  696 

85-5 

75-0 

C.K. 

3 

S.W. 

8.0 

6  p.m. 

29-  556 

76.  0 

74-0 

C.K. 

9 

S.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  704 

79.0 

73- 0 

C.K. 

8 

S. 

2.7 

9  p.m. 

29. 568 

74.0 

72.0 

N. 

10 

S.W. 

4.0 

9  p.  m. 

29-  750 

74- 0 

71.0 

C.K. 

9 

s. 

2.7 

Mean . 

29.608 

72.9 

69.7 

5-0 

5-  I 

Mean. 

29.  720 

75.4 

70-5 

3-8 

3.8 

September  12. 

September  17. 

Midn't. 

29-567 

71-5 

69-5 

C.K. 

7 

S.W. 

4.0 

Midn't. 

29-  705 

72.0 

70.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.7 

3  a.m. 

29-527 

69-5 

68.5 

C.K. 

5 

S.W. 

3-0 

3  a.m. 

29.  664 

71.0 

69.0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-515 

68.5 

67-5 

C.  K. 

8 

s. 

3-0 

6  a.  m. 

29.605 

69.0 

68.0 

C.K. 

10 

s. 

6.0 

9  a.  m. 

29-  485 

78.0 

74.0 

C.K. 

4 

s. 

5-3 

9  a.m. 

29.  602 

72.0 

70.0 

N. 

10 

•s.  w. 

10.0 

Noon. 

29-  437 

77-2 

76.0 

C.K. 

9 

s.  w. 

8.0 

Noon. 

29-578 

72-5 

70.  0 

N. 

10 

S.W. 

I0.7 

3  p.  m. 

29-  403 

78.0 

74.0 

N. 

10 

s. 

8.0 

3  P-  in- 

29-  579 

64.0 

62.0 

N. 

10 

N.  W. 

10.7 

6  p.m. 

29-  437 

77.8 

73- 0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

7.3 

6  p.  m. 

29.  632 

61.  0 

60.  0 

N. 

10 

N.W. 

10.3 

9p.m. 

29.411 

73-5 

70.0 

C.K. 

I 

S.W. 

5-7 

9  p.  m. 

29-  683 

61.5 

60.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29-  473 

74-2 

71.6 

.... 

6.2 

.... 

5-5 

Mean. 

29.  631 

67.9 

66.1 

.... 

10. 0 

7-3 
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September  i8. 

September  23. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

u 

«  0 

pq  0 

Clouds. 

g 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter, -j 

Clouds. 

0 
U 

a 
.2 

Wind. 

Direc- 

'0 

Direc- 

i?^ 

ti^ 

■e 

tion. 

_o 

>.B 

«3 

t 

tion. 

s 

0 

^ 

^ 

> 

P 

^ 

& 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

° 

0 

m. 

Midn't. 

29.  702 

61. 0 

59-8 

C.  K. 

10 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29-  953 

56.0 

55.0 

C.K. 

10 

S.E. 

1-7 

3  a.m. 

29.  686 

59-8 

58.0 

C.  K. 

10 

S.E. 

3-3 

3  a.m. 

29-  943 

54- 0 

53.0 

Clear. 

0 

S.E. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  689 

59- 0 

58.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  961 

53.0 

52.0 

C.  K.  S. 

I 

S.E. 

1.3 

9  a.  m. 

29.714 

58-0 

56.2 

N. 

10 

N. 

2.7 

9  a.m. 

29.961 

65.5 

61.5 

C.K. 

I 

S.E. 

2.0 

Noon. 

29. 699 

57- 0 

55-2 

Mist. 

10 

N. 

4-7 

Noon. 

29. 940 

71.0 

63-5 

C.  K.  S. 

4 

S.  E. 

3-3 

3  p.m. 

29.  704 

58.0 

56.0 

C.  K. 

10 

N.E.  . 

5-3 

3  P-  m. 

29.900 

73- 0 

64.5 

C.  K.  S. 

6 

S.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29-715 

57- 0 

56.0 

N. 

10 

N.E. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  902 

68.0 

6,3.5 

C.K. 

5 

S.  E. 

3.0 

1      9  P-  ni- 

29.  747 

56.5 

55-5 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

3-0 

9  p.m. 

29.916 

64.0 

60.5 

Clear. 

0 

S.E. 

2.0 

Mean. 

29.  707 

58.3 

56.8 

10. 0 

3-2 

Mean. 

29-  934 

63.1 

59-2 

.... 

3.4 

3-2 

September  19. 

September  24. 

Midn't. 

29.  776 

56.8 

56.  0        C.  K. 

10 

N.E. 

3-0 

Midn't. 

29.  910 

58.  .S 

57. 0        Clear. 

0 

S.E. 

1.0 

3  a.  m. 

29.  778 

54.5 

52.0        C.  K. 

2 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.888 

57-5 

57. 0        Clear. 

0 

S.E. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  86  r 

50-5 

49.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

9-3 

6  a.  m. 

29.  920 

56. 0 

55.5        Clear. 

0 

N.W. 

1-7 

9  a.  m. 

29. 926 

54- 0 

51.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

29-  933 

67.  0 

63.  0  '      Clear. 

0 

N.W. 

1-3 

j       Noon. 

29-  938 

60.0 

54-5 

C.  K. 

5 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29.  893 

76. 0 

68.0  1      Clear. 

0 

W. 

2.7 

1      3  P-  m- 

29.  940 

64.0 

55-5 

C.  K. 

5 

N.E. 

7.3 

3  P-  ni. 

29.  836 

79-5 

68.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3.0 

i     6  p.  m. 

29.  942 

59-5 

55- 0 

C.  K. 

5 

N.E. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  838 

73- 0 

66.0 

C.K. 

I 

N.W. 

1-7 

1     9Pm- 

29.  972 

56.0 

53- 0 

C.  K. 

7 

S.E. 

9-3 

9  p.m. 

29.855 

66.5 

63.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3.3 

Mean. 

29.  892 

56.9 

53-2 

4-9 

7.2 

Mean. 

29.  884 

66.8 

62.  2 

0. 1 

2.0 

September  20. 

September  25. 

Midn't. 

29.944 

53- 0 

49.0 

O.K. 

• 

7 

N.E. 

6.7 

Midn't. 

29.864 

62.0 

60.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  933 

50-5 

48.0 

C.  K. 

8 

N.E. 

3-7 

3  a.m. 

29.  884 

65.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

6  a.  m. 

29.  897 

50.0 

48.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

5-7 

6  a.  m. 

29.966 

63.  0 

61.0 

C.K. 

10 

N.E. 

12.7 

9  a.  m. 

29.  880 

54.5 

51-5 

C.  K. 

9 

N.E. 

8.0 

9  a.  m. 

3°-  059 

60.8 

57- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

14.0 

j      Noon. 

29.805 

60.  0 

56.5 

C.  K. 

10 

N.E. 

6.7 

Noon. 

30.096 

59.0 

54.5 

C.K. 

10 

N.E. 

13.3 

i     3  P-  m- 

29.  865 

56.5 

54-5 

C.  K. 

9 

,  N.W. 

6.0 

3  p.m. 

30.  078 

63.0 

56.5 

C.K. 

8 

N.E. 

8.7 

i     6  p.  m. 

29-  795 

56.5 

55- 0 

C.  K. 

5 

N.W. 

5.3 

6  p.  m. 

30.088 

59- 0 

55.5 

C.K. 

I 

N.E. 

7.0 

9  p.  m. 

29.  814 

54- 0 

53- 0 

C.  K. 

3 

N. 

5-7 

9  p.m. 

30.  133 

55- 0 

5I.O 

57-2 

Clear. 

0 

N.E. 

4.3 

Mean . 

29.867 

54-4 

51-9 

7.6 

....         6.0 

Mean. 

30.  021 

60.8 

4.9 

9.0 

September  21. 

September  26. 

Midn't. 

29.  840 

50.5 

50.0 

Clear. 

0 

N. 

5-3 

Midn't. 

30.  147 

51.0 

49.0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.3 

3  a.  ni. 

29.  850 

49-5 

49.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

3  a-  ™. 

30.  13' 

50.  0 

48.0 

Clear. 

0 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  926 

49.0 

48.5 

C.K. 

2 

N.W. 

9.0 

6  a.  m. 

30.  163 

48.0 

46.0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

4-7 

9  a.m. 

29.990 

56.2 

53-2 

C.K. 

I 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

30.  191 

,58.5 

54- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29.  974 

66.0 

58.0 

C.K. 

4 

N.E. 

6.3 

Noon. 

30.  181 

64.0 

58. 0      C.  K.  S. 

6 

E. 

6.3 

3  p.m. 

29.  929 

66.0 

59- 0 

C.K. 

3 

N.E. 

3-7 

3  P-  m- 

30.  124 

66.2 

58.0 

C.K. 

4 

S.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29-  933 

62.5 

57-0 

C.K. 

2 

N.E. 

1-7 

6  p.  m. 

30.  124 

62.5 

57.0 

C.  K. 

4 

N.E. 

5.0 

9  p.m. 

29.965 

57.0 

54- 0 

C.K. 

I 

S.  E. 

2-3 

9  p.m. 

3°.  159 

58.5 

54-5 

C.K. 

6 

E. 

4.3 

Mean. 

29.  926 

57-1 

53-6 

1.6 

5-5 

Mean. 

30. 152 

57.3 

53-1 

2.8 

5.6 

September  22. 

September  27. 

Midn't. 

29-  955 

54.0 

51-5 

Clear. 

0 

S.E. 

I.O 

Midn't. 

30. 161 

54-5 

52.0 

Clear. 

0 

S.E. 

3.3 

3  a.m. 

29.962 

50.8 

49-5 

Clear. 

0 

S.E. 

0.  0 

3  a.  m. 

30.  149 

52.0 

50-0 

Clear. 

0 

N.E. 

3.3 

6  a.  m. 

29.997 

48.0 

47.0 

C.K. 

2 

S.E. 

0-3 

6  a.  m. 

30-  151 

50.5 

49.0 

C.K. 

2 

N.E. 

6.3 

9  a.  m. 

30.  041 

62.  0 

58.0 

C.  K. 

2 

S.E. 

0.7 

9  a.  m. 

30.  174 

60.5 

.S6.2 

C.K.S. 

4 

E. 

7-7 

Noon. 

30.012 

68.0 

61.0 

C.K. 

6 

S.E. 

4-7 

Noon. 

30.  140 

65.0 

58.6 

C.K. 

s 

N.E. 

6.0 

3  p.m. 

29.  960 

69.0 

bi.5 

C.K. 

6 

S.E. 

7.0 

3  P-  ni- 

30. 079 

67.  0 

61.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  940 

65.0 

59- 0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

30.  053 

64.5 

60.5 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

5.0 

9  p.  m. 

29.961 

59- 0 

57- 0 

C.K. 

I 

S.E. 

2.0 

9  p.  m. 

30. 074 

60.0 

58.0 

Clear. 

0 

N.E. 

4.7 

Mean. 



29.  978 

59-5 

55-6 

2. 1 

2.4 

Mean . 

30-  123 

59.2 

55-7 

4.1 

5-2 
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September  28. 

October  3. 

t^ 

>, 

^.• 

-^ 

Wind. 

n3 

3 

Wind.          1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  S 

w  0 

3  a 
« 0 

Clouds. 

0 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  B. 
«  2 

H  tj     i 

0 

c 

0 

Direc- 

3 S 

«  s 

Clouds. 

Direc- 

.^ 

Q 

tion. 

0 

-M    S 

1 

t 

£ 

tion. 

0 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30-039 

57- 0 

56.0 

C.  K.  S. 

2 

N.E. 

6.7 

Midn't. 

29.  442 

55-5 

54- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

8.3 

3  a.m. 

29.992 

59- 0 

58-0 

C.K. 

10 

N.  E. 

7.0 

3  a.  m. 

29.440 

53- 0 

51.0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.3 

6  a.m. 

29-  975 

60.  0 

59-5 

C.K. 

lO 

N.E. 

9.0 

6  a.  in. 

29.  469 

50.0 

49.0 

C.K. 

6 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  971 

65.0 

63.5 

C.K. 

10 

N.E. 

II. 0 

9  a.  m. 

29-517 

56.2 

53.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29.  908 

71-5 

68.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

9-3 

Noon. 

29-  484 

62.0 

54.0 

C.K. 

4 

N.W. 

10.3 

3p.m. 

29.  816 

69-5 

68.5 

N. 

10 

N.E. 

9.0 

3  p.m. 

29-  479 

61.0 

52.0 

C.  K.  S. 

3 

N.  W. 

II. 3 

6  p.  m. 

29.  748 

68.5 

68.0 

N. 

10 

S.E. 

9-7 

6  p.  m. 

29- 565 

54- 0 

48.5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

8.3 

9  p.m. 

29.  735 

70.0 

69.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7-7 

9  p.  m. 

29.  611 

49.0 

44.5 

Clear. 

0 

N.W. 

5.3 

Mean. 

29.898 

65.6 

63.8 

9.0 

8.7 

Mean . 

29.  501 

55.  I 

50.8 

4.2 

8.4 

September  29. 

October  4. 

Midn't. 

29.  701 

70.  0 

69.2         C.K. 

10 

S.E. 

5-7 

Midn't. 

29-  635 

46.5 

43- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

3  a.m. 

29.  669 

70.0 

69.2 

C.K. 

10 

S.E. 

10.7 

3  a.  m. 

29.665 

43.2 

40.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  669 

70.  0 

70.0 

Fog. 

10 

S.E. 

9-7 

6  a.  m. 

29.709 

41.0 

,38.5 

C.  S. 

I 

N.W. 

8.7 

9  a.m. 

29.  669 

72.5 

71.8 

C.K. 

10 

S.E. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  777 

51-0 

45.5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29.  632 

80.0 

75- 0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

8.3 

Noon. 

29-  791 

,S6.5 

49.0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.3 

3p.m. 

29-  575 

82.0 

76.  0 

C.  K.  S. 

7 

S. 

9-7 

3  P-  m- 

29.  786 

56.5 

49.0 

C.K. 

5 

N.W. 

7.3 

6p.m. 

29. 576 

77.0 

74.0 

C.K. 

5 

S.W. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  827 

51.0 

46.0 

C.  K. 

6 

N.  W. 

4.0 

9p.m. 

29.613 

69-5 

69.  0 

N. 

10 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.883 

47.0 

44.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5.3 

Mean. 

29. 638 

73-9 

71.8 

8.8 

8.2 

Mean. 

29.  759 

49.1 

44-4 

1-9 

7.2 

September  30. 

October  5. 

Midn't. 

29. 630 

69.0 

68.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

7-7 

Midn't. 

29. 899 

44.5 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

3  a.m. 

29. 658 

65.5 

65.0 

C.K. 

N.W. 

5.3 

3  a.  m. 

29.  920 

43.0 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

II.  7 

6  a.  m. 

29.717 

62.5 

62.0 

C.K. 

8 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.969 

41.  0 

39.0 

C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

12.3 

9  a.  m. 

29.  770 

68.5 

65.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

30.  042 

49.0 

45.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.3 

Noon. 

29.  766 

76.0 

69.0 

C.K. 

1 

N.W. 

II.  7 

Noon. 

29-999 

56.0 

49-2  !      C.  K. 

3 

N.W. 

9.3 

3  p.m. 

29-  754 

79.0 

70.0 

C.K. 

2 

N.W. 

10. 0 

3  P-  m. 

29. 957 

59-0 

50.  5      C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

8.0 

6  p.  m. 

29. 781 

lt° 

67.0 

C.K. 

4 

N.W. 

6.3 

6  p.  m. 

29-  943 

52.0 

47.5        s. 

I 

N.W. 

4-3 

9  p.m. 

29.817 

68.0 

63.0 

C.K. 

1 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

29.  939 

47-5 

45.0  1     Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

Mean. 

29-  737 

70.2 

66.1 

4.2 

7.2 

Mean. 

29.958 

49.0 

45- 0 

0.8 

8.3 

October  i. 

October  6. 

Midn't. 

29-  835 

63.0 

59- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

Midn't. 

29. 92S 

46.0 

43. 5        Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

3  a.m. 

29.  858 

60.  0 

56-0 

Clear. 

0 

N. 

6.7 

3  a.  m. 

29.  898 

45.0 

43.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

1      6  a.  m. 

29.900 

56.0 

54- 0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

S-o 

6  a.  m. 

29.  920 

43-5 

41.5 

C.K. 

2 

W. 

5.3 

1      9  a.  m. 

29. 932 

64.5 

59- 0 

C.K. 

2 

N.E. 

6-3 

9  a.  m. 

29-  955 

52-5 

46.5 

C.K. 

I 

N.W. 

5.3 

j      Noon. 

29.883 

70.0 

b3.5 

C.K. 

2 

E. 

3-7 

Noon. 

29.963 

61.0 

52.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

14.0 

3  p.  m. 

29.  800 

73- 0 

65.0 

C.K. 

3 

S.E. 

5-0 

3  p.m. 

29.971 

63.2 

53.0 

C.S. 

I 

N.W. 

13.7 

1      6  p.  ni. 

29-  765 

68.0 

64.0 

C.K. 

2 

S.E. 

4-3 

6  p.  m. 

30.  025 

57.0 

49.5 

C.S. 

I 

N.W. 

8.  7 

9  p.m. 

29. 748 

62.0 

59-5 

Clear. 

0 

S.E-. 

4-3 

9  p.  m. 

30. 095 

50.0 
52.3 

45.0 
46.8 

Clear. 

0 

N.E. 

8.0 

Mean. 

29. 840 

64.6 

60. 0 

1.2 

5-1 

Mean. 

29.969 

0.8 

8.0 

October  2. 

October  7. 

Midn't. 

29.  686 

60.0 

59-0 

C.K. 

8 

S.E. 

4-7 

Midn't. 

3°.  137 

44.0 

42.0 

Clear. 

0 

N. 

7.0 

3  a.m. 

29. 628 

61.0 

60.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-0 

3  a.m. 

30.  153 

41.0 

39.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5.7 

'      6  a.  m. 

29.581 

62.5 

62.0 

K. 

10 

S.E. 

5-0 

6  a.  m. 

30. 201 

40.5 

39.0 

C.S. 

N.W. 

8.0 

9  a.  m. 

29-  557 

67.0 

64-5 

C.K. 

10 

S. 

5-7 

9  a.  m. 

30.  285 

51.0 

45.5 

C.K. 

N. 

7-7 

Noon. 

29.466 

70  0 

68.0 

C.K. 

10 

S. 

9-3 

Noon. 

3".  258 

S6.S 

49.0 

C.K. 

S.E. 

4-7 

3  p.  m. 

29. 405 

73-5 

70.0 

C.K. 

9 

S. 

8.3 

3  P-  HI- 

30.  209 

61.5 

52.5 

C.K. 

S.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  346 

69.0 

67-5 

C.  K. 

6 

S.W. 

9-3 

6  p.  ni. 

30-197 

54.0 

48.5 

C.K. 

S.W. 

1.3 

9  p.m. 

29.427 

59- 0 

57-5 

N. 

10 

N.W. 

8.0 

9  p.  ni. 

30.206 

48.0 

46.0 

C.K. 

S.  E. 

2.0 

Mean. 

29-  512 

65.2 

63.6 

.... 

91 

.... 

6.7 

Mean. 

30.706 

49.6 

45.2 

0.8 

5-0 
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October  8. 

1 
October  13. 

i 

^ 

k. 

iL 

u 

>-. 

fc 

^u 

Wind 

•^  lJ 

s 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

H  h    i 

0 

a 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

n  2 

55 

Clouds. 

0 

0 
c 
0 

Bulb 
omet 

Clouds. 

Direc- 

■3 

Direc- 

1 

tion. 

I 

>.a 

u 

Q 

r 

1 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

D 

m. 

Midn't. 

30.  184 

46. 0 . 

43- 0        Clear. 

0 

S.W. 

2.7 

Midn't. 

29.611 

64.0 

63.0 

K. 

10 

E. 

7.0 

3  a.  m. 

30.  159 

42.5 

41.0 

C.  K. 

2 

S.W. 

2.3 

3  a.  m. 

29-587 

65.0 

64-5 

C.K. 

10 

S.E. 

6.7 

6  a.  m. 

30.  1.55 

42.0 

40.  0 

C.K.S. 

6 

S.  W. 

2.  0 

6  a.  m. 

29-  554 

66.0 

65.8 

N. 

10 

S.E. 

8.7 

9  a.  m. 

30.  178 

53-2 

50.  5      C.  K.  S. 

3 

S.W. 

1-3 

9  a.m. 

29-  544 

68.0 

67.5 

N. 

10 

S.E. 

12.3 

Noon. 

30.  127 

63.  0 

56.0      C.K.S. 

I 

S.E. 

8.0 

Noon. 

29-519 

70.5 

70.0 

N. 

10 

S.  E. 

9-7 

3  P-  m- 

30-  054 

65.0 

54.  5         C.  K. 

2 

S.W. 

9.0 

3  P-  !"■ 

29.472 

73-5 

71.0 

C.K. 

8 

S.E. 

II.  0 

6  p.  m. 

30.  036 

59- 0 

53-  5         C.  K. 

2 

S. 

50 

6  p.  ni. 

29-  504 

70.0 

68.2 

C.  K.  S. 

4 

S.E. 

9.0 

9  p.m. 

30.  048 

54- 0 

51-5 

Clear. 

0 

S. 

5-7 

9  p.m. 

29-  563 

65.0 

64.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

7-7 

Mean. 

30.118 

53-1 

48.8 

2.0 

4-5 

Mean. 

29-  544 

67.8 

66.8 

9.0 

9.0 

October  9. 

October  14. 

Midn't. 

30.  035 

51.0 

50.5        Clear. 

0 

S. 

4-3 

Midn't. 

29-  584 

62.0 

59-0       C.K. 

4 

N. 

10.0 

3  a.m. 

30.  008 

52.0 

51.9         Fog.   . 

10 

S. 

8.3 

3  a.  m. 

29.606 

60. 0 

58.0!     C.K. 

10 

N.W. 

8-3 

6  a.  m. 

30.002 

52.0 

51. 9         Fog. 

10 

S. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  626 

58.5 

56.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

30.009 

55-5 

55.2 

C.K. 

9 

S.W. 

5-0 

9  a.m. 

29.  640 

56.5 

53- 0 

C.  K.  S.  N. 

10 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29.  942 

66.0 

61.5 

C.K. 

7 

S.E. 

7.0 

Noon. 

29.  6i6 

58.0 

53-5 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

9-7 

3  p.m. 

29.903 

67.0 

62.0 

C.K. 

9 

S. 

9-3 

3  p.m. 

29.604 

60.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

.8.0 

6  p.m. 

29.898 

64.0 

60.0 

C.  K.  S. 

6 

S. 

6.0 

6  p.m. 

29.  670 

58.0 

54- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

14.0 

9  p.m. 

29.911 

60.0 

5«.5 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.  737 

51-5 

49.0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.7 

Mean. 

29.964 

58.4 

56.4 

6.5 

6.1 

Mean. 

29-  635 

58.1 

54-7 

7-6 

9-3 

October  10. 

October  15. 

Midn't. 

29.  920 

57-5 

57- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

3-3 

Midn't. 

29.  776 

48.0 

46.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

29.908 

54.5 

53-8 

Haze. 

s. 

1-3 

3  a.m. 

29.816 

46.0 

44-0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

6  a.m. 

29.  928 

52.0 

52.0 

Fog. 

s. 

0-3 

6  a.  m. 

29.888 

44.0 

42-5 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

9  a.  ni. 

29.  970 

56.0 

55-5 

Fog. 

10 

S.E. 

1-3 

9  a.  m. 

29. 950 

52.0 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29-  945 

71-5 

66.0 

C.K. 

6 

S.E. 

2.7 

Noon. 

29. 938 

58.5 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

3  p.m. 

29.  898 

73- 0 

66.0 

C.K. 

6 

S.E. 

4-3 

3  p.m. 

29-  895 

62.0 

54- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  902 

67.5 

63.0 

C.K. 

2 

S.E. 

4-3 

6  p.  m. 

29-  931 

53-5 

49.0 

S. 

I 

N.W. 

3-3 

9  p.m. 

29.  928 

63.5 

60.2 

C.K. 

I 

S.E. 

2-3 

9  p.m. 

29-944 

49-5 

46.0 

S. 

I 

W. 

2.0 

Mean. 

29.  925 

61.9 

59-2 

4.1 

2.5 

Mean. 

29.892 

51-7 

47-7 

0.8 

5-9 

October  11. 

October  16. 

Midn't. 

29-  931 

Co.  0 

57-5 

Clear. 

0 

S.E. 

1-3 

Midn't. 

29-  934 

47.0 

45-2 

S. 

I 

W. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  923 

56.0 

55- 0 

C.K.S. 

I 

S.E. 

1-7 

3  a.m. 

29.  920 

44.0 

43- 0 

Clear. 

0 

W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  947 

56.0 

55.8 

C.K. 

I 

E. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  939 

40.0 

39-8 

S. 

I 

W. 

1-3 

9  a.  m. 

29.990 

60.0 

59-5 

C.K. 

2 

N.  E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.938 

55- 0 

53-0 

C.K. 

I 

W. 

0.7  i 

Noon. 

29.  938 

72.0 

65-0 

C.K. 

2 

E. 

2-3 

Noon. 

29.  881 

64.0 

56.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

2-3 

3  P-  !"■ 

29.882 

72.5 

66.0 

C.K.S. 

4 

E. 

5-0 

3  p.  m. 

29.  812 

65.0 

57- 0 

C.K. 

I 

S.E. 

5-0  1 

6  p.  m. 

29.  872 

66.5 

62. 0 

C.K. 

4 

E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.766 

58.0 

52-0 

Clear. 

0 

S. 

6-3 

9  p.  m. 

29.  870 

62.0 

60.0 

Clear. 

0 

E. 

4-3 

9  p.m. 

29.  742 

53-0 

50-0 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

Mean. 

29.  919 

63.1 

60.1 

.... 

1.8 

.... 

3-0 

Mean. 

29.866 

53-2 

49-5 

0.6 

2.6 

October  12. 

October  17. 

Midn't. 

29.  840 

59- 0 

58.0 

Clear. 

0 

S.E. 

4-7 

Midn't. 

29.  694 

50.5 

49.0 

Clear. 

0 

S. 

4.3 

3  a.  m. 

29.  836 

59- 0 

59- 0 

Fog. 

10 

S.E. 

5-7 

3  a.  m. 

29. 620 

48.5 

47.0 

S. 

I 

S.E. 

3-7 

1     6  a.  ni. 

29.  822 

59- 0 

59- 0 

Fog. 

10 

S.E. 

3-0 

6  a.  ni. 

29-  598 

48.0 

47.0 

N. 

9 

S.W. 

4.0 

,      9  a.  m. 

29.  870 

59-5 

59- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

4-3 

9  a.  ra. 

29-598 

52.0 

50.2 

C.K.S. 

2 

S.W. 

4.0 

I      Noon. 

29.  781 

64.2 

61.0 

C.K. 

8 

S.E. 

7-7 

Noon. 

29.561 

64.0 

56.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

7-7 

3  P-  "'• 

29.688 

71.0 

64.0 

C.  K.  S. 

7 

S.E. 

9-3 

3  P-  '"• 

29-  555 

60. 0 

51.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

14.  0 

j      6  p.  m. 

29.671 

66.0 

62.0 

C.K.S. 

9 

S.E. 

II. 7 

6  p.  ni. 

29.  640 

53-0 

47.0 

C.  K. 

6 

N.W. 

12.  0 

9  p.  m. 

29. 655 

63.2 

62.0 

C.K. 

10 

S.E. 

9-7 

9  p.m. 

29.  724 

47.0 

41.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29.  770 

62.6 

60.5 

8.0 

7.G 

Mean. 

29.  624 

52.9 

48.5 

.4.2 

6-7 
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October  i8. 

October  23. 

^ 

i. 

i, 

^ 

'^    . 

M     ■ 

^ 

Wind. 

<u 

•S.- 

■y 

Wind 

. 

P  fe 

H    V 

0 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

11 

n  0 

Clouds. 

c 
0 

Direc- 

>• 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

.0    (U 

"3  s 
«  s 

II 

m  0 

Clouds. 

c 
0 

Direc- 

0 

Q 

1 

tion. 

> 

Q 

r 

0 

tion. 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  759 

41-5 

38.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Midn't. 

29.  823 

62.  0 

55-0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29.  788 

41.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

16.  0 

3  a.  m. 

29.  788 

57- 0 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

50 

6  a.m. 

29-  859 

40.0 

36.5 

C.K. 

2 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.  760 

52.0 

49.0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29-  943 

49.0 

39- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

7.0 

9  a.  m. 

29-  734 

65.0 

.■58.5 

C.K.S. 

3 

S.W. 

3-7 

Noon. 

29.  961 

49.0 

42.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

15-3 

Noon. 

29-  675 

78.  5 

66.5 

C.  K.  S. 

3 

W. 

7-3 

3P-«n- 

29-  956 

52.5 

44-5 

Clear. 

0 

N.W. 

i'-3 

3  p.m. 

29.  586 

80.  0 

64.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

14-3 

6  p.m. 

29.  972 

46.0 

41.0 

S. 

I 

N.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  540 

70.0 

59-8 

C.K. 

8 

S.W. 

8-7 

9  p.m. 

30.004 

41-5 

38.0 

S. 

I 

S.W. 

2.3 

9  p.m. 

29-513 

69.0 

59- 0 

C.  K. 

10 

S.  W. 

7.0 

Mean. 

29.905 

45-1 

39-7 

1. 1 

8.9 

Mean. 

29. 677 

66.7 

58.0 

5-1 

6.8 

October  19. 

October  24. 

Midn't. 

29.987 

39- 0 

37- 0 

Clear. 

0 

W. 

3-0 

Midn't. 

29-  503 

67.0 

58.0 

C.K. 

9 

S.W. 

9-3 

3  a.m. 

29.  928 

,V.8 

36.0 

Clear. 

0 

S. 

5-3 

3  a.m. 

29-  523 

65.0 

56-5 

C.K. 

9 

S.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29-  945 

41-5 

39- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.  W. 

4.0 

6  a.  m. 

29-577 

62.0 

55-0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

29.909 

50.  0 

45-5 

C.K. 

4 

S.W. 

b.3 

9  a.  ni. 

29-  659 

59-5 

52.5 

C.K. 

4 

N.  W. 

7-7 

Noon. 

29.  830 

67.0 

57-5 

C.K. 

2 

S.W. 

8.7 

Noon. 

29.  664 

63.0 

54-0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

15.0 

3  p.m. 

29.  740 

76.  0 

63.0 

C.K. 

2 

S.W. 

11.7 

3  P-  m. 

29.  682 

61.5 

53- 0 

C.  K.  S. 

7    • 

N.W. 

19.0 

6  p.  ni. 

29.  823 

68.0 

59- 0 

C.K. 

8 

S.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  772 

55- 0 

48.0 

C.S. 

I 

N.W. 

9-3 

9p.m. 

29-  875 

63.0 

56.0 

Clear. 

0 

s.  w. 

4-3 

9  p.  m. 

29.851 

49-5 

44- 0 

Clear. 

0 

N. 

8.3 

Mean. 

29.880 

55-3 

49.1 

3-1 

6.8 

Mean. 

29-  654 

60.3 

52.6 

5-6 

10.4 

October  20 

October  25. 

Midn't. 

29.  936 

58.0 

53-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29.  S97 

41.  0 

38.0 

C.S. 

2 

N. 

6.7 

3  a.m. 

29.989 

55- 0 

52.0 

C.K. 

I 

N.E. 

6.7 

3  a.  m. 

29-  933 

38.8 

36.0 

C.S. 

I 

N. 

4-7 

6  a.  m. 

30.  077 

50.0 

47.0 

C.K. 

7 

N.  E. 

8.3 

6  a.  m. 

29,  994 

37- 0 

33-5 

C.S. 

3 

N.W. 

6.7 

9  a.  m. 

3°- 193 

515 

48.5 

C.K.S. 

8 

N.E. 

6.3 

9  a.  m. 

30.  035 

43-5 

39-0 

C.K. 

I 

N.  W. 

9.0 

Noon. 

30.  163 

57- 0 

51.0 

C.  K.  S. 

4 

N.E. 

4-7 

Noon. 

30.  022 

49-5 

43-5 

C.K. 

2 

N.W. 

7-7 

3  p.m. 

30.086 

60.0 

53- 0 

C.K.S. 

2 

E. 

4.0 

3  P-  m- 

29.  979 

54- 0 

46.5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.3 

6  p.m. 

30.060 

55- 0 

50.2 

C.K. 

5 

S.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  982 

47.0 

43-0 

C.K. 

I 

N.W. 

3-7 

9p.m. 

30. 072 

51. 0 

48.5 

C.K. 

8 

N.E. 

3-3 

9  p.m. 

29.998 

45- 0 

40.0 

Clear. 

0 

N.W. 

1.7 

Mean. 

30.072 

54-7 

50-5 

4-4 

5-1 

Mean. 

29.980 

44.5 

39-9 

1-5 

5.8 

October  21. 

October  26. 

Midn't. 

30. 074 

49.0 

47.0 

C.K. 

3 

E. 

3-0 

Midn't. 

30.008 

40.0 

38.0 

Clear. 

0 

S.W. 

1.0 

3  a.m. 

30.069 

47.0 

45-5 

C.K. 

2 

E. 

5-0 

3  a.m. 

30.003 

38.0 

35-5 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

6  a.  m. 

30.085 

44.0 

43- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

30.013 

36.0 

34-5 

C.  K.  S. 

I 

S.  W. 

1-3 

9  a.m. 

30.  117 

54.0 

50-5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

9  a.  m. 

30.  046 

48.0 

44-5 

S. 

I 

S.W. 

2.7 

Noon. 

30. 132 

65.0 

5I-0 

Clear. 

0 

N.W. 

50 

Noon. 

29.  996 

61.0 

52-0 

Clear. 

0 

S. 

7.0 

3P-tn. 

30. 047 

69.0 

57- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

4.0 

3P-in. 

29.  928 

64.  0 

53- 0 

Clear. 

0 

s. 

9-3 

6  p.  m. 

30. 040 

61.0 

<52.o 

C.S. 

I 

N. 

i.o 

6  p.  m. 

29.  908 

56.0 

49.0 

Clear. 

0 

S.E. 

5-0 

9  p.  m. 

30.062 

53-5 

49.0 

Clear. 

0 

S. 

3-0 

9  p.m. 

29.  924 

49.0 

45-5 

Clear. 

0 

s. 

3-7 

Mean. 

30. 078 

55-3 

49-4 

1.2 

3.6 

Mean. 

29.  978 

49.0 

44.0 

0.2 

4.0 

October  22. 

October  27. 

Midn't. 

30. 040 

50.0 

46.0 

Clear. 

0 

S. 

2-3 

Midn't. 

29.893 

46.5 

44.0 

Clear. 

0 

s. 

4-3 

3  a.  m. 

30.008 

47-5 

45- 0 

Clear. 

0 

S. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  879 

45-0 

43-0 

C.K. 

5 

S.W. 

8.3 

6  a.  m. 

30. 016 

44.0 

43- 0 

C.S. 

I 

S.W. 

2.0 

6  a.m. 

29.  861 

43-5 

41.5 

C.K. 

10 

S.W. 

5-0 

9  a.  m. 

30.000 

55-5 

53- 0 

C.K. 

I 

S.W. 

9  a.  ni. 

29-  895 

46.5 

44.0 

C.K. 

5 

S.W. 

4-7 

Noon. 

29.  918 

68.5 

61.5 

Clear. 

0 

S.W. 

Noon. 

29. 864 

64.0 

52-0 

C.K. 

I 

S. 

3-7  i 

3  p.m. 

29.  840 

77-5 

64.5 

C.K. 

2 

S.W. 

3  P-  111- 

29.  836 

68.5 

59-0 

Clear. 

0 

S.E. 

4.7  ! 

6  p.  m. 

29.  819 

66.5 

59-5 

C.K. 

2 

S.W. 

6.0 

6  p.  m. 

29. 846 

62.0 

58.0 

Clear, 

0 

S. 

3-3 

9  p.m. 

29-  843 

64.0 

57- 0 

C.S. 

3 

N.W. 

5-0 

9  p.  m. 

29.913 

57-5 

52.5 

Clear. 

0 

s. 

3-0 

Mean. 

29.  936 

59-2 

53-7 

I.  I 

3-2 

Mean . 

29. 873 

54.2 

49-2 

■  ■  ■  M  •■' 

4.6 
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« 

October  28. 

November  2. 

t!« 

>, 

u 

>, 

4; 

3 

Wind 

J3  ^; 

3 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  T 
mometei 

Wet  Bulb  T 
mometei 

Clouds. 

s 

0 

1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  s 

W  0 
Q 

3  a 
«  0 

Clouds. 

_0 

0 
a 
0 

1 

Direc- 
tion. 

1 
"a! 
> 

Direc- 
tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.944 

52.5 

49.0 

Haze. 

S.W. 

2.3 

Midn't. 

29.881 

52.0 

50.0 

C.  K. 

9 

N.  W. 

8.3 

3  a.m. 

29.968 

50.0 

48.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2.7 

3  a.m. 

29.896 

49-5 

47.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

5-3 

6  a.  m. 

30.016 

49.0 

47.0 

S. 

1 

N.  E. 

10.  0 

6  a.  m. 

29.  930 

48.0 

46.0 

C.  K. 

4 

N.  W. 

4.3 

9  a.  m. 

30.092 

53-5 

50.0 

C.K. 

4 

N.E. 

II.  7 

9  a.  m. 

29.996 

53- 0 

48.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.7 

Noon. 

30.  115 

61.5 

56.0 

C.K. 

4 

N.E. 

8.7 

Noon. 

29.  972 

62.0 

51.5 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.0 

3  p.m. 

30.  1 1 1 

63.0 

57- 0 

C.K. 

4 

N.E. 

8.0 

3  p.  m. 

29-  933 

63.5 

53-5 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.7 

6  p.  ni. 

30.  161 

56.0 

52.5 

C.K. 

3 

N.E. 

7.3 

6  p.  m. 

29.  948 

57- 0 

50.0 

Clear. 

0 

N. 

5-0 

9  p.m. 

30.209 

52.0 

50.0 

C.  K. 

I 

E. 

7-7 

9  p.  m. 

29-  958 

52.3 

47- 0 

Clear. 

0 

E. 

8.0 

Mean. 

30.  077 

54-7 

51.2 

2.4 

7-3 

Mean. 

29. 939 

54-7 

49.2 

....         1.6 

7.0 

October  29. 

November  3. 

Midn't. 

30-  235 

52.2 

50-5 

C.K. 

10 

N.E. 

7.0 

Midn't. 

29.  970 

47.0 

44.0 

,  Clear. 

0 

N. 

10. 0 

3  a.m. 

30.  237 

52.0 

50-0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

3  a.m. 

29.962 

42.5 

40.5 

Clear. 

0 

N. 

8.3 

6  a.  m. 

30.  273 

52.0 

50- 0 

C.  K. 

10 

N.E. 

6.3 

6  a.  m. 

29. 968 

41.  0 

39- 0 

Clear. 

0 

N. 

8.0 

9  a.in. 

30.  321 

52.0 

50.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

7.0 

9  a.  m. 

29. 979 

48.5 

44.5 

Clear. 

0 

N. 

9.0 

Noon. 

30.  279 

59- 0 

54.0 

Haze. 

N.E. 

5-7 

Noon. 

29.  937 

55- 0 

49.0 

C.  K. 

2 

N.E. 

6.3 

3  p.m. 

30.  250 

61.  0 

57- 0 

C.  K.  S. 

6 

N.E. 

5.3 

3  p.m. 

29. 884 

56.5 

49-5 

C.K. 

2 

N.E. 

4.3 

6  p.  m. 

30.  247 

54-5 

50.5 

C.K. 

6 

N.E. 

4.3 

6  p.  m. 

29.  863 

49.0 

44.0 

Clear. 

0 

N.E. 

4.7 

9  p.m. 

30.  232 

51-5 

48.5 

C.K. 

6 

N.E. 

4.7 

9  p.m. 

29.  846 

44.0 

41.3 

C.K. 

2 

N.E. 

2.3 

Mean. 

30.  259 

54.3 

51-3 

.... 

8.3 

5-9 

Mean. 

29.  926 

47-9 

44.0 

0.8 

6.6 

October  30. 

November  4. 

Midn't. 

30.  231 

47-5 

46.0 

C.K. 

6 

N.E. 

5-3 

Midn't. 

29. 820 

42.0 

40.0 

Clear. 

0 

E. 

2.3 

3  a.m. 

30.  221 

46.5 

45.0 

C.K. 

4 

N.E. 

5-7 

3  a-™- 

29.  784 

40. 0 

39.0 

Clear. 

0 

E. 

2.0 

6  a.  m. 

30.  213 

45- 0 

44.0 

C.K. 

4 

N.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  784 

38.0 

37-5 

C.  K.  S. 

I 

E. 

1.0 

9  a.  m. 

30.  219 

49-5 

47-0 

C.K. 

I 

N.E. 

4.7 

9  a.  m. 

29.  786 

43-5 

42.7 

C.  K.  S. 

9 

E. 

0.7 

Noon. 

30.  153 

58.5 

53- 0 

Haze. 

N.E. 

4.3 

Noon. 

29-  755 

52.5 

49-5 

C.  K. 

10 

S.  W. 

3-7 

3  p.m. 

30.092 

62.  0 

55- 0 

Haze. 

E. 

3-3 

3  P-  m- 

29.  727 

53- 0 

50.0 

C.  K. 

10 

S. 

2.  0 

6  p.m. 

30.  079 

57.0 

53- 0 

Haze. 

N.E. 

I.O 

6  p.  m. 

29.  768 

50.  0 

47.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

3.0 

9  p.m. 

30.  076 

52.0 

48.0 

C.S. 

I 

N.E. 

2.0 

9  p.m. 

29.804 

44.5 

43-5 

C.  K. 

10 

N.W. 

13. 0 

Mean . 

30.  160 

52.2 

48.9 

3.2 

3-7 

Mean. 

29.  778 

45-4 

43.6 

6.2 

3-5 

October  31. 

November  5. 

Midn't. 

30-  059 

48.0 

45- 0 

Clear. 

0 

N.E. 

I.  0 

Midn't. 

29.814 

43- 0 

40.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

13-3 

3  a.m. 

30.  030 

43-5 

42.0 

Clear. 

0 

N.E. 

0.7 

3  a.m. 

29.  818 

41-5 

38.0 

C.  K. 

10 

N. 

II. 7 

6  a.  m. 

30-05 1 

42.5 

42.3 

Fog. 

E. 

1.0 

6  a.  m. 

29-  855 

38.0 

34-5 

C.  K.S. 

10 

N.  W. 

15.0 

9  a.  m. 

•  30-  073 

44.8 

44-5 

Fog. 

E. 

1.0 

9  a.  m. 

29.898 

36.0 

33.0 

C.K. 

10 

N.W. 

13.0 

Noon. 

30.034 

48.8 

48.0 

Fog. 

N.E. 

2.3 

Noon. 

29.  886 

40.  0 

37- 0 

C.  K. 

10 

N.W. 

II. 0 

3  p.m. 

29-  954 

55- 0 

■,"ft.o 

C.K. 

8 

N.E. 

4.7 

3  P-  m- 

29.  840 

46.0 

41.5 

C.  K. 

9 

N.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29-  915 

53-2 

52.2 

C.K. 

9 

S. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  85S 

42.0 

38.5 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

9.0 

9  p.m. 

29.896 

51.0 

50.5 

C.K. 

I 

S. 

2.0 

9  p.m. 

29.  858 

40.  0 

37- 0 

K. 

10 

N.W. 

7.0 

Mean. 

30.002 

48.4 

47.2 

3.6 

2.0 

Mean. 

29.  853 

40.8 

37.4 

9-4 

II.  I 

November  i. 

November  6. 

Midn't. 

29.863 

50-5 

50.5 

Fog. 

S.  E. 

2.0 

Midn't. 

29.866 

36.0 

34.0 

Haze. 

N.W. 

"•3 

3  a.m. 

29.  846 

49-5 

49-5 

Fog. 

S. 

2.7 

3  a.  m. 

29.880 

33- 0 

32.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29. 828 

49.0 

49.0 

Fog. 

S. 

2.7 

6  a.  m. 

29.880 

30.5 

29.0 

S. 

I 

N.W. 

9.0 

9  a.  m. 

29.844 

52.0 

52.0 

Fog. 

S. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  912 

37- 0 

34- 0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

7-3 

Noon. 

29.  814 

64-3 

60.0 

C.K.S. 

7 

s. 

2.3 

Noon. 

29.889 

41-5 

41.0 

C.K. 

I 

N. 

15-3 

3  p.m. 

29.803 

65.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

8 

N.  W. 

8.3 

3  p.m. 

29.  834 

48.0 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29.811 

61.0 

56.0 

C.K. 

9 

N. 

3-3 

6  p.m. 

29.  877 

42.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

9  p.  m. 

29.861 

57-5 

53-5 

C.  K. 

9 

N.  W. 

<>.3 

9  p.m. 

29.  901 

42.0 

37- 0 

Clear. 

0 

N. 

9-3 

10.  2 

Mean. 

29-  834 

56.1 

53.7 

.... 

8.2 

3-7 

Mean. 

29.880 

38.5 

35-9 

0.4 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


November  7- 

November  12. 

• 

i 

13 

Wind. 

i 

13 

Wind. 

Menn 
Time. 

Barom- 
eter. 

^1 

Clouds. 

3 
0 

a 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  i 

ulbTh 
meter. 

Clouds. 

1 

u 

>, 

■*■* 

^ 

m  0 

W  0 

0 

Direc- 

0 

P3  2 

»  2 

Direc- 

I 

a 

tJ  s 
^ 

tion. 

> 

r 

r 

0 

<2 

tion. 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.888 

37- 0 

34.0 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

Midn't. 

29.  626 

54.0 

48.0 

C.K. 

3 

S.W. 

5-7 

3  a.m. 

29.898 

35- 0 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

3  a.  m. 

29.  561 

51-5 

47-5 

Clear. 

0 

S. 

9-3 

6  a.m. 

29.898 

32.0 

30.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

5.0 

6  a.m. 

29.511 

49.0 

47.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

8.7 

9  a.  m. 

29.  897 

40.5 

38.0 

C.  K.S. 

I 

N. 

l.o 

9  a.  m. 

29-  459 

55.0 

52.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29-  853 

51.0 

44.0 

S. 

I 

S.  E. 

5-3 

Noon. 

29.300 

54.2 

53-5 

N. 

10 

S.W. 

6.^ 

3  p.m. 

29. 764 

55-5 

48.5 

C.  K.  S. 

i 

S. 

8.3 

3  P-  !"• 

29-  354 

54- 0 

51.0 

C.K. 

9 

N.W. 

13.0 

6  p.  m. 

29.  701 

49.0 

43- 0 

C.  K.  S. 

2 

s. 

7.7 

6  p.m. 

29. 427 

47.0 

42.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

22.3 

9  p.m. 

29.691 

47.0 

44.0 

C.K. 

9 

S.  E. 

5-3 

9  p.m. 

29.  471 

44.0 

39- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

17.7 

Mean. 

29. 824 

43-4 

39-3 

2. 1 

6.4 

Mean. 

29.  464 

51. 1 

47-5 

6.2 

10. 9 

November  8. 

November  13. 

Midn't. 

29. 677 

45-5 

43- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29. 521 

40.0 

35.5 

C.K. 

9 

N.W. 

18.3 

3  a.m. 

29. 702 

43-5 

42.5 

Clear. 

0 

N.W. 

14.3 

3  a.  m. 

29-  521 

37- 0 

34- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

20.3 

6  a.  m. 

29.790 

43- 0 

40.0 

C.  K.S. 

4 

N.W. 

13-7 

6  a.  m. 

29-  543 

37-3 

34- 0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

15-0 

9  a.  m. 

29. 848 

47.0 

38-0 

C.  K. 

7 

N.W. 

10.3 

9  a.  m. 

29-  559 

39- 0 

35- 0 

C.K.S. 

6 

N.W. 

18.7 

Noon. 

29. 856 

51-0 

45-5 

C.  K. 

4 

N.W. 

18.3 

Noon. 

29.516 

45- 0 

39-2 

C.K.S. 

3 

N.W. 

13-3 

3  p.m. 

29.884 

47.0 

43- 0 

•    C.K. 

7 

N.W. 

17-7 

3  p.m. 

29.488 

47.0 

41.0 

C.K.S. 

I 

N.W. 

15-3 

6  p.  m. 

29.894 

43- 0 

40.5 

C.  S. 

2 

N.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29. 477 

42. 0 

38.0 

C.  K.  S. 

3 

W. 

9.0 

9  p.m. 

29-  935 

39- 0 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.  423 

41.5 

39- 0 

C.K. 

8 

W. 

8.3 

Mean. 

29. 823 

44-9 

41.2 

4-1 

10.7 

Mean. 

29.506 

41.1 

37- 0 

5-0 

.... 

14.8 

November  9. 

November  14. 

Midn't. 

29.  936 

38.0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29-  383 

43- 0 

39- 0 

C.K. 

9 

W. 

8.7 

3  a.m. 

29.  912 

36.0 

34.5 

Clear. 

0 

N.  E. 

9-3 

3  a.m. 

29-  395 

39- 0 

36.0 

Clear. 

0 

w. 

14.0 

6  a.m. 

29.  919 

34- 0 

32.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

50 

6  a.  m. 

29.381 

39- 0 

36.0 

C.K.S. 

I 

w. 

II-3 

9  a.  m. 

29.  940 

38.0 

36.2 

C.K. 

9 

S.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  412 

42.0 

38.0 

C.K. 

7 

N.W. 

14-7 

Noon. 

29.  879 

51.0 

46.  0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

6.3 

Noon. 

29. 376 

46.  2 

40. 0 

C.K. 

7 

W. 

20. 0 

3P-in- 

29.  836 

51-5 

46.5 

C.  K.  S. 

7 

S. 

4.0 

3  p.m. 

29.  368 

46.0 

39- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

18.0 

6  p.m. 

29.900 

49-5 

46.0 

C.  K. 

8 

N.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29-  393 

41.0 

36.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

II.  7 

9  p.m. 

29.964 

45-2 

41.5 

C.K. 

6 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

29.409 

36.5 

34.5 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

8.3 

Mean. 

29.911 

42.9 

39-9 

.... 

5.9 

5.6 

Mean. 

29.390 

41.  6 

37.3 

4.1 

13-3 

November  10. 

November  15. 

Midn't. 

30.005 

43- 0 

40.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

Midn't. 

29. 421 

33- 0 

31.0 

Clear. 

0 

W. 

7.7 

3  a.m. 

30-  057 

39- 0 

37." 

Clear. 

0 

W. 

9-7 

3  a.  m. 

29-415 

32.0 

30.0 

Clear. 

0 

w. 

15-3 

6  a.m. 

30- 1 1 1 

34.5 

32.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  429 

32-7 

29- 5 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

10. 0 

9  a.m. 

30.168 

42.0 

38.0 

C.S. 

I 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  464 

34-5 

31-5 

C.  K.  S. 

S.W. 

9.0 

Noon. 

30.  177 

47.0 

41.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

Noon. 

29. 462 

41.0 

36.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

13.0 

3  p.m. 

30. 153 

49.0 

43- 0 

C.  K. 

I 

N.W. 

12.7 

3  p.m. 

29.  502 

39- 0 

34-2 

C.K. 

9 

N.W. 

15-0 

6  p.  m. 

30.  162 

44.0 

39- 0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29-  559 

34- 0 

31.0 

C.  K.  S. 

3 

W. 

IO-3 

9p.m. 

30.  175 

41.2 

37- 0 

Clear. 

0 

N. 

4.0 

9  p.m. 

29-  583 

31- 0 

28.5 

Clear. 

0 

W. 

5.3 

Mean. 

30. 126 

42.5 

38.4 

.... 

0.8 

8.0 

Mean. 

29. 479 

34.6 

31-5 

4.8 

10.7 

November  ii. 

November  16. 

Midn't 

30.  192 

35.0 

33- 0 

Clear. 

0 

N. 

1-3 

Midn't. 

29.  602 

29.0 

27.0 

Clear. 

0 

S.W. 

4-3 

3  an>- 

30- 152 

31-5 

30.0 

C.K. 

I 

N. 

1-7 

3  a.m. 

29.  602 

28. 0 

26.0 

Clear. 

0 

w. 

5-7 

6  a.  m. 

30.  108 

29.0 

28.0 

C.  K.  S. 

.1 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  61 2 

27.0 

25.0 

Clear. 

0 

w. 

3-° 

9  a.  m. 

30. 056 

38.0 

36.0 

C.  K. 

3 

S. 

3-3 

9  a.  m. 

29-  657 

35- 0 

32.0 

Clear. 

0 

S.  w. 

2-3 

Noon. 

29.  924 

56.0 

48.0 

C.K. 

I 

S.E. 

9.0 

Noon. 

29.  640 

42.  0 

37- 0 

C.K.S. 

6 

w. 

6.7 

3  P-  m. 

29-  794 

66.2 

52- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

12.3 

3  p.m. 

29. 632 

39- 0 

34-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29-  754 

55.5 

48.7 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.681 

37- 0 

33- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

29. 694 

56.0 

49.0 

K. 

10 

S.W. 

5-0 

9  p.m. 

29.680 

37- 0 

33- 0 

C.  K. 

10 

N.W. 

9-7 

Mean. 

29-  959 

45-9 

40.6 

.... 

3-S 

5.6 

Mean. 

29-  638 

34.2 

30.9 

4.5 

6.2 

OBSERVATIONS  FOR  1901. 


355 


November  17. 

November  22. 

■5 

Wind. 

i 

•a 

Wind. 

r^  ^- 

5^    >-■ 

g 

■B  C 

^  u 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  § 

3  3 

Clouds. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter 

.a  V 

3  a 

'3  a 

Clouds. 

0 
c 

^ 

k> 

«  0 

m  0 

Direc- 

1 
> 

«  2 

« 2 

0 

Direc- 

0 

1° 

4!  " 

1 

tion. 

t 

*j  a 

0 

ti 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

ni. 

Midn't. 

29.  665 

35-5 

32.8 

C.  K. 

10 

N.  W. 

8.7 

Midn't. 

30.062 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.E. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  686 

32.0 

30-5 

C.K. 

2 

N.W. 

7-3 

3  a.m. 

30.  047 

28.0 

26.0 

Clear. 

0 

N. 

I.  0 

6  a.  m. 

29-713 

31.0 

30.0 

C.  K.  S. 

10 

N.  W. 

8-7 

6  a.  m. 

30. 038 

25.0 

24-5 

C.K. 

4 

N.W. 

0.7 

9  a.  m. 

29-  759 

36.0 

33-0 

C.K. 

9 

N.W. 

10.3 

9  a.  m. 

30.048 

29-5 

28.5 

C.S. 

W. 

I.O 

Noon. 

29. 752 

42.0 

36-5 

C.  K. 

9 

N.W. 

14-3 

Noon. 

29.  976 

43-0 

39-0 

C.S. 

I 

vS.  E. 

4-3 

3  p.  m. 

29.  738 

41.0 

37-0 

C.  K. 

9 

N.W. 

13-7 

3  p.  ni. 

29.900 

48.0 

42.5 

C.K.S. 

7 

S. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  780 

40.0 

35-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

9.0 

6  p.  ni. 

29-  952 

43-0 

39-0 

C.  K.  S. 

5 

s. 

4.7 

9  p.  m. 

29.814 

39-0 

36.0 

K. 

10 

N.W. 

7.0 

9  p.m. 

29.  898 

39-0 

36.0 

C.  K.  S. 

2 

S.  E. 

3-7 

Mean. 

29.738 

37.1 

33-9 

8.6 

9-9 

Mean. 

29.990 

35-7 

32-9 

2.7 

3-1 

November  18. 

November  23. 

Midn't 

29.  829 

38.0 

35- 0 

K. 

10 

N.W. 

5-7 

Midn't. 

29.  8S3 

37-0 

35-0 

C.K. 

9 

S. 

3-3 

3  a.m. 

29.821 

38.0 

35-0 

K. 

10 

N.W. 

10. 0 

3  a.  m. 

29- 857 

37- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

S. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  830 

38-0 

35-0 

K. 

10 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

29. 828 

34-5 

34-0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  878 

38-0 

35-0 

C.K. 

10 

W. 

7-3 

9  a.  m. 

29. 826 

36.0 

36.0 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

Noon. 

29.  836 

40.0 

36-2 

C.K. 

10 

N.W. 

8.7 

Noon. 

29. 714 

39-3 

39- 0 

K. 

10 

N.E. 

II.  7 

3  p.m. 

29.800 

40.2 

36.5 

C.K. 

10 

N.W. 

8.7 

3  P-  m- 

29-  547 

44-0 

43-5 

N. 

10 

N.E. 

16.7 

6  p.  m. 

29.  810 

39-0 

36.0 

C.  K. 

10 

W. 

5-7 

6  p.  m. 

29.441 

47.0 

47.0 

N. 

10 

N.E. 

17.7 

9  p.m. 

29.  840 

35- 0 

34- 0 

Snow. 

10 

N.W. 

7-7 

9  p.m. 

29.  322 

53- 0 

52-8 

N. 

10 

N.E. 

5-0 
8.6 

Mean. 

29.  830 

38.3 

35-3 

.... 

10.  0 

.... 

7.6 

Mean. 

29.  677 

41.0 

40.3 

9-9 

November  19. 

November  24. 

Midn't. 

29.  836 

32.5 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Midn't. 

29.  201 

52.5 

52.0 

N. 

10 

E. 

7.0 

3  a.m. 

29.  825 

31-5 

30-5 

C.K. 

10 

N.W. 

7-3 

3  a.  m. 

29.  142 

48.0 

47-5 

N. 

10 

S.W. 

21.0 

6  a.m. 

29.812 

33-0 

32-0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  121 

44-5 

44-0 

C.  K.  S. 

10 

W. 

17.7 

9  a.m. 

29.  838 

38.5 

35- 0 

C.K.S. 

6 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29  121 

44.0 

43-0 

C.K.S. 

10 

W. 

7.0 

Noon. 

29.  832 

43- 0 

38.2 

C.K. 

8 

N.W. 

10.  0 

Noon. 

29.  096 

45- 0 

44-5 

Mist. 

10 

N.W. 

7-7 

3p.m. 

29.812 

45- 0 

39-5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

12.3 

3  p.m. 

29.  1 68 

41.0 

40-5 

N. 

10 

N.W. 

13-7 

6  p.m. 

29.  852 

39-5 

35-2 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

8.7 

6  p.  m. 

29-  223 

42.0 

41.0 

Mist. 

10 

N.W. 

12.7 

9p.m. 

29.904 

33- 0 

30.  0 

C.K.S. 

I 

N.E. 

8-3 

9  p.m. 
Mean. 

29.286 

44-0 

43- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

12.7 

Mean. 

29-  839 

37- 0 

34.0 

4.6 

8.0 

29.  170 

45-1 

44-4 

9-9 

12.4 

November  20. 

November  25. 

Midn't. 

29.  928 

28.5 

27.0 

C.K.S. 

I 

N.E. 

5-0 

Midn't. 

29.  322 

44- 0 

41.0 

C.K. 

10 

N.W. 

14.7 

3  a.m. 

29. 936 

27-5 

25-5 

C.K.S. 

I 

N. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  368 

43- 0 

40. 0 

C.K. 

10 

N.W. 

■  8.3 

6  a.  m. 

29.  961 

25-5 

24-5 

C.  K.  S. 

I 

N. 

3-7 

6  a.  m. 

29-  395 

40.0 

33-0 

C.K. 

9 

N.W. 

ir.  0 

q  a.  m. 

30. 076 

31. 0 

28.0 

Clear. 

0 

N. 

5-0 

9  a.  m. 

29-  445 

42.  0 

39- 0 

C.K.S. 

7 

N.W. 

II.  7 

Noon. 

29.998 

38.0 

32.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29.  465 

45-5 

41-5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

20.  3 

3  p.m. 

29-  954 

41.0 

36.0 

C.  K. 

4 

N. 

8-7 

3  p.m. 

29.  476 

47  0 

42.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

20.0 

6  p.  m. 

29.  977 

36.5 

3.3-0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

2.  0 

6  p.  m. 

29-  525 

44- 0 

40.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

16.7 

9  p.m. 

29.997 

33-0 

31.0 

C.  K.  S. 

6 

N. 

8.7 

9  p.m. 

29-  585 

42.0 

38.5 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

13-3 

Mean . 

29. 978 

32.6 

29.6 

2.1 

5.6 

Mean . 

29.  448 

43-4 

40.  I 

.... 

7-8 

14-5 

November  21. 

November  26. 

Midn't. 

30.  014 

30.0 

28.0 

C.K. 

3 

N. 

50 

Midn't. 

29.  602 

40.  0 

36-5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

12.  7 

3  a.m. 

30. 019 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

3  a.  m. 

29.  630 

38-5 

35-0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

10. 0 

6  a.  m. 

30. 028 

31-5 

29-5 

S. 

I 

N. 

4.7 

6  a.  m. 

29.  647 

38-0 

34-0 

C.K.S. 

10 

N.W. 

18.3 

9  a.  m. 

30-095 

33- 0 

31-5 

C.  K.S. 

9 

N.W. 

8.7 

9  a.  m. 

29-  734 

36.0 

33-0 

C.K. 

9 

N.W. 

21. 0 

Noon. 

30-  076 

37-2 

34-5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29. 736 

39-0 

33-5 

C.  K. 

8 

N.W. 

18.7 

3  p.m. 

30- 043 

42.0 

37-5 

C.K. 

I 

N.W. 

8-7 

3  P-  "1- 

29-  758 

37-0 

34- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

22.  0 

6  p.m. 

30. 048 

36.0 

33-0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

6  p.  m. 

29.807 

33- 0 

28.0 

S. 

I 

N.W. 

16.  0 

9  p.m. 

30. 058 

36.0 

33. 0        Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

9  p.  m. 

29.  849 

3'-o 

29.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

12.7 

Mean. 

30.048 

34-5 

3:.9:-.-- 

2.  I 

5-9 

Mean. 

29.  720 

36,6 

32-9 

6.8 

.... 

16,4 
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November  27. 

December  2. 

i 

^ 

f^ 

J3     - 

11 

J3     . 

■^ 

Wind 

. 

J3    _• 

0) 

■^ 

Wind 

. 

Mean 

Time. 

Barom- 
eter. 

3  E 
K  0 

Clouds. 

§ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometer 

■3  S 

«  2 

Clouds. 

0 

Direc- 

0 

Direc- 

.I" 

a 

<2 

tion. 

I 

r 

1 

tion. 

"3 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

ra. 

Midn't. 

29.  871 

30.0 

28.0 

C. 

1 

N.  W. 

8.0 

Midn't. 

29-  734 

43-5 

41-5 

C.S. 

3 

S. 

2.7 

3  a.  m. 

29.889 

29. 2 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

17-7 

3  a.m. 

29.696 

43- 0 

41. 0 

C.K. 

I 

S.W. 

2-3 

6  a.m. 

29.903 

28.  0 

27.0 

S. 

I 

N.  W. 

15-7 

6  a.  m. 

29.694 

40.0 

39-0 

C.  K.  S. 

2 

S.W. 

4-0 

9  a.  m. 

29-  953 

30.0 

29-5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

29-  723 

43- 0 

41.0 

C.K. 

6 

S.W. 

4-7 

Noon. 

29.  950 

35-5 

32.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

16.0 

Noon. 

29.671 

55-0 

50.0 

C.K. 

4 

S.E. 

4-3 

3p.m. 

29-945 

36.0 

31- 0 

C.  K.S. 

9 

N.W. 

15.3 

3  p.m. 

29.631 

64.  0 

56.0 

C.K. 

3 

S. 

6.3 

6  p.  m. 

29.986 

33-0 

31- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29.  662 

55-5 

50.0 

C.S. 

I 

s. 

5-0 

9  p.m. 

29.988 

30.0 

28.0 

C.  K. 

3 

W. 

7-3 

9  p.m. 

29.  652 

52.5 

48.0 

K. 

10 

s. 

3-0 

Mean. 

29. 936 

31-5 

29-3 

3-2 

12.  2 

Mean. 

29.  6S3 

49.6 

45.8 

3-8 

4-0 

November  28. 

December  3. 

Midn't. 

30.006 

30.0 

29.  0 

Snow. 

10 

N.W. 

4.7 

Midn't. 

29.  624 

50.0 

45- 0 

K. 

10 

s. 

2.7 

3  a.m. 

30. 014 

27.0 

26.5 

Snow. 

10 

N.W. 

8.0 

3  a.  m. 

29. 620 

48.0 

45- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

30-  058 

22.  0 

22.5 

C.K.S. 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29-  577 

47.0 

44-5 

N. 

10 

E. 

2-3 

9  a.  m. 

30.  118 

23-5 

21.5 

S. 

N.W. 

14. 0 

9  a.  m. 

29.  540 

44.0 

43-5 

N. 

10 

N.E. 

13-7 

Noon. 

30.091 

27.0 

24-5 

C.K.S. 

N.W. 

24.0 

Noon. 

29.  452 

40.5 

40. 0 

N. 

10 

N.E. 

17.0 

3  p.m. 

30.061 

29.0 

27-5 

C.K. 

N.W. 

19.  0 

3  p.m. 

29-  385 

.38.5 

38.0 

N. 

10 

N.W. 

15-7 

6  p.m. 

30. 056 

26.5 

26.0 

C.K. 

N.W. 

II.  7 

6  p.  m. 

29.  429 

35-2 

34-6 

N. 

10 

N.W. 

17.0 

9  p.m. 

30.062 

25.0 

25.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

9  p.  m. 

29-  525 

34-0 

33- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

16.7 

Mean. 

30. 058 

26.2 

25-3 

3-1 

.... 

12.  2 

Mean. 

29-  519 

42.2 

40.4 

10. 0 

10.8 

November  29. 

December  4. 

Midn't. 

30. 038 

22.5 

22.5 

C.S. 

I 

N.W. 

7.0 

Midn't. 

29-  582 

33-0 

31.0 

C.K. 

6 

N.W. 

20.  0 

3  a.m. 

29.990 

23.0 

23.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

4-7 

3  a.m. 

29.  690 

30.0 

29.0 

C.K. 

4 

N.W. 

23.0 

6  a.  m. 

29.  919 

25.0 

23.0 

C.  K.  S. 

10 

s.  w. 

5-7 

6  a.  m. 

29-  737 

26.0 

25.0 

C.K. 

3 

■   N.W. 

26.3 

9  a.  m. 

29.  836 

26.  9 

26.5 

C.K. 

10 

S.W. 

6-3 

9  a.  m. 

29-  852 

27.0 

24.5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

18.7 

Noon. 

29.  710 

30.5 

29.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

8.0 

Noon. 

29- 854 

28.5 

25.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

20.3 

3  p.m. 

29.  642 

33-0 

32.0 

C.  K. 

10 

S.W. 

4.3 

3  P-  '"- 

29-  845 

30-5 

26.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

17.7 

6  p.m. 

29-654 

34-0 

33-7 

K. 

10 

S.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  902 

28.0 

25- 5 

C.K. 

9 

N.W. 

13.0 

9  p.m. 

29.680 

37-0 

34-5 

C.K. 

10 

w. 

4-3 

9  p.m. 

29-  964 

26.0 

25.0 

C.K. 

6 

N.W. 

II-3 

Mean. 

29.809 

29.0 

28.0 

8.8 

5-6 

Mean. 

29.803 

28.6 

26.4 

4-9 

.... 

18.8 

November  30. 

December  5. 

Midn't. 

29.690 

39-0 

36.0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

5-3 

Midn't. 

29.  978 

24.0 

23-5 

C.K. 

2 

N.W. 

8-7 

3  a.m. 

29.  692 

39-0 

,36.2 

C.K. 

10 

w. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  980 

21-5 

21-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29-  785 

38.0 

36.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

29.  992 

18.5 

18.5 

Clear. 

0 

N.W. 

2-7 

9  a.  m. 

29. 846 

.^8.5 

35-5 

C.  K.S. 

3 

N.W. 

4-3 

9  a.  ni. 

30.  044 

22.0 

20.5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

Noon. 

29-  793 

44.5 

39-5 

C.K.S. 

6 

N.W. 

8.3 

Noon. 

30. 022 

27.8 

26.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

9-3 

3  p.m. 

29.  778 

46.0 

41.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

8.0 

3P-m. 

29.990 

29.0 

28.0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

8.3 

6  p.m. 

29-  838 

41.0 

38.0 

Clear. 

0 

N. 

3-3 

6  p.  m. 

30.  021 

25-5 

* 

C.  K.  S. 

I 

N. 

6.3 

9p.m. 

29.  846 

36.0 

34-0 

C.  K.  S. 

I 

W. 

3-0 

9p.m. 

30. 056 

21-5 

20.5 

Clear. 

0 

N. 

10. 0 

Mean. 

29.784 

40.  2 

37- 0 

.... 

4-2 

5-5 

Mean. 

30. 010 

23-7 

22.6 

.... 

2.0 

.... 

7-3 

December  i. 

December  6. 

Midn't. 

29.844 

.33-8 

32.0 

C.K. 

I 

S.E. 

2.7 

Midn't. 

30. 077 

19.0 

18.0 

Clear. 

0 

N. 

7.0 

3  a.m. 

29-845 

31.0 

30.0 

Clear. 

0 

S. 

3-3 

3  a.m. 

30-071 

17-5 

17-5 

Clear. 

0 

N. 

6.3 

6  a.m. 

29.  828 

30.0 

29.0 

Clear. 

0 

S.E. 

2.7 

6  a.  m. 

30.088 

15-5 

14-5 

C.S. 

2 

N. 

9-3 

9  a.m. 

29.  841 

34-0 

33- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

4-7 

9  a.m. 

30.  162 

19.  0 

18.5 

Clear. 

0 

N. 

6.0 

Noon. 

29.804 

47.0 

43- 0 

Clear. 

0 

S. 

3-7 

Noon. 

30.  140 

27.0 

26.0 

Clear. 

0 

N.E. 

6.3 

3  p.m. 

29.804 

54-0 

48.0 

Clear 

0 

S.E. 

6-3 

3  P-  m- 

30.  116 

30-5 

29.0 

C.K. 

3 

N. 

6.7 

6  p.  m. 

29-748 

50.5 

46.0 

C.K. 

I 

S. 

4-3 

6  p.  m. 

30. 147 

26.0 

25-5 

Clear. 

0 

N. 

4.0 

9  p.m. 

29-  743 

45-0 

43-0 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

9  p.m. 

30.  170 

24.  0 

24.0 

Clear. 

0 

N. 

4-3 

Mean. 

29.807 

40.7 

38.0 

0.  2 

4.0 

Mean. 

30. 121 

22.3 

21.6 

0.6 

.... 

6.2 

*  Frozen. 
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December  7. 

December  12. 

1 

J3     • 

^ 

3 

Wind 

•a 
3 

Wind 

S  fc 

H  fe 

0 

H  «3 

p:  ti 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

£■53 

Si 

pa  S 

Clouds. 

0 

0 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 
m  2 

St; 

Si 

Clouds. 

0 

s 
0 

Direc- 

3 

t 

r 

1 

tion. 

I 

^' 

t. 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.  184 

23.0 

22.5 

C.  K.  S. 

I 

N. 

4-7 

Midn't. 

30-  043 

40.0 

39-0 

S. 

I 

S. 

3-7 

3  a.m. 

30.  192 

21. 0 

20.5 

Clear. 

0 

N. 

6.7 

3  a.  m. 

30-  045 

.36.,S 

36.0 

Clear. 

0 

N.  E. 

i.o 

6  a.  m. 

30.213 

20. 0 

20.0 

Clear. 

0 

N. 

6.3 

6  a.  m. 

30-059 

35-0 

34-8 

C.  K.  S. 

2 

N.  E. 

1-7 

9  a.  m. 

30. 236 

23.2 

22.5 

C.  K. 

3 

N. 

4-7 

9  a.m. 

30.098 

36-0 

35-5 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

1-3 

Noon. 

30.  228 

.S,S.8 

32.0 

C.  K. 

3 

S.W. 

2.7 

Noon. 

30.062 

44.5 

42.0 

C.K.S. 

8 

E. 

3-0 

3  p.m. 

30-  123 

36.0 

33- 0 

C.K.S. 

6 

s. 

6-3 

3  p.m. 

29.  998 

49.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

.3-3 

6  p.  m. 

30.  118 

32.0 

30.0 

C.K. 

2 

s. 

5-0 

6  p.  m. 

30-  037 

45-0 

42.0 

C.K. 

2 

E. 

2.7 

9  p.m. 

30.  107 

29-5 

28.5 
26.1 

C.K. 

2 

s. 

4.0 

9  p.m. 

30-  034 

40.0 

39-0 

C.K. 

2 

N.E. 

4-7 

Mean. 

30-  175 

27-3 

2. 1 

5-0 

Mean. 

30.  047 

40.8 

39-2 

3-9 

2.7 

December  8. 

December  13. 

Midn't. 

30.068 

28.0 

27-5 

Clear. 

0 

s. 

3-3 

Midn't. 

30.  018 

39- 0 

38.0 

C.K. 

2 

N.E. 

2.7 

3  a.m. 

30.  056 

29.  0 

28.5 

C.K. 

8 

S.E. 

3-3 

3  a.m. 

29-995 

38.0 

37-0 

Clear. 

0 

E. 

2.3 

6  a.m. 

30. 058 

31.0 

30-5 

C.K. 

10 

S.B. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  970 

32.0 

31-5 

C.K. 

6 

E. 

2.0 

9  a.m. 

30-059 

32-0 

31-5 

C.K. 

10 

S.E. 

2.0 

9  a.  m. 

30.  046 

33-3 

33-1 

C.K. 

10 

N.E. 

2.0 

Noon. 

30.001 

39-0 

35-0 

C.K. 

6 

S.E. 

2.0 

Noon. 

29-964 

40.0 

39-7 

N. 

10 

N.E. 

3-0 

3  p.m. 

29.  930 

44.0 

39-0 

C.K. 

8 

S.E. 

5-7 

3  p.m. 

29.  922 

43-0 

42-5 

N. 

10 

N.E. 

3.3 

6  p.  m. 

29.  902 

40.5 

37-0 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  892 

44.2 

44.0 

Mist. 

10 

N.E. 

4.0 

9  p.m. 

29-  875 

38.0 

36. 0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-3 

9  p.m. 

29-  857 

51-8 

51-5 

C.K. 

4 

S.E. 

5.0 

Mean. 

29.994 

35-2 

33-1 

5-5 

3-0 

Mean. 

29  958 

40.  2 

39.7 

6-5 

3-0 

December  9. 

- 

December  14. 

Midn't. 

29-  839 

37- 0 

35-0 

Clear. 

0 

S. 

2-7 

Midn't. 

29.  800 

55- 0 

54-8 

C.K. 

9 

S. 

II. 0 

3  a.  m. 

29.803 

36.5 

34-5 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

3  a.m. 

29.  736 

58.0 

57-5 

C.K. 

10 

S.E. 

15-3 

6  a.  m. 

29.  774 

38.2 

37- 0 

C.S. 

I 

S. 

5-3 

6  a.  m. 

29.694 

60.0 

59.0 

C.K. 

10 

S.E. 

20.0 

9  a.  m. 

29.  756 

44-5 

42-5 

C.K. 

5 

S. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  656 

61.0 

59- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

21. 0 

Noon. 

29.  682 

58.0 

54-0 

C.K. 

7 

S.W. 

10.3 

Noon. 

29-571 

64.0 

61.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

21.3 

3  p.m. 

29.  623 

56.5 

53-5 

C.K. 

9 

s. 

11.7 

3  p.m. 

29-  504 

6.3.5 

62.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

22.3 

6  p.  m. 

29-  539 

54-5 

53-0 

C.K. 

0 

s. 

6-7 

6  p.  m. 

29-  450 

63.0 

62.8 

N. 

10 

S. 

19.7 

9  p.m. 

29.  440 

56.0 

54.0 

Mist. 

10 

s. 

II.  7 

9  p.  m. 

29.  372 

63.0 

62.7 

N. 

10 

S. 

19-7 

Mean. 

29. 682 

47.6 

45-4 

■4.0 

7-3 

Mean. 

29-  598 

60.9 

59.8 

9-9 

18.8 

December  10. 

0 

December  15. 

Midn't. 

29-  335 

55-5 

55- 0 

N. 

10 

s. 

18.7 

Midn't. 

29.286 

64.0 

63.7 

N. 

10 

S. 

19.3 

3  a.m. 

29.  297 

54- 0 

53-5 

C.K. 

9 

s.  w. 

16.  7 

3  a.m. 

29-373 

54-5 

53-0 

N. 

10 

N.W. 

15.7 

6  a.  m. 

29-  452 

44.0 

40.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

20.3 

6  a.  m. 

29.509 

36.0 

33-0 

C.K. 

10 

N.W. 

32.3 

9  a.  m. 

29.  672 

43- 0 

39-0 

C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

20.7 

9  a.  m. 

29-  634 

33- 0 

30.5 

C.K. 

3 

N.W. 

22.7 

Noon. 

29.  738 

45-5 

40.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

21.3 

Noon. 

29.  690 

32-0 

29. 0 

C.K. 

2 

N.W. 

24-3 

3  p.m. 

29. 786 

46.  0 

40.5 

C.S. 

I 

N.W. 

15-7 

3  p.m. 

29. 766 

29.  0 

25.0 

C.K. 

2 

N.W. 

22.7 

6  p.m. 

29.  848 

42.0 

38.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  p.m. 

29-  853 

21.0 

21.0 

Clear. 

0 

N.W. 

24.0 

9  p.m. 

29. 924 

39- 0 

36.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

9  p.m. 

29.889 

17.0 
35-8 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

20.0 

Mean. 

29. 632 

46. 1 

42.8 

.3-9 

15-6 

Mean. 

29-  625 

36.5 

4-6 

22.6 

December  ii. 

December  16. 

Midn't. 

29.  970 

34- 0 

32-0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

Midn't. 

29.926 

15-5 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

17.0 

3  a.  m. 

29-986 

33-5 

32-0 

C.K. 

6 

N.W. 

2.0 

3  a.m. 

29.940 

14.  0 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

14-7 

6  a.  m. 

30. 016 

33-5 

32.0 

C.K. 

4 

N.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29-962 

13-5 

« 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

30.064 

39- 0 

36.0 

C.  K. 

4 

S.W. 

I.O 

9  a.m. 

29.966 

14-5 

13- 0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

9-3 

Noon. 

30.066 

46.0 

41.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2-3 

Noon. 

2^908 

19.0 

17-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

9-7 

3P-m. 

30.018 

47- 0 

43- 0 

C.K. 

7 

S.  E. 

9.0 

3  p.m. 

29.892 

20.0 

19-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

30. 040 

44-0 

40-5 

C.  K.  S. 

3 

S.E. 

6.7 

6  p.  m. 

29-856 

19.0 

18.  ,5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

5-7 

9p.m. 

30. 048 

42.0 

40.0 

C.K. 

S.E. 

4-3 

9  p.m. 

29.822 

1S.0 

17-5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

6.0 

Mean. 

30. 026 

39-9 

37-1 

.... 

4-7 

3.8 

Mean. 

29.909 

16.7 

17.2 

5-0 

10.  0 

*  Frozen. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


December  17- 

December  22. 

CQ  0 

3  S 

n  0 

1 

Wind. 

U 

3 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Clouds. 

u 
.5 

Direc- 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  a 

pq  0 

£■2 

Clouds. 

0 

e 

0 

Direc- 

0 

1 

tion. 

;> 

0 

t! 
(2 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  793 

18.0 

17-5 

C.K. 

8 

N.W. 

3-7 

Midn't. 

30.  088 

13-5 

12.5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

3  a.  m. 

29.760 

17-5 

17-5 

C.K. 

8 

N.W. 

4.7 

3  a.m. 

30.  060 

12.5 

II- 5 

Clear. 

0 

N.W. 

0-3 

6  a.  m. 

29.718 

17.0 

17.0 

C.K. 

4 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

30.  040 

9-5 

9.0 

C.  K.  S. 

I 

W. 

0.3 

9  a.  m. 

29. 724 

18.0 

17-5 

Clear. 

0 

N.E. 

7-7 

9  a.  m. 

30.012 

15-5 

14-5 

Clear. 

0 

S. 

2.3 

Noon. 

29-  675 

25.0 

24-5 

C.K. 

5 

E. 

3-7 

Noon. 

29.  916 

28.0 

24-5 

C.K. 

3 

S. 

10.3 

3  p.m. 

29.609 

27.0 

26.0 

C.K. 

3 

W. 

2.0 

3  p.m. 

29.806 

30.0 

28.0 

C.K.S. 

8 

s. 

14.7 

6  p.  m. 

29. 654 

24.  0 

23-5 

S. 

I 

N.W. 

2.7 

6  p.  ni. 

29.  769 

27.  0 

26  0        C.  K. 

5 

s. 

10.7 

9  p.m. 

29.712 

22.  0 

21.5 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

9  p.m. 

29.711 

27.  0 

26.0 

C.K. 

7 

s.w. 

9.0 

Mean. 

29.706 

21. 1 

20.  6 

3-6 

4.4 

Mean. 

29.925 

20.4 

19.0 

3-0 

6.6 

December  i8. 

December  23. 

Midn't. 

29. 762 

21. 0 

21.0 

C.  K. 

10 

N. 

3-0 

Midn't. 

29.  650 

29-5 

29.0 

C.K. 

9 

s.w. 

II.  7 

3  a.m. 

29. 740 

20.0 

20.0 

Haze. 

N.E. 

4.0 

3  a.m. 

29.  622 

30.0 

29-5 

C.K. 

9 

s.w. 

8.0 

6  a.  m. 

29. 746 

19.0 

19.0 

Clear. 

0 

N. 

7-7 

6  a.  m. 

29. 592 

31.0 

30.0 

C.K. 

10 

s.w. 

7.0 

9  a.  m. 

29. 806 

20.5 

19-5 

C.K. 

8 

N. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  572 

33-5 

29- 5 

C.K.S. 

10 

s. 

7.0 

Noon. 

29. 781 

23.0 

21.5 

C.K. 

10 

N. 

9.0 

Noon. 

29.  501 

35- 0 

34- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

9-3 

3  p.m. 

29. 817 

24.0 

22.5 

C.K. 

10 

N.W. 

7.0 

3P-ni- 

29-  434 

34- 0 

33-5 

Sleet. 

10 

s. 

8-3 

6  p.m. 

29. 847 

21.0 

* 

C.K. 

6 

N.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.406 

34-3 

34- 0 

N. 

10 

s. 

12.3 

9  p.m. 

29. 927 

19.0 

17-5 

C.K. 

7 

N.W. 

4-7 

9  p.m. 

29-  383 

35- 0 

34-5 
31-8 

N. 

10 

s. 

6.7 

Mean. 

29.803 

20.  9 

20.  I 

7-3 

5.8 

Mean. 

29.  520 

32.8 

9.8 

8.8 

December  19. 

December  24. 

Midn't. 

29.  924 

17.0 

16.., 

Clear. 

0 

N. 

7.0 

Midn't. 

29-  384 

33- 0 

,32.8 

C.K. 

10 

N.W. 

3-7 

3  a.m. 

29-  958 

16.5 

16.0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-0 

3  a.m. 

29.446 

31.0 

30-5 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29.968 

18.0 

18. 1 

C.K. 

10 

N. 

3-7 

6  a.  m. 

29. 522 

29.0 

28.  .S 

C.S. 

I 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

30. 018 

18.0 

17.0 

Snow. 

10 

N.E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.603 

34- 0 

33- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-7 

Noon. 

29. 987 

20.5 

20.0 

Snow. 

10 

N.E. 

2.7 

Noon. 

29. 634 

45-5 

42.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-7 

3  p.m. 

29.962 

21.5 

21.0 

Snow. 

lo 

N.W. 

4-7 

3  P-  m- 

29-  634 

48.0 

44.0 

C.K. 

3 

N.W. 

6.3 

6  p.  m. 

30. 038 

18.0 

17-5 

C.K. 

5 

N. 

5-3 

6  p.  m. 

29.664 

44.0 

40. 0 

C.  K.  S. 

I 

s. 

1-7 

9p.m. 

30. 074 

16.  5 

IS- 5 

C.  K. 

7 

N. 

5-7 

9  p.m. 

29. 662 

39- 0, 

37- 0 

C.K. 

I 

S. 

2.0 

Mean. 

29.991 

18.2 

17-7 

7.8 

4.7 

Mean. 

29. 569 

37-9 

36.0 

3-0 

3-8 

December  20. 

December  25. 

Midn't. 

30. 103 

14.0 

13-5 

C.K. 

7 

N.W. 

5-3 

Midn't. 

29. 624 

36.0 

35-0 

C.K. 

9 

S. 

3-0 

3  a.m. 

30- 105 

12.5 

12.0 

C.K. 

9 

N.W. 

10.  0 

3  a.m. 

29.560 

36.0 

35- 0 

C.K. 

7 

S. 

6-7 

6  a.  m. 

30.089 

13-5 

13.0 

C.K. 

10 

N.W. 

10.7 

6  a.  m. 

29. 520 

37-5 

37-0 

C.K. 

9 

S. 

7-7 

9  a.  m. 

30.110 

13-5 

12.5 

C.K. 

9 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29. 613 

40.0 

38.8 

C.  K.  S. 

9 

S. 

7-7 

Noon. 

30.064 

20.0 

19.0 

C.K. 

8 

N.W. 

7-7 

Noon. 

29. 627 

42.5 

41.0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

5-7 

3  p.m. 

30.009 

21.  2 

21.0 

C.K. 

4 

N.W. 

7-3 

3  p.m. 

29. 652 

46.0 

44- 0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

4-7 

6  p.  m. 

30. 024 

17.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29-  758 

45-5 

43-5 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

30. 038 

14.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

9  p.m. 

29. 845 

44.0 

42.5 

C.K. 

9 

N.W. 

15-0 

Mean. 

30.068 

15.8 

15-2 

5-9 

8.0 

Mean. 

29. 650 

40.9 

39-6 

9.0 

6.9 

December  21. 

December  26. 

Midn't. 

30. 041 

14.0 

13-5 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

Midn't. 

29. 894 

39- 0 

37-5 

C.  K. 

2 

N.W. 

9-3 

3  am. 

30. 038 

13-0 

12-5 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

3  a.m. 

29.  922 

35-5 

35- 0 

C.  K. 

9 

N.E. 

9.0 

6  a.m. 

30.002 

11-5 

Clear. 

0 

N.W. 

"•3 

6  a.  m. 

29. 972 

34- 0 

33-5 

C.  K. 

10 

N.E. 

4-3 

9  a.  m. 

30. 131 
30.085 

13-0 

12.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

12.7 

9  a.  m. 

29-  985 

34- 0 

33-0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

Noon. 

19.0 

18.5 

C.K. 

2 

N.W. 

14.0 

Noon. 

29.  918 

35- 0 

34-0 

C.K. 

10 

E. 

3-7 

3P-«n. 

30. 078 

20.5 

20.0 

C.K. 

4 

N.W. 

13.0 

3  p.m. 

29-  833 

34- 0 

33-0 

N. 

10 

N.E. 

4.0 

6  p.  m. 

30.099 

17.5 

17-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

6  p.m. 

29-  763 

32.0 

32.0 

N. 

10 

N. 

5-7 

9p.m. 

30.  122 

14.5 

13-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

9  p.m. 

29. 702 

33- 0 

33-0 

N. 

10 

N. 

2.0 

Mean. 

30.074 

15.4 

15.4 

.... 

I.O 

.... 

II-3 

Mean. 

29. 874 

34.6 

33-9 

8-9 

5-2 

*  Frozen. 
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December  27. 
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U 

>:, 

>, 
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M  . 

•^ 

Wind. 

J3  ,• 

•^ 
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. 
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Time. 

Barom- 
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BulbT 
ometet 
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0 

B 
0 
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Barom- 
eter. 

•3  s 

PS 

pa  0 

Clouds. 

0 
0 

0 
0 

Direc- 

Direc- 

n^" 

-w  a 

i 

tion. 

> 

P 

r 

0 

1 
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in. 

■ 
0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29. 626 

33- 0 

.32.8 

N. 

10 

N.  W. 

3-3 

Midn't. 

29.266 

38.5 

38.0 

N. 

lO 

N.W. 

8.0 

3  a.m. 

29. 648 

33-5 

33- 0 

N. 

10 

N.  W. 

5-0 

3  a.m. 

29.  247 

38.0 

37-5 

N. 

10 

N.W. 

II.7 

6  a.m. 

29.  720 

33-5 

33- 0 

C.S. 

I 

N.W. 

9.0 

6  a.  m. 

29.  277 

37- 0 

.36.  .S 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

29.  832 

38.0 

36.  5 

C.  K. 

3 

N.  W. 

10. 0 

9  a.m. 

29. 374 

37- 0 

36.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

13.0 

Noon. 

29.884 

43- 0 

40.  0 

C.K. 

5 

N.  W. 

13- 0 

Noon. 

29. 376 

39- 0 

37-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

11-3 

3  p.m. 

29.914 

42.5 

39-5 

C.  K. 

5 

N.W. 

16.  7 

3  p.m. 

29-  405 

40.5 

39- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

12.3 

6  p.  m. 

29.969 

37- 0 

35- 0 

Clear. 

0 

N. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  505 

37.0 

35- 0 

C.K. 

1 

N.W. 

II. 0 

9  p.m. 

30.  030 

34- 0 

33- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

9  p.m. 

29.612 

33- 0 

31.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

Mean. 

29.  828 

36.8 

35-4 

4.2 

8.5 

Mean. 

29- 383 

37-5 

36.3 

7.6       .... 

II-5 

December  28. 

December  31. 

Midn't. 

30.  032 

32.5 

3I-0 

C.K. 

3 

N. 

4.3 

Midn't. 

29. 639 

31.0 

295 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

3  a.m. 

30.- 01 7 

30.2 

29.0 

C.K. 

6 

N.  E. 

1-7 

3  a.m. 

29. 639 

29.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

6  a.  m. 

30.  020 

28.8 

28.0 

C.K.S. 

9 

N. 

0-3 

6  a.m. 

29. 680 

31.0 

30-0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

9  a.  m. 

30-  033 

30- 5 

30.0 

C.  K.  S. 

8 

N.E. 

0.7 

9  a.  m. 

29-  737 

34- 0 

32.0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-0 

Noon. 

29.  960 

35-5 

34- 0 

K. 

10 

E. 

1-7 

Noon. 

29. 647 

45-5 

41.0 

Clear. 

0 

W. 

10.3 

3  P-  '"• 

29-  858 

37- 0 

35- 0 

K. 

10 

S.E. 

2.7 

3  p.m. 

29.596 

49-5 

44- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

16.3 

6  p.m. 

29. 832 

35-5 

34.5 

N. 

10 

N.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29. 662 

44-5 

39-5 

C.K. 

2 

S.W. 

10.3 

9  p.m. 

29.  710 

35- 0 

34-5 

N. 

10 

N. 

8-3 

9  p.m. 

29.  732 

38.5 

35-5 

Clear. 

0 

w. 

8.7 

Mean. 

29-  933 

33-1 

32.0 

8.2 

3-0 

Mean. 

29.666 

37-9 

34.9 

0.2 

8.4 

December  29.  •; 

Midn't. 

29-517 

37-5 

37-3 

N. 

10 

N.E. 

9-3 

3  a.m. 

29-  405 

41.0 

40.9 

N. 

10 

N.E. 

II. 7 

6  a.  m. 

29.328 

37-5 

37-4 

N. 

10 

N.W. 

6.0 

9  a.m. 

29-  253 

37-2 

37- 0 

N. 

10 

N.W. 

4.7 

Noon. 

29.189 

38.0 

37. 5 

N. 

10 

N.W. 

3-0 

3  p.m. 

29- 195 

38.0 

38.0 

N. 

10 

N.W. 

4-7 

6  p.m. 

29. 219 

3H.,S 

38.3 

N. 

10 

N.W. 

8-3 

9  p.m. 

29.  261 

39- 0 

38.5 

N. 

10 

N.W. 

5-0 

Mean. 

29.  296 

38.3 

38.1 

10. 0 

6.6 
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January    i. 


Mean 
Time. 


Barom- 
eter. 


V 

^^ 

3  5 
M  2 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  P-  ni. 
6  p.  m. 

9  p.™. 
Mean. 


29.  907 

29.  998 

30.  126 
3°.  273 
3°.  318 
3°.  318 
30.  345 
30.  366 


30.  206 


37-5 
32-5 
28.0 

27-5 
31.2 
32.2 
30.0 
24.5 


30.4 


u 


Clouds. 


34.5 
30.0 
26.5 
27.  o 

30.5 
31.0 
29.  o 
24-5 


29.  1 


Clear. 

Clear. 

Clear. 

C.  K. 
C.  K.  S. 

C.  K. 
C.  K.  S. 

Clear. 


c 
o 

o 


Wind. 


Direc- 
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N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.  W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.  E. 


II. o 

12.3 
10.  7 
7.7 
13.7 
9.7 
4.0 
3.0 


9.0 


January  6. 


Mean 
Time. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  P-m- 
6  p.  m. 
9  p.  m. 


Mean. 


Barom- 
eter. 


3°.  054 
30.  029 

29-  993 
30.002 
29.  952 
29.  886 
29.  864 
29.  849 


29.  954 


^ 

U 

I-i  a; 

^s-; 

^t; 

£« 

•3  s 

1  E 

w  2 

m  0 

t-^ 

V,ii 

Q 

^ 

0 

0 

24.  0 

23.0 

21.  0 

20.5 

19.  0 

19. 0 

25.0 

24-3 

.36.5 

35- 0 

39-5 

38.0 

35.0 

31.0 

31.5 

29.5 

28. 9 

27.6 

Clouds. 


Clear. 

Clear. 

Clear. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.  K. 

C.K. 


TT" 


a 

u 
a 
o 

1 


o 
o 
o 
7 
9 
9 
10 

3 


4.8 


Wind. 


Direc- 
tion. 


S.  W. 
S.  W. 
S.  W. 
S.  W. 

S. 

S. 

S. 
S.  W. 


m. 

1.7 
l.o 
0.7 

0.3 
2.7 

5-0 

2-3 

1-3- 


1.9 


January   2. 


January  7. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  p.  III. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


Mean. 


30-  341 

22.0 

* 

30. 326 

21.5 

* 

30.286 

21.5 

* 

30.  212 

25.0 

23.5 

30.087 

34-5 

32.0 

29.  978 

38.0 

34- 0 

29.  842 

37- 0 

34.0 

29.  768 

40.6 

37- 0 

30-  105 

30.0 

32.1 

Clear. 
Clear. 
C.  K.S. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K. 
C.  K. 


o 
o 
2 
4 
4 
7 
9 
10 


4.5 


N.  E. 
S.E. 
vS.  E. 

S. 
S.W. 
S.W. 

S. 
S.W. 


5.0 
2.3 
4.0 

7.3 
13.3 
15.0 

10.  o 

8.3 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Nooii. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


8.2 


Mean. 


29.  816 

29.  795 
29.  770 
29.  809 

29.  758 
29.  725 
29.  710 
29.  716 


29.  762 


30.5 

28.0 
27.0 
28.0 

29.  5 
27.0 
26.0 
26.2 

42.8 
42.0 

36.  0 
36.0 

39.5 
36.0 

35- 0 
34- 0 

34-2 

31.2 

C.K. 
Clear. 
C.K. 
C.  K. 
C.  K. 
C.  K. 

K. 

K. 


8 
o 
I 
2 
7 

ID 
10 
10 


6.0 


S.W. 
S.W. 
S.W. 

N.W. 
S.W. 

S. 
S.  E. 

N.  E. 


0.7 
2.3 
3-3 
1.7 
0.7 

5.7 
4.7 
6.0 


3-1 


January   3. 


January  8. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


29.  677 
29.  608 
29.  650 
29.  798 
29.  856 
29.  786 
29.967 
30.051 


Mean. 


29.799 


39- o 
40.  o 
41.0 
32.0 
30.0 
29.  o 

23.0 
21.5 


31.9 


36.0 
38.0 
38.5 

28.0 

26.0 

26.5 

22.0 
20.5 


29.4 


C.K. 

C.K. 

C.K. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 
C.  K.  S. 

C.K. 

C.K. 


10 

10 

10 

I 

4 
3 
4 

I 


5-4 


S.W. 
S.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


10.3 

5-3 

9.0 

20.  7 

24.3 
22.3 
20.3 
17.7 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 


16.  2 


Mean. 


29.  691 
29-  655 
29-  654 
29.  681 
29.  692 
29.  652 
29.  690 
29.  721 


29.680 


33 
33 
32 
33 
39. 
41 
37 
33 


35. 


32.0 
32.0 
31.5 
33- o 
37.0 
38.0 
34.0 
31.0 


33.6 


K. 

K. 

C.  K.  S. 

C.  K.  S. 

C.  K.  S. 

C.K. 

Clear. 

C.K. 


10 
10 
10 
8 
4 
5 
o 
2 


6.1 


N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.E. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N. 


5.0 
4.0 
5.3 
5-7 
4-3 
7.7 
7-7 
2.3 

5-2 


January  4. 


January  9. 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.m. 
Noon. 
3p.iu. 
6  p.m. 
9p.m. 


Mean. 


30.060 

20.5 

20.0 

30.088 

18.0 

17.5 

30. 151 

17.0 

17.0 

30. 124 

18.0 

17.5 

30. 218 

23.2 

23.0 

30.208 

26.5 

25.0 

30. 239 

24.0 

23.5 

30. 255 

22.0 

22.0 

30. 168 

21.  2 

20.  7 

C.K. 
Clear. 
Clear. 
Clear. 
Clear. 
Clear. 
Clear. 
Clear. 


N.W. 

N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 
N.W. 


17.3 
"•3 
13.0 

16.7 

17.0 

15.0 

8.3 

6.7 


Midn't. 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  p.  m- 
6  p.  m. 
9  p.m. 


13.2 


Mean. 


29.  749 
29.  780 
29.830 
29.908 
29.881 
29. 830 
29. 793 
29.  779 


29. 819 


33.0 
31.9 
31-5 
27.  2 
29.  o 
36.0 

32.5 
29.0 


31.3 


31.0 
30.6 

31. 5 
27.0 

27.5 
34- o 

31-5 
28.5 


30.2 


C.K. 
C.K. 
Fog. 
Fog. 
Fog. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 


10 

3 
10 
10 
10 

6 

9 

10 


8.5 


S.W. 

N.E. 
N.E. 
N.E. 
S.  E. 
S.E. 
N.E. 
N.E. 


4-7 
0.3 
0.7 

1.7 
1-3 
4.0 
3-3 
4.0 


2.5 


January  5. 


January  10. 


Midn't. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 

3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.m. 

Mean. 


30.  236 
30.  2i3 
30.  222 
30.  256 
30. 181 
30.  lOO 

30.094 
30.088 

30. 17s 


18.5 

* 

17.0 

* 

15-5 

19.0 

18.5 

30.5 

28.5 

36.5 

33.0 

28.0 

27.0 

26.0 

25.0 

23- 9 

36.4 

Clear. 
Clear. 
Clear. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.  K.  S. 
Clear. 


o 
o 
o 

2 
2 
2 
I 
o 

0.9 


N.W. 
N.W. 
N.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 
S.W. 


7.0 
6.7 
0.3 
2.  o 

5-7 
5-3 
4.0 

40 
4.4 


Midn't 
3  a.m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
Noon. 
3  p.m. 
6  p.  m. 
9  p.  I". 

Mean. 


29.710 
29.  670 
29.  636 
29.  656 
29.  614 
29.  585 
29.  591 
29.  591 

29. 632 


30.0 

29-5 

30.0 

29- 5 

29.0 

28.5 

29.0 

29.0 

40.0 

38.0 

39- 0 

37.5 

35.0 

34- 0 

33.5 

32.5 

33.2 

32.3 

C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K. 
C.K.S. 
Haze. 


4 
4 
4 
3 
6 

9 
9 

5.6 


S.E. 

S. 

S. 

S. 

N. 
S.W. 
N.E. 
N.E. 


3-7 
i.o 
i.o 
0.0 
1.7 
0.7 
5.3 
3.7 

2.  I 


'  Frozen. 
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0 
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in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  537 

32.0 

31.0 

Clear. 

0 

N.E. 

1-7 

Midn't. 

29.  611 

41.0 

.36.5 

C.K. 

10 

N. 

6.0 

3  a.m. 

29-  463 

31.0 

30.0 

Clear. 

0 

N.E. 

0-3 

3  a.  m. 

29.  600 

37-0 

33-5 

C.K. 

10 

N. 

2-3 

6  a.  m. 

29-  405 

30.5 

29-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

2.3 

6  a.  m. 

29-  584 

35-0 

32-0 

C.K. 

10 

N. 

I.O 

9  a.  m. 

29-  383 

33- 0 

32.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

5-7 

9  a.m. 

29.  588 

36.0 

32.6 

K. 

10 

N. 

0.7 

Noon. 

29.  322 

33-5 

31-5 

C.K. 

10 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29-  547 

39-2 

35-0 

K. 

10 

N.  W. 

2.  0 

3  p.m. 

29.300 

33- 0 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

21.0 

3  p.m. 

29-  524 

42.5 

37-0 

C.K. 

9 

N.W. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  329 

28.5 

28.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

15-7 

6  p.  m. 

29-  564 

38.0 

33-0 

C.  K.  S. 

7 

N. 

"•3 

9  p.m. 

29. 323 

26.0 

25.0 

Clear. 

0 

W. 

II- 3 

9  p.  m. 

29. 615 

32-5 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

Mean. 

29-383 

30.9 

29.9 

5-1 

8.4 

Mean. 

29-  579 

37.6 

33-6 

8.2 

5-0 

January  12. 

January  17. 

Midn't. 

29-  245 

26.3 

26.  0 

Clear. 

0 

W. 

7-3 

Midn't. 

29.  615 

32.0 

29.0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

29.  262 

26.0 

25-5 

Clear. 

0 

s.w. 

11-3 

3  a-  lu- 

29.  660 

28.0 

26.0 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

6  a.m. 

29.  258 

25.0 

24-5 

C.K. 

4 

vS.W. 

9-7 

6  a.  m. 

29.690 

23-0 

21-5 

Clear. 

0 

N.W. 

II- 3 

9  a.  m. 

29.  277 

27.  0 

25-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29.766 

23-5 

21.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

II- 3 

Noon. 

29.  240 

32.0 

30.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

13-3 

Noon. 

29.  761 

28.5 

24.5 

Clear. 

0 

N.W. 

14.0 

3  p.m. 

29-  257 

30.0 

28.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

16.0 

3  p.m. 

29.  750 

33-5 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29.316 

28.0 

27-5 

C.K. 

9 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29-  784 

30.0 

29-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

9  p.m. 

29.  391 

25-5 

25.0 

C.K. 

7 

N.W. 

14-7 

9  p.m. 

29-  835 

27.0 

26.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

Mean. 

29.  281 

27-5 

26.5 

5-5 

II.  9 

Mean. 

29-  733 

28.2 

25-7 

0. 2 

9-5 

January  13. 

January  18. 

Midn't. 

29-443 

21.0 

21.0 

C.K. 

2 

N.W. 

14-7 

Midn't. 

29.798 

25-5 

25-0 

C.K. 

6 

S. 

1.0 

3  a- Jn- 

29-  473 

21.  0 

21.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.7 

3  a.  m. 

29.808 

23.0 

23.0 

Clear. 

0 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  523 

21-5 

21.5 

C.K. 

2 

N.W. 

II. 7 

6  a.  m. 

29-  754 

23.0 

23.  0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

4-7 

9  a.  m. 

29-  585 

24.0 

22.5 

C.  K. 

7 

N.W. 

12.3 

9  a.  m. 

29.790 

29. 0 

28.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

2.7 

Noon. 

29-  577 

30.0 

29.0 

C.K. 

3 

N.W. 

19-7 

Noon. 

29.  720 

39-5 

37-0 

C.  K.  S. 

9 

S.W. 

8.3 

3p.m. 

29. 610 

31.2 

30.0 

C.K. 

2 

N.W. 

21.3 

3  P-  m- 

29.  656 

46.0 

40.  0 

C.K. 

10 

S. 

9-7 

6  p.m. 

29-  736 

27.0 

« 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

18.7 

6  p.  m. 

29.  622 

47-5 

40.5 

C.K. 

9 

S.W. 

8.3 

9  p.m. 

29. 812 

23-5 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

17-3 

9  p.m. 

29-  652 

43- 0 

39-5 
32-0 

N. 

10 

S.W. 

10.7 

Mean. 

29-  595 

24.9 

23-9 

2-4 

.... 

16.0 

Mean. 

29.  725 

34-6 

6.8 

5-9 

January  14. 

January  19. 

Midn't. 

29.  846 

22.0 

21.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

13-3 

Midn't. 

29.664 

38.0 

37-0 

N. 

10 

S.W. 

6.7 

3  a.m. 

29.898 

20.5 

20.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

29-  713 

38.0 

37- 0 

N. 

10 

N.W. 

2-7 

6  a.  m. 

29.  921 

18.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

6  a.  m. 

29.796 

36.0 

34- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29.964 

24.0 

23-5 

C.  K. 

2 

s.  w. 

1. 0 

9  a.m. 

29.  918 

34-0 

30.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

14.0 

Noon. 

29.  921 

34- 0 

32-0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.7 

Noon. 

29.  936 

.36.  .S 

,32.5 

Clear. 

0 

N.W. 

15-0 

3  p.m. 

29.860 

37-0 

34-0 

C.K. 

2 

S.E. 

7-7 

3  P-  m. 

29.944 

39- 0 

.34-0 

Clear. 

0 

N.  W. 

15-7 

6  p.  m. 

29-  838 

31.0 

30-5 

Clear. 

0 

S. 

8.3 

6  p.  m. 

30.  014 

33-5 

31-0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

9  p.m. 

29-  798 

28.0 

27.0 

Clear. 

0 

S. 

5.0 

9  p.m. 

30.064 

30.0 

27.0 

Clear. 

0 

N. 

8.7 

Mean. 

29.881 

26.8 

26.9 

.... 

0.8 

6-3 

Mean. 

29.881 

35.6 

32.8 

3-5 

10.4 

January  15. 

January  20. 

Midn't 

29-  765 

27.2 

26. 5 

Clear. 

0 

S. 

5-3 

Midn't. 

30-  074 

27.0 

26.0 

Clear. 

0 

N. 

5-7 

3  am- 

29-  759 

27.0 

26.5 

C.K. 

7 

S. 

3-0 

3  a.m. 

30.096 

26.0 

25.0 

C.  K.  S. 

I 

N. 

7.0 

6  a.  m. 

29.  740 

26.0 

25-7 

C.  K. 

7 

S. 

I.  0 

6  a.  m. 

30-  130 

22.  0 

22.0 

C.S. 

I 

N.E. 

5-0 

9  a.m. 

29.760 

31-0 

30.0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

I.  0 

9  a.  m. 

30.  160 

25-5 

24.0 

C.K. 

3 

N. 

2.3 

Noon. 

29.  672 

42.5 

40.0 

C.K.S. 

6 

S.E. 

3-7 

Noon. 

30-  107 

32-5 

30.0 

C.K. 

5 

S.E. 

2-7 

3  p.m. 

29.  616 

46.5 

39-5 

C.K. 

7 

S.E. 

6.3 

3  p.m. 

30. 026 

35-0 

32.0 

C.K. 

5 

S.E. 

3-3 

6  p.m. 

29.619 

44-5 

39- 0 

C.K. 

9 

S. 

1-7 

6  p.  m. 

30.034 

29.0 

28.  .S 

C.  K.  S. 

3 

E. 

4.0 

9p.m. 

29-  632 

43-5 

37-5 

C.K. 

5 

N.W. 

2-7 

9  p.m. 

29-994 

26.0 

25.6 

C.K. 

8 

E. 

3-3 

Mean. 

29-695 

36-0 

33-1 

6.1 

.... 

3-1 

Mean. 

30. 078 

27.9 

26.6 

.... 

3-2 

.... 

4-2 

*  Frozen. 
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January  21. 

January  26. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

Si 

Clouds. 

1 
0 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbTher- 
ometer. 

1^ 

3  S 
PQ  0 

Clouds. 

§ 

u 

0 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

u 

Q 

t 
£ 

tion. 

I 

U 

.E 

1 

tion. 

"a; 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  932 

26.5 

26.  0 

C.  K. 

9 

E. 

3-7 

Midn't. 

30.  146 

34.0 

32.0 

C.K. 

10 

E. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  852 

27.0 

26.5 

C.K. 

10 

N.  E. 

3-3 

3  a.  ra. 

30. 162 

33- 0 

32.0 

C.K. 

10 

E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  720 

29.  0 

29.0 

N. 

10 

N.  E. 

7-3 

6  a.  m. 

30.  120 

32.0 

31-5 

Snow. 

10 

S.E. 

5-0 

9  a.m. 

29.  626 

32.0 

32.0 

N. 

10 

N.  E. 

9.0 

9  a.  m. 

30- 132 

33-0 

32-5 

Snow. 

10 

S.E. 

5-0 

Noon. 

29.449 

38.5 

38.3 

N. 

10 

N.  E. 

II.  0 

Noon. 

30.080 

35-5 

35-0 

N. 

10 

S.E. 

6-7 

3  p.m. 

29.269 

45-5 

45-5 

N. 

10 

N.  E. 

II. 0 

3  p.m. 

30.  026 

36-5 

36.0 

N. 

ID 

S.E. 

2.3 

6  p.  m. 

29-  135 

48.0 

47-5 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

6  p.  ra. 

29-934 

.36.  ,S 

36.0 

N. 

10 

S. 

0.0 

9  p.m. 

29.  052 

46.5 

46.0 

Fog. 

10 

N.E. 

7.7 

9  p.m. 

29. 876 

36.0 

35.8 
33-8 

N. 

10 

S. 

3-0 

Mean. 

29-  504 

36.6 

36.4 

9-9 

7.4 

Mean. 

30.060 

34-6 

10.  0 

3-7 

January  22. 

January  27. 

Midn't. 

2S.967 

46.0 

45-5 

Fog. 

10 

S.W. 

5-0 

Midn't. 

29.  794 

38.0 

38.0 

Fog. 

10 

s. 

5-0 

3  a.m. 

28. 986 

43- 0 

42.5 

Fog. 

10 

s.w. 

12.  0 

3  a.m. 

29.  741 

39-5 

39-5 

Fog. 

10 

s. 

8.7 

6  a.  m. 

29. 049 

37- 0 

36.0 

C.K. 

lO 

N.W. 

14.3 

6  a.  m. 

29.  746 

43-5 

43-5 

N. 

10 

s.w. 

7-7 

9  a.m. 

29. 127 

35- 0 

33- 0 

C.K. 

7 

N.W. 

19.7 

9  a.  m. 

29-  845 

43-7 

43-5 

N. 

10 

s.w. 

4-7 

Noon. 

29. 163 

35.0 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

21-3 

Noon. 

29.  824 

43-5 

43-0 

C.K. 

10 

N.W. 

4-3 

3  p.m. 

29. 197 

37- 0 

34- 0 

C.  K. 

9 

N.W. 

20.7 

3  P-  m- 

29.902 

39-5 

37-0 

C.K. 

10 

N.W. 

6  p.  m. 

29. 287 

35- 0 

33- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

17-7 

6  p.  m. 

30. 088 

35- 0 

31.8 

C.K. 

9 

N.W. 

9  p.  m. 

29-351 

35- 0 

32.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

16.7 

9  p.m. 

30.186 

32.0 

28.5 

C.K. 

8 

N.W. 

Mean. 

29. 141 

37-9 

36.1 

9-5 

15.9 

Mean. 

29. 891 

39-3 

38.1 

.... 

9.6 

6.1 

January  23. 

January  28. 

Midn't. 

29. 427 

34-2 

32.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

22.0 

Midn't. 

30.  254 

27. 0 

25.0 

C.K. 

2 

N.W. 

1-3 

3  a.  m. 

29-  474 

33-5 

31-5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

18.7 

3  a.  m. 

30-310 

23-5 

23.0 

C.K. 

I 

N.W. 

0.3 

6  a.  m. 

29-  525 

33- 0 

31- ° 

C.S. 

I 

W. 

7-7 

6  a.  m. 

30.386 

20.  0 

19-5 

Clear. 

0 

N.W. 

0.3 

9  a.  m. 

29. 625 

34-5 

32.0 

C.K. 

7 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

30.486 

19-5 

18.  .S 

C.K. 

I 

N.W. 

0.7 

Noon. 

29-  584 

39- 0 

35-5 

C.K. 

5 

N.W. 

15-0 

Noon. 

30-  459 

23.0 

22.5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

II-3 

3  p.m. 

29. 602 

35-5 

32.5 

C.  K. 

10 

N.W. 

17-7 

3  p.m. 

30-439 

25.0 

24-5 

C.K. 

3 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  642 

34- 0 

31.0 

C.K. 

lo 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

30. 447 

23.0 

* 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.662 

32.5 

30.0 

C.K. 

6 

N.W. 

6-3 

9  p.m. 

30-471 

22.0 

» 

C.S. 

I 

N. 

3-3 

Mean. 

29.568 

34-5 

31-9 

5-5 

13.6 

Mean. 

30.406 

22.9 

22.  2 

1.6 

4-4 

January  24. 

January  29. 

Midn't. 

29.  761 

31.0 

29.0 

C.K. 

4 

N.W. 

11-3 

Midn't. 

30. 457 

22.5 

« 

K. 

10 

N.E. 

3-3 

3  a.m. 

29.  701 

30.0 

28.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.7 

3  a.  m. 

30-  429 

20.5 

* 

Snow. 

ID 

N.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  742 

30-5 

29. 0 

C.K. 

10 

W. 

I.O 

6  a.  m. 

30.411 

18.0 

* 

Snow. 

10 

N.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  812 

34.5 

32.5 

C.  K.  S. 

2 

w. 

I.  0 

9  a.  m. 

30. 403 

17.0 

16.5 

Snow. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29.818 

41-5 

37-5 

C.  K. 

4 

w. 

6.3 

Noon. 

30. 301 

17.0 

17.0 

Sleet. 

10 

E. 

5-7 

3  p.m. 

29.  809 

44.0 

39- 0 

C.K. 

8 

S.  w. 

5-7 

3  p.m. 

30.  205 

17-5 

17.5 

Sleet. 

10 

E. 

5-3 

6  p.m. 

29.805 

37-5 

35-5 

C.K. 

10 

s.w. 

1-3 

6  p.m. 

30.  154 

17.0 

17.0 

K. 

10 

N. 

4-7 

9  p.m. 

29.  858 

37- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

s.w. 

0-3 

9  p.m. 

30.069 

17.0 

17.0 

Sleet. 

10 

N.E. 

4.0 

Mean. 

29.788 

35.8 

33-2 

7-1 

4.2 

Mean. 

30. 304 

18.3 

17.0 

10.  0 

4-5 

January  25. 

January  30. 

Midn't. 

29. 876 

35-5 

34-0 

Snow. 

10 

s.w. 

2.3 

Midn't. 

29.967 

17.0 

« 

Sleet. 

10 

N.E. 

2.7 

Sa-m. 

29.898 

34.0 

33- 0 

C.K. 

10 

s.w. 

1.0 

3  a.m. 

29-  895 

19.0 

* 

C.K. 

10 

E. 

1-3 

6  a.  m. 

29.964 

32-5 

32.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

I.  0 

6  a.  m. 

29.  876 

22.0 

« 

C.  K. 

10 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

30. 040 

33- 0 

31-5 

C.K. 

9 

N.E. 

1-3 

9  a.  m. 

29.944 

20.5 

20.5 

K. 

10 

N.E. 

5-7 

Noon. 

30.083 

36.0 

35- 0 

K. 

10 

N.E. 

0.0 

Noon. 

29. 960 

23.0 

22.5 

K. 

10 

N.W. 

5-3 

3  p.m. 

30.081 

39-6 

38.0 

C.K. 

9 

N. 

2.0 

3  P-  "'• 

29.  968 

26.5 

25.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-7 

6  p.m. 

30.  142 

37- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

6  p.  m. 

30.  040 

26.5 

25-5 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

30.  154 

33- 0 

31-5 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

9  p.m. 

30.071 

23- 5 

23.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.3 

Mean. 

30. 030 

35-1 

33.8 

9.8 

1-9 

Mean. 

29- 965 

32.2 

23-3 

9-9 

3.8 

*  Frozen. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


January  31. 

February  5. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

u 

V 

Si 

Clouds. 

t 

S 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  Ther- 
ometer. 

M  5 

Clouds. 

1 

a 

c 
0 

Wind. 

Direc- 

'5 

Direc- 

r 

I 

tion. 

■3 
> 

fi'^ 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

lu. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.  083 

22.5 

22. 0 

C.K. 

10 

N. 

5-0 

Midn't. 

29.712 

13.0 

12.5 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

3  a.m. 

30.071 

22. 0 

22.0 

C.K. 

10 

N. 

5-7 

3  a-m- 

29.  725 

12.5 

12. 0 

Clear. 

0 

W. 

1.0 

6  a.  m. 

50.  027 

21. 0 

21.0 

Mist. 

10 

N.  E. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  746 

10. 0 

9-5 

Clear. 

0 

W. 

1.0 

9  a.  m. 

30.  032 

20.6 

20.5 

Snow. 

10 

N. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  854 

12.3 

IO-5 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

Noon. 

29-  954 

22.5 

22.5 

Snow. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29.  866 

17-5 

15-5 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

3  p.m. 

29.  888 

25-5 

25.0 

Mist. 

10 

N.E. 

6.0 

3  p.m. 

29.  866 

19.0 

17-5 

C.K.S. 

6 

N.  W. 

13-7 

6  p.  m. 

29.  856 

26.5 

26.0 

Mist. 

10 

N.E. 

5-0 

6  p.  m. 

29.901 

17.0 

16.5 

C.K. 

7 

N. 

7.0 

9  p.m. 

29.  856 

26.3 

26.0 

Mist. 

10 

N. 

3-3 

9  p.m. 

29.905 

16.5 

15-5 

C.K. 

7 

N.W. 

2.0 

.  Mean. 

29.  971 

23-4 

23.1 

10. 0 

5-2 

Mean. 

29.  822 

14-7 

13-7 

2.5 

5-4 

February  i. 

February  6. 

Midn't. 

29.  840 

25-5 

25-3 

K. 

10 

N. 

3-3 

Midn't. 

29.  914 

15-5 

14-5 

C.K. 

8 

N.W. 

1-3 

3  a.  m. 

29.  842 

25.0 

25.0 

K. 

10 

N. 

3-0 

3  a.m. 

29-  917 

14-5 

13-5 

C.K. 

6 

E. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  838 

25.0 

24.8 

K. 

10 

N. 

4-3 

6  a.  m. 

29.  922 

13.0 

12.  0 

C.K. 

3 

S.  E. 

0.7 

9  a.m. 

29.  849 

25-5 

25.0 

K. 

10 

N.W. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  929 

15-5 

14-5 

C.K. 

2 

S.  E. 

0.0 

Noon. 

29.  837 

29. 0 

28.5 

Mist. 

10 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29-873 

24.0 

23-5 

Clear. 

0 

S.W. 

4-7 

3  p.m. 

29-  735 

31-5 

31.0 

Mist. 

10 

N. 

1-3 

3  p.m. 

29- 785 

29-5 

29.0 

Clear. 

0 

s. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  719 

31.0 

31.0 

K. 

10 

N.W. 

0-3 

6  p.  m. 

29-  785 

30.0 

29-7 

C.K. 

10 

s. 

5-3 

9  p.m. 

29.  678 

31.2 

31. 0 

K. 

10 

N.W. 

0.7 

9  p.m. 

29-  763 

25-5 

25.0 

Haze. 

s. 

0.7 

Mean. 

29.  792 

28.0 

27.7 

.... 

10. 0 

2.  2 

Mean. 

29. 861 

20.  9 

20.2 

4.1 

2.4 

February  2. 

February  7. 

Midn't. 

29.605 

31.0 

31.0 

Fog. 

10 

N.W. 

0.0 

Midn't. 

29.718 

25-0 

24-5 

Haze. 

s. 

0-3 

3  a.m. 

29. 488 

31.2 

31.0 

N. 

10 

N. 

0.  0 

3  a.m. 

29. 658 

24.  0 

24.0 

Haze. 

s. 

0-3 

6  a.  m. 

29.  328 

32.0 

31.6 

N. 

10 

N. 

0.0 

6  a.  m. 

29.  630 

23-5 

23-5 

C.  K.  S. 

2 

s. 

0.  0 

9  a.  m. 

29.  239 

32.0 

32.0 

N. 

10 

W. 

I.O 

9  a.  m. 

29-  659 

24.0 

22.5 

C.K. 

6 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29.  165 

33- 0 

32-5 

Snow. 

10 

W. 

6.3 

Noon. 

29-  597 

37-5 

35- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-7 

3  p.m. 

29.311 

38.0 

35-0 

C.  K.  S. 

6 

W. 

13.0 

3  P-  m- 

29.  592 

37-5 

34- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

15-3 

6  p.  m. 

29-375 

33-5 

32.0 

C.K. 

8 

N.W. 

28.0 

6  p.  m. 

29-  589 

33-0 

32. 0 

C.K. 

I 

N.W. 

8-3 

9  p.  m. 

29-  459 

30.5 

29.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

28.3 

9  p.m. 

29-  594 

27.5 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

II.  0 

Mean. 

29. 371 

32-6 

31-8 

8.2 

.... 

9.6 

Mean. 

29. 630 

29.0 

27.8 

1.8 

5-4 

February  3. 

February  8. 

Midn't. 

29-  541 

26.0 

24-5 

Clear. 

0 

w. 

28.3 

Midn't. 

29-  585 

24.  0 

24. 0 

C.K. 

3 

N.  W. 

17.7 

3  a.m. 

29.609 

22.0 

21.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

24.  0 

3  a.  m. 

29.  612 

22.0 

22.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

17.0  1 

6  a.  m. 

29. 686 

17.0 

15-5 

Clear. 

0 

N.W. 

20.0 

6  a.m. 

29.  660 

14-5 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

12.  0  1 

9  a.  m. 

29.  736 

15-5 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

20.7 

9  a.m. 

29.  670 

14-5 

13- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-7  1 

Noon. 

29.  776 

17-5 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

14.7 

Noon. 

29.  656 

21.0 

19.  0 

C.K. 

I 

N.W. 

17.0 

3  p.  m. 

29-  745 

22.3 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

18.3 

3  p.m. 

29. 596 

24.  0 

21-5 

C.K. 

2 

N.W. 

21.3 

6  p.m. 

29.  765 

19.0 

* 

C.  S. 

I 

N.W. 

II.  7 

6  p.m. 

29.  626 

20.5 

19-5 

C.K. 

2 

N.W. 

21.0 

9  p.m. 

29.  784 

i6.5 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

29.  620 

19.  0 

18.5 

Clear. 

0 

N.W. 

21.3 

Mean. 

29. 705 

19-5 

20.3 

0. 1 

18.2 

Mean. 

29. 628 

19.9 

19.  6 

1. 1 

17.8 

February  4. 

February  9. 

Midn't. 

29-751 

14-5 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

Midn't. 

29.  606 

19.0 

18.5 

Clear. 

0 

N.W. 

19.7 

3  a.  ni. 

29. 688 

14.0 

* 

Haze. 

N.W. 

4-3 

3  a.m. 

29.  604 

18.0 

17-5 

Clear. 

0 

N.W. 

14-7 

6  a.  m. 

29.  622 

13-5 

■* 

Haze. 

N.W. 

0-3 

6  a.m. 

29-  598 

16.5 

15-5 

Clear. 

0 

N.W. 

19-3 

9  a.m. 

29-  573 

14-5 

* 

Snow. 

10 

N.E. 

2. 0 

9  a.  m. 

29. 639 

17.6 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

20.3 

Noon. 

29-  525 

25.0 

23-5 

C.K. 

7 

N.W. 

2.3 

Noon. 

29.  667 

25.0 

24.5 

C.K. 

I 

N.W. 

18.3 

3  p.  m. 

29-  556 

23-5 

22.5 

C.K. 

4 

N.W. 

15-3 

3  P-  m- 

29.  632 

28.0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

20.7 

6  p.m. 

29. 688 

19.0 

« 

C.K. 

I 

N.W. 

16.  0 

6  p.  m. 

29.  661 

23-5 

* 

S. 

I 

N.W. 

16.7 

9  p.m. 

29.  701 

14-5 

13-5 

Clear. 

0 

N. 

8.0 

9p.m. 

29.  677 

20.0 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

13-7 

,   Mean 

29-  638 

17-3 

i 

19.8 

3-7 

7-2 

Mean. 

29.  636 

21.  0 

20.  6 

0.2 

17.9 

*  Frozen. 
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February  10. 

February  15. 

.:. 

u 

^ 

u 

>^ 

:=!  u 

•^  C 

•^ 

Wind. 

V 

J!   .- 

J3     . 

•§ 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 
«  0 

3  S 

pq  0 

Clouds. 

0 

0 

a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

H  S3 

11 

3  g 
pq  § 

Clouds. 

0 

§ 

Direc- 

Direc- 

^ 

Q 

r 

tion. 

> 

Q 

1 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.666 

21.0 

* 

Clear. 

0 

N.  W. 

13-7 

Midn't. 

29.  948 

23.0 

22.5 

C.K. 

7 

N.W. 

5-3 

3  a.m. 

29.650 

20.5 

Clear. 

0 

N.W. 

"•3 

3  a.  m. 

29-  937 

23.0 

23.0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

6  a.m. 

29.  672 

21.0 

C.K.S. 

8 

,    N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  913 

23.0 

23.0 

C.K. 

10 

N. 

4-0 

9  a.m. 

29.695 

23.0 

21.5 

C.  K. 

4 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  924 

23.0 

■if 

K. 

10 

N.W. 

4-3 

Noon. 

29.666 

26.5 

24-5 

C.K. 

4 

N.W. 

12.7 

Noon. 

29.906 

26.  2 

25.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

3-7 

3  P-  m- 

29.612 

29-5 

27.0 

C.K. 

4 

N.W. 

17.0 

3  p.m. 

29-  859 

30.0 

29.  0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-3 

6  p.  m. 

29.  639 

25-0 

C.K. 

9 

N.  W. 

15-7 

6  p.  m. 

29.860 

29-5 

29.  0 

C.  K.  S. 

10 

N.  E. 

6.0 

9  p.m. 

29.  652 

24.0 

C.K. 

10 

N.W. 

15-0 

9  p.m. 

29-  895 

25.0 

* 

C.K. 

6 

N.W. 

4-3 

Mean. 

29.  656 

23-8 

24-3 

4-9 

12.  I 

Mean. 

29.905 

25-3 

25.2 

9-1 

4-8 

February  ii. 

February  16. 

Midn't. 

29. 666 

21. 0 

* 

C.K. 

2 

N.W. 

19.7 

Midn't. 

29.  892 

23-5 

* 

C.K. 

I 

N. 

8.3 

3  a.  ni. 

29.  670 

19.0 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

12.  0 

3  a.  m. 

29. 872 

23-5 

* 

Clear. 

0 

N. 

8.0 

6  a.  m. 

29.  690 

19.  0 

* 

Clear. 

0 

N.  W. 

8.0 

6  a.  m. 

29-  849 

23-5 

* 

C.  K.  S. 

2 

N. 

9.0 

9  a.  m. 

29.  772 

22.0 

20.5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  842 

25.0 

24-5 

C.K. 

10 

N.E. 

10.3 

Noon. 

29.  727 

27.8 

24-5 

C.K.S. 

6 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29.  762 

30.0 

28.0 

C.K. 

10 

N.  E. 

7-7 

3  p.m. 

29.  669 

31-0 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

14-3 

3  p.m. 

29.  676 

34-0 

32.0 

C.K. 

10 

N.E. 

9-7 

6  p.  ni. 

29.665 

27.0 

26.0 

C.K. 

8 

N.W. 

8-7 

6  p.  m. 

29.  642 

.3,V8 

32.0 

C.K. 

10 

N. 

8.0 

9  p.m. 

29. 625 

24.0 

23.5 

C.K. 

10 

N.W. 

8-3 

9  p.m. 

29-  493 

31-5 

31-0 

Snow. 

10 

N. 

12.0 

Mean. 

29.686 

23.8 

24-5 

.... 

4-4 

.... 

10-3 

Mean. 

29-  754 

28.1 

29-5 

6.6 

9-1 

February  12. 

February  17. 

Midn't. 

29.  624 

23.0 

22.5 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29.361 

30.0 

29-5 

Snow. 

10 

N. 

14.0 

3  a.m. 

29.  612 

22.0 

22.0 

C.K. 

6 

N.W. 

7-7 

3  a.  m. 

29.  240 

29.  0 

28.6 

Snow. 

10 

N.W. 

14.0 

6  a.m. 

29- 568 

23.0 

23-3 

C.K. 

10 

N.W. 

i.o 

6  a.m. 

29. 147 

28.0 

* 

Snow. 

10 

N.W. 

18.0 

9  a.  m. 

25-  558 

24.8 

23-5 

C.K. 

2 

S.W. 

2.0 

9  a.  ni. 

29. 087 

29-5 

27.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

16.3 

Noon. 

29-  543 

29.0 

28.0 

C.K. 

8 

S.W. 

6.7 

Noon. 

29.  027 

34-5 

32.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

19.0 

3  P-  III- 

29.  487 

35-0 

33- 0 

C.K. 

7 

S.W. 

8-3 

3  p.m. 

28.  947 

37-0 

32-5 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

21-3 

6  p.  m. 

29-579 

30.5 

29-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 

29. 015 

32-0 

30.0 

C.K. 

10 

N.W. 

19.0 

9  p.m. 

29.600 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

11-3 

9  P-  ni- 

29-  059 

28.0 

26.0 

C.K. 

7 

N.W. 

19-3 

Mean. 

29-  571 

26.8 

26.  0 

6.6 

.... 

6.2 

Mean. 

29.  no 

31.0 

29-3 

8.0 

17.6 

February  13. 

February  18. 

Midn't. 

29. 618 

25.0 

* 

C. 

I 

N.W. 

10. 0 

Midn't. 

29. 079 

27.0 

« 

C.K. 

7 

N.W. 

23-3 

3  a.  m. 

29.  644 

22.5 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

8.3 

3  a.m. 

29.  103 

26.5 

* 

C.K. 

7 

N.W. 

22.3 

6  a.m. 

,  29.  684 

18.0 

* 

C.S. 

I 

N.W. 

10.  0 

6  a.m. 

29- 195 

26.  0 

» 

C.  K. 

3 

N.W. 

20.  7 

9  a.m. 

29.  748 

18.0 

* 

C.K. 

I 

N.W. 

17.0 

9  a.  ni. 

29-  235 

26.8 

25.0 

C.K. 

3 

N.W. 

24.0 

Noon. 

29.771 

20.5 

18.5 

C.K. 

3 

N.W. 

19-3 

Noon. 

29.  289 

29.0 

28.5 

C.K. 

7 

N.W. 

25-3 

3P-ni. 

29.  806 

26.0 

24-5 

C.  K. 

3 

N.W. 

'7-7 

3P-«>- 

29.  326 

31- 0 

30.6 

C.K. 

5 

N.W. 

21.7 

6  p.m. 

29.  820 

24.  0 

» 

Clear. 

0 

N.W. 

15-7 

6p.m. 

29-  443 

25-0 

22.5 

S. 

I 

N.W. 

23-3 

9  p.m. 

29.  884 

21.0 

21.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12-3 

9  p.m. 

29. 492 

24.0 

23-5 

Clear. 

0 

N.W. 

iS-o 

Mean. 

29-  747 

21.9 

21.3 

1. 1 

13-8 

Mean. 

29.  270 

26.  9 

26.0 

4-1 

■       •       *       ' 

23.  0 

February  14. 

February  19. 

Midn't. 

29. 930 

17.5 

17-5 

Clear. 

0 

N.W. 

16.0 

Midn't. 

29.511 

26.0 

j 

25.  0      C.  K.  S. 

3 

W. 

12.3 

3  a.m. 

29-  957 

15-5 

Clear. 

0 

N.W. 

15-0 

3  a.  m. 

29-  532 

25.0 

24.5  '    C.K.S. 

I 

w. 

12.  0 

6  a.m. 

29.  982 

14.0 

Clear. 

0 

N.W. 

16.3 

6  a.m. 

29.800 

17.0 

*      i        S. 

I 

N.W. 

16.7 

9  a.  m. 

3°-  °34 

17.0 

15-3 

Clear. 

0 

N.W. 

17-7 

9  a.m. 

29.  886 

17-5 

*        :        C.  K. 

I 

N.W. 

17.0 

Noon. 

30. 014 

25.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

15-3 

Noon. 

29.864 

24.0 

22.  5           C.  K. 

I 

N.W. 

18.3 

3P-ni. 

29.990 

29.  0 

27-5 

Clear. 

0 

N.W. 

11. 0 

3  p.m. 

29.  892 

28.5 

26.0 

C.K. 

2 

N.W. 

16.0 

6  p.m. 

29.971 

28.0 

26.0 

C.K. 

4 

N.W. 

8-3 

6  p.m. 

29.  916 

26.0 

25.0 

C.K. 

2 

W. 

13-3 

9  p.m. 

29-  950 

25.0 

24-5 

C.K. 

4 

N.W. 

5-7 

9  p.m. 

29.992 

23.0 

22.5 

Clear. 

0 

W. 

6.0 
14.0 

Mean. 

29-  978 

21.4 

33.2 

.... 

I.O 

13-2 

Mean. 

29.799 

23-4 

34.  3 

1.4 

.... 

■  Frozen. 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


February  20. 

February  25. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

U 

=  s 

PQ  0 

Clouds. 

5 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

PQ  0 

tit 

«  0 

Clouds. 

1 

0 

a 
0 

Wind. 

Direc- 

3 

Direc- 

■3 

S' 

& 

tion. 

0 
I 

0 

r 

1 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

30.  001 

21.0 

« 

C.  K. 

9 

N.W. 

8.0 

Midn't. 

29.  732 

37- 0 

35- 0 

C.  K. 

10 

N.E. 

6.3 

3  a.m. 

30.  050 

18.0 

* 

C.K. 

6 

N.W. 

10.3 

3  a.  m. 

29.  686 

37-5 

37- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

II. 0 

6  a.  m. 

30.  078 

15-5 

* 

C.K. 

I 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  620 

38.0 

37.8 

N. 

10 

N.E. 

15.0 

9  a.m. 

30.112 

19-5 

18.0 

C.K. 

6 

N.  W. 

9-3 

9  a.  m. 

29-  567 

39-5 

39- 0 

N. 

10 

N.E. 

19.0 

Noon. 

30.063 

30. 0 

27-5 

C.K. 

10 

W. 

5-0 

Noon. 

29.421 

41.  0 

40-5 

N. 

10 

N.E. 

22.3 

3  p.m. 

30.  010 

33-0 

32.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

1-3 

3  p.m. 

29.312 

43-0 

42.5 

N. 

10 

N.E. 

27-3 

6  p.  m. 

29.  970 

32.0 

31.0 

C.K. 

10 

S. 

0-3 

6  p.  ni. 

29.  281 

43-5 

43-0 

N. 

10 

N.E. 

23-7 

9  p.m. 

29.964 

31-0 

30.0 

Sleet. 

10 

s. 

1-3 

9  p.  m. 

29- 273 

41.0 

40-5 

N. 

10 

N.E. 

20.7 

Mean. 

3°-  031 

25- 0 

27.7 

7.8 

4-9 

Mean . 

29.486 

40.  I 

39-4 

10. 0 

18.2 

Febru.\ry  21. 

February  26. 

Midn't. 

29.907 

30.0 

29-5 

Mist. 

10 

S.  E. 

1-7 

Midn't. 

29.  267 

41.0 

40.0 

Mist. 

10 

N.E. 

17-3 

3  a.m. 

29- 859 

29.0 

28.  .s 

Mist. 

10 

S.E. 

1-7 

3  a.m. 

29.  274 

40.5 

39-5 

N. 

10 

N.W. 

13.3 

6  a.m. 

29.803 

28.0 

27-5 

Mist. 

10 

N.  E. 

6-3 

6  a.m. 

29.319 

40.0 

39-5 

N. 

10 

N.W. 

12.0 

9  a.  m. 

29-  755 

28.0 

♦ 

N. 

10 

N.E. 

8.3 

9  a.  m. 

29-  377 

41. 0 

40.2 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

12.7 

Noon. 

29. 672 

29.2 

* 

N. 

10 

N.E. 

8.7 

Noon. 

29.  392 

46.0 

44-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

14.3 

3  p.m. 

29-519 

32.0 

* 

Sleet. 

10 

N.E. 

4-3 

3  P-  m- 

29.  407 

50-0 

47.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

10.3 

6  p.m. 

29-  395 

33-0 

32-5 

N. 

10 

N.E. 

0.0 

6  p.m. 

29-447 

48.0 

46.0 

C.K. 

5 

N. 

4-7 

9  p.m. 

29-  365 

33-5 

33-2 

N. 

10 

N. 

7.0 

9  p.m. 

29.  488 

43- 0 

41.0 

Clear. 

0 

N. 

2.7 

Mean. 

29.  659 

30-3 

30.2 

10. 0 

4.8 

Mean. 

29-  371 

43-7 

42.2 

.... 

8.1 

.... 

10.9 

February  22. 

February  27. 

Midn't. 

29-341 

33- 0 

33-0 

N. 

10 

N. 

7.0 

Midn't. 

29-  540 

41.0 

40.0 

C.K. 

5 

N.W. 

3-0 

3  a.m. 

29-  313 

33-5 

33- c 

N. 

10 

N.W. 

9-3 

3  a.  m. 

29-  537 

37- 0 

36-5 

C.K. 

3 

N.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  299 

34- 0 

33-5 

N. 

10 

N.W. 

II. 0 

6  a.m. 

29-  543 

36.0 

35-5 

C.K. 

5 

W. 

0.7 

9  a.m. 

29-  359 

34-0 

33-5 

N. 

10 

N.W. 

II. 7 

9  a.  m. 

29-  534 

37-0 

36.0 

C.K. 

10 

w. 

1-3 

Noon. 

29-  385 

34-5 

34-0 

N.  • 

10 

N. 

13-3 

Noon. 

29.  522 

49.0 

46.0 

C.K. 

8 

E. 

2.0 

3  p.m. 

29.  414 

34-5 

34.0 

N. 

10 

N.W. 

16.  0 

3  p.m. 

29. 488 

53.0 

48.0 

C.K. 

9 

E. 

5-7 

6  p.m. 

29-  527 

33- 0 

33-0 

N. 

10 

N.W. 

II. 0 

6  p.  m. 

29. 461 

48.0 

46.0 

C.K.S. 

10 

S.E. 

7-7 

9  p.m. 

29-  592 

33- 0 

33-0 

N. 

10 

N.W. 

9-7 

9  p.  m. 

29-  453 

46-5 

45-0 

C.K.S. 

10 

S.E. 

8.0 

Mean. 

29. 404 

33-7 

33-4 

10. 0 

II.  I 

Mean . 

29.510 

43-4 

41.6 

7-5 

.... 

3-8 

February  23. 

February  28. 

Midn't. 

29. 626 

33-0 

33- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.3 

Midn't. 

29.  376 

45-5 

45-0 

K. 

10 

E. 

7.0 

3  a.  m. 

29-  654 

33-0 

33-0 

C.K. 

9 

N.W. 

6.7 

3  a.  m. 

29.  271 

50.5 

50.0 

N. 

10 

E. 

9-3 

6  a.  m. 

29.  704 

32.0 

31.8 

Clear. 

0 

N.W. 

6-7 

6  a.  m. 

29.  181 

56.0 

54-5 

K. 

10 

S.E. 

20.7 

9  a.  m. 

29.790 

36.0 

35- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

9  a.  m. 

29.  161 

55-5 

55-0 

N. 

10 

S.W. 

26.7 

Noon. 

29.  822 

42.0 

38.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29. 079 

.56.  5 

56.0 

N. 

10 

S.E. 

12.7 

3  P-  "»• 

29.790 

46.0 

40-5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

3-3 

3  p.m. 

28. 978 

56.5 

55-5 

C.K. 

10 

S.E. 

12.3 

6  p.  m. 

29.  788 

42.0 

38-5 

C.K. 

3 

S.E. 

I.O 

6  p.m. 

28.  994 

54-0 

53-0 

N. 

10 

W. 

10.7 

9p.m. 

29.  832 

36-5 

34-5 
35-5 

C.K. 

5 

S.E. 

2-7 

9  p.m. 

29. 032 

51-0 

50.0 

C.  K. 

9 

N.E. 

5-7 

Mean. 

29.  751 

37-6 

3-9 

4-5 

Mean. 

29- 134 

53-2 

52.4 

9-9 

13- 1 

February  24. 

March  i. 

Midn't. 

29-838 

33-0 

31-5 

C.K. 

5 

S.E. 

2-3 

Midn't. 

29.074 

51-0 

50-0 

C.K. 

3 

S.W. 

7-3 

3  a.  m. 

29. 826 

31-5 

30-0 

C.K. 

5 

S.E. 

3-7 

3  a.m. 

29.  182 

50.0 

48.0 

C.K. 

3 

S.W. 

12.7 

6  a.m. 

29.  828 

30.0 

28.5 

C.K. 

5 

S. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  305 

47.0 

45-0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

9.0 

9  a.m. 

29.861 

34-0 

30.0 

C.K. 

6 

S.E. 

5-0 

9  a.  m. 

29-  365 

53-0 

50.0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

9-7 

Noon. 

29. 830 

43-0 

39- 0 

C.K. 

8 

S.E. 

8-7 

Noon. 

29-  363 

63-5 

56.0 

Clear. 

0 

s. 

15-7 

3  p.m. 

29.788 

45-0 

39-2 

C.K. 

9 

S.E. 

II.  0 

3  p.m. 

29-  384 

66.0 

55-5 

C.  K.  S. 

7 

S.W. 

16.3 

6  p.m. 

29.  786 

42.0 

37- 0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29. 426 

63.0 

53-0 

C.K. 

10 

S.W. 

14.7 

9  p.m. 

29.786 

39-0 

36.0 

C.K. 

10 

E. 

4-7 

9  p.m. 

29.406 

55-5 

51.5 

C.K. 

10 

S.W. 

16.0 

Mean. 

29.818 

37-2 

33-9 

7.2 

.... 

5-9 

Mean. 

29-  313 

56.1 

51. 1 

.... 

4.6 

«12.7 

*  Frozen. 


i 


OBSERVATIONS  FOR  1902. 


369 


March  2. 

March  7. 

u 

i. 

•S.- 

3 

Wind 

. 

t!. 

J3  u 

Wind 

. 

i-t  1) 

f-'  V 

t-i  a 

H  11 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"3  H 
m  0 

3  a 

M  0 

Clouds. 

0 

Direc- 

&■ 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

05  0 

Clouds. 

0 

a 
0 

Direc- 

'0 

xH 

tja 

■d 

tion. 

0 

>," 

tiS 

t: 

tion. 

_g 

1-1 

Q 

^ 

(2 

^ 

a 

^ 

& 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  339 

52.0 

50.0 

C.  K. 

lo 

S.W. 

8.0 

Midn't. 

30-  023 

33- 0 

30.0 

Clear. 

0 

W. 

2.0 

3  a.  ni. 

29.  232 

49-5 

48.0 

N. 

10 

S.E. 

3-0 

3  a.m. 

3°-  057 

31-5 

29-5 

Clear. 

0 

W. 

I.o 

6  a.m. 

29.  140 

48.5 

48.0 

N. 

10 

E. 

1-7 

6  a.m. 

30.083 

28.0 

27.0 

C.  K.  S. 

0 

S.W. 

I.  0 

9  a.  m. 

29. 070 

48.0 

48.0 

N. 

10 

S.  W. 

3-3 

9  a.m. 

3°.  150 

37- 0 

34.5 

C.K.S. 

6 

W. 

1.0 

Noon. 

29.081 

46.0 

44.0 

C.K. 

10 

N.W. 

10. 0 

Noon. 

30-  143 

48.0 

43-5 

C.  K.  S. 

10 

S. 

4-3 

3  p.m. 

29.168 

49-5 

45- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

17.7 

3  p.m. 

30.  091 

53- 0 

47.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  191 

46.  0 

41.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

16.3 

6  p.  m. 

30.  083 

47.0 

42.0 

C.K. 

6 

N. 

3-3 

9  p.m. 

29-  255 

40.5 

37- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

30.082 

44- 0 

40.0 

C.K. 

6 

N. 

2-3 

Mean. 

29. 184 

47-5 

45-1 

8.2 

8.5 

Mean. 

30.089 

40.  2 

36.7 

4.8 

2.7 

March  3. 

March  8. 

Midn't. 

29.306 

39-5 

37- 0 

K. 

10 

W. 

3-7 

Midn't. 

30.  053 

40.5 

38.0 

C.K. 

6 

N. 

2.3 

3  a.m. 

29.  367 

35- 0 

33-5 

K. 

10 

N.W. 

19.0 

3  a.m. 

30.  012 

40.0 

38.0 

C.K. 

8 

E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.446 

31-5 

31.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

18.7 

6  a.  m. 

30.000 

40.0 

38.0 

C.K. 

10 

S.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29-  495 

32.5 

31-5 

C.K. 

10 

N.W. 

13-0 

9  a.  m. 

3°-  034 

44.6 

41.2 

C.  K. 

9 

S.E. 

1-7 

Noon. 

29-571 

39- 0 

35- 0 

C.K. 

4 

N.  W. 

13.0 

Noon. 

30. 024 

45- 0 

44.0 

N. 

10 

S.W. 

4.0 

3P-ni. 

25-  565 

40.5 

36.0 

C.K. 

4 

N.W. 

17-3 

3p.m. 

29.964 

45- 0 

44.0 

N. 

10 

S.E. 

3-0 

6  p.  m. 

29.607 

35- 0 

31.0 

C.K. 

3 

N.W. 

16.3 

6  p.  m. 

29.  912 

46.0 

45-2 

N. 

10 

S.E. 

2.7 

9  p.m. 

29.  656 

31.6 

29.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

9  p.m. 

29. 870 

47.5 

47.0 

N. 

10 

S.E. 

6.7 

Mean. 

29. 502 

35-6 

33- 0 

6.4 

14.2 

Mean. 

29.  984 

43-6 

41.9 

.... 

9.1 

3.5 

March  4. 

March  9. 

Midn't. 

29.  673 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

12.7 

Midn't. 

29.815 

48.5 

48.0 

K. 

10 

S.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  682 

29.  0 

27.0 

Clear. 

0 

N.W. 

14.0 

3  a.m. 

29.  794 

44.0 

43-5 

K. 

10 

W. 

2.3 

6  a.  m. 

29. 720 

29.0 

28.0 

C.K. 

10 

W. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  801 

39-5 

39- 0 

C.  K.  S. 

10 

W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.780 

33- 0 

3J.O 

C.  K.  S. 

10 

w. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  835 

46.5 

44.0 

C.K. 

7 

N.W. 

8.7 

Noon. 

29.  764 

37.5 

36-0 

C.K.S. 

10 

w. 

7.0 

Noon. 

29-  875 

50.0 

45-5 

C.K. 

7 

N.W. 

14.7 

.   3  P-  m- 
\6p.  m. 

29.  741 

39- 0 

35- 0 

C.K. 

10 

N.  W. 

4.7 

3  p.m. 

29.887 

48.0 

44.0 

C.K. 

5 

N.W. 

20.0 

29.  740 

34- 0 

33- 0 

Snow. 

10 

S.W. 

4.7 

6  p.m. 

29.  937 

44.0 

40.0 

C.K. 

2 

N.W. 

17-3 

9  p.m. 

29.  727 

33- 0 

32.5 

Snow. 

10 

N.E. 

1-3 

9  p.m. 

29.969 

40.0 

38.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.7 

Mean. 

29.  728 

33- I 

31-3 

7-5 

6.6 

Mean. 

29.864 

45-1 

42.8 

.... 

6.6 

II. 0 

March  5. 

March  10. 

Midn't. 

29. 667 

v.,s 

32.0 

Snow. 

10 

N.E. 

4.3 

Midn't. 

29.984 

39.6 

37- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

II. 0 

3  a.  m. 

29-  564 

31-5 

31.0 

Sleet. 

10 

N.E. 

10.7 

3  a.  m. 

29.998 

37- 0 

36.5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

6  a.m. 

29.  422 

31-5 

31.0 

Sleet. 

10 

N.E. 

14.7 

6  a.  m. 

30. 019 

34-5 

33- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

4.3 

9  a.m. 

29. 284 

32.0 

31.0 

Sleet. 

10 

N.E. 

17.7 

9  a.  m. 

30. 087 

42.0 

39- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

2.0 

Noon. 

29-  134 

32.5 

32.0 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

30. 046 

52.0 

46.0 

C.K. 

3 

N.W. 

9-3 

3  p.m. 

29- 155 

29.0 

28.5 

N. 

10 

N.E. 

7-3 

3  p.m. 

30. 013 

59- 0 

55-5 

C.  K. 

2 

N.W. 

7.0 

6  p.m. 

29. 289 

30.0 

30-0 

Sleet. 

10 

N.W. 

8.3 

6  p.  m. 

30.009 

55- 0 

47-5 

C.K. 

5 

N.W. 

2.7 

9  p.m. 

29.387 

29.0 

29.0 

Snow. 

10 

N.W. 

8.3 

9  p.m. 

30. 017 

47.0 

43-5 

C.K. 

2 

N.W. 

3.3 

Mean. 

29-  363 

31.0 

30.6 

.... 

10. 0 

.... 

9.8 

Mean. 

30. 022 

,   45-8 

42.2 

.... 

2.6 

5.7 

March  6. 

March  ii. 

Midn't. 

29. 471 

29.  0 

29.0 

Sleet. 

10 

N.W. 

9.0 

Midn't. 

30. 053 

44- 0 

41.0 

C.K. 

3 

N.W. 

1.3 

3  a.m. 

29-  564 

26.5 

* 

Clear. 

0 

N.W. 

13.0 

3  a.m. 

30.060 

42.0 

39- 0 

C.K. 

4 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29. 779 

25.0 

* 

S. 

I 

N.W. 

13-3 

6  a.  m. 

30. 070 

38.5 

37- 0 

C.K. 

6 

N.E. 

2.7 

9  a.m. 

29.865 

28.0 

* 

C.K. 

3 

N.W. 

14.7 

9  a.  m. 

30. 059 

46.0 

43- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

2-3 

Noon. 

29.908 

34- 0 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

17.0 

Noon. 

30.009 

58.6 

53- 0 

C.K. 

7 

S. 

8-3 

3P-in. 

29.906 

40.5 

.36.5 

C.K. 

2 

N.W. 

16.0 

3  p.m. 

29.  926 

67.2 

58.0 

C.K. 

6 

s. 

II.  0 

6  p.m. 

29-  954 

39- 0 

35- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29.  913 

61.0 

54.0 

C.K. 

6 

S. 

'1-3 

9  p.m. 

29.994 

34- 0 

31.0 

Clear. 

0 

W. 

5-7 

9  p.m. 

29. 932 

53- 0 

44.0 

C.K. 

2 

s. 

8.7 

Mean. 

29.805 

32.0 

33-7 

.... 

2.5 

12.4 

Mean. 

30.003 

51-3 

46.  I 

4.8 

.... 

6.2 

*  Frozen. 
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March  22. 

March  27.                                                   1 

i!* 

u 

>, 

u 

X 

S 

■y 
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ja    ■ 

^u 

5 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
onietet 

BulbT 
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Clouds. 

5 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometer 

Clouds. 

0 

a 

a 
0 

Direc- 

>, 

s 

Direc- 

i 

>^« 

t  a 

t. 

tion. 

>,H 

«« 

t; 

tion. 

0 

1 

Q 

^ 

& 

> 

Q 

0 

a 

It 
> 

in. 

0 
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72.6 

68.8 

6.2 

.... 

8.4 

OBSERVATIONS  FOR  1902. 
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May  21. 

Ma-s 

•  26. 

i 

U 

>, 

>, 

•^.■ 

XI 

Wind 

. 

S    . 

V 

"§ 

Wind.          1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter 

H  a) 
3  S 

at; 
5  3 

Clouds. 

0 

s 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter 

ulbT 
meter 

3  a 

Clouds. 

0 
0 

3 

^ 

^ 

W  0 

« 0 

0 

Direc- 

0 

-5  0 

« 0 

0 

Direc- 

u 

^-1   c 

tion. 

*a3 
> 

0 

0 

(2 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

in. 

in. 

m. 

Midn't. 

29-  895 

61.0 

59- 0 

C.  K. 

9 

E. 

5-7 

Midn't. 

29.  582 

62.0 

61.8 

C.K. 

I 

W. 

I.O 

3  a.  m. 

29-  953 

59- 0 

57- 0 

C.K. 

10 

N.  E. 

4.0 

3  a.  m. 

29-  551 

6J.S 

61.0 

Clear. 

0 

W. 

2.7 

6  a.  m. 

30. 018 

58.2 

56.0 

C.K. 

9 

N.  E. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  582 

63.5 

62. 0 

C.K. 

2 

W. 

2.3 

9  a.  m. 

30.063 

64.0 

59-5 

C.K.S. 

8 

N.E. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  586 

73- 0 

67.0 

C.K. 

2 

N.W 

8.0 

Noon. 

3°-  058 

66.5 

61.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

6.0 

Noon. 

29-  585 

77- 0 

67-5 

C.K. 

8 

S.  W. 

10.3 

3  P-  m- 

30. 024 

70.5 

66.0 

C.K.S. 

10 

S.E. 

0. 0 

3  p.  m. 

29- 527 

78.0 

68.0 

C.K. 

8 

W. 

7-3 

6  p.  m. 

29.  992 

68.5 

62.0 

C.K. 

7 

S.E. 

0.0 

6  p.  m. 

29.490 

72.0 

65.0 

C.K. 

8 

S.W. 

7-7 

9  p.  ra. 

30.011 

63.5 

58.5 

C.K. 

4 

S.E. 

0.0 

9  p.  m. 

29-  539 

62.2 

59- 0 

N. 

10 

N.W. 

9.0 

Mean. 

30.002 

63-9 

59-9 

8.4 

3-0 

Mean. 

29-555 

68.6 

63-9 

4.9 

6.0 

Ma\ 

'  22. 

M.w 

27- 

Midn't. 

30.000 

58.0 

55-5 

C.K. 

5 

S.E. 

0.0 

Midn't. 

29.  471 

59- 0 

57- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

3  a.  m. 

29.  962 

55- 0 

53- 0 

C.K. 

3 

S.E. 

0.0 

3  a.  m. 

29. 424 

59-3 

57- 0 

N. 

10 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  972 

55-5 

54.0 

C.K. 

2 

S.E. 

0.0 

6  a.  m. 

29-  435 

58.0 

57- 0 

C.  K. 

10 

N.W. 

4.0 

9.  a.m. 

29. 974 

66.0 

59- 0 

C.K. 

3 

S. 

2-3 

9  a.  m. 

29.  418 

60. 0 

58.0 

C.  K.  vS. 

6 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29.  920 

74.0 

65.5 

C.K. 

2 

S.W. 

9-7 

Noon. 

29.442 

62.0 

56.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

15-3 

3  P-  ni. 

29-  S45 

78.5 

69.0 

C.K. 

3 

S.W. 

6.0 

3  p.m. 

29.  469 

59-2 

52.0 

C.K.S. 

4 

N.W. 

19-3 

6  p.  m. 

29.  806 

76.5 

68.0 

C.K. 

7 

S. 

10.3 

6  p.  m. 

29. 501 

54.5 

49-5 

C.K. 

9 

N.W. 

15-7 

9  p.m. 

29.790 

69.0 

65.0 

C.  K. 

7 

S. 

6.3 

9  p.m. 

29-  538 

51.5 

47.0 

C.K. 

5 

N.W. 

;2. 0 

Mean. 

29.908 

66.6 

61. 1 

4.0 

4.3 

Mean. 

29. 462 

57-9 

54.2 

7.8 

9-9 

MA-i 

'  23. 

May  28. 

Midn't. 

29.  770 

68.0 

64.0 

C.K. 

4 

S. 

3-7 

Midn't. 

29-  536 

49-5 

45-5 

C.K. 

5 

N.W. 

II. 0 

3  a.  m. 

29.  730 

65.0 

61.5 

C.  K.  S. 

8 

S. 

5.0 

3  a.m. 

29.  529 

47.0 

43-5 

C.K. 

9 

N.W. 

8.7 

6  a.  m. 

29. 732 

65.0 

63.0 

C.K.S. 

2 

S.W. 

3.7 

6  a.  m. 

29.566 

45- 0 

42.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

9  a.  m. 

29.  746 

78.0 

72.5 

C.K. 

2 

S.W. 

3-0 

9  a.  m. 

29-  585 

56.0 

46.  0 

C.  K. 

I 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

29.  720 

84.0 

75- 0 

C.K. 

8 

S.  W. 

3-7 

Noon. 

29-  574 

58.0 

50-0 

C.K. 

4 

N.W. 

15.0 

3p.  m. 

29-  657 

90.0 

77.0 

C.K. 

6 

S.W. 

3-3 

3  p.m. 

29.  586 

57- 0 

49.0 

C.K. 

8 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29.  659 

74.0 

72.0 

C.K. 

9 

N.  W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  6n 

57-5 

50-0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

9-7 

9  p.m. 

29.690 

70.0 

69.0 

C.K. 

ID 

S.W. 

3-3 

9p.m. 

29.683 

53-5 

48.0 

K. 

10 

N.W. 

5-0 

Mean. 

29.  713 

74.2 

69.  2 

.... 

6.1 

4.0 

Mean. 

29-  584 

52.9 

46.8 

6.0 

10.6 

MA-i 

'  24. 

MA-i 

'  29. 

Midn't. 

29.680 

69.0 

68.0 

C.K. 

10 

W. 

2.0 

Midn't. 

29-  736 

49.0 

44-5 

S. 

I 

N.W. 

6.0 

3  a.m. 

29.  640 

68.0 

67.  0 

C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

3  a.m. 

29-  735 

44.8 

43- 0 

Clear. 

0 

W. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  652 

68.2 

67-5 

C.K.S. 

9 

S.W. 

1.3 

6  a.m. 

29.807 

48.0 

44.0 

C.K. 

2 

N.W. 

2.7 

9  a.m. 

29. 650 

75-5 

72.5 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  886 

56.5 

50-5 

C.K. 

2 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29.  688 

78.0 

72.5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

6.3 

Noon. 

29-  875 

62.5 

53- 0 

C.K. 

4 

W. 

9-3 

3  p.m. 

29.604 

85.0 

78.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

3-3 

3  p.m. 

29.851 

67.0 

56.0 

C.K. 

4 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 

29-  595 

80.5 

74.0 

C.K. 

6 

S.W. 

8.7 

6  p.  m. 

29-  835 

68.5 

57- 0 

C.K. 

I 

N.E. 

5-7 

9  p.m. 

29.608 

74.0 

70.0 

C.K. 

10 

S.W. 

9.0 

9  p.m. 

29.865 

58.0 

51-5 

Clear. 

0 

S.W. 

1.0 

Mean. 

29.  640 

74.8 

71.2 

8.8 

4.6 

Mean. 

29.  824 

56.8 

49-9 

1.8 

5-2 

MA-i 

'  25. 

MA-i 

'  3°- 

Midn't. 

29.  612 

71.0 

68.5 

C.K. 

10 

S.W. 

5-7 

Midn't. 

29.883 

53- 0 

50.0 

Clear. 

0 

S. 

2.0 

3  a.m. 

29.  625 

695 

67.5 

N. 

10 

S.W. 

3-3 

3  a.  ni. 

29.  887 

51.0 

49.0 

Clear. 

0 

s. 

2.7 

6  a.  m. 

29.613 

67.5 

66.5 

C.K. 

10 

S.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  933 

51.0 

49-5 

C.K. 

2 

s. 

2.3 

9  a.  m. 

29.  627 

70.0 

66.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-3 

9  a.  ni. 

29-  945 

66.0 

60.  0 

Clear. 

0 

s. 

3-3 

Noon. 

29.  581 

76.  0 

72.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-3 

Noon. 

29.911 

75-5 

66.0 

C.K. 

I 

s. 

7-7 

3  p.m. 

29-  504 

80.0 

73- 0 

C.K. 

6 

s. 

10.3 

3  p.m. 

29.898 

79.0 

67.  0 

C.K. 

3 

s. 

10.3 

6  p.  m. 

29-  534 

64.0 

61.5 

C.K.S.  N. 

9 

N.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  902 

77.0 

66.5 

C.K. 

3 

s. 

7.3 

9  p.m. 

29-  559 

63.0 

62.0 

C.  K.  S. 

9 
9.2 

N.E. 

3-0 

9  p.m. 

29.968 

66.5 

60.5 

C.K. 

2 

S.W. 

1.0 

Mean. 

29. 582 

70.1 

67.1 

.... 

5-4 

Mean. 

29.  916 

64.9 

58.6 

1.4 

4.6 
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May  31. 

June  5- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter, 

it 

3  S 
w  0 

^1 

Clouds. 

c 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  s 

m  0 

Clouds. 

0 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

r 

-"  E 

0 

1 

tion. 

r 

1 

tion. 

0 
> 

in. 

0 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  981 

61.5 

57.5 

Clear. 

0 

S.  W. 

3-0 

Midn't. 

29.  728 

65.0 

59- 0 

Clear. 

0 

N. 

3-7 

3  a.m. 

29.993 

59- 0 

56.5 

Clear. 

0 

S. 

i.o 

3  a.  m. 

29-  735 

64.0 

58.0 

C.K. 

2 

N.W. 

13 

6  a.  m. 

30.  038 

60. 0 

57- 0 

Clear. 

0 

s. 

1.0 

6  a.m. 

29.808 

62.5 

58.0 

C.K. 

6 

N.E. 

6.7 

9  a.m. 

30. 064 

72.  0 

64.  0 

C.K. 

2 

N.E. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  845 

70.0 

62.3 

C.K. 

4 

N.E. 

8.3 

Noon. 

30.  078 

80.0 

68.2 

C.K. 

4 

S.  E. 

4.0 

Noon. 

29.  858 

74.0 

65-2 

C.  K.  S. 

9 

N. 

5-0 

3  p.m. 

30.082 

80.0 

68.0 

C.K. 

4 

S.  E. 

6.3 

3  p.m. 

29.  846 

76.0 

65-5 

C.K. 

4 

S.E. 

3-7 

6  p.  m. 

30.  077 

75- 0 

67.0 

C.  K.  S. 

9 

S. 

7.0 

6  p.  m. 

29.  876 

73- 0 

64.0 

C.K. 

2 

S.E. 

3-7 

9  p.m. 

30.  lOI 

66.0 

62.5 

C.K.S. 

10 

N.E. 

5-0 

9  p.m. 

29-893 

66.5 

59-5 

C.K. 

2 

S.E. 

5-0 

Mean. 

30.  052 

69.  2 

62.6 

3-6 

3.8 

Mean. 

29. 824 

68.9 

61.4 

3-6 

5-0 

June  i. 

June  6. 

Midn't 

30.  127 

60.5 

1 

58.  0        C.  K. 

4 

N.E. 

5-7 

Midn't. 

29-931 

60.0 

57-5 

C.K. 

3 

S.E. 

3-7 

3  a.m. 

30.  181 

58. 5 

57- 0        O.K. 

10 

N.E. 

5-0 

3  a.m. 

29-942 

59- 0 

57-0 

C,K. 

3 

S. 

5.0 

6  a.  m. 

30.  182 

60.0 

59- 0        C.K. 

10 

N.E. 

2.0 

6  a.m. 

29.966 

60.  0 

57-5 

C.K. 

3 

S.W. 

4.0 

9  a.  m. 

30.  204 

71.0 

67. 0        C.  K. 

8 

vS.  W. 

3-3 

9  a.m. 

29-  959 

71.0 

63.0 

C.K. 

2 

s,w. 

4-7 

Noon. 

30.  163 

75-5 

69. 0  !      C.  K. 

8 

S.E. 

6.0 

Noon. 

29-  931 

75-2 

66.0 

C.K. 

3 

s. 

9-3 

3p.m. 

30.  1 10 

79-5 

69.5 

C.K. 

4 

S.E. 

8.7 

3  p.m. 

29.  846 

79.0 

67.5 

C.K. 

I 

s. 

12.7 

6  p.  m. 

30.060 

76.0 

68.0 

C.K. 

I 

S.E. 

8.7 

6  p.  m. 

29.802 

78.0 

68.0 

C. 

I 

s. 

9-7 

9p.m. 

30.060 

69.0 

64.0 

Clear. 

0 

S.E. 

7-7 

9  p.m. 

29.805 

69.0 

61.5 

Clear. 

0 

S.E. 

9.0 

Mean. 

30. 136 

68.8 

63- 9 

.... 

5.6 

5-9 

Mean. 

29.898 

68.9 

62,2 

2.  0 

.... 

7.3 

June  2. 

June  7. 

Midn't. 

30-  059 

64.0 

61.0 

Clear. 

0 

S. 

5-0 

Midn't. 

29.  782 

66.0 

62.0 

Clear. 

0 

S. 

7.0 

3  a.m. 

30-  043 

6r.  0 

59- 0 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

3  a.m. 

29-  715 

66.5 

62.5 

Haze. 

s. 

4.0 

6  a.m. 

30-  031 

62.0 

60.5 

C.K. 

2 

s. 

0.7 

6  a.  m. 

29-  674 

69.0 

67.0 

C.  K.  S. 

lO 

s. 

3-0 

9  a.m. 

30.012 

74.0 

68.0 

C.  K.  S. 

5 

s. 

5.0 

9  a.  m. 

29. 622 

76.0 

71-5 

C.K. 

8 

s.w. 

9.0 

Noon. 

29.  959 

81.0 

73- 0 

C.K. 

5 

s. 

6.3 

Noon. 

29-  563 

84-5 

77-5 

C.K. 

6 

S.W. 

7-3 

3pJn. 

29.881 

82.0 

72.0 

C.K. 

3 

s. 

6.3 

3  p.m. 

29-  513 

73- '" 

70.5 

N. 

10 

s.  w. 

8.7 

6  p.  m. 

29-  853 

81.0 

71-5 

C,  K. 

4 

s. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  467 

76.0 

72.0 

C.K. 

9 

N.W, 

2.7 

9  p.m. 

29.  842 

73- 0 

68.0 

C.K. 

2 

s. 

2.7 

9  p.m. 

29.471 

72.2 

69.  <. 

C.K. 

I 

N.W. 

5-3 

Mean. 

29.960 

72.2 

66.6 

.... 

2,6 

4-8 

Mean. 

29. 601 

72.9 

69.0 

.... 

6.3 

.... 

5-9 

June  3. 

June  8. 

Midn't. 

29.812 

69.  0 

66.0 

Clear. 

0 

s. 

1-7 

Midn't. 

29-  454 

68.0 

66.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

1.0 

3  a.m. 

29. 776 

68.0 

65.0 

C.  K. 

10 

s. 

1-3 

3  a.m. 

29.380 

66.0 

65.0 

C.K. 

6 

s.w. 

1.0 

6  a.  m. 

29.768 

68.0 

65.0 

C.K. 

4 

s.w. 

1-3 

6  a.  ni. 

29. 377 

68.0 

66.0 

C.K. 

8 

s.w. 

1-3 

9  a.  m. 

29.769 

80.0 

74.0 

C.  K. 

2 

s.w. 

1-3 

9  a.  m. 

29-  431 

79.0 

695 

CK.S. 

2 

w. 

7-7 

Noon. 

29. 716 

86.0 

75- 0 

C.  K. 

3 

s.w. 

3-3 

Noon. 

29-  485 

74- 0. 

61.5 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

17-3 

3  p.m. 

29-  634 

89.5 

78.0 

C.K. 

4 

s.w. 

5-0 

3  P-  m- 

29-  489 

74-5 

63-5 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

18.3 

6  p.  m. 

29.588 

84.0 

76.0 

C.  K.  S, 

9 

w. 

6.0 

6  p.m. 

29-  540 

72.0 

60.5 

C.K. 

2 

N.W. 

17.7 

9  p.m. 

29.606 

79.0 

72.0 

C.K.S. 

I 

s,w. 

3-0 

9li.m. 

29.614 

65.0 

56-0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

Mean. 

29.709 

77-9 

71.4 

.... 

4-1 

2.9 

Mean. 

29-  471 

70.8 

63-5 

4-1 

.... 

9-4 

June  4- 

June  9. 

Midn't. 

29-  595 

76.0 

68.  5      C.  K.  S. 

8 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29. 684 

59-5 

53-0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

3  a.  ni. 

29-599 

73-5 

67.0      C.  K.S. 

9 

w. 

9-3 

3  a.m. 

29-  734 

53-5 

48.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29. 625 

70.0 

65.5        Clear, 

0 

w. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  814 

51-5 

47.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6-7 

9  a.m. 

29. 678 

76.0 

68.0 

j      C,K. 

2 

N.W. 

10. 0 

9  a.  m. 

29.  852 

60.0 

54-0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.3 

Noon. 

29. 642 

81.5 

68.2 

C.K. 

2 

N.W. 

13.0 

Noon. 

29.  824 

67.0 

57-0 

C.K. 

6 

s.  W. 

3-3 

3pni. 

29. 636 

85.0 

68.0 

C,K. 

2 

N.W. 

12.7 

3  p.  m. 

29.  764 

73- 0 

61.0 

C.K. 

I 

S.W. 

5-0 

6  p.m. 

29.644 

81,0 

67.0 

C.K. 

3 

N.W. 

12-3 

6  p.  m. 

29.  756 

71.0 

59-0 

Clear. 

0 

S. 

5-7 

9  p.m. 

29.  704 

72.2 

63.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

9  p.  m. 

29.766 

62.0 

55- 0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

3-7 

Mean. 

29. 640 

76.9 

66,9 

3-2 

91 

Mean. 

29-  774 

62.  2 

54.2 

1.6 

.... 

5-9 
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June  10. 

June  15- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bull)  Ther- 
ometer. 

BulbTher- 
ometer. 

Clouds. 

0 

c 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"a  H 

PQ  0 

11 

Clouds. 

1 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

0 

t 

r 

t. 
(2 

tion. 

I 

f 

r 

(2 

tion. 

0 
I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  758 

58.0 

55-5 

Clear. 

0 

S. 

4.0 

Midn't. 

29-  663 

75-5 

72.5 

C.K. 

8 

S.E. 

7-3 

3  a-™- 

29-  738 

54-0 

51-5 

C.  K.  S. 

1 

S. 

I.  0 

3  a.m. 

29-  654 

74.0 

72-5 

C.K. 

8 

S.E. 

5-0 

6  a.m. 

29.  724 

57-0 

55- 0 

Clear. 

0 

S.  W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  640 

73-0 

72. 0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-7 

9  a.  m. 

29-  734 

69-5 

62.0 

C.K. 

2 

S. 

5-7 

9  a.  m. 

29.  610 

83.0 

76.8 

C.  K. 

6 

S. 

3-3 

Noon. 

29. 646 

78.0 

66.0 

C.  K. 

4 

s.w. 

7.0 

Noon. 

29-  588 

87-5 

79-0 

C.K. 

9 

S. 

4-3 

3P-in. 

29-  564 

83-0 

70.0 

C.K. 

2 

s.  w. 

7-7 

3  P- 11- 

29- 5 '3 

89.0 

77.0 

C.K. 

7 

S.E. 

8.0 

6  p.  m. 

29. 639 

82.0 

69.  0 

C.K. 

2 

s.  w. 

8-7 

6  p.  m. 

29.  506 

83.0 

76.0 

C.  K.  S. 

10 

S.  E. 

9-3 

9  p.m. 

29-  567 

71.0 

64.2 

C.K. 

6 

s.w. 

2-7 

9  p.m. 

29.  489 

77.0 

72.0 

74-7 

C.  K.  S. 

10 

S. 

7-3 

Mean. 

29.  671 

69.1 

61.6 

2.  I 

5-2 

Mean. 

29-583 

80.2 

8.4 

6.0 

JUN] 

S   II. 

June  16. 

Midn't. 

29-  573 

71.0 

62.0 

C.K. 

I 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29-  450 

72.0 

70.0 

'  C.  K.  S. 

9 

S. 

2.3 

3  a.m. 

29-  559 

71.0 

61.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6-3 

3  a.m. 

29-447 

70.0 

66.0 

C.K.S. 

ID 

S. 

3-3 

6  a.  m. 

29- 599 

64.0 

59- 0 

C.K. 

8 

S.W. 

2.0 

6  a.m. 

29.  428 

72-5 

68.5 

C.  K.  S. 

8 

S. 

5.3 

9  a.m. 

29.  600 

78.5 

70. 0 

C.K. 

6 

S. 

1-7 

9  a.m. 

29-  397 

75-0 

72.5 

C.K. 

10 

s. 

7.0 

Noon. 

29-  555 

84.0 

71.0 

C.K. 

10 

s. 

5-0 

Noon. 

29-  357 

80.5 

75-5 

C.K. 

10 

s. 

3-0 

3  p.m. 

29.  487 

86.5 

73-0 

C.  K.  S. 

4 

s. 

II- 3 

3p.  m. 

29.  292 

76.0 

74-5 

N. 

10 

s. 

3-7 

6  p.  m. 

29-451 

80.5 

71-5 

N. 

10 

N.W. 

10.7 

6  p.  m. 

29.  227 

67.  0 

66.0 

N. 

10 

N.W. 

12.3 

9  p.m. 

29. 522 

68.5 

66.5 

C.K. 

5 

N.W. 

6-3 

9  p.m. 

29-  239 

69-5 

68.5 

C.K. 

9 

N.W. 

9-3 

Mean. 

29-  543 

75-5 

66.8 

5-5 

6.0 

Mean. 

29-  355 

72.8 

70.2 

9-5 

5-8 

JUNl 

S    12. 

June  17. 

Midn't. 

29-551 

66.5 

65.0 

C.K. 

3 

N.W. 

5-0 

Midn't. 

29.  299 

69.  0 

67.0 

C.K. 

10 

N.W. 

JO.  3 

3  a.  m. 

29-  563 

64.0 

63.0 

C.K. 

8 

W. 

3-3 

3  a.m. 

29-  405 

62.  0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

15-3 

6  a.  m. 

29-  579 

63.0 

62.5 

Fog. 

S.W. 

0-3 

6  a.  m. 

29-514 

60.0 

54-0 

C.K. 

I 

N.W. 

13-3 

9  a.  m. 

29.  628 

69.0  . 

63.0 

C.K. 

8 

S.W. 

1. 0 

9  a.  m. 

29. 60S 

65-5 

57- 0 

C.S. 

I 

N.W. 

18.0 

Noon. 

29-  59& 

81.5 

75-6 

C.K. 

3 

S.E.   , 

4.0 

Noon. 

29.  624 

73-0 

62.5 

C.K. 

I 

N.W. 

15- 0 

3  p.m. 

29-  575 

87.0 

76.0 

C.K. 

2 

.S.E. 

8.0 

3  p.m. 

29-  634 

79-0 

64.0 

Clear. 

0 

N.W. 

II- 3 

6  p.  m. 

29.560 

86.0 

76.0 

C.K. 

4 

S.  E. 

9-7 

6  p.m. 

29.  656 

79-5 

65.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-7 

9  p.m. 

29.590 

78.0 

72.0 

C. 

3 

S.E. 

6-3 

9  p.m. 

29.  726 

71.0 

60.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-7 

Mean . 

29.580 

74-4 

69.1 

4-4 

.        *      .       . 

4-7 

Mean. 

29- 558 

69.9 

60.  9 

1.8 

12.0 

JUNJ 

e  13- 

JUNI 

:  18. 

Midn't. 

29.  603 

74-0 

68.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-7 

Midn't. 

29-  750 

64.0 

,56.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

3  am- 

29-  591 

70.0 

67-5 

C.K. 

10 

E. 

7-3 

3  a.  m. 

29-  772 

59-0 

54-0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  615 

69-5 

67-5 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29-  834 

60.5 

57-0 

C.K. 

I 

N.W. 

0-3 

9  a.  m. 

29-  655 

80.0 

74.0 

C.K. 

2 

S.  W. 

5-0 

9  a.  m. 

29.861 

69.0 

59-0 

C.K. 

3 

N.E. 

4-0 

Noon. 

29.613 

88.0 

78.0 

C.K. 

2 

S.W. 

6.7 

Noon. 

29.  822 

7,5-0 

64.0 

C.K. 

6 

S.  E. 

5-0 

3  p.m. 

29-  533 

93-0 

80.5 

C.K. 

2 

S.W. 

7-3 

3  p.m. 

29.  748 

77.0 

66.0 

C.K. 

5 

S.E. 

8.0 

6  p.m. 

29-515 

.89. 0 

80.0 

C.K. 

7 

s. 

8-3 

6  p.  m. 

29.716 

77.0 

68.0 

C.K. 

7 

S.E. 

6-7 

9  p.m. 

29.  610 

77-5 

71.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.7 

9  p.m. 

29-  717 

70.0 

65.0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.0 

Mean. 

29-  592 

80.1 

73-3 

6.0 

6.4 

Mean. 

29.  778 

68.9 

61.2 

4-1 

5.8 

JUNl 

i  14- 

JUNI 

J   19. 

Midn't. 

29. 628 

70.0 

69.0 

C.K. 

8 

N.W. 

8.3 

Midn't. 

29-  625 

67-5 

62.0 

C.K. 

10 

S. 

5-3 

3  a.m. 

29.  648 

68.0 

67.0 

C.K. 

2 

S.E. 

3-0 

3  a.m. 

29.612 

66.0 

64-5 

K. 

10 

S.E. 

3-3 

6  a.m. 

29.  702 

68.5 

67.0 

C.K. 

7 

N.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  594 

69.0 

67.0 

K. 

10 

S.E. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  714 

81.0 

79.0 

C.K. 

4 

N.W. 

1-3 

9  a.m. 

29-  559 

72.5 

71.0 

C.K. 

5 

S.W. 

3-7 

Noon. 

29.  703 

86.0 

76.0 

C.K.  S. 

7 

S. 

4-7 

Noon. 

29-  552 

79-5 

73-5 

C.K. 

5 

W. 

6-3 

3  p.m. 

29.665 

89.0 

76.0 

C.  K.  S. 

4 

s. 

6-7 

3P-m. 

29-  565 

82.5 

71.0 

C.K. 

4 

N.W. 

11-3 

6  p.  m. 

29.644 

•85.0 

76.8 

C.K. 

4 

E. 

6.0 

6  p.  m. 

29-551 

81.0 

71.0 

C.K. 

8 

N.W. 

6-3 

9  p.m. 

29.  672 

79.0 

75- 0 

C.K. 

5 

S.E. 

8-3 

9  p.m. 

29.606 

75-0 

68.0 

C.K. 

8 

N.W. 

4-7 

Mean. 

29.672 

78.3 

73-2 

5-1 

.... 

5.0 

Mean. 

29-  583 

74.1 

68.5 

.... 

7-5 

5-5 

38o 
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June  20. 

June  25. 

^ 

OJ 

3 

Wind 

. 

u 

V 

A  ,- 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

ulbT 
meter 

3  S 

Clouds. 

_0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

Clouds. 

0 
0 

>, 

>, 

W  0 

«  0 

Direc- 

u 

m  2 

n  0 

Direc- 

a 

>.E 

xti 

V. 

tion. 

t^ 

r,ti 

t 

tion. 

0 

Q 

^ 

& 

> 

(5 

^    , 

^ 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  622 

72.0 

66.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

5-7 

Midn't. 

29.  726 

56.0 

54-0 

Clear. 

0 

S.  W. 

4.0 

3  a.m. 

29.  628 

66.0 

63.0 

C.K. 

2 

W. 

4.7 

3  a.m. 

29.  702 

54- 0 

52-5 

C.K. 

7 

S.W. 

4.7 

6  a.  m. 

29.665 

65.0 

6i.o 

C.  K. 

3 

N.  W. 

6.3 

6  a.  m . 

29-  715 

54-0 

53- 0 

Fog. 

S.  W. 

0.7 

9  a.  m. 

29.  706 

76.0 

66.0 

C.K. 

3 

S.E. 

6-3 

9  a.  m. 

29.  705 

62.0 

59-0 

C.K. 

4 

S.  W. 

I.O 

Noon. 

29.  664 

80.0 

70.0 

C.K. 

4 

S.E. 

3-3 

Noon. 

29.666 

71-5 

64.0 

C.K. 

2 

S. 

5.0 

3  p.m. 

29.614 

81.0 

70.5 

C.K.S. 

6 

S. 

6.0 

3  p.  m. 

29-  552 

73-5 

65-5 

C.K. 

5 

S.E. 

12.7 

6  p.m. 

29.603 

77-5 

67.  ,5 

C.K. 

10 

S.E. 

6-3 

6  p.  m. 

29.441 

71-0 

65.0 

C.K. 

10 

S.  W. 

15.3 

9  p.m. 

29.  614 

72.5 

65.5 

C.K. 

10 

S.  E. 

8.0 

9  p.m. 

29-346 

68.0 

65.0 

C.K. 

10 

vS.  E. 

12.0 

Mean. 

29.  640 

73.8 

66.2 

5.2 

5.8 

Mean. 

29.607 

63.8 

59-8 

5.4 

6-9 

June  21. 

June  26. 

Midn't. 

29-  576 

67.0 

64.0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.7 

Midn't. 

29.  287 

65.0 

64-  5           N. 

10 

N.  W. 

16.7 

3  a-ni- 

29. 527 

66.5 

65.0 

N. 

10 

S.E. 

8.7 

3  a.m. 

29- 143 

65.0 

64-5 

C.K. 

10 

S.  W. 

9-3 

6  a.  m. 

29.469 

68.0 

67.0 

C.K. 

9 

S.W. 

7-7 

6  a.m. 

29.217 

64.0 

63.0 

C.K. 

9 

S.  W. 

6.3 

9  a.m. 

29. 501 

75- 0 

73- 0 

C.K. 

10 

S.  W. 

9.0 

9  a.  m. 

29-  315 

71.0 

62.5 

C.  K.  S. 

I 

N.  W. 

II.  7 

Noon. 

29.486 

84.0 

78.0 

C.K. 

9 

S.W. 

7.0 

Noon. 

29-  325 

76.  0 

65.0 

C.K. 

I 

N.  W. 

17-3 

3p.m. 

29-  505 

76.  0 

69.0 

C.K. 

8 

N.  W. 

5-7 

3  p.  m. 

29. 326 

80.0 

66.2 

C.K. 

4 

N.  W. 

16.0 

6  p.  m. 

29. 566 

75- 0 

67.  0 

C.  K.  S. 

9 

N.  W. 

7-7 

6  p.  ni. 

29. 370 

77.0 

64.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

14.0 

9  p.m. 

29.  640 

68.0 

59-5 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

5-7 

9  p.  m. 

29-  438 

69-5 

59- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

7.0 

Mean. 

29-  534 

72.4 

67.8 

8.9 

7.6 

Mean. 

29. 303 

70.9 

63.6 

5.5 

12.3 

June  22. 

June  27. 

Midn't. 

29.648 

61.0 

56.5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

Midn't. 

29. 478 

66.0 

58.5 

C.K. 

9 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

29. 670 

56.5 

53- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

3  a.  m. 

29.  521 

63.0 

58.0 

C.K. 

2 

N.  W. 

7.0 

6  a.  m. 

29.706 

59- 0 

54.5 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29. 566 

61.0 

57-5 

C.K. 

7 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29.  752 

65.0 

58.5 

C.K. 

5 

N.W. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  667 

69.0 

63.5 

C.K. 

9 

s.  w. 

3.7 

Noon. 

29-  745 

69.5 

60.5 

C.K. 

3 

N.W. 

7.0 

Noon. 

29-  565 

75- 0 

66.0 

C.K. 

6 

N.  W. 

7-7 

3  p.m. 

29.  707 

71-5 

61.  5 

C.K. 

5 

N.W. 

7-7 

3  P- 1"- 

29-  558 

79.0 

66.0 

C.K. 

7 

N.W. 

8.7 

6  p.  m. 

29.  714 

72.0 

61.0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-3 

6  p.m. 

29-571 

77.0 

65-5 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

8.3 

9  p.m. 

29.744 

64.0 

56.0 
57-7 

C.K. 

3 

N.W. 

7.0 

9  p.m. 

29.  609 

69.0 

61.0 

C.  K.  S. 

N.W. 

3-3 

Mean. 

29.711 

64.8 

3-4 

6.5 

Mean. 

2^.  567 

69-9 

62.0 

7-1 

6.6 

June  23. 

• 

June  28. 

Midn't. 

29.  772 

59- 0 

53- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29.651 

69.0 

60.5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.  777 

57- 0 

54- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

3-7 

3  a.  m. 

29-  654 

65.0 

59-0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

3-7 

6  a.  m. 

29.806 

57- 0 

52.0 

C.K. 

9 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29. 747 

64- 5 

59-0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

3-0 

9  a  m. 

29.  840 

64.0 

56.5 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29. 727 

75- 0 

66.0 

C.K. 

2 

N.E. 

2.7 

Noon. 

29.  801 

69.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29-  734 

78.0 

69.  0 

C.K. 

8 

S.W. 

2.3 

3P-ni- 

29.  770 

69.0 

6i.o 

C.K.S. 

7 

S. 

3-7 

3  p.m. 

29.  710 

76.0 

69-5 

C.K. 

10 

S.W. 

3-7 

6  p.  m. 

29-  759 

69.0 

62.0 

C.K. 

4 

S.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  690 

74.6 

69.0 

C.K. 

9 

S. 

2.7 

9  p.m. 

29.  817 

60.5 

54-5 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29. 684 

70.0 

66.0 

C.K. 

lo 

E. 

4.0 

Mean. 

29.  793 

63.1 

56.5 

6.4 

3-7 

Mean. 

29. 699 

71-5 

64.8 

6.8 

3-4 

June  24. 

June  29. 

Midn't. 

29-  843 

59- 0 

53- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.3 

Midn't. 

29.  670 

68.5 

64.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

2-7 

3  a.m. 

29.  846 

55-5 

51.0 

C.K. 

2 

N.W. 

1-7 

3  a.  m. 

29.604 

68.5 

65-5 

C.K. 

10 

S.  E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.860 

52.0 

50.5 

C.  K. 

2 

W. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  531 

67.0 

66.0 

N. 

10 

E. 

4.3 

9  a.m. 

29-  839 

67.0 

59- 0 

C.K. 

2 

W. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  487 

71.0 

70.0 

N. 

10 

S.  E. 

2.0 

Noon. 

29.803 

71.0 

60.6 

C.K. 

7 

S.  w. 

2.3 

Noon. 

29-  353 

83.0 

78.0 

C.  K.  S. 

6 

S.  W. 

II.  0 

3p.m- 

29-  737 

72-5 

62.0 

C.K. 

9 

S.E. 

5-7 

3p.  m. 

29-  285 

90-5 

80.0 

C.  K.  S. 

4 

S.  W. 

16.3 

6  p.m. 

29.  710 

69.0 

60.5 

C.  K.  S. 

9 

S.  W. 

8.0 

6  p.  m. 

29-  353 

82.0 

71.8 

C.K. 

8 

N.W 

14.0 

9  p.m. 

29.  724 

62. 5 

58.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

4-7 

9  p.  m. 

29. 491 

72.0 

65-5 

C.K. 

8 

N.W. 

20.3 

Mean. 

29-  795 

63.6 

56.8 

.... 

4-2 

.... 

3-8 

Mean. 

29. 472 

75-3 

70.1 

.... 

8.2 

.... 

9-3 

1 
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June  30. 

July  5. 

U 

i. 

!>^ 

1 

1 

s^ 

1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  The 
ometer. 

Bulb  The 
ometer. 

Clouds. 

§ 

s 
0 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

I2 

XI    (U 

Clouds. 

1 

Wind. 

Direc- 

i- 

0 

Direc- 

■3 

b« 

V  « 

■e 

tion. 

>,« 

-^  s 

t 

tion. 

0 

n 

^ 

^ 

> 

Q 

^ 

(2 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  552 

67.5 

64.0 

C.  K. 

10 

N.W. 

13-7 

Midn't. 

29-  743 

73- 0 

71.5 

Clear. 

0 

S.W. 

1.3 

3  a.  m. 

29. 632 

62.0 

60.0 

C.  K. 

10 

N.E. 

II. 7 

3  a.m. 

29.  712 

70.5 

69. 5 

C.K. 

I 

S.W. 

0.3 

6  a.  m. 

29.  694 

61. 0 

59- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

6  a.  m. 

29.  724 

71.2 

70. 0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

0.0 

9  a.  111. 

29.  700 

63.0 

60.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

9  a.  m. 

29.  732 

85-5 

78.0 

C.K. 

1 

N.W. 

3.0 

Xoon. 

29.  704 

61.0 

60.0 

N. 

10 

S.E. 

4.0 

Noon. 

29.  712 

91. 0 

79.0 

C.K. 

2 

N.W. 

12.7 

3  P-  ni. 

29.  639 

63.0 

62.2 

N. 

10 

S.E. 

7-7 

3  p.m. 

29.  658 

94.0 

81.0 

C.K. 

3 

N.W. 

8.0 

6  p.m. 

29.  588 

66.5 

65.0 

C.K. 

10 

S.  E. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  641 

88.0 

78.0 

C.K. 

3 

N.  W. 

4-3 

9  p.m. 

29.  582 

66.0 

65.0 

K. 

10 

S.  E. 

7.3 

9  p.m. 

29.  682 

82.0 

75-5 

C.K. 

6 

N.W. 

.5.0 

Mean. 

29.  636 

63.8 

61.9 

10. 0 

7.8 

Mean. 

29.  700 

81.9 

75-3 

2.  I 

4-3 

JUI,Y  I. 

July  6. 

Midn't. 

29-  548 

67.0 

66.0 

K. 

10 

S.E. 

6.0 

Midn't. 

29.  673 

78.0 

74.0 

Clear. 

0 

N.W. 

9. 0 

3  a.m. 

29. 520 

69. 0 

67.5 

K. 

10 

S.W. 

4.3 

3  a.m. 

29.  684 

77.0 

73- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

8.3 

6  a.  m. 

29-  599 

68.0 

67.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  742 

78.0 

72.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5.0 

9  a.  m. 

29.  676 

73- 0 

66.5 

C.K. 

4 

N.W. 

9-3 

9  a.  m. 

29.  749 

8,3.5 

76. 0 

C.K. 

4 

N.W. 

6.0 

Noon. 

29-  735 

74.0 

67.0 

C.K. 

4 

N.W. 

16.7 

Noon. 

29.  749 

91.0 

78.5 

C.K. 

7 

N.W. 

10.7 

3  p.m. 

29.  772 

73-5 

66.5 

C.K. 

8 

N.W. 

14.0 

3  P-  m- 

29.732 

93.0 

81.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

9-3 

6  p.  m. 

29.  802 

74.0 

65.5 

C.K. 

2 

N.W. 

II.  7 

6  p.  m. 

29.  782 

82.0 

75- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

8.3 

9  p.m. 

29-  839 

67.0 

63.0 

C.K. 

I 

W. 

3-7 

9  p.m. 

29.  867 

76.0 

73- 0 

K. 

10 

S.E. 

2.0 

Mean. 

29.686 

70.7 

66.1 

6.0 

8.7 

Mean. 

29.  747 

82.3 

75-3 

5-4 

7.3 

July  2. 

July  7. 

Midn't. 

29.  860 

64.0 

60.  0 

C.K. 

6 

N.W. 

4.0 

Midn't. 

29-  875 

72.5 

71.0 

C.S. 

2 

E. 

2.7 

3  a.m. 

29.  886 

62.5 

59- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

29.905 

71.0 

70.0 

K. 

10 

E. 

5.3 

6  a.  m. 

29.  956 

64.0 

60.  0 

C.K. 

8 

N.W. 

10. 0 

6  a.  m. 

29.  949 

69.0 

68.0 

K. 

10 

E. 

4.0 

9  a.m. 

29.  996 

74-5 

66.5 

C.  K.  S. 

3 

N.E. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  976 

70.0 

68.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29.  980 

80.0 

70.0 

C.K. 

4 

S.W. 

2.3 

Noon. 

29.  979 

75- 0 

71.5 

C.  K. 

10 

S.E. 

2.7 

3  P-  m. 

29.944 

80.5 

69.0 

C.  K.  S. 

4 

S.E. 

6.3 

3P-ni- 

29-  943 

76.0 

72.5 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  927 

81.0 

71.0 

C.K. 

4 

S. 

5-3 

6  p.m. 

29.908 

76.0 

73- 0 

C.K. 

10 

S.E. 

5.0 

9  p.m. 

29.  927 

72.0 

66.0 

Clear. 

0 

S. 

6.3 

9p.m. 

29-  895 

75. 0 

72.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

Mean , 

29-  934 

72.3 

65.2 

3-9 

.... 

6.2 

Mean. 

29.  929 

73-1 

70.8 

9.0 

4-4 

July  3. 

July  8. 

Midn't. 

29.  902 

68.0 

64. 5        Clear. 

0 

S.W. 

7-7 

Midn't. 

29.  921 

73- 0 

71.0 

C.K. 

10 

S.E. 

7.0 

3  a.m. 

29.861 

66.5 

64. 5        Clear. 

0 

s. 

7.0 

3  a.m. 

29.  877 

71.0 

69.5 

C.K. 

I 

S. 

5.0 

5  a.m. 

29.  816 

67.5 

65.  0        C.  K. 

8 

s. 

5-3 

6  a.  m. 

29.869 

71.0 

70.  0 

C.K.S. 

6 

S. 

3.7 

9  a.  m. 

29-  759 

74- 0 

70. 5  :     C.  K. 

7 

s. 

7-3 

9  a.  m. 

29.898 

79.0 

75.0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29.  689 

84.5 

78.  0        C.  K. 

7 

♦  s. 

8.0 

Noon. 

29-  839 

86.0 

79- 0 

C.K.S. 

8 

S. 

4-3 

3  p.m. 

29.  600 

90.8 

82.  0      C.  K.  S. 

6 

s.w. 

10. 0 

3  P-  m- 

29.  814 

90.5 

80.5 

C.K.S. 

4 

S.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  678 

77.0 

72.5       C.K.S. 

9 

N.W. 

13-7 

6  p.  m. 

29. 784 

87.8 

75-5 

C.K. 

4 

S.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.  682 

77.0 

71.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

10. 0 

9  p.m. 

29.786 

8i.o 

76.5 

C.  K. 

6 

s. 

3.0 

Mean. 

29.  748 

75-7 

71.0 

.... 

5-4 

8.6 

Mean. 

29. 848 

79-9 

74-6 

.... 

5-9 

.... 

4.4 

July  4. 

July  9. 

Midn't. 

29.  747 

74-5 

70.0 

C.K. 

2 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29.809 

77.0 

74.0 

C.K. 

I 

S.W. 

2.0 

3  a.m. 

29.  722 

72.5 

69.0 

Clear. 

0 

W. 

1-3 

3  a.m. 

29-  785 

73- 0 

72.0 

C.K. 

2 

s.w. 

6.3 

6  a.  m. 

29.  772 

73- 0 

70-5 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

29. 774 

72.0 

71.0 

C.K. 

3 

S.W. 

5.3 

9  a.  m. 

29.801 

82.0 

75-5 

C.K. 

5 

N.W. 

4-7 

9  a.  m. 

29-  773 

83.0 

71.5 

C.K. 

3 

N.E. 

2.7 

Noon. 

29.  779 

85.5 

78.0 

C.K. 

8 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.  750 

90.0 

77-5 

C.K. 

2 

S.W. 

4-3 

3  P-  m- 

29.  761 

8.3.5 

77.0 

C.K.     . 

6 

N.E. 

8.0 

3  p.m. 

29.  700 

89.5 

78.0 

C.K. 

8 

S.E. 

4.3 

6  p.  m. 

29-  734 

80.0 

75-5 

C.K. 

7 

N.E. 

4.0 

6  p.  m. 

29. 672 

89.5 

79.0 

C.  K.  S. 

7 

S. 

5.7 

9  p.m. 

29.  746 

77.0 

74- 0 

C.K. 

4 

S. 

1-3 

9p.m. 

29-  675 

82.0 

76.5 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

3-3 

Mean. 

29-  758 

78.5 

73-7 

.... 

4-9 

.... 

3-9 

Mean . 

29. 742 

82.0 

74-9 

.    .    .    .- 

4.5 

.... 

4.2 
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July  io. 

July  15. 

U 

•& 

>, 

"§ 

Wind 

fc 

1 

Wind 

. 

pq  0 

BulbTh 
ometer. 

0 

m 

a^. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Clouds. 

0 

c 
0 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  3 
« 2 

Clouds. 

0 

,0 

Direc- 

1 

>.B 

«« 

t: 

tion. 

0 

>.E 

t;s 

u 

tion. 

l>4 

a 

^ 

(2 

> 

Q 

^ 

& 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  672 

71.0 

70.  0 

C. 

2 

S. 

7.0 

Midn't. 

29.  687 

74.0 

70. 0 

C.K. 

I 

S.W. 

3  a.  m. 

29.  612 

70-5 

70.  0 

C.  K.  S. 

I 

S.W. 

2.3 

3  a.m. 

29.  658 

73.0 

69.5 

C.K. 

5 

S.W. 

6  a.  m. 

29.  615 

72.5 

71.5 

C.K.S. 

3 

■  s.w. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  633 

71.0 

69.0 

C.K. 

8 

S.W 

9  a.  m. 

29.613 

85.0 

79.0 

C.K. 

3 

S.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.617 

79.8 

73.5 

C.K. 

I 

S. 

Noon. 

29-  633 

84.0 

76.5 

C.K. 

6 

N.  W. 

10.7 

Noon. 

29.  632 

86.0 

75-5 

C.K.S. 

8 

S.W. 

3  p.m. 

29.  669 

81.0 

74.0 

C.K. 

6 

N.  W. 

12.3 

3  p.  m. 

29.  506 

82.0 

70.5 

N. 

9 

N.W. 

5.0 

6  p.  m. 

29.  696 

76.0 

70.0 

C.  K.  S. 

9 

N. 

12.0 

6  p.  m. 

29.493 

86.5 

74.5 

C.  K.  S. 

2 

W. 

5.0 

9  p.  m. 

29-  754 

71.0 

67.0 
72.2 

C.K. 

I 

N. 

1.3 

9  p.m. 

29.  544 

78.0 

68.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.0 

Mean. 

29.658 

76.4 

3.9 

6.3 

Mean. 

29.596 

78.8 

71-3 

4.2 

4.0 

JUL-s 

:  II. 

July  16. 

Midn't. 

29.789 

70.0 

66.0 

C.K. 

7 

N.E. 

4.0 

Midn't. 

29.566 

76.0 

66.5 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

7.3 

3  a.m. 

29-  837 

66.0 

59:° 

C.K. 

5    • 

N.  E. 

10.7 

3  a.m. 

29.568 

73- 0 

65.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.7 

6  a.  m. 

29.898 

62.0 

57.0 

C.K. 

I 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  623 

70.  0 

63.5 

C.K.S. 

3 

N.W. 

7.0 

9  a.m. 

29.  924 

71-5 

62.0 

C.S. 

I 

N.E. 

9.0 

9  a.  m. 

29.  689 

75-5 

65.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.7 

Noon. 

29.909 

75- 0 

64.0 

C.S. 

I 

N. 

7.0 

Noon. 

29.  684 

79.0 

6,5.5 

C.K. 

2 

N.W. 

12.0 

3  p.m. 

29.  865 

77-5 

65.0 

C.  K. 

I 

N.E. 

4-7 

3  p.m. 

29.680 

83.0 

67.5 

C.K. 

4 

N.W. 

12.0 

6  p.m. 

29.  856 

75.0 

64.5 

C.K. 

2 

N.E. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  694 

81.0 

67.  0 

C.K. 

5 

N.W. 

5.0 

9  p.m. 

29. 848 

68.0 

61.0 

C.K. 

2 

S.E. 

1.7 

9  p.m. 

29.  724 

75.0 

64.5 

Haze. 

N. 

1-7 

Mean. 

29.  866 

70.  6 

62.3 

2.5 

5-7 

Mean. 

29.  654 

76.6 

65.6 

3-1 

7.4 

Juu 

r  12. 

JUL'ii 

17. 

Midn't. 

29.844 

62.5 

59.0 

Clear. 

0 

S.E. 

3.0 

Midn't. 

29.  751 

67.5 

61.5 

C.K. 

I 

S. 

0.3 

3  a.m. 

29.844 

61.0 

59- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

4-3 

3  a.  m. 

29.  746 

66.0 

60.0 

C.K. 

I 

S.W. 

0.3 

6  a.m. 

29. 856 

61.5 

59-5 

C.K. 

8 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  742 

64.5 

62.0 

C.  K.  S. 

6 

S.  w. 

0.3 

9  a.m. 

29. 837 

72.0 

66.0 

C.  K.  S. 

7 

S.W. 

I.O 

9  a.  m. 

29.  759 

72.0 

67.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

2.0 

Noon. 

29.  804 

7«.5 

67.0 

C.K. 

6 

s. 

7.0 

Noon. 

29.  699 

89.3 

75.0 

C.  K.  S. 

I 

S. 

7-3 

3P-ni. 

29-744 

79.8 

67.5 

C.K. 

I 

S.E. 

9.3 

3  p.m. 

29.  628 

95.0 

77.5 

Clear. 

0 

s. 

10.  0 

6  p.  m. 

29.  727 

78.0 

67.5 

C.K. 

i 

S. 

8.7 

6  p.  m. 

29.  606 

93.5 

7«.5 

C.K. 

2 

S.w. 

7.0 

9  p.m. 

29.  750 

70.5 

64.5 

C.S. 

I 

S.E. 

7.0 

9  p.m. 

29.644 

83.0 

73-5 

Clear. 

0 

s.  w. 

3-3 

Mean. 

29.  801 

70.5 

63.8 

4.0 

5.4 

Mean. 

29. 697 

78.8 

69.4 

2.5 

3-8 

Jl'L^ 

'  13. 

July 

18. 

Midn't. 

29-  754 

66.5 

.   62.5 

C.K. 

I 

S. 

5.0 

Midn't. 

29.  675 

79-5 

71.5 

Clear. 

0 

s.w. 

3.0 

3  a.m. 

29. 750 

63.0 

61.0 

Clear. 

0 

S. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  678 

76.5 

70.5 

C.K. 

I 

s.w. 

II.  7 

6  a.  m. 

29.  752 

64-5 

62.0 

C.K. 

I 

S. 

0.3 

6  a.  m. 

29.700 

75.0 

70.  0 

C.  K. 

I 

s.w. 

5.0 

9  a.m. 

29.808 

76.0 

69.5 

C.K. 

4 

S.E. 

1.7 

9  a.m. 

29.694 

85.5 

77.5 

C.  K.  S. 

4 

s.  w. 

.3.0 

Noon. 

29.  778 

81.5 

72.5 

C.K. 

4 

S.E. 

5.0 

Noon. 

29.700 

95.0 

80.8 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

5.7 

3  P-  m- 

29.  746 

8.3.5 

73.0 

C.  K. 

3 

S.E. 

10.  0 

3  p.m. 

29.  705 

74-5 

71.2 

C.K. 

9 

N.E. 

6.3 

6  p.  m. 

29-  756 

81.2 

71.5 

C.K. 

I 

s. 

8.0 

6  p.  m. 

29,718 

72.5 

70. 0 

C.K.S. 

10 

S.W. 

9.0 

9  p.m. 

29.  777 

74.0 

67.0 

Clear. 

0 

s. 

4.0 

9  p.  m. 

29.  754 

72.0 

70.5 

C.K. 

10 

s.w. 

1.7 

Mean. 

29.  765 

73.8 

67.4 

1.8 

4.6 

Mean. 

29.  703 

78.8 

72.8 

5.0 

5.7 

Juw 

!    14. 

JUL\ 

'  19. 

Midn't. 

29.807 

69.0 

64.0 

C.K. 

I 

s. 

3-7 

Midn't. 

29.760 

72.0 

71.0 

C.K. 

10 

s. 

1-3 

3  a.m. 

29.802 

66.0 

62.0 

Clear. 

0 

s. 

1-7 

3  a.m. 

29.766 

71.0 

70.5 

C.K. 

10 

N.W. 

2.3 

6  a.m. 

29. 826 

66.0 

63.0 

Clear. 

0 

s. 

3.0 

6  a.  m. 

29.  751 

70.5 

70.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

0.3 

9  a.m. 

29. 849 

77.0 

70.5 

Haze. 

S.W. 

1.7 

9  a.  m. 

29.  746 

76.0 

74.5 

C.K. 

5 

S.E, 

0.7 

Noon. 

29.809 

86.0 

76.0 

C.K. 

2 

s. 

1.7 

Noon. 

29.  779 

83.0 

76.5 

C.K. 

10 

N.W. 

2.7 

3  p.m. 

29-  758 

89.0 

78.0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

3  p.  m. 

29.  713 

88..0 

80.0 

C.K. 

8 

N.W. 

3.0 

6  p.m. 

29.708 

87.0 

75.5 

C.K. 

3 

S.W. 

6  p.  m. 

29.  670 

81.0 

77.0 

C.K. 

9 

S.W. 

5.7 

9  p.m. 

29-  713 

77-5 

72.0 

C.K. 

I 

s.w. 

9  p.  m. 

29.  653 

75.0 

72.5 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

4.3 

Mean. 

29.784 

77.2 

70.1 

.... 

1.4 

2.4 

Mean. 

29-730 

77.1 

74.0 

.... 

8.8 

2.5 
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JUI,Y   20. 

July  25. 

J3  .• 

^  .■ 

t 

Wind 

u 

J3    . 

i 

•a 

Wind 

. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Dry  Bulb  T 
mometei 

Wet  Bulb  T 
mometei 

Clouds. 

§ 

•s 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  S 
P3  0 

a 

3  S 

P3  0 

Clouds. 

_2 
0 
e 
0 

1 

Direc- 
tion. 

Direc- 
tion. 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  654 

73-2 

71. 5 

C.  K.  S. 

8 

W. 

3-0 

Midn't. 

29.796 

68.0 

66.5 

C.K. 

7 

S.E. 

5-7 

3  a.m. 

29. 630 

71.0 

70.0 

C.  K.  S. 

6 

S. 

1-7 

3  a.m. 

29.  767 

67.0 

66.0 

C.K. 

10 

S. 

2-3 

6  a.  m. 

29. 640 

72.0 

71.0 

C.K.S. 

4 

s. 

3-0 

6  a.  m. 

29.790 

65.0 

64.0 

C.  K.  S. 

3 

S. 

3-3 

9  a.  m. 

29. 613 

85.0 

79.0 

C.  K.  S. 

5 

s. 

2.7 

9  a.  m. 

29.  797 

75-0 

71.0 

C.K. 

5 

S.E. 

3-0 

Noon. 

29.  612 

91.7 

81.0 

C.K. 

3 

s. 

5-3 

Noon. 

29.  789 

75-5 

71.0 

C.K. 

5 

N.  E. 

3-0 

3  p.m. 

29-  572 

83.0 

72.5 

C.K. 

3 

N.W. 

10. 0 

3  p.m. 

29.766 

72-5 

69-5 

C.K. 

9 

E. 

10. 0 

6  p.  m. 

29-  537 

79-5 

76.0 

N. 

10 

S.E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  784 

70. 2 

67.0 

C.K. 

10 

S.E. 

8.3 

9  p.m. 

29-  545 

75- 0 

72.5 

C.K. 

9 

N.W. 

2.7 

9  p.m. 

29.806 

68.6 

67.0 

C.K. 

10 

E. 

4-7 

Mean. 

29.600 

78.8 

74.2 

6.0 

4-3 

Mean. 

29.  787 

70.  2 

67.8 

7-4 

5-0 

Jui,\ 

'  21. 

July  26. 

Midn't. 

29-  537 

73- 0 

72.0 

C.K. 

10 

s. 

30 

Midn't. 

29.  826 

68.0 

67.0 

C.K. 

10 

E. 

2-3 

3  a.m. 

29-  545 

72.0 

71.5 

C.K. 

9 

s.w. 

5-3 

3  a.  m. 

29.  818 

68.0 

67.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  541 

70.5 

69-5 

C.K. 

10 

S.W. 

1-3 

6  a.  m. 

29.  846 

68.0 

67.8 

K. 

10 

E. 

2.7 

9  a.  ni. 

29-  558 

75.0 

72.0 

C.K. 

8 

s.w. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  848 

71.0 

695 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

Noon. 

29- 552 

82.5 

76.0 

C.K. 

9 

s.w. 

5-7 

Noon. 

29-  836 

77.0 

72.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

3-7 

3  P-  ni. 

29.500 

82.0 

73-5 

C.K. 

8 

s.w. 

6.7 

3  P-  ni- 

29.  827 

77.0 

73-0 

C.  K.  S. 

8 

S.  E. 

4-3 

6  p.m. 

29-  483 

79.0 

73- 0 

C.K.S. 

10 

s.w. 

10. 0 

6  p.  m. 

29.802 

78.0 

72-5 

C.K. 

8 

S.E. 

8-3 

9p.m. 

29-551 

70.5 

68.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.  826 

74.0 

71.0 

C.K. 

5 

S.E. 

7.0 

Mean. 

29-  533 

75.6 

72.0 

.... 

9-1 

5-4 

Mean. 

29.  829 

72.6 

70.0 

8.9 

.... 

4-2 

Jui,\ 

'  22. 

July  27. 

Midn't. 

29-  579 

70-5 

64.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

4-7 

Midn't. 

29.  828 

71-5 

69- 5 

C.K. 

10 

S.  E. 

8.3 

3  a.  m. 

29-  578 

6,5.5 

61.5 

S. 

I 

N.W. 

8.7 

3  a.  m. 

29.  822 

71.0 

69.5 

C.K. 

10 

S.E. 

6.3 

6  a.m. 

29.  640 

63.8 

61.5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29.  816 

70.5 

69- 5 

C.K. 

10 

S.W. 

6.3 

9  a.m. 

29.  648 

73- 0 

66.0 

C.K. 

I 

N.W. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  820 

73-0 

71.0 

K. 

10 

S.W. 

6-7 

Noon. 

29. 662 

77.0 

68.5 

C.K. 

4 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29-  793 

80.8 

76.0 

C.K. 

6 

S. 

4.0 

3  p.m. 

29. 656 

79.0 

69.0 

C.K. 

6 

W. 

7.0 

3  p.m. 

29. 729 

88.0 

78.0 

C.K. 

3 

S. 

6.0 

6  p.  m. 

29. 668 

76.  0 

68.3 

C.K. 

6 

N.W. 

5-3 

6  p.  ni. 

29.719 

84.5 

71.0 

C.  K.  S. 

5 

s. 

9.0 

9  p.m. 

29.  740 

69.6 

64.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

6.0 

9  p.m. 

29.  732 

78.5 

72.0 

C.S. 

I 

s. 

6.0 

Mean. 

29. 646 

71.8 

65.4 

.... 

3-6 

5-8 

Mean. 

29-  795 

77.2 

72.1 

6.9 

6.6 

JUI,Y   23. 

JUL-S 

?  28. 

Midn't. 

29.790 

65.2 

61.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

3-3 

Midn't. 

29.  726 

75- 0 

71-5 

C.  K.  S. 

8 

s. 

4.0 

3  a.m. 

29.790 

64.0 

59- 0 

C. 

I 

N.W. 

6.3 

3  a.m. 

29-713 

72.5 

70.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  838 

62.0 

58.5 

C.K. 

5 

N.W. 

10.3 

6  a.  m. 

29-  734 

73- 0 

71.0 

C.  K.  S. 

9 

s. 

3-7 

9  a.  m. 

29.886 

72- 5 

66.5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

6.7 

9  a.m. 

29.  747 

78.0 

74.5 

C.K. 

9 

s. 

4.0 

Noon. 

29. 877 

78.5 

67.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

8.0 

Noon. 

29-  733 

81.0 

76.0 

C.K. 

7 

s.w. 

6.3 

3  P-  ni- 

29.  862 

82.0 

72.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

5-3 

3p.m. 

29. 674 

82.5 

75-5 

C.K. 

5 

s.  w. 

7.0 

6  p.m. 

29.  831 

81.5 

69.5 

C.K. 

4 

N.W. 

1-3 

6  p.  m. 

29. 647 

82.0 

75-2 

C.K. 

9 

s.w. 

7-3 

9  p.m. 

29-  855 

72.0 

67.0 

C.K. 

ID 

S.E. 

3-0 

9  p.m. 

29.  670 

76.8 

73-5 

C.K. 

10 

s. 

2.7 

Mean. 

29. 841 

72.2 

65.1 

.... 

4.9 

5-5 

Mean. 

29.706 

77-6 

73-4 

8.2 

.... 

4.8 

July  24. 

July  29. 

Midn't. 

29. 864 

69.0 

65.0 

C.K. 

9 

S. 

1-3 

Midn't. 

29. 650 

74-0 

73- 0 

C.K. 

2 

s. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  854 

67.0 

63.0 

C.K. 

5 

S.W. 

I.O 

3  a.m. 

29.  626 

72.0 

71.0 

C.K. 

3 

s. 

0-3 

6  a.  m. 

29.  846 

65.0 

64.0 

C.K. 

3 

S.W. 

0.3 

6  a.  m. 

29. 649 

71-5 

71.0 

C.K. 

8 

S.E. 

0.0 

9  a.  m. 

29-  859 

77.0 

69.8 

C.K. 

6 

s. 

2.0 

9  a.  m. 

29. 670 

78.5 

75- 0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

0.7 

Noon. 

29.  839 

81.0 

70.  0 

C.K. 

6 

s. 

5-3 

Noon. 

29.651 

84-5 

76.0 

C.K. 

3 

S.E. 

2.7 

3  p.m. 

29.  774 

83.0 

72.0 

C.  K. 

6 

s. 

8.3 

3  p.m. 

29.590 

85-5 

77-0 

C.K. 

4 

S.E. 

4-7 

6  p.  m. 

29.789 

69.5 

67.5 

C.  K.  S.  N. 

10 

N. 

7-3 

6  p.m. 

29.601 

82.0 

75-0 

C.K. 

8 

E. 

4.3 

9  p.m. 

29.  812 

67.0 

65.5 

C.K.S. 

3 

E. 

5-3 

9p.m. 

29.  656 

74.0 

72.0 

N. 

10 

N.W. 

4.0 

Mean. 

29.  830 

72.3 

67.1 

.... 

6.0 

3.8 

Mean. 

29-  637 

77.8 

73.8 

.... 

5-9 

2.5 
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July  30. 

August  4. 

1^ 

H  si 

0 

Wind. 

i 

h 

>% 

TS 
1 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  0 

^1 

PQ  0 

Clouds. 

0 
§ 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

M  2 

W  0 

Clouds. 

u 
0 

Direc- 

'0 

Q 

iS 

tion. 

> 

u 

P 

tits 

1 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

» 

m. 

Midn't. 

29.  636 

72. 0 

71-5 

K. 

10 

N.  E. 

8.3 

Midn't. 

29.  612 

75-0 

73- 0 

C.K. 

3 

S.E. 

3-7 

3  a.m. 

29.  630 

71-5 

71.0 

N. 

10 

N.E. 

3-7 

3  a.m. 

29-  582 

72.0 

70.  0 

C.K. 

8 

S.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  671 

71.0 

70-5 

N. 

10 

N.E. 

4-3 

6  a.m. 

29.580 

71.0 

70-5 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29.716 

72.  0 

71.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

9  a.m. 

29.616 

79.0 

75-0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

Noon. 

29.  709 

77.0 

73-0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29.610 

85-0 

76.0 

C.K. 

I 

N.W. 

9.0 

3  p.m. 

29.  698 

76.0 

73-0 

C.K. 

10 

E. 

4-7 

3  p.m. 

29.  596 

86.2 

74.0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29.  732 

73-5 

72-5 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

6  p.m. 

29.590 

84-5 

74.0 

C.K. 

I 

N.W. 

8.3    : 

9  p.m. 

29.  764 

71.2 
73- 0 

70.  0 

C.K. 

10 

S.E. 

3-7 

9  p.m. 

29.  615 

77.0 

68.0 

C.K. 

I 

N. 

6.0 

Mean. 

29.  694 

71-6 

10.  0 

5-2 

Mean. 

29.  600 

78-7 

72.6 

2.  2 

6.5 

July  31. 

August  5. 

Midn't. 

29-  759 

71.0 

70.  0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

Midn't. 

29.  650 

71.0 

66.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

3  a.m. 

29.  756 

70.5 

69.0 

C.K. 

7 

N.E. 

2-7 

3  a.m. 

29.  643 

69.0 

64.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4-3 

6  a.  m. 

29.771 

70.0 

69-5 

C.  K.  S. 

7 

N.E. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  633 

67.0 

64.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-0 

9  a.m. 

29.  800 

72-5 

71.2 

C.K. 

ID 

N.E. 

4-3 

9  a.  m. 

29.  663 

78.0 

70.0 

C.K. 

4 

E. 

2.3 

Noon. 

29.790 

79.0 

73-5 

C.K. 

7 

S.E. 

6-7 

Noon. 

29.  661 

83.0 

71.0 

C.K. 

8 

N.E. 

2.7  1 

3  p.m. 

29.760 

80.0 

73-5 

C.K. 

7 

S.E. 

9.0 

3  p.m. 

29.610 

86.0 

75- 0 

C.K. 

6 

N.E. 

5-0 

6  p.m. 

29. 736 

78.0 

72.0 

C.K. 

3 

S.E. 

6.0 

6  p.m. 

29-  578 

82.5 

74-5 

C.K.S. 

8 

S.E. 

6.0 

9  p.m. 

29-  757 

73- 0 

70. 0 

C.K. 

2 

S.E. 

2.3 

9  p.m. 

29.560 

78.0 

73- 0 

C. 

3 

S..E. 

1-3 

Mean. 

29. 766 

74-2 

71. 1 

.... 

6.6 

4-5 

Mean. 

29.  625 

76.8 

69.7 

3.8 

.... 

4-2 

August  i. 

August  6. 

Midn't. 

29.  750 

71.0 

70.0 

C.K. 

7 

E. 

0.7 

Midn't. 

29-  568 

73- 0 

72.0 

N. 

10 

S. 

3-0 

3  a.m. 

29.  722 

69.6 

69.0 

C.K. 

3 

E. 

0.0 

3  a.  m. 

29.  497 

71.0 

70.  0 

C.K. 

3 

N.W. 

7.0 

6  a.  m. 

29-  734 

69.0 

68.5 

C.K. 

9 

N.E. 

0.3 

6  a.  m. 

29-  5^3 

71-5 

70.8 

C.  K.S. 

4 

N.W. 

6.0 

9  a.m. 

29.  752 

76.0 

73-0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

0-3 

9  a.  m. 

29.  499 

79.0 

74- 0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

1-7 

Noon. 

29-  737 

79-0 

73-5 

C.  K.  S. 

6 

S. 

0-3 

Noon. 

29-  463 

83.8 

76.  0 

C.  K.  S. 

7 

N.  W. 

4.0 

3  p.m. 

29.  662 

84.0 

76-5 

C.  K.  S. 

7 

s.  w. 

1-7 

3  p.m. 

29.  406 

86.0 

78.5 

C.  K.  S. 

9 

S.  W. 

4-3 

6  p.m. 

29.  670 

80.0 

74-5 

C.  K.  S. 

8 

S.E. 

3-0 

6  p.  m. 

29. 447 

69.0 

68.0 

C.K. 

10 

S. 

6-7 

9  p.m. 

29.686 

76.0 

73-5 

N. 

10 

S.W. 

5-3 

9  p.m. 

29. 478 

68.0 

67.0 

C.K. 

3 

W. 

3-0 

Mean. 

29.  714 

75.6 

72.3 

7-2 

1-4 

Mean. 

29-  483 

75-2 

72.0 

6.5 

4-5 

August  2. 

August  7. 

Midn't. 

29.  700 

70.5 

69.0 

C.K. 

7 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29.  502 

66.0 

64.  0 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

3  a.m. 

29.  671 

68.0 

67.0 

C.K. 

3 

W. 

4.0 

3  a.m. 

29.512 

64.0 

61.0 

C.K. 

2 

N.W. 

10.7 

6  a.  m. 

29.  693 

67.  0 

66.0 

C.  K.  S. 

2 

N. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  602 

62.0 

60. 0 

C.K. 

2 

W. 

7.0 

9  a.  m. 

29.  732 

76.0 

71.0 

C.K. 

3 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

29.608 

69.0 

63.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

4-7 

Noon. 

29.  729 

82.0 

75-0 

C.K. 

I 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29.  602 

74.0 

66.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6-7 

3  p.m. 

29.  672 

87.0 

78.2 

C.K. 

2 

S.W. 

4.0 

3  p.m. 

29-  566 

79.0 

69-5 

C.K. 

2 

S.  W. 

6.3 

6  p.  m. 

29.  660 

»5.2 

77.0 

C.K. 

4 

S.W. 

1-3 

6  p.  m. 

29.  522 

77-5 

68.5 

C.K. 

I 

S.  W. 

6.3 

9  p.m. 

29. 702 

76-5 

73- 0 

C.S. 

I 

S.W. 

1. 0 

9  p.m. 

29-  539 

68.2 

64.0 

C.K. 

I 

S.  W. 

3-7 

Mean. 

29. 695 

76.5 

72.0 

2-9 

.... 

2.4 

Mean. 

29-  557 

70.0 

64-5 

1-9 

6.6 

August  3. 

August  8. 

Midn't 

29.692 

75- 0 

73-0 

Haze. 

S.W. 

2-3 

Midn't. 

29-  536 

66.0 

62.0 

C.K. 

3 

S.W. 

4-3 

3  a.m. 

29.  664 

74-0 

73-0 

Haze. 

S.W. 

5-7 

3  a.m. 

29.509 

65.0 

62.0 

C.K. 

2 

S. 

3-0 

6  a.m. 

29. 664 

72-5 

72.0 

C.  K.  S. 

3 

w. 

0-3 

6  a.  m. 

29-  530 

64.  0 

61.0 

C.  K.  S. 

6 

S.W. 

3-3 

9  a.m. 

29.658 

77.0 

74.0 

C.  K.  S. 

8 

N.W. 

1-3 

9  a.m. 

29-  552 

75- 0 

69.0 

C.K. 

2 

S.W. 

1-7 

Noon. 

29-643 

86.2 

77.2 

C.K. 

7 

N.W. 

2-7 

Noon. 

29-  547 

83.0 

74-0 

C.K. 

7 

S.W. 

3-7 

3P-m. 

29-  579 

86.0 

78.2 

C.K. 

8 

W. 

3-3 

3  p.m. 

29-  545 

86.0 

75-0 

C.K. 

4 

S.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29. 568 

84.0 

78.0 

C.K. 

3 

N.W. 

3-0 

6  p.  m. 

29.566 

83-5 

75-0 

C.K. 

6 

S.W. 

3-0 

9  p.m. 

29-595 

7».5 

75- 0 

C.K. 

3 

S. 

2-3 

9  p.m. 

29-598 

77.0 

69.0 

C.K. 

I 

N. 

7.0 

Mean. 

29-  633 

79.2 

75-0 

5-3 

.... 

2.6 

Mean. 

29-  548 

74-9 

68.4 

.... 

3-9 

3-9 

OBSERVATIONS  FOR  1902. 
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August  9. 

August  14. 

0 

Wind. 

u 

u 

1 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Ii 

St3 

•3  S 

«  0 

Clouds. 

<J 

5 

Direc- 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  s 

P5  0 

3  a 

pq  0 

Clouds. 

a 
e 
0 

Direc- 

P.B 

tjE 

■s 

tion. 

0 

>>E 

■£  S 

t: 

tion. 

(5 

^ 

s 

> 

Q 
0 

^ 

<2 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.  646 

70-5 

64.0 

C.  K. 

2 

N. 

5-3 

Midn't. 

29.  812 

65.0 

61.0 

C.K. 

10 

E. 

0.7 

3  a.  m. 

29.660 

69-5 

64.0 

Haze. 

N. 

2.7 

3  a.  m. 

29.  782 

65.5 

63.0 

C.K. 

10 

N.E. 

0.  0 

6  a.m. 

29.  729 

68.0 

64-5 

C.  K.  S. 

4 

N. 

7-3 

6  a.  ni. 

29.  791 

65.0 

63.0 

N. 

10 

N.W. 

0-3 

9  a.m. 

29-  756 

76.8 

70. 0 

C.  K.S. 

6 

N.E. 

5-7 

9  a.  m. 

29.802 

65.0 

64.0 

N. 

10 

N. 

I.O 

Noon. 

29.  748 

79-5 

70. 0 

C.K.S. 

7 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29.790 

68.0 

66.0 

K. 

10 

N. 

1-3 

3  P-  ni. 

29-  733 

80.5 

.  72.0 

C.  K. 

9 

E. 

3-3 

3  P-  '"• 

29-  765 

68.0 

66.0 

N. 

10 

E. 

2-3 

6  p.  m. 

29.  726 

79.0 

71.0 

C.K. 

3 

E. 

5-3 

6  p.  ni. 

29.  747 

68.0 

67.0 

C.  K.  S. 

9 

N.E. 

2.3 

9  p.  m. 

29.  767 

75- 0 

70.0 

C.  K. 

10 

S.E. 

4-3 

9  p.  m. 

29.  767 

65.5 

64.0 

C.K. 

2 

S.E. 

1.0 

Mean. 

29.  721 

74.8 

68.2 

5-9 

.... 

5-0 

Mean. 

29.  782 

66.2 

64.  2 

8.9 

1. 1 

August  10. 

August  15. 

Midn't. 

29.  742 

72.0 

69.2 

C.K. 

9 

N.E. 

4-3 

Midn't. 

29.  771 

63.0 

62.0 

C.S. 

I 

S.W. 

0-3 

3  a.  m. 

29-  734 

70.0 

68.  6 

C.  K. 

9 

S.E. 

4.3 

3  a.  ni. 

29.  721 

61. 0 

60.5 

C.S. 

I 

N.W. 

2.3 

6  a.m. 

29.  756 

72.0 

71.0 

C.K. 

10 

S. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  720 

60.5 

60. 2 

Fog. 

N.W. 

1-3 

9  a.  m. 

29-  754 

74.0 

72.5 

C.  K.  N. 

10 

S. 

3-3 

9  a.  m. 

29.706 

69. 0 

66.5 

C.K. 

3 

W. 

0.0 

1      Noon. 

29.  740 

82.0 

77.0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

5-3 

Noon. 

29.  667 

75- 0 

68.0 

C.  K. 

5 

S.E. 

4.0 

i     3P-ni- 

29.698 

81.0 

78.8 

C.K.S. 

9 

S. 

6.3 

3  P-  m. 

29.609 

78.8 

72.2 

C.K. 

7 

S.W. 

3-0 

6  p.m. 

29.  656 

80.  .s 

77- 0 

C.  K.  S. 

8 

S. 

4-3 

6  p.  m. 

29-  576 

75-2 

70. 2 

C.K. 

7 

S. 

1-7 

9p.m. 

29.  685 

74-5 

72.0 

N. 

10 

N.E. 

3-0 

9  p.  m. 

29.  602 

71.0 

68.0 

C.K. 

9 

S.W. 

2-3 

Mean. 

29.721 

75.8 

73-3 

9-1 

4.1 

Mean . 

29.672 

69.  2 

66.0 

.... 

4.7 

1-9 

August  ii. 

August  j6. 

Midn't. 

29.  658 

72.0 

71.2 

C.K. 

I 

s.w. 

3-3 

Midn't. 

29. 560 

69.0 

67.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.3 

3  a.  m. 

29.618 

70. 0 

69.5 

Clear. 

0 

s. 

2.7 

3  a.  m. 

29-519 

67.0 

66.0 

C.K. 

10 

N. 

5-7 

6  a.  m. 

29.  641 

70.0 

69.0 

Fog. 

5 

E. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  531 

68.0 

65.0 

C.K. 

10 

N. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  669 

79.0 

76.5 

C.  K. 

6 

s.w. 

2.7 

9  a.  m. 

29-  552 

70.5 

65.5 

C.K.S. 

9 

N.  E.- 

8.7 

!      Noon. 

29.  638 

84.5 

79- 0 

C.K. 

3 

S. 

3-0 

Noon. 

29-  565 

71.0 

65.0 

C.K.S. 

9 

N.E. 

12.7 

3  p.m. 

29.602 

89.0 

80.0 

C.K. 

9 

S.W. 

6.0 

3  p.  m. 

29-  577 

71.0 

65.5 

C.K. 

2 

N.E. 

II. 0 

6  p.m. 

29-  643 

74.0 

69.5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

9-7 

6  p.  m. 

29-  593 

69.5 

63.0 

C.K. 

I 

N.E. 

8.3 

9  p.m. 
Mean. 

29. 720 

71.0 

69.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7.0 

9  p.m. 

29.617 

63.5 

58.5 

C.K. 

I 

N. 

5-3 

29.  649 

76.2 

73- 0 

4.2 

.... 

4-5 

Mean. 

29.564 

68.7 

64.4 

.... 

6.5 

7-4 

August  12. 

August  17. 

Midn't. 

29.  742 

64.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Midn't. 

29. 666 . 

61.0 

55- 0 

C.K. 

2 

N. 

6.3 

3  a.m. 

29-  765 

63.0 

61.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10.3 

3  a.  m. 

29.658 

56.0 

52.2 

C.K. 

I 

N. 

6-3 

6  a.  m. 

20.  797 

61.0 

59- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  673 

55-5 

52.0 

C.K.S. 

5 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  825 

70.0 

64.  2 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

9  a.  m. 

29.  700 

66.0 

59- 0 

C.S. 

I 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29.  810 

75- 0 

67.0 

C.K. 

6 

N.W. 

7-7 

Noon. 

29.691 

73- 0 

63.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-0 

3  P-  ™- 

29.  807 

76.5 

67.8 

C.K. 

5 

N.W. 

7.3 

3  p.  m. 

29. 640 

76.0 

64.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

6  p.  m. 

29.808 

73-3 

65.0 

C.K. 

3 

N. 

6.0 

6  p.  m. 

29.  627 

74.0 

65.0 

C.K.S. 

I 

W. 

1.0 

9  p.m. 

29.  850 

68.0 

61.0 

C.K. 

3 

N. 

3-7 

9  p.  ni. 

29. 647 

66.0 

59- 0 

C.K. 

I 

S.W. 

4.0 

Mean. 

29.  800 

68.8 

63-4 

2. 1 

6-7 

Mean. 

29. 663 

65.9 

58.6 

1-9 

5-4 

August  13. 

August  18. 

Midn't. 

29.  876 

62. 0 

58.0 

C.K. 

I 

N. 

5-0 

Midn't. 

29.679 

63.0 

58.0 

Clear. 

0 

W. 

2.7 

3  a.m. 

29.  897 

60.0 

56.0 

Clear. 

0 

N. 

5-0 

3  a.m. 

29.  656 

60.0 

59- 0 

C.K. 

2 

s.  w. 

5.3 

6  a.  m. 

29-  935 

57- 0 

52.5 

C.K. 

4 

N. 

7.0 

6  a.  m. 

29. 681 

57-5 

55-5 

C. 

I 

s.  w. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  970 

65.0 

59- 0 

C.K. 

I 

N.E. 

6.3 

9  a.  m. 

29.  673 

72.2 

65.0 

C.K. 

4 

s.  w. 

30 

Noon. 

29.  916 

71.0 

63.0 

C.K. 

3 

N. 

3-0 

Noon. 

29.  641 

79.2 

69.  2 

C.K. 

5 

s.  w. 

7.0 

3  p.m. 

29.  869 

74.0 

66.0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

1-7 

3  p.m. 

29-  593 

83.0 

72.2 

C.K. 

8 

s.  w. 

6.7 

6  p.  m. 

29. 827 

70-5 

64.0 

C.  K.  S. 

9 

S.E. 

0.7 

6  p.  m. 

29.580 

78.5 

71.0 

C.K. 

7 

s.  w. 

6.7 

9  p.m. 

29-  834 

66.0 

62.0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

2-3 

9  p.  m. 

29.606 

70.0 

66.0 

C.K. 

5 

s. 

3-0 

Mean. 

1 

29.890 

65.7 

60.1 

.... 

4.6 

3-9 

Mean. 

29-  639 

70.4 

64-5 

.... 

4.0 

4-7 

14500 — M   O — 03- 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 


AUGUST   19. 

August  24. 

U 

Si 

t-l 

H  S3 

0 

Wind. 

Xi    - 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

«  0 

Clouds. 

Direc- 

^ 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

:2« 

3  a 

«  0 

-1 

IS  g 

Clouds. 

u 

c 
0 

Direc- 

1 

r 

(2 

tion. 

1 

Q 

r 

1 

tion. 

"33 
> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29-  584 

67.0 

60. 0 

C.K. 

4 

S. 

I.  0 

Midn't. 

29.  732 

65.0 

61.0 

C.K. 

8 

N.W. 

6.3 

3  a.m. 

29-571 

65-2 

64.0 

C.  K. 

9 

S.W. 

1-7 

3  a.m. 

29.  746 

63.0 

59- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

7-3 

6  a.  m. 

29- 579 

64-5 

63.5 

C.K. 

3 

S.  W. 

I.O 

6  a.  m. 

29.  767 

61.0 

58.0 

C.K. 

3 

N.W. 

2-3 

9  a.  m. 

29.590 

76.0 

72.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.3 

9  a.  m. 

29-  794 

71-5 

64-5 

C.K. 

I 

N. 

7-3 

Noon. 

29-  565 

84. 0 

75-0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

4.3 

Noon. 

29.  772 

75-5 

65-5 

C.K. 

8 

N. 

8.7 

3p.  m. 

29-  533 

85-0 

76.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

1-7 

3  p.m. 

29-  744 

76.  2 

67.  0 

C.K. 

9 

N.W. 

8.7 

6  p.m. 

29-515 

84-5 

77.0 

C.  K.S. 

7 

N.W. 

6  p.  m. 

29-  776 

71.0 

65.0 

C.K. 

7 

N.E. 

5-3 

9  p.m. 

29-  569 

78.8 

72.0 

C.K.S. 

6 

N.W. 

9  p.m. 

29.  788 

65.0 

60. 0 

C.K. 

I 

N. 

1-7 

Mean. 

29-563 

75-6 

69.9 

.... 

5-5 

2.0 

Mean. 

29-  765 

68.5 

62.5 

5-0 

....         6.0 

i 

August  20. 

August  25. 

Midn't. 

29-  576 

75- 0 

70.0 

C.S. 

I 

N.W. 

Midn't 

29.808 

60.0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.7 

3  a.m. 

29. 613 

72.0 

68.5 

C.  K.  S. 

I 

N. 

3  a.  m. 

29.800 

59-5 

57-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

6  a.m. 

29-  649 

68.0 

66.0 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

6  a.m. 

29.  832 

59-5 

57-0 

Clear. 

0 

N. 

8.7 

9  a.m. 

29.  700 

78.0 

69.  2 

C.K. 

N.E. 

9  a.m. 

29. 847 

71.0 

64-5 

C.K. 

2 

N. 

8.0 

Noon. 

29. 697 

79.0 

72.0 

C.K. 

8 

N.      , 

Noon. 

29.802 

77.0 

67.0 

C.  K. 

3 

N.E. 

6.0 

3P.m- 

29-  653 

82.0 

74-0 

C.K. 

7 

N.E. 

2.7 

3P-ni. 

29.764 

79-5 

68.0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-7 

6  p.  m. 

29.  674 

75-0 

69.8 

C.  K.  S. 

10 

E. 

2.0 

6  p.m. 

29-  743 

78.5 

68.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

4-7 

9  p.m. 

29.  679 

71.0 

69.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

5.3 

9  p.m. 

29-  755 

67-5 

62.5 

C.  K.  S. 

I 

N.E. 

0-3 

Mean. 

29-655 

75-" 

69.8 

6.6 

■    ■    ■    ■  / 

3-3- 

Mean. 

29.  794 

69.1 

62.8 

1.8 

5-1 

August  21. 

August  26. 

Midn't. 

29. 690 

68.0 

67.0 

C.  K.  S. 

3 

E. 

6.3 

Midn't. 

29-  757 

64.0 

61.0 

C.  K.  S. 

I 

W. 

0-3 

3  a.m. 

29-  675 

70.0 

68.0 

C.K. 

10 

S.E. 

5-3 

3  am. 

29-744 

59- 0 

57-2 

C.  K.  S. 

2 

W. 

0-3 

6  a.m. 

29.  676 

69-5 

67-5 

C.K.S. 

10 

S. 

1-7 

6  a.  m. 

29-  758 

57-0 

55-5 

C.K.S. 

2 

W. 

0.3 

9  a.  m. 

29.  673 

74-0 

71-5 

C.K. 

10 

S.W. 

6.3 

9  a.  m. 

29-  767 

74.0 

71.2 

C.K. 

1 

N.W. 

0.0 

Noon. 

29. 694 

74.0 

72.0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

6.0 

Noon. 

29.  730 

83.0 

69. 0        C.  K. 

3 

W. 

2.0 

3  p.m. 

29.  631 

79.0 

73-5 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

3-0 

3  p.  m. 

29.  689 

82.0 

69.0 

C.  K. 

7 

S.  W. 

5-3 

6  p.m. 

29.609 

80.5 

74.0 

C.K. 

6 

W. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  671 

77-0 

68.5 

C.K. 

7 

S.E. 

5-0 

9  p.m. 

29.  606 

72.0 

70.0 

C.K. 

4 

S.W. 

1-3 

9  p.m. 

29.  696 

73- 0 

67.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2.7 

Mean. 

29-  657 

73-4 

70.4 

7.8 

4-1 

Mean. 

29.  726 

71.  I 

64.8 

4-1 

2.0 

August  22. 

August  27. 

Midn't. 

29.  612 

69-5 

68.0 

C.K. 

^ 

S.W. 

1-7 

Midn't. 

29.  709 

69-5 

66.0 

C.K. 

8 

S.E. 

3-3 

3  a.m. 

29-  584 

70.0 

68.0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

29.  690 

67.0 

65.0 

C.K. 

4 

S.E. 

6.0 

6  a.m. 

29. 625 

67.0 

66.0 

C.K. 

8 

N.W. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  714 

64.0 

63.0 

C.K. 

4 

S.W. 

4-3 

9  a.m. 

29-615 

74-0 

68.0 

C.  K.  S. 

1 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.  730 

75-0 

70.  2 

C.K. 

I 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29. 625 

76-5 

68.  5 

C.K. 

3 

N.W. 

9-7 

Noon. 

29.  729 

81.0 

72.0 

C.K. 

4 

S.E. 

5-7 

3  p.m. 

29. 620 

77.0 

66.0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.7 

3  p.m. 

29.  682 

82.0 

71.0 

C.K. 

5 

S.E. 

8.0 

6  p.m. 

29. 629 

73-0 

62.5 

C.  K.  S. 

4 

N. 

II. 0 

6  p.m. 

29.698 

79-5 

71.8 

C.  K. 

6 

S.E. 

7.0 

9  p.m. 

29. 674 

65.0 

58.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

7-3 

9  p.m. 

29.  722 

70. 0 

68.0 

C.K. 

3 

N. 

6.0 

Mean. 

29. 623 

71-5 

65.6 

4.6 

6.6 

Mean.. 

29.709 

73-5 

68.4 

4.4 

5-4 

August  23. 

August  28. 

Midn't. 

29.693 

61.0 

56.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

Midn't. 

29.  748 

69.0 

66.5 

C.K. 

7 

N.      . 

2.0 

3  a.  m. 

29. 679 

58.0 

54.0 

Clear. 

0 

N.W. 

10. 0 

3  a.m. 

29-  756 

66.0 

64.8 

C.K. 

7 

S. 

2-3 

6  a.  m. 

29.  710 

57-0 

54-0 

Clear. 

0 

N.W. 

9-3 

6  a.  m. 

29.796 

64.0 

63.0 

C.K. 

3 

s.  w. 

1.7 

9  a.  m. 

29-  715 

66.5 

60.5 

C.K. 

I 

N.W. 

9-7 

9  a.m. 

29.  817 

76.0 

71.0 

C.K. 

3 

N.E. 

1.0 

Noon. 

29-695 

73-5 

64.0 

C.K. 

3 

N. 

9.0 

Noon. 

29.  814 

80.0 

76-5 

C.K. 

6 

N.E. 

4-7 

3P.ni- 

29.671 

76.0 

65.0 

C.K. 

6 

N.W. 

8-7 

3  P-  m. 

29. 810 

77.0 

70.  0 

C.K. 

8 

N.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29.690 

72-5 

64-5 

C.K. 

7 

N.E. 

0.7 

6  p.  m. 

29. 823 

76.0 

68.0 

C.K. 

9 

s. 

5-3 

9p.m. 

29. 726 

66.5 

62.5 

C.K. 

3 

N.E. 

5-0 

9  p.m. 

29.868 

68.5 

64.0 

C.K. 

I 

S. 

4.0 

Mean. 

29.697 

66.4 

60.1 

.... 

2-5 

7-4 

Mean. 

29.804 

72.1 

68.0 

.... 

S-5 

3.6 
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August  29. 

September  3. 

5^  \j 

■a 
3 

Wind. 

(A 

3 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

1  s 

3  s 

Clouds. 

0 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

UlbT 
meter 

a  a 

Clouds. 

0 
0 

i- 

^ 

«  0 

n  0 

Direc- 

u 

«  0 

«  0 

0 

Direc- 

^ 
^ 

r 

tion. 

> 

Q 

t;  a 

t; 
(2 

tion. 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  891 

65.5 

62.5 

Clear. 

0 

S.E. 

1-7 

Midn't. 

29.  746 

72.0 

69.5 

K. 

10 

S.W. 

0-3 

3  a.m. 

29-  893 

63.5 

61.  0 

Clear. 

0 

N. 

1-3 

3  a.  m. 

29.  749 

70.0 

69.0 

C.K. 

7 

N.W. 

°-3 

6  a.  m. 

29.  932 

63.0 

62.  0 

Clear. 

0 

N.E. 

4.3 

6  a.  ra. 

29-  743 

69.0 

67.0 

C.K. 

7 

N.W. 

1.0 

9  a.  m. 

29.  969 

67. 0 

66.5 

C.K. 

9 

N.E. 

4.0 

9  a.  m. 

29.  748 

77-5 

73- 0 

C.K. 

7 

E. 

5-0 

Noon. 

29. 942 

79-5 

70.5 

C. 

I 

S.E. 

3-7 

Noon. 

29.  716 

82.0 

75-5 

C.K. 

8 

S.  E. 

S.7 

3  p.m. 

29-  895 

82.0 

71.0 

C.K. 

3 

N.E. 

6.3 

3  p.m. 

29. 676 

78.5 

73- 0 

C.K. 

10 

S.W. 

8.3 

6  p.  m. 

29-  893 

78.2 

69.  0 

C.K. 

4 

S.E. 

0-3 

6  p.  m. 

29.  663 

75-5 

73- 0 

C.K. 

10 

S. 

10.0 

9  p.m. 

29.  926 

71-5 

65.0 

C.  K. 

I 

S.E. 

1-7 

9  p.  m. 

29.660 

72.8 

72.0 

N. 

10 

S. 

7.0 

Mean. 

29.  918 

71-3 

65.9 

2.  2 

2.9 

Mean. 

•    29.713 

74.7 

71-5 

8.6 

4.7 

August  30 

September  4. 

Midn't. 

29.  924 

67.  0 

6.3.  .-i 

Clear. 

0 

S.E. 

0.0 

Midn't. 

29-  633 

67.0 

66.0 

C.K. 

9 

S. 

5-0 

3  a.m. 

29. 925 

65.0 

63.0 

Clear. 

0 

S.E. 

3-3 

3  a.  m. 

29-  564 

68.0 

67.0 

C.K. 

10 

s. 

2.0 

6  a.  m. 

29.  948 

64.0 

63.0 

Fog. 

N.E. 

2-3 

6  a.  m. 

29. 566 

70.5 

70.0 

C.K. 

10 

s. 

3-0 

9  a.  m. 

29.962 

66.5 

66.0 

Fog. 

10 

S. 

0.  u 

9  a.  m. 

29. 581 

71.0 

71.0 

C.K. 

10 

S.W. 

4.0 

Noon. 

29-  933 

79.0 

72.0 

C.K.S. 

2 

S.  E. 

5-3 

Noon. 

29-  594 

74.0 

72.0 

C.K. 

10 

w. 

4.3 

3  p.  m. 

29.  872 

84.0 

73- 0 

C.K.S. 

6 

S. 

6.0 

3  P-  m. 

29-  594 

69- 5 

65.0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

6  p.  m. 

29. 869 

78.0 

70.0 

C.  K. 

7 

S. 

5-3 

6  p.m. 

29-  654 

69.5 

62.5 

C.K. 

5 

N.W. 

6.7 

9  p.m. 

29.  898 

70.0 

65.2 

C.K. 

I 

S. 

2.7 

9  p.m. 

29.  724 

65.0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

Mean. 

29. 916 

71.7 

67.0 

3-7 

3-1 

Mean. 

29.  614 

69.3 

66.4 

8.0 

4.9 

August  31. 

September  5. 

Midn't. 

29.  884 

67.0 

64.0 

C.K. 

2 

S. 

2.  0 

Midn't. 

29.  802 

59-5 

54-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

3  a.m. 

29. 870 

65-5 

62.0 

C.K. 

1 

S. 

3-0 

3  a.  m. 

29-  845 

55- 0 

52.0 

Clear. 

0 

N.W. 

7-7 

6  a.  m. 

29.  892 

64.0 

63.0 

C.  K.  S. 

3 

S.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  922 

52-5 

50-5 

C.K. 

I 

N.W. 

8.0 

9  a.m. 

29.  868 

74.5 

70.0 

C.K. 

3 

S.  W. 

4-3 

9  a.  m. 

29.  964 

61.0 

55- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.  838 

84.0 

74.5 

C.K. 

3 

S.W. 

5-3 

Noon. 

29.  946 

67.0 

59- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

8.3 

3  p.m. 

29.  761 

88.0 

75- 0 

C.K. 

I 

S.E. 

8.7 

3  p.m. 

29.  912 

71.0 

61.0 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

6  p.  m. 

29.  768 

82.2 

7i..-i 

C.K. 

4 

S. 

7-7 

6  p.  m. 

29.  914 

68.0 

61.0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.0 

9  p.m. 

29.  789 

73- 0 

68.8 

C.K.     • 

I 

S. 

3-3 

9  p.m. 

29.  949 

60.2 

56.0 
56.1 

Clear. 

0 

S. 

0.7 

Mean. 

29.834 

74.8 

68.6 

. 

2.  2 

4.8 

Mean. 

29.907 

61.8 

0-5 

5-5 

September  i. 

September  6. 

Midn't. 

29.  782 

70. 0 

66.0  i      C.K. 

2 

S.W. 

2-3 

Midn't. 

29.  994 

56.0 

54-0 

Clear. 

0 

E. 

1-7 

3  a.  m. 

29.  766 

66.5 

64.  0        C.  K. 

3 

s. 

2-3 

3  a.  m. 

30.002 

55- 0 

52.5 

Clear. 

0 

E. 

i.o 

6  a.m. 

29.  780 

65.0 

64. 0      C.  K.  S. 

1 

s. 

4.0 

6  a.  m. 

30.007 

53- 0 

51-0 

Clear. 

0 

N. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  787 

77.0 

71.0        C.K. 

3 

vS.  w. 

5-7 

9  a.  m. 

30.  041 

67.0 

61.5 

C.K. 

2 

S.E. 

1-3 

Noon. 

29.  746 

88.0 

75-5      C.K.S. 

2 

S.W. 

9.0 

Noon. 

30.012 

73- 0 

68.0 

C.K. 

2 

S.  W. 

6.7 

3  p.  m. 

29. 678 

90-5 

75.0  1    C.K.S. 

2 

S.W. 

10.7 

3  p.m. 

29.  944 

74.0 

64.0 

C.  K. 

2 

S.E. 

9-7 

6  p.  m. 

29.660 

85.0 

74.0!      C.K. 

3 

S.W. 

4-7 

6  p.  m. 

29.898 

69. 0 

63.0 

C.K. 

I 

S.E. 

9-7 

9  p.m. 

29.  692 

78.0 

71.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.0 

9  p.  m. 

29.  892 

64-5 

6i.o 

C.K. 

I 

S.E. 

8.0 

Mean. 

29.  736 

77-5 

70.1 

.3-2 

5-1 

Mean. 

29.  974 

63.9 

59-4 

1.0 

50 

September  2. 

September  7. 

Midn't. 

29.  694 

77.0 

71.0 

C.K. 

10 

S.W. 

I.O 

Midn't. 

29.  862 

62.0 

60. 0 

C.K. 

I 

S. 

4-3 

3  a.m. 

29.688 

75- 0 

70.5 

C.K. 

9 

s.  w. 

10.3 

3  a.  m. 

29-  834 

62.0 

60.  ,s 

C.K. 

I 

S. 

1-7 

6  a.  m. 

29.710 

73- 0 

70.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29. 836 

63.0 

62.0 

N. 

10 

S.W. 

0.7 

9  a.  m. 

29.  752 

78.0 

73- 0 

C.K. 

9 

w. 

2.3 

9  a.  m. 

29. 858 

66.0 

65.  0  1      C.  K. 

8 

S.W. 

0-3 

Noon. 

29-744 

82.0 

74-  0        C.  K. 

9 

N.E. 

3-7 

Noon. 

29-  834 

78.0 

69.5         C.K. 

I 

N.W. 

2.0 

3  p.m. 

29.  716 

82.0 

74.0 

C.K. 

9 

N. 

1-7 

3P-ni. 

29. 798 

83.0 

71.0 

C.K. 

3 

W. 

4-7 

6  p.  m. 

29.708 

80.5 

75- 0 

C.  K. 

9 

S. 

1-3 

6  p.m. 

29.  802 

79.0 

70.0 

C.K. 

3 

N.W. 

1.0 

9  p.m. 

29.  727 

74.0 

72.0 

C.K. 

9 

s.w. 

1.0 

9  p.m. 

29.831 

70-5 

66.5 

Clear. 

0 

N.W. 

0.0 

Mean. 

29.  717 

77-7 

72.4 

9.2 

.... 

3-3 

Mean. 

29. 832 

70.4 

65.6 

3-4 

1.8 
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September  8. 

September  13. 

i 

fc 

>- 

■o 

Wind. 

u 

4) 

•a 

Wind. 

r^ 

-°  c 

.«  ij 

■B  v,- 

3 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  E 
pq  0 

Clouds. 

0 
0 
5 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
omete 

Clouds. 

G 

a 
0 

Direc- 

Direc- 

,^ 

r- 

■w  S 

V 

1 

tion. 

■3 
> 

(2 

tion. 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  840 

69.0 

65.5 

Clear. 

0 

N.W. 

0-3 

Midn't. 

29.  725 

64.  0 

61.8 

C.  K.  S. 

3 

S. 

4-3 

3  a.m. 

29.  842 

63. 0 

60.  0 

Clear. 

0 

N.W. 

0.7 

3  a.  m. 

29.  679 

62.5 

61.8 

C.K. 

I 

S. 

2.7 

6  a.  m. 

29-  859 

63-5 

62.0 

C.  K. 

8 

S.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  703 

62.0 

61.2 

C.K. 

10 

N.W. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  856 

77.0 

70-5 

C.K.S. 

I 

S.E. 

0.7 

9  a.  m. 

29.  772 

62.3 

58.0 

C.K. 

10 

N.  W. 

4.3 

Noon. 

29.  810 

84.0 

72.5 

C.K. 

4 

S.  E. 

5-3 

Noon. 

29.818 

57- 0 

55- 0 

C.K. 

10 

N.  W. 

10.3 

3P-ni. 

29.  748 

84.0 

74-5 

C.K. 

7 

S. 

8.7 

3  p.m. 

29.  816 

62.  0 

57- 0 

C.K. 

9 

N.  W. 

6.7 

6  p.  m. 

29.  714 

81.0 

74.0 

C.K. 

7 

S.E. 

"■3 

6  p.  ni. 

29-  834 

61.2 

55-5 

C.K. 

4 

N.  W. 

7.0 

9  p.m. 

29- 713 

75- 0 

70-5 

C.K. 

9 

S. 

10. 0 

9  p.  m. 

29.  884 

57- 0 

51.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

7.0 

Mean. 

29.798 

74.6 

68.7 

4-5 

5-1 

Mean , 

29.  779 

61.0 

57.7 

6.1 

5-5 

September  9. 

September  14. 

Midn't. 

29. 674 

72.8 

69.0 

C.K. 

10 

S. 

7-7 

Midn't. 

29.921 

51- 5 

48.0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

29.  619 

71.0 

68.0 

C.K. 

10 

S. 

9.0 

3  a.  ni. 

29.  946 

49.0 

46.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.7 

6  a.  m. 

29-  559 

69.  0 

69.0 

N. 

10 

S. 

9-7 

6  a.  ni. 

29.  970 

48.0 

45- 0 

C.K. 

I 

N.W. 

7-3 

9  a.  m. 

29.  489 

71.0 

70.5 

N. 

10 

S.W. 

13.0 

9  a.  m. 

30.  000 

57- 0 

52.0 

C.K. 

I 

N.W. 

9-7 

Noon. 

29. 402 

76.  0 

73- 0 

C.K. 

9 

S. 

12.7 

Noon. 

29-  975 

6,V5 

55-5 

C.K. 

4 

N. 

8.0 

3  p.m. 

29. 448 

66.0 

61.5 

C.K. 

10 

N.W. 

15-7 

3  P-  ni. 

29. 924 

67.0 

58.0 

C.  K. 

4 

N. 

4.3 

6  p.  m. 

29-  453 

63.5 

59-2 

C.K. 

9 

N.W. 

14-3 

6  p.  m. 

29.904 

62.  0 

55-2 

C.K. 

2 

N. 

1.7 

9  p.m. 

29. 491 

61.5 

57- 0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-0 

9  p.  m. 

29.917 

55- 0 

51-5 

C.K. 

I 

S.W. 

0.3 

Mean. 

29-5'7 

68.8 

65-9 

9.8 

10.  9 

Mean. 

29-  945 

56.6 

51-4 

1-9 

.... 

6.0 

September  id. 

September  15. 

Midn't. 

29.  620 

59- 0 

56.0 

C.K. 

8 

N.W. 

1-3 

Midn't. 

29.917 

52.0 

49- Q 

Clear. 

0 

N.W. 

0.0 

3  a.m. 

29-  654 

55- 0 

53- 0 

Clear. 

0 

W. 

0.7 

3  a.  ni. 

29.917 

48.0 

46.0 

Clear. 

0 

N.W. 

0-3 

5  a.m. 

29. 696 

53- 0 

51-2 

C.K. 

I 

N.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  950 

47.0 

45.2  '    C.K.S. 

I 

N. 

I.O 

9  a.  m. 

29.  760 

66.8 

56.2 

Clear. 

0 

N.W. 

5-3 

9  a.  m. 

29.  976 

61.5 

55-5 

C.K. 

I 

E. 

3-0 

Noon. 

29-  759 

67.0 

59- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29.944 

66.  ,5 

.■iS.,-; 

C.K. 

3 

E. 

1-7 

3  p.m. 

29.  742 

71.0 

62.0 

C.K. 

I 

N.W. 

9.0 

3  p.m. 

29.  894 

69.0 

59-5 

C.K. 

2 

N.E. 

2.7 

6  p.  ni. 

29-  759 

66.2 

60.0 

C.K. 

2 

N.W. 

0.3 

6  p.  m. 

29.  879 

64.0 

58.0 

C.K. 

2 

N.E. 

1.0 

9  p.m. 

29.806 

62.0 

57- 0 
56.8 

Clear. 

0 

N.W. 

0.0 

9  p.m. 

29.  908 

57- 0 

53- 0 

C.K. 

3 

S.E. 

1-3 

Mean. 

29. 724 

62.5 

1.8 

.... 

3-6 

Mean . 

29.923 

58.1 

53-1 

1-5 

.... 

1-4 

September  11. 

September  16. 

Midn't. 

29. 828 

56.5 

54-0 

Clear. 

0 

N.W. 

0.3 

Midn't. 

29-  934 

55- 0 

52.0 

C.  K. 

2 

S.E. 

0.0 

3  a.m. 

29.  849 

55- 0 

53- 0 

Clear. 

0 

N.W. 

3-7 

3  a.m. 

29-  934 

54- 0 

51.0 

C.  K. 

2 

N.W. 

1.0 

6  a.  m. 

29.866 

53- 0 

51.0 

C.K. 

2 

N.W. 

0-3 

6  a.  m. 

29.  973 

47.2 

45-5 

C.  K. 

10 

S.  W. 

0-3 

9  a.  m. 

29. 886 

66.2 

62.0 

C.K. 

I 

S. 

0.0 

9  a.  m. 

30. 010 

61.2 

57- 0 

C.  K. 

5 

N.W. 

0.  Q 

Noon. 

29. 822 

73-5 

64-5 

C.K. 

I 

S.W. 

7-3 

Noon. 

30.003 

70.0 

61.  0 

C.  K. 

I 

N.E. 

1-3 

3  p.m. 

29. 822 

76.0 

66.0 

C.K. 

2 

S. 

6.^ 

3  P-m. 

29.  962 

71-5 

62.  0 

C.  K. 

4 

N.E. 

3-3 

6  p.m. 

29. 826 

71.0 

63.2 

C.K. 

3 

S.E. 

5-3 

6  p.m. 

29.964 

65.0 

57-8 

C.K. 

5 

N.E. 

1.0 

9  p.m. 

29.  876 

65.0 

61.0 

C.K. 

3 

S.E. 

4.0 

9  p.m. 

29.993 

59-5 

55- c 
55-2 

C.  K. 

3 

N.E. 

2.7 

Mean. 

29. 847 

64.5 

59-3 

1-5 

3-4 

Mean. 

29. 972 

60.4 

4.0 

I.  2 

September  12. 

September  17. 

Midn't. 

29.886 

60.5 

58.0 

C.K. 

2 

S. 

2.7 

Midn't. 

30.  023 

56.0 

53-5 

Clear. 

0 

N.E. 

4.0 

3  a.m. 

29.  878 

59- 0 

58.0 

C.K. 

I 

S. 

1. 0 

3  a.m. 

30. 025 

54.5 

53- 0 

C.K. 

3 

N.E. 

4.3 

6  a.  m. 

29.905 

56.0 

54- 0 

C.K. 

2 

S. 

0-3 

6  a.  m. 

30-  035 

53- 0 

52.0 

C.K. 

3 

N.E. 

4-7 

9  a.m. 

29.  921 

68.0 

64.0 

C.K. 

2 

S. 

1-3 

9  a.  m. 

30. 042 

63.0 

59-5 

C.K. 

2 

N.E. 

4-3 

Noon. 

29-  859 

75.0 

67.0 

C.K. 

3 

S. 

7.0 

Noon. 

30. 022 

67.0 

60.5 

C.  K.  S. 

■8 

N. 

4.0 

3P-m. 

29.796 

76.0 

66.5 

C.K. 

3 

S.E. 

10.3 

3  P-  ni. 

29-  985 

67.2 

60.0 

C.K. 

7 

S.E. 

2.7 

6  p.m. 

29.  772 

70.5 

63.0 

C.  K.  S. 

4 

S.E. 

12.3 

6  p.m. 

29.968 

64.2 

59- 0 

C.K. 

3 

E. 

1.0 

9p.m. 

29-  758 

66.0 

62.0 

C.  K.  S. 

4 

S. 

7-7 

9  p.m. 

'29.968 

59- 0 

56.0 

C.K. 

3 

E. 

0.0 

Mean. 

29. 847 

66.4 

61.6 

.... 

2.6 

5.3 

Mean. 

30.008 

60.5 

56.7 

3.6 

3-1 
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September  18. 

September  23. 

i. 

1.. 

>^ 

i, 

>^ 

V 

^ 

Wind 

'^ 

Wind 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Si 

H  S3 

S§ 

Clouds. 

G 

a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

li 

3   S 
«   0 

Clouds. 

0 
U 
a 
0 

Direc- 

0 

Direc- 

'0 

t-^ 

■s  s 

^ 

tion. 

b^ 

^y 

■K 

tion. 

0 

^ 

&H 

> 

0 

^ 

(S 

> 

in. 

0 

0 

111. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  972 

57- 0 

55- 0 

C.K. 

9 

E. 

1-3 

Midn't. 

29.711 

65.0 

63.0 

Clear. 

0 

N. 

4.3 

3  a.m. 

29.  944 

56.5 

54- 0 

C.  K. 

9 

E. 

0-3 

3  a.m. 

29.  705 

63.0 

61.0 

C.K. 

2 

N. 

6.7 

6  a.  m. 

29-  959 

53- 0 

52.2 

C.K. 

10 

N. 

4.0 

6  a.  m. 

29.711 

62.0 

60.0 

C.K. 

2 

N. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  973 

60.5 

57.5 

C.K. 

8  • 

N.  E.  ■ 

2.7 

9  a.  m. 

29-  737 

69.0 

66.0 

C.K. 

3 

N.E. 

6.,^, 

Noon. 

29-  938 

66.5 

60.5 

C.K. 

6 

N.  E. 

1-7 

Noon. 

29-  714 

76.0 

69. 2 

C.K. 

7 

N.E. 

5-3 

3  p.m. 

29.  860 

69.0 

62.  0 

C.K. 

5 

N.E. 

2.  0 

3  P-  '"■ 

29-  665 

79-5 

71.0 

C.  K. 

7 

N.E. 

2.  0 

6  p.  ni. 

29. 872 

65.0 

59-5 

C.K. 

7 

E. 

2.0 

6  p.  m. 

29-  658 

74.0 

69. 0 

C.K. 

7 

S.W. 

I.O 

9  p.  m. 

29.  870 

59- 0 

55- 0 

C.K. 

I 

E. 

0-3 

9  p.  m. 

29.688 

67-5 

66.0 

C.K. 

2 

s. 

3-0 

Mean. 

29. 924 

60.8 

57- 0 

6.9 

1.8 

Mean. 

29.699 

69.5 

65.6 

3.8 

4.4 

September  19. 

September  24. 

Midn't. 

29.  872 

55- 0 

52.0 

C.K. 

4 

N.E. 

0.3 

Midn't. 

29.  682 

65.0 

64.0 

C.K. 

7 

s.  w. 

2.0 

3  a.m. 

29. 865 

53- 0 

51.0 

C.  K.  S. 

3 

N. 

0-3 

3  a.  m. 

29. 674 

63.0 

62.5 

C.  K. 

6 

S.W. 

4.0 

6  a.  m. 

29.  889 

53- 0 

52.5 

Fog. 

N.E. 

0.7 

6  a.  m. 

29.686 

62.5 

62.0 

Fog. 

7 

S.W. 

1.0 

9  a.  m. 

29.  924 

57- 0 

56.8 

Fog. 

10 

N.E. 

3-0 

9  a.  m. 

29.  705 

70. 0 

68.0 

C.K. 

5 

S.W. 

2.3 

Noon. 

29.  889 

64.0 

61.0 

C.K. 

8 

N. 

1-7 

Noon. 

29.699 

78.0 

73- 0 

C.K. 

3 

S.W. 

2.  0 

3  p.m. 

29.  842 

70.0 

64.0 

C.K. 

9 

N.E. 

3-0 

3  P-  in- 

29. 648 

83.0 

75-0 

C.K. 

3 

S.  w. 

1-3 

6  p.  m. 

29-  834 

67-5 

64.0 

C.K. 

9 

N.E. 

1-3 

6  p.  ni. 

29-  657 

76.0 

72.0 

C.K. 

9 

N.E. 

5-7 

9  p.m. 

29-  834 

65.0 

61.0 

C.K. 

10 

N. 

5-7 

9  p.m. 

29. 698 

70.8 

70.0 
68.3 

C.K. 

ID 

N. 

8.7 

Mean. 

29.869 

60.6 

57.8 

.... 

7.6 

2. 0 

Mean. 

29. 681 

71.0 

6.2 

3-4 

September  20. 

September  25. 

Midn't. 

29-  854 

64.0 

61:0 

C.K. 

9 

N. 

6.7 

Midn't. 

29.  729 

66.5 

66.0 

C.K. 

10 

N.E. 

II. 0 

3  a.m. 

29. 850 

63.5 

61.5 

C.K. 

10 

N. 

0-3 

3  a.m. 

29.  707 

64.2 

64.0 

C.K. 

10 

N.E. 

10.7 

6  a.  m. 

29. 852 

63.0 

62.0 

N. 

10 

N. 

3-7 

6  a.m. 

29. 747 

62.0 

61.8 

C.K. 

10 

N.E. 

II. 0 

9  a.  m. 

29. 850 

66.8 

66.0 

C.K. 

9 

N.E. 

6.3 

9  a.m. 

29-  783 

63.0 

61-5 

N. 

10 

N. 

II. 0 

Noon. 

29-  843 

72.0 

68.5 

C.K. 

8 

E. 

7-7 

Noon. 

29-  753 

64. 0 

6,3.5 

N. 

10 

N.E. 

5-7 

3  P-i". 

29.  821 

72.5 

69. 0 

C.K. 

10 

E. 

6.3 

3  p.m. 

29-  734 

66.0 

66.0 

N. 

10 

N.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29-  843 

70.5 

67.0 

C.K. 

9 

N.E. 

3-7 

6  p.  m. 

29.  710 

66.8 

66.2 

N. 

10 

S.W. 

2.0 

9  p.m. 

29.867 

67.5 

66.0 

C.K. 

9 

N.E. 

3-7 

9  p.m. 

29.  730 

68.2 

68.0 

Mist. 

ID 

E. 

6.3 

Mean. 

29. 848 

67.5 

65.1 

.... 

9.2 

4.8 

Mean. 

29-  737 

65.1 

64.6 

10.  0 

7-7 

September  21. 

September  26. 

Midn't. 

29. 875 

67.2 

67.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-7 

Midn't. 

29. 702 

67.2 

67.0 

N. 

10 

N.E. 

5.0 

3  a.m. 

29. 855 

66.5 

66.3 

C.K. 

10 

N.E. 

5-3 

3  a.m. 

29.  670 

68.0 

67.9 

N. 

10 

E. 

6.0 

6  a.  m. 

29. 865 

67.0 

65.5 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29. 650 

68.5 

68.4 

N. 

10 

S.E. 

4-3 

9  a.  m. 

29. 891 

69- 5 

68.5 

Rain. 

10 

N.E. 

6.7 

9  a.  m. 

29-  738 

69.  0 

69.0 

N. 

ID 

S.E. 

7-7 

Noon. 

29.869 

71.0 

69.0 

Rain. 

10 

N.E. 

10.7 

Noon. 

29.  662 

67.  0 

66.  .5 

N. 

10 

S.E. 

6.3 

3  p.m. 

29.  824 

68.0 

67.0 

Rain. 

10 

N.E. 

12.  0 

3  p.  m. 

29.618 

67.2 

67.0 

C.K. 

10 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29. 826 

68.0 

66.0 

Rain. 

10 

N.E. 

"•3 

6  p.  m. 

29.  620 

68.0 

69.0 

C.K. 

10 

E. 

3-0 

9  p.m. 

29.  814 

67.0 

66.0 

N. 

10 

N. 

10. 0 

9  p.m. 

29. 620 

66.8 

66.0 

K. 

10 

N.E. 

2.7 

Mean. 

29. 852 

68.0 

66.9 

lo.  0 

8.3 

Mean. 

29.660 

67.7 

67.6 

10.  0 

.... 

5-1 

September  22. 

September  27. 

Midn't. 

29. 836 

66.5 

66.0 

Mist. 

10 

N.E. 

10. 0 

Midn't. 

29.604 

66.0 

65.8 

Fog. 

10 

N.E. 

'•3 

3  a.  m. 

29. 832 

66.0 

65.5 

N. 

10 

N.E. 

8.7 

3  a.  ni. 

29-  585 

65.6 

65.3 

C.K. 

10 

N.E. 

2.3 

6  a.  m. 

29-  755 

65.0 

64.2 

C.K. 

10 

N.E. 

9-3 

6  a.  ni. 

29-  589 

65.0 

65.0 

K. 

10 

N. 

1.0 

9  a.  m. 

29-774 

65.0 

64-5 

C.K. 

10 

■N. 

9.0 

9  a.  m. 

29.603 

66.5 

66.0 

K. 

10 

N.W. 

2.7 

Noon. 

29.  747 

70. 0 

67.0 

C.K. 

9 

N.E. 

8.7 

Noon. 

29. 572 

75- 0 

71.0 

C.K. 

7 

N.W. 

2.0 

3  p.  m. 

29.  707 

74-3 

69.0 

C.K. 

7 

N.E. 

7-7 

3  P-  m- 

29.  497 

75-5 

70.0 

C.K. 

7 

vS.  E. 

5-7 

6  p.  m. 

29.711 

71.0 

67.0 

C.K. 

5 

N.E. 

5-7 

6  p.m. 

29.490 

72.0 

69.0 

C.K.S. 

3 

S.W. 

5.3 

9  p.m. 

29. 729 

67-5 

65.0 

Clear. 

0 

N. 

6.3 

9  p.m. 

29.  488 

69.0 

67.0 

C.K. 

3 

S.E. 

2.3 

Mean. 

29.  761 

68.2 

66.0 

.... 

7.6 

8.2 

Mean. 

29-554 

69-3 

67.4 

.... 

7-5 

2.8 

39° 
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September  28. 

October  3. 

i 
Ha 

3  s 

PQ  ^ 

>-> 

Ji    - 

■3  a 

m  0 

Wind. 

i. 

>. 

-g 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Clouds. 

0 

c 
0 

Direc- 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

P5  0 

5« 

3  a 

M  0 

Clouds. 

u 

c 
0 

Direc- 

• 

s' 

-*-'  a 

1 

tion. 

0 

> 

>^a 

u 

0 

0 

1 

tion. 

I 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

29.  448 

67.5 

66.5 

C.K. 

9 

S.E. 

2-7 

Midn't. 

29-  836 

57-0 

55-0 

Clear. 

0 

N. 

4-7 

3  a.m. 

29.  400 

67.0 

66.0 

C.K. 

8 

E. 

2-3 

3  a.  ni. 

29-  834 

54- 0 

53-0 

Clear. 

0 

N. 

2.3 

6  a.  m. 

29-399 

66.8 

66.5 

C.K. 

7 

S.  E. 

2-3 

6  a.  in. 

29.  850 

52.0 

51-0 

Clear. 

0 

N. 

0.7 

9  a.m. 

29-431 

69.0 

67.6 

C.K.S. 

2 

N.  W. 

4-0 

9  a.  m. 

29.  886 

62.0 

58.0 

C.S. 

I 

N. 

2-3 

Noon. 

29-  429 

74-5 

67.0 

C.K. 

9 

W. 

7-3 

Noon. 

29. 850 

67-5 

61.0 

Clear. 

0 

N.W. 

2.3 

3pm. 

29.427 

73-0 

65.2 

C.K. 

6 

N.W. 

10.3 

3  P-  m- 

29. 786 

72.0 

65-5 

Clear. 

0 

N.W. 

1-3 

6  p.m. 

29. 492 

67.5 

61.5 

C.K. 

6 

N.W. 

5-3 

6  p.m. 

29. 762 

67.0 

62.0 

C.  K. 

2 

N. 

0.7 

9p.m. 

29-  531 

63-5 

60.5 

C.K. 

9 

N.W. 

5-0 

9  p.m. 

29.760 

62.0 

59- 0 

C.K. 

2 

N. 

1.0 

Mean. 

29-  .45 

68.6 

65.1 

7.0      .... 

4.9 

Mean. 

29.  820 

61.7 

58.1       .... 

0.6 

1-9 

September  29. 

October  4- 

Midn't. 

29-  531 

61.0 

59- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

7-7 

Midn't. 

29-  754 

61.0 

58.  0  !      C.  K. 

10 

N.E. 

0.7 

3  a.m. 

29-  525 

58-5 

57-0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.7 

3  a.m. 

29-  745 

60. 0 

57-  0  '      C.  K. 

10 

N.  E. 

3-0 

6  a.m. 

29.560 

59- 0 

57-5 

C.K. 

8 

N.W. 

5-0 

6  a.  m. 

29.  736 

59-0 

56.  0  ;      C.  K. 

10 

N.E. 

5-0 

9  a.  m. 

29.560 

67.0 

62.5 

C.K. 

I 

N.W. 

5-7 

9  a.  m. 

29-  748 

59- 0 

56.  0  t      C.  K. 

10 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29-  558 

74.5 

68.2 

C.K. 

6 

N.W. 

15.0 

Noon. 

29.  728 

58-5 

56.01      C.K. 

10 

N.E. 

6.7 

3  p.m. 

29-  523 

77.8 

70.0 

C.K. 

5 

N.W. 

12.7 

3  P-  m- 

29.  704 

55-0 

54-5 

Mist. 

10 

N.E. 

2-7 

6  p.  ni. 

29.560 

72.0 

67.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

8.0 

6  p.m. 

29.  656 

55-0 

54-5 

Mist. 

10 

N.E. 

8.7 

9  p.m. 

29-  595 

68.0 

64.0 

C.K. 

9 

N.W. 

6-3 

9  p.m. 

29.  652 

57-0 

56.5 

Mist. 

10 

N.E. 

7.0 

Mean. 

29-  552 

67.  2 

63.2 

4.8 

8-9 

Mean. 

29-  715 

58.1 

56.1 

10.0 

.... 

5.8 

September  30. 

October  5. 

Midn't. 

29-  536 

64.8 

62.5 

Clear. 

0 

N.W. 

8-3 

Midn't. 

29.  612 

,58-5 

.58.  3 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

3  a.m. 

29-  548 

64.0 

62.0 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

3  a.  m. 

29-  579 

59-5 

59-3 

N. 

10 

S.  E. 

2.0 

6  a.m. 

29-  559 

60.0 

59-0 

C.K.S. 

6 

W. 

2-7 

6  a.  m. 

29-  557 

60.0 

59-8 

N. 

10 

S.W. 

0.7 

9  a.  m. 

29. 570 

6q-5 

60.0 

C.K. 

5 

N.W. 

0.0 

9  a.  m. 

29-  530 

62.0 

62.0 

N. 

10 

S.E. 

1-3 

Noon. 

29.  501 

72.0 

67.0 

C.K. 

9 

S.E. 

1-7 

Noon. 

29.496 

63-2 

63.0 

N. 

10 

E. 

2-7 

3  p.m. 

29-  435 

69.0 

67.0 

N. 

10 

S.W. 

5-0 

3  p.m. 

29.  400 

64.0 

6.3-5 

N. 

10 

S.E. 

4-0 

6  p.  m. 

29.  382 

66.2 

65.8 

N. 

10 

S.E. 

2.3 

6  p.m. 

29-  339 

67.0 

67.0 

N. 

10 

S.E. 

2-3 

9  p.m. 

29. 324 

66.0 

66.0 

N. 

10 

E. 

3-0 

9  p.m. 

29.  369 

67.0 

65.0 

C.K. 

10 

S.W. 

5.0 

Mean. 

29. 482 

66.4 

63-7 

.... 

6.2 

3-7 

Mean. 

29-  485 

62.6 

62.  2 

lo.  0 

.... 

3-1 

October  i. 

October  6. 

Midn't. 

29.  248 

67.0 

66.5 

N. 

10 

S.E. 

4-7 

Midn't. 

29-  352 

62.5 

62.0 

C.K. 

10 

S.W. 

2.0 

3  a.m. 

29-  234 

65-5 

65.0 

Rain. 

10 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29-  374 

60.0 

59-0 

C.K. 

10 

N.W. 

5-7 

6  a.  m. 

29-  330 

63-5 

63.0 

C.K.S. 

3 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29.421 

56.0 

53-0 

C.K. 

10 

N.W. 

9-7 

9  a.  m. 

29-  375 

69.0 

66.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29.501 

60.5 

55-5 

C.K. 

2 

N.W. 

7.0 

Noon. 

29. 410 

73-5 

67.  0 

C.K. 

6 

N.W. 

15-3 

Noon. 

29-  525 

66.5 

59-5 

C.K. 

4 

N.W. 

10. 0 

3  p.m. 

29.  466 

73- 0 

67.0 

C.K. 

8 

N.W. 

20. 0 

3  P-  m- 

29-  525 

67-5 

60.5 

C.K. 

4 

N.W. 

9.0 

6  p.  m. 

29-  534 

68.0 

63.0 

C.K. 

2 

N.W. 

14-7 

6  p.  m. 

29-  557 

60.5 

57-0 

C.S. 

2 

N.W. 

9-3 

9  p.  ni. 

29.  638 

64.0 

60.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

9  p.m. 

29.605 

56.5 

51.5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-7 

Mean. 

29.404 

67.9 

64.7 

5-1 

10.8 

Mean. 

29.  482 

61.2 

57-2 

5-2 

.... 

7-3 

October  2. 

October  7. 

Midn't 

29.684 

62.0 

58.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

Midn't. 

89.607 

55-0 

52.5 

•  Clear. 

0 

N.W. 

9-7 

3  a.m. 

29.706 

58.0 

55-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.7 

3  a.m. 

29-613 

55-5 

54-0 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

6  a.  m. 

29-744 

56.0 

54-0 

C.S. 

I 

N.W. 

10. 0 

6  a.  ni. 

29-  705 

55-0 

53-5 

C.K.S. 

10 

N.W. 

7.0 

9  a.m. 

29. 81 1 

62.0 

57- S 

C.K. 

I 

N.W. 

12.0 

9  a.  m. 

29.  701 

56-5 

54-5 

C.K. 

10 

W. 

5-0 

Noon. 

29-  783 

68.0 

62.0 

C.K. 

I 

•  N.W. 

8.7 

Noon. 

29.  662 

65.2 

57- 0 

C.K. 

8 

N.W. 

0.7 

3  p.m. 

29-  758 

72.0 

64.0 

C.K. 

I 

N.W. 

5-0 

3  P-  n>- 

29. 641 

68.0 

59-0 

C.K. 

3 

S.W. 

2.7 

6  p.  m. 

29.  776 

65.0 

60.2 

C.K. 

4 

W. 

2.3 

6  p.m. 

29.663 

60.5 

55-5 

C.K. 

4 

W. 

1-3 

9  p.m. 

29.  824 

62.0 

58.5 

Clear. 

0 

N. 

6.3 

9  p.  m. 

29.712 

57.0 

53-5 

C.K. 

I 

W. 

1-7 

Mean . 

29.  761 

1 

63.1 

58.7 

.... 

I.O 

8.2 

Mean . 

29.663 

59-1 

54.9 

.... 

5.8 

.... 

4-5 
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October  8. 

October  13. 

u 

U 

i^ 

L 

>^ 

•^    U 

<V 

'^ 

Wind 

. 

J3     . 

'^ 

Wind.           1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  H 

«  0 

e  0 

Clouds. 

0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

BulbT 
ometer 

H  S 

0 

Direc- 

3 g 

m  0 

Clouds. 

Direc- 

0 

tion. 

"3 
> 

s' 

r 

/ 

'€ 
£ 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29- 734 

57-0 

53-5 

C.K. 

I 

W. 

3-7 

Midn't. 

29.619 

,S6.5 

54-5 

C.S. 

I 

S. 

1.0 

3  a.m. 

29-  773 

54-0 

52.0 

C.  K. 

I 

\V. 

4-7 

3  a.  m. 

29. 630 

54-5 

54.0 

Cleai.. 

0 

S. 

0-3 

6  a.  m. 

29.831 

51-0 

49- 0 

C.K. 

2 

W. 

1. 0 

6  a.m. 

29.  672 

53- 0 

52.5 

C.K.S. 

2 

s. 

1-7 

9  a.  m. 

29.  922 

59-5 

54-5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29. 652 

63.0 

60.  0        C.  K. 

2 

s. 

3-" 

Noon. 

29.  920 

66.5 

56.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7-3 

Noon. 

29-  594 

73- 0 

65.  0        C.  K. 

I 

S.E. 

"•3 

3  p.m. 

29.8^ 

71.0 

60.0 

C.  vS. 

I 

S.  W. 

4.  0 

3  P-  m- 

29-  563 

78.0 

67.  5    :         C.  K. 

4 

S.W. 

II.  7 

6  p.  m. 

29.866 

62.0 

56.0 

Clear. 

0 

S. 

2.3 

6  p.  m. 

29-  555 

71.0 

65.  0  1      C.  K. 

9 

S.W. 

10.0 

9p.m. 

29.  901 

58.0 

54- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

I.  0 

9  p.m. 

29-  573 

68.0 

64.  0        C.  K. 

5 

S.W. 

3-0 

Mean. 

29-  855 

59-9 

54.4 

0.6 

3.6 

Mean. 

29.607 

64.6 

60.3  1    .... 

3-0 

5-2 

October  9. 

October  14. 

Midn't. 

29. 897 

•54-5 

53-5 

Clear. 

0 

S.  w. 

1-7 

Midn't. 

29-  567 

65-5 

63.0, 

C.K. 

10 

S.W. 

3-3 

3  a.  m. 

29-  893 

52.0 

50.0 

Clear. 

0 

S.W. 

0-3 

3  a.  m. 

29.602 

62. 0 

60.  0 

C.K. 

10 

w. 

10.7 

6  a.  m. 

29. 919 

48.0 

47.0 

Clear. 

0 

S.W. 

0.0 

6  a.  m. 

29.  646 

58.0 

52.0 

C.K. 

10 

N.W. 

6.0 

9  a.  m. 

29. 927 

62.0 

.58.5 

C.K. 

2 

s. 

0-3 

9  a.  m. 

29.  679 

,■57.8 

52.0 

C.K. 

8 

N.W. 

9-3 

Noon. 

29.  892 

73-5 

64-5 

C.  K. 

2 

S.W. 

2-3 

Noon. 

29.  652 

65.0 

57- 0 

C.K. 

6 

W. 

6.3 

3  p.m. 

29. 847 

76.5 

66.0 

C.K. 

2 

N.W. 

5-7 

3  P-  ni- 

29. 657 

62.  0 

54-5 

C.K. 

7 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

29. 882 

68.0 

61.5 

Haze. 

S.W. 

2.0 

6  p.  m. 

29. 772 

51.0 

44.0 

C.K. 

3 

N.W. 

18.3 

9  p.m. 

29.  960 

63.5 

58.0 

Clear. 

0 

N.E. 

4.0 

9  p.  m. 

29. 848 

46.0 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

11-3 

Mean. 

29.  902 

62.  2 

57-4 

0.9 

2.0 

Mean. 

29.  678 

58.4 

53-1 

6.8 

9-4 

October  10. 

October  15. 

Midn't. 

3°-  015 

56.0 

53-5 

Clear. 

0 

N. 

8.3 

Midn't. 

29-  S75 

44.0 

41.  0 

Clear. 

0 

W. 

7-7 

3  a.  m. 

30.  052 

51- 0 

48.5 

Clear. 

0 

N.E. 

7.0 

3  a.  m. 

29-  875 

40.0 

38.0 

Clear. 

0 

W. 

1-7 

6  a.  m. 

30.118 

46.0 

43- 0 

C.K.S. 

2 

N.E. 

8.3 

6  a.  m. 

29.909 

39- 0 

37.0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

2.7 

9  a.  m. 

30.  158 

49.0 

45- 0 

C.K. 

I 

N.E. 

6.7 

9  a.  m. 

29.  936 

49-5 

44.0 

C.K. 

2 

W. 

1-3 

Noon. 

30.111 

56.0 

51.0 

C.K. 

4 

N.E. 

5-3 

Noon. 

29.890 

56.0 

48.0 

C.K. 

2 

S.W. 

5.3 

3  p.m. 

30. 042 

60.0 

55- 0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-0 

3  P-  m- 

29.  791 

61.0 

,S2.5 

C.K. 

2 

S.W. 

8.0 

6  p.m. 

30. 010 

56.0 

53- 0 

C.K. 

9 

S.  E. 

2.0 

6  p.  m. 

.    29.752 

52.5 

48.0 

C.K. 

I 

S.  W. 

6.0 

9  p.m. 

29.  987 

55- 0 

52.0 

C.K. 

10 

N.E. 

0.0 

9  p.  m. 

29.760 

49- 0 

45-5 

Clear. 

0 

S. 

2.3 

Mean. 

30.062 

53.6 

50.1 

4.2 

5-  I 

Mean. 

29.  848 

48.9 

44.2 



1. 0 

4.4 

October  ii. 

October  16. 

Midn't. 

29.960 

54- 0 

52.5 

C.K. 

10 

N.E. 

0.0 

Midn't. 

29.  778 

47.0 

44.5 

Clear. 

0 

S.W. 

2.3 

3  a.m. 

29.  864 

54.5 

54- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

0.0 

3  a.m. 

29.  762 

44- 0 

42.5 

Clear. 

0 

S.W. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  828 

55-5 

55- 0 

N. 

lO 

N.E. 

I.  0 

6  a.  m. 

29.766 

46.5 

43-5 

C.K. 

2 

N.W. 

0.7 

9  a.  m. 

29.  740 

56.0 

55-5 

N. 

10 

N.E. 

5-7 

9  a.  m. 

29.809 

59- 0 

55- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.0 

Noon. 

29.  638 

60.0 

59-5 

N. 

10 

N.E. 

7.0 

Noon. 

29.  7S5 

68.0 

59- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

0.7 

3  p.m. 

29. 466 

59- 0 

58.7 

N. 

10 

N.E. 

13.0 

3  p.m. 

29.744 

69.5 

61.  0 

C.K. 

I 

S.E. 

2.7 

6  p.  ni. 

29-  357 

58.0 

,57-8 

N. 

10 

N.E. 

13-3 

6  p.  m. 

29.  766 

6.3.5 

58.0 

C.K. 

2 

S. 

1-3 

9  p.m. 

29-  245 

57- 0 

56.6 

N. 

lo 

N.E. 

18.3 

9  p.  m. 

29.803 

57-5 

54.5 

Clear. 

0 

S. 

4-3 

Mean. 

29.  637 

56.8 

56.2 

10. 0 

7-3 

Mean. 

29.  777 

56.9 

52.2 

1. 1 

2.0 

October  12. 

October  17. 

Midn't. 

29.  148 

.  56.5 

56- 0 

N. 

10 

N. 

17-3 

Midn't. 

29.798 

55-5 

53- 0 

C.K. 

6 

S. 

10. 0 

3  a.m. 

29.  205 

55- 0 

56-0 

C.K. 

10 

N. 

11.7 

3  a.  m. 

29.  810 

54-5 

52.0 

C.K. 

8 

N.E. 

3-7 

6  a.  m. 

29.  320 

57- 0 

56.0 

C.K. 

10 

N.W. 

13-3 

6  a.  m. 

29.860 

52.5 

49-5 

C.K. 

10 

N.E. 

0.0 

9  a.  m. 

29-  459 

6i.5 

57-5 

C.K. 

9 

N.W. 

17.0 

9  a.  m. 

29.  912 

52-5 

49-5 

C.K. 

10 

N.E. 

i'-3 

Noon. 

29.488 

67.0 

61.0 

C.K. 

5 

N.W. 

13.0 

Noon. 

29.  930 

54.2 

50.8 

C.K. 

10 

N.E. 

11. 0 

3  p.m. 

29.521 

7I-5 

62.5 

C.K. 

3 

N.W. 

12.7 

3  P-  111- 

29.  921 

54.2 

510 

C.K. 

10 

N.E. 

7-7 

6  p.  m. 

29-  573 

64.0 

60.0 

C.  K.  S. 

6 

N.W. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  922 

51-5 

49.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8-3 

9  p.m. 

29.618 

60. 0 

56.5 

C.K. 

4 

N.W. 

5-7 

9  p.  m. 

29.  927 

51. 0 

50-0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-3 

Mean. 

29.416 

61.6 

58.2 

.... 

7--I 

II.  9 

Mean. 

29.885 

53-2 

50.6 

9.2 

7-4 
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October  18. 

— « 

October  23. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

s  B 
(q  0 

u 

n  0 

Clouds. 

>> 

1 

0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

al 

Clouds. 

0 

B 
0 

Wind. 

Direc- 

0 

Direc- 

0 

^"' 

r 

1 

tion. 

"3 
> 

Q 

1 

tion. 

0 

> 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  930 

51-0 

50-0 

C.K. 

10 

N.E. 

5-7 

Midn't. 

29.  916 

46.0 

45-0 

Clear. 

0 

S.  W. 

1.0 

3  a.m. 

29-  935 

50-0 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

2.0 

3  a.  m. 

29.  881 

45-0 

44.5 

C.  K. 

2 

S. 

3-0 

6  a.  m. 

29. 946 

48.0 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

0.3 

6  a.  ni. 

29-  853 

45- 0 

44-5 

C.  K. 

2 

S.W. 

2-3 

9  a.  m. 

29.994 

51-5 

50-0 

C.K.S. 

10 

N.E. 

I.O 

9  a.m. 

29. 919 

52.0 

50-0 

C.K. 

I 

S.W. 

1.0 

Noon. 

29.  971 

60. 5 

57-5 

C.K. 

10 

N.E. 

1-3 

Noon. 

29. 848 

57-0 

50.0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.0 

3  p.m. 

29.910 

67.  0 

62.0 

C.K. 

6 

S.W. 

6.3 

3  p.m. 

29.  S28 

70.5 

62.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

2.3 

6  p.  m. 

29.  891 

60.0 

58.2 

C.K. 

4 

S.W. 

4-7 

6  p.  m. 

29-  874 

63.0 

58.0 

C.  K. 

9 

N.E. 

0.7 

9  p.  m. 

29.  897 

58.0 

57.0 

C.K. 

3 

S. 

3-0 

9  p.m. 

29. 932 

60.0 

56.0 
51-2 

C.K. 

4 

N.E. 

5-7 

Mean. 

29-934 

55.8 

53-8 

7-9 

.... 

3-0 

Mean. 

29. 881 

54-8 

3.8 

.... 

2.  2 

October  19. 

October  24. 

Midn't. 

29.  882 

58-0 

57-0 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

2.3 

Midn't. 

29. 970 

55-5 

53-0 

C.K. 

3 

S.E. 

5.0 

3  a.  ni. 

29. 813 

55- 0 

54-8 

C.K. 

9 

S.W. 

0.3 

3  a.m. 

29.  977 

53-0 

52.0 

C.K. 

9 

N.E. 

5-7 

6  a.  m. 

29.808 

56.0 

56.0 

Fog. 

s. 

0.3 

6  a.  m. 

29.994 

5i.8 

51.0 

C.K. 

9 

N.E. 

5-7 

9  a.  ni. 

29.  886 

60. 0 

60.  0 

Fog. 

S.W. 

1-3 

9  a.  m. 

30. 025 

54-5 

54-0 

C.K. 

10 

N.E. 

1.0 

Noon. 

29. 831 

71.0 

61.6 

C.K. 

I 

S.W. 

3-7 

Noon. 

29.  962 

66.5 

62.5 

C.K. 

7 

S. 

1-7 

3  p.m. 

29.  784 

75.5 

68.2 

C.K. 

I 

s. 

5-0 

3  p.m. 

29.  878 

69-5 

62.5 

C.K. 

5 

S.W. 

8.0 

6  p.  m. 

29.  770 

68.0 

64.5 

C.K. 

3 

s. 

4-3 

6  p.  m. 

29.  862 

62.0 

57-5 

C.  K.  S. 

4 

S.W. 

4-7 

9  p.m. 

29.  776 

63.0 

61.0 

C.K. 

3 

s. 

1-3 

9  p.m. 

29. 854 

58.5 

55- 0 

C.K. 

3 

S. 

0-3 
4.0 

Mean. 

29. 819 

63.3 

60.4 

.... 

2.6 

.... 

2.3 

Mean. 

29-  940 

58.9 

55-9 

6.2 

October  20. 

October  25. 

Midn't. 

29.760 

59-0 

58.0 

Clear. 

0 

S.W. 

1.0 

Midn't. 

29-  854 

56.0 

54- 0 

Clear. 

0 

S. 

0.7 

3  a.m. 

29.760 

58.0 

57- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

2.3 

3  a.  m. 

29-  834 

53-0 

51-0 

C.S. 

I 

S.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29. 776 

57- 0 

56.0 

C.K. 

4 

N.W. 

5-3 

6  a.  m. 

29.  841 

52.0 

49-5 

C.S. 

I 

S.W. 
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29.  894 

42.0 

39- 0 

Haze. 

N. 

7-7 

Midn't. 

29-  934 

56.0 

51-0 

Clear. 

0 

S. 

0.  0 

3  a.m. 

29.  902 

40.0 

38.0 

C. 

N. 

8.7 

3  a.  m. 

29. 940 

50.0 

47- 0 

C.K. 

2 

S.W. 

0.0 

6  a.  m. 

29.  910 

38.0 

36.0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

6-3 

6  a.  m. 

29.968 

45-0 

45- 0 

Fog. 

10 

N.E. 

2.0 

9  a.  m. 

29.  922 

41.0 

37-0 

C.K. 

8 

N.  W. 

8.0 

9  a.  m. 

30-013 

47-2 

47-0 

Fog. 

10 

N.E. 

I.  0 

Noon. 

29-  857 

47.0 

41.0 

C.  K. 

7 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29.  969 

54- 0 

52-0 

Haze. 

S.E. 

0.0 

3  p.m. 

29.  802 

52-0 

43-5 

C.  K. 

8 

N.W. 

10.  7 

3  p.m. 

29. 886 

61.0 

56.3 

Haze. 

.       , 

S.E. 

0.0 

6  p.m. 

29.  792 

48.5 

43-5 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

5-7 

6  p.m. 

29.865 

56.2 

54-0 

C.K. 

6 

E. 

0.0 

9  p.m. 

29.790 

45- 0 

39-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

9  p.m. 

29-  856 

52.5 

51-5 

C.K. 

2 

E. 

0.0 

Mean. 

29-  859 

44.2 

39-7 

5-8 

8.0 

Mean. 

29.  929 

52.7 

50-5 

5-0 

0.4 

November  10. 

November  15. 

Midn't. 

29.790 

45-0 

39- 0 

C. 

I 

N.W. 

10.7 

Midn't. 

29-  843 

51.0 

50.5 

C.K. 

2 

S.E. 

0.0 

3  a.m. 

29-  793 

43-5 

.^8.5 

Clear. 

0 

N.W. 

II. 7 

3  a.m. 

29.  821 

50.5 

50-0 

C.K. 

4 

S.W. 

0.0 

6  a.  m. 

29.814 

46.0 

41-5 

S. 

I 

N.W. 

8.7 

6  a.  m. 

29.815 

50.5 

50.  2 

C.K. 

5 

S.W. 

0.0 

9  a.  ni. 

29.  862 

54- 0 

46-5 

C.K. 

2 

N.W. 

13-0 

9  a.  m. 

29.  840 

55-5 

55-0 

C.K. 

5 

S.W. 

0.3 

Noon. 

29.  826 

66.0 

55-  5  !      C.  K. 

2 

N.W. 

9.0 

Noon. 

29.800 

70.  0 

64.0 

Clear. 

0 

S. 

2.0 

3  P-  111- 

^9-  797 

69-5 

59-  5  :      C.  K. 

4 

W. 

3-3 

3  p.m. 

29.  762 

74.0 

66.0 

Clear. 

0 

S. 

I.O 

6  p.  m. 

29.  818 

63.0 

56.0 

C.K. 

8 

w. 

1. 0 

6  p.  m. 

29.  771 

67.0 

61.  0 

C.K.S. 

4 

S. 

0.3 

9  p.m. 

29.  861 

64.0 

56.2 

C.  K. 

10 

w. 

0.0 

9  p.m. 

29-794 

64.0 

60.0 

C.  K.  S. 

7 

S. 

0.0 

Mean. 

29. 820 

56.4 

49.1 

3-5 

7-2 

Mean. 

29.806 

60.3 

57-1 

.... 

3-4 

0.4 

November  ii. 

November  16. 

Midn't. 

29.904 

63.0 

56.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.0 

Midn't. 

29.  800 

60.5 

57-5 

Clear. 

0 

S. 

0.0 

3  a.m. 

29.  948 

58.0 

54-0 

C.K. 

9 

E. 

3-0 

3  a.m. 

29.800 

58.0 

56.0 

C.K.S. 

2 

S.W. 

0.  0 

6  a.  m. 

30.004 

53- 0 

50.0 

C.K. 

10 

E. 

4-3 

6  a.m. 

29.  814 

55-5 

53-5 

C.  K.  S. 

2 

S.E. 

0.  0 

9  a.  m. 

30.  112 

50.5 

45-  0      C.  K.  S. 

10 

N.E. 

5-0 

9  a.  ni. 

29.  836 

59-0 

57-0 

C.K. 

7 

N.E. 

0.  0 

Noon. 

30.092 

49.2 

44-0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

7.0 

Noon. 

29.  824 

69-5 

61.5 

C.K. 

7 

N.E. 

6.3 

3p.m. 

30. 042 

52.0 

46.5 

C.  K.  S. 

10 

E. 

2.3 

3P-tn- 

29-  797 

66.5 

60.5 

C.K. 

7 

N.E. 

9-7 

6p.m. 

30.014 

50.5 

47.0 

C.K. 

10 

S.E. 

2-3 

6  p.  m. 

29-  834 

62.0 

57- 0 

C.K. 

6 

N.E. 

5-0 

9p.m. 

29.999 

50-0 

47-0 

C.K. 

9 

S.E. 

4-3 

9  p.  m. 

29-  871 

57- 0 

54-0 

C.K. 

3 

N.E. 

6-7 

Mean. 

30. 014 

53-3 

48.7 

9.8 

.... 

3-8 

Mean. 

29. 822 

61.0 

57-1 

4-2 

3-5 
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November  17. 

November  22. 

i 

i 

i^ 

>, 

11 

'^ 

Wind. 

J3   .• 

^.• 

•a 

Wind.          1 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

H  S3 

3   S 
«  0 

^ 

Clouds. 

0 

c 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

"a  S 
pq  0 

3  5 
«  0 

Clouds. 

0 

a 
0 

Direc- 

3 

Direc- 

0 

s" 

1 

tion. 

> 

>,a 

u 

r 

<2 

tion. 

1 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midu't. 

29.  876 

52.5 

51.0 

C.K. 

3 

N.E. 

0.7 

Midn't. 

29.  720 

52.0 

49- 0 

C. 

I 

S.W. 

0-3 

3  a.  m. 

29-  875 

51-2 

50-0 

C.  K. 

9 

N.E. 

0.3 

3  a.m. 

29.692 

49.0 

47-5 

C.S. 

I 

S. 

0.0 

6  a.  m. 

29.  884 

51.0 

50.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

6  a.  m. 

29.  660 

46.5 

45-5 

C.S. 

I 

S. 

0.0 

9  a.  m. 

29.  916 

50.5 

48.0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

1-3 

9  a.  m. 

29.  623 

50.0 

48.0 

C.K. 

10 

S. 

0.  0 

Noon. 

29.  887 

53-5 

51. 0 

C.K. 

10 

E. 

1-7 

Noon. 

29-513 

54-5 

52.0 

C.K. 

10 

S. 

0.0 

3  P-  m- 

29-  854 

55- 0 

53- 0 

C.K. 

10 

E. 

3-0 

3  P-  111- 

29.409 

61.5 

56.0 

C.K. 

7 

S.W. 

0.7 

6  p.  ni. 

29. 852 

55-5 

53- 0 

C.K. 

10 

E. 

I.O 

6  p.  m. 

29-  377 

58.0 

56.0 

N. 

10 

S.W. 

0.3 

9  p.m. 

29.868 

54- 0 

52.0 

C.  K. 

10 

E. 

«-3 

9  p.m. 

29.427 

55-5 

51-5 

C.K. 

10 

N.W. 

3-3 

Mean. 

29. 876 

52.9 

51.0 

9.0 

2.4 

Mean. 

29-  553 

53-4 

50.7 

6.2 

0.6 

November  18. 

November  23. 

Midn't. 

29.844 

53- 0 

52.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

Midn't. 

29-  547 

48.0 

43-0 

C.K. 

8 

N.W. 

17.0 

3  a.m. 

29. 796 

52.0 

51-5 

C.K. 

JO 

N.E. 

9.0 

3  a.m. 

29-  587 

44-5 

38-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29-  755 

51.0 

50.5 

N. 

10 

N.E. 

II. 0 

6  a.  m. 

29. 638 

42.0 

37-5 

C.K. 

2 

N.W. 

10.7 

9  a.  m. 

29.  766 

52.0 

51-2 

N. 

10 

N.E. 

13-7 

9  a.  m. 

29. 724 

43-5 

38.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29.  746 

54- 0 

53- 0 

N. 

10 

N.E. 

12.0 

Noon. 

29. 748 

48.0 

42.  0 

C.  K.  S. 

8 

W. 

7-7 

3  p.m. 

29-  734 

54- 0 

53- 0 

K. 

10 

N.E. 

12.3 

3  p.m. 

29.694 

51.0 

41-5 

C.K. 

6 

W. 

6.0 

6  p.m. 

29.  766 

53-5 

52.5 

C.K. 

10 

N.E. 

1 1.0 

6  p.  m. 

29.  706 

44.0 

.38.5 

C.  K. 

I 

s. 

2-3 

9  p.  m. 

29.  778 

53- 0 

52.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.3 

9  p.m. 

29.698 

41-5 

36.5 

Clear. 

0 

w. 

0.0 

Mean. 

29-  773 

52.8 

52.0 

lO.O 

10.  2 

Mean. 

29.668 

45-3 

39-4 

4-2 

6.9 

November  19. 

November  24. 

Midn't. 

29.821 

51.0 

50-0 

K. 

10 

N. 

2.7 

Midn't. 

29. 666 

37- 0 

35- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

0.0 

3  a.  m. 

29-  834 

50.5 

49.0 

K. 

10 

N. 

1.0 

3  a.  m. 

29. 636 

36.0 

34-5 

C.K. 

2 

S.W. 

0.0 

6  a.  m. 

29-  859 

50-0 

49.0 

C.K. 

10 

N.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29-  581 

37-5 

35-5 

C.K. 

8 

S.W. 

0.0 

9  a.  m. 

29.  888 

53- 0 

51.0 

C.K. 

5 

N.W. 

0.3 

9  a.  ni. 

29-  437 

45- 0 

40.  0 

C.  K.  S. 

8 

S.W. 

2.0 

Noon. 

29.  879 

59- 0 

55- 0 

C.  K. 

3 

N.W. 

1-7 

Noon. 

29. 471 

54.0 

46.5 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

4-3 

3  p.m. 

29.  866 

60.5 

55- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

5-0 

3  P-  m. 

29.417 

51-5 

47-5 

N. 

10 

s. 

2.0 

6  p.m. 

29-  934 

56.0 

53- 0 

C.  K. 

10 

N.E. 

1-3 

6  p.  m. 

29-  438 

50.0 

48.5 

N. 

10 

S.W. 

0.3 

9  p.m. 

29.960 

52.0 

50.0 

C.K. 

I 

N.W. 

0.0 

9p.m. 

29-  439 

50.5 

49- 0 

N. 

10 

s. 

0.0 

Mean. 

29.880 

54- 0 

51-5 

7.2 

1.8 

Mean . 

29.511 

45-2 

42.1 

7.2 

I.  I 

November  20. 

November  25. 

Midn't. 

29.982 

50.0 

49.0 

C.K. 

9 

N.E. 

0.0 

Midn't. 

29-  425 

50.0 

49.0 

N. 

10 

S.E. 

0. 0 

3  a.m. 

29.991 

49.0 

47-5 

C.K. 

7 

N.E. 

0.0 

3  a.  m. 

29.411 

49.0 

48.5 

N. 

10 

N. 

0.0 

6  a.  m. 

30-  033 

47.0 

46.  0 

C.K. 

7 

N.W. 

0.  0 

6  a.  m. 

29-4"5 

48.0 

47-5 

N. 

10 

N.E. 

0.0 

9  a.m. 

30.090 

49.0 

47.8 

C.K.S. 

3 

N. 

0.3 

9  a.  m. 

29.  448 

48.1 

48.0 

N. 

10 

N.E. 

3-3 

Noon. 

30.  045 

57-5 

52.3 

C.  K.  S. 

7 

S.E. 

0.  0 

Noon. 

29.  418 

48.0 

47.8 

N. 

10 

N.E. 

9-7 

3  p.m. 

29.  982 

60.  0 

54- 0 

C.  K.  S. 

2 

S. 

1-3 

3  p.m. 

29.  380 

47-5 

47.0 

N. 

10 

N.E. 

12.7 

6  p.  m. 

29-  953 

53- 0 

50-5 

Clear. 

0 

S. 

0. 0 

6  p.  m. 

29-  393 

47.0 

46.5 

N. 

10 

N.E. 

12.3 

9  p.m. 

29.  926 

49.0 

47-5 

Clear. 

0 

s. 

0.0 

9  p.  m. 

29-  377 

46.5 

46.0 

N. 

10 

N.E. 

14-3 

Mean. 

30.000 

51.8 

49-3 

4-4 

0.  2 

Mean. 

29.  408 

48.0 

47-5 

10. 0 

6.5 

November  21. 

November  26. 

Midn't. 

29.904 

48.5 

48.0 

C.K. 

9 

s. 

0.  0 

Midn't. 

29-  323 

45-5 

44.5 

N. 

10 

N.E. 

12.7 

3  a.m. 

29.  882 

49- 0 

48.5 

C.K. 

10 

S.W. 

0.  0 

3  a.  m. 

29-  233 

43- 0 

42.5 

N. 

10 

N.E. 

15-3 

6  a.  m. 

29.  864 

50.0 

49-5 

C.K. 

10 

S.W. 

0.0 

6  a.  m. 

29.  191 

44-5 

44.0 

N. 

10 

N.W. 

3-3 

9  a.  m. 

29.  863 

53- 0 

51-5 

C.K. 

3 

S.W. 

0.0 

9  a.  m. 

29.  206 

4.3- 0 

42.5 

N. 

10 

N.W. 

3-3 

Noon. 

29.816 

66.2 

56.  0  :      C.  K. 

6 

S.W. 

0.3 

Noon. 

29.  214 

47.0 

45-5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

3-3 

3  p.m. 

29.  770 

67.0 

56.0 

C.K. 

5 

S.W. 

1-7 

3  P-  in- 

29.  227 

48.5 

46.  0 

C.  K.  S. 

10 

W. 

1-3 

6  p.m. 

29.  764 

60.0 

52.5 

C.  K.  S. 

8 

s. 

0.7 

6  p.  m. 

29.  250 

48.0 

46.5 

C.K.S. 

10 

N.E. 

0.7 

9  p.m. 

29.  764 

55- 0 

51.0 

C.S. 

I 

S.W. 

0.0 

9  p.m. 

29-  237 

47.0 

46.  0 
44.7 

C.K. 

8 

S.E. 

3-0 

Mean. 

29.  828 

56.1 

51.6 

6.5 

0-3 

Mean. 

29-  235 

45-8 

.... 

9.6 

.... 

5-4 
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November  27. 

December  2. 

.a  ■ 

1 

Wind. 

^ 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

■3  S 

3  S 

Clouds. 

0 

a 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

•3  a 

a  a 

Clouds. 

I 
0 

a 

1 

„. 

i- 

i- 

M  0 

«  0 

0 

Direc- 

" 

« 0 

pq  0 

0 

Direc- 

>,K 

tl^ 

t 

tion. 

>.b 

X^ 

tion. 

0 

0 

^ 

^ 

> 

Q 

^ 

k 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  217 

48.5 

48.0 

C.K. 

10 

N.E. 

1-3 

Midn't. 

29.  749 

36.0 

34- 0 

Clear. 

0 

W. 

5-7 

3  a.  ni. 

29.  220 

48.0 

47-8 

N. 

10 

N.  W. 

2.0 

3  a.m. 

29-  745 

33-0 

30.0 

Clear. 

0 

W. 

I.  0 

6  a.  m. 

29-  253 

45- 0 

44-5 

C.K. 

7 

N.W. 

2-7 

6  a.  m. 

29.718 

33-0 

32.-0 

C.S. 

I 

S.  W. 

0-3 

9  a.  m. 

29. 332 

44-5 

41.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

4-3 

9  a.  m. 

29-  738 

,3«.5 

37-0 

C.K.S. 

4 

S.W. 

0-3 

Noon . 

29-  354 

44-5 

39-8 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

5-7 

Noon. 

29-  695 

48.2 

44-0 

C.K. 

6 

S.E. 

0-3 

3  P-  in- 

29-  341 

45-0 

39-5 

C.K.S. 

9 

N.W. 

5-3 

3  P-  ni- 

29-596 

47-5 

43-5 

C.K.S. 

9 

S.E. 

1-3 

6  p.  m. 

29.  387 

42.0 

37- 0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29-  530 

42-5 

42.0 

N. 

10 

S.  E. 

4-3 

9  p.m. 

29-447 

40. 0 

35.8 

C.K.S. 

8 

N.W. 

5-7 

9  p.  m. 

29.  386 

42.0 

41.8 

N. 

10 

S.  E. 

2-3 

Mean. 

29.  319 

44-7 

41.7 

9.0 

3-9 

Mean. 

29-  645 

40. 1 

38.0 

5-0 

1-9 

November  28. 

December  3. 

Midn't. 

29.  489 

38.0 

34-5 

C.K. 

2 

N.W. 

3-0 

Midn't. 

29.  289 

42.0 

41.8           N. 

10 

N.W. 

1-7 

3  a.m. 

29-  553 

38.0 

34.5 

K. 

10 

N.W. 

2.3 

3  a-ni- 

29.  277 

40.  2 

40.0 

Fog. 

S.W. 

2.7 

6  a.  m. 

29.  679 

36.5 

31-8 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

12.7 

6  a.  m. 

29.  277 

38.2 

38.0 

Fog. 

S.W. 

0.7 

9  a.  m. 

29-  794 

37-0 

32-5 

C.K. 

4 

N.W. 

14.0 

9  a.  m. 

29-  341 

40-5 

39-0 

Fog. 

S.W. 

1. 0 

Noon. 

29.884 

39-5 

33-5 

C.K. 

4 

N.W. 

15-7 

Noon. 

29-  354 

40.  0 

40.  0 

C.  K.  S. 

10 

S.W. 

I.O 

3  p.m. 

29. 922 

40-5 

34.5 

C.K. 

2 

N.W. 

13-3 

3  P-  ni- 

29-  363 

54- 0 

51-0 

C.K. 

2 

N. 

1-3 

6  p.  m. 

29.982 

36.5 

32.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

13-0 

6  p.m. 

29-  475 

50-5 

48.5 

C.S. 

I 

N.W. 

0.0 

9  p.m. 

30.081 

32.5 

29.0 

C.K. 

I 

N.W. 

3-7 

9  p.m. 

29-  543 

51.0 

45-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

Mean. 

29. 798 

37-3 

32-8 

3-4 

9-7 

Mean. 

29-  365 

44.6 

43-0 

4-6 

1. 8 

November  29. 

December  4. 

Midn't. 

30-095 

31-5 

29.0 

C.K. 

I 

N.W. 

4-3 

Midn't. 

29.608 

48.0 

44-5 

Haze. 

N.W. 

3-3 

3  a.m. 

30- 149 

32.0 

29-5 

K. 

8 

N.W. 

5-0 

3  a.m. 

29.638 

44-5 

42.0 

C.  S. 

I 

N.W. 

3-3 

6  a.  m. 

30-  151 

30. 0 

27-5 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

2.0 

6  a.  m. 

29.686 

40.0 

38.0 

C.K. 

7 

N.W. 

1.0 

9  a.  m. 

30. 192 

35- 0 

32.0 

C.K. 

6 

N.E. 

0.  0 

9  a.  m. 

29.  727 

42.0 

,38.5 

C.K. 

10 

N.W. 

2.7 

Noon. 

30. 141 

44.0 

38.5 

Clear. 

0 

S.E. 

4-3 

Noon. 

29.694 

43-0 

39-5 

C.K. 

ID 

N.W. 

2.7 

3  p.m. 

30. 071 

46.0 

40.  2 

C.K. 

5 

S.E. 

8.0 

3  p.m. 

29-  565 

43-0 

38.5 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

6  p.  m. 

30. 059 

42.0 

38.0 

C.  K.  S. 

5 

S.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  556 

41.0 

37-0 

C.K. 

10 

N.E. 

4-3 

9  p.m. 

30. 058 

42-5 

39-0 

C.K. 

10 

S. 

0-3 

9  p.m. 

29-  553 

37- 0 

36.0 

Rain. 

10 

N.E. 

5.0 

Mean. 

30.  114 

37-9 

34-2 

4.8 

3-7 

Mean. 

29. 628 

4^-3 

39-2 

8-3 

3-3 

November  30. 

December  5. 

Midn't. 

30-  052 

43-0 

39-5 

C.K. 

7 

S.W. 

0.0 

Midn't. 

29-  368 

35-0 

35- 0 

Rain. 

10 

N.E. 

14-7 

3  a.m. 

30-  037 

43-0 

41.0 

C.K.S. 

10 

S.W. 

0.  0 

3  a.m. 

29.005 

36.0 

35- 0 

Rain. 

10 

N.E. 

19.7 

6  a.  m. 

30. 022 

43-0 

42.  0 

C.  K.  S. 

10 

N.W. 

0.  0 

6  a.  m. 

28.  995 

33-0 

32.0 

Snow. 

10 

W. 

18.3 

9  a.m. 

30. 042 

43- 0 

41-5 

N. 

10 

N.W. 

0.0 

9  a.  ni. 

29.  229 

32-0 

3t-8 

Snow. 

10 

N.W. 

21.7 

Noon. 

29-  951 

42.5 

41.0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

0.  0 

Noon. 

29-  403 

32-8 

31.0 

C.K. 

2 

N.W. 

17.7 

3P-in. 

29.  890 

44-0 

38- 5 

N. 

10 

N. 

0.7 

3  P-  ni. 

29-  541 

33-5 

33-0 

C.K.S. 

6 

N.W. 

17-3 

6  p.  m. 

29. 839 

36.0 

35-5 

N. 

10 

N. 

3-0 

6  p.  m. 

29.  731 

32.0 

31.0 

C.K. 

2 

N.W. 

9-7 

9  p.m. 

29-  839 

35-2 

34.8 

N. 

10 

N. 

5-3 

9P-m. 

29-798 

29.0 

28.0 

C.K. 

I 

N.W. 

10.0 

Mean. 

29-  959 

41.2 

39-2 

.... 

9-6 

1.  I 

Mean. 

29-  384 

32.9 

32.1 

. 

6.4 

16. 1 

December  i. 

♦                   December  6. 

Midn't. 

29-  793 

34-8 

34-3 

N. 

10 

N. 

3-7 

Midn't. 

29.  871 

27-5 

26.5 

C.K. 

I 

N.W. 

5-7 

3  a.m. 

29.  776 

33-0 

32-0 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

4-3 

3  a.m. 

29.  952 

25-0 

24-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

29.  792 

30.0 

29.0 

C.S. 

I 

N.W. 

3-3 

6  a.m. 

30. 006 

23.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

I.  0 

9  a.  m. 

29.  836 

32-5 

31-5 

C.K. 

2 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

30-093 

26.0 

» 

C.K. 

10 

N. 

0.0 

Noon. 

29.817 

42.0 

37.0 

C.K. 

2 

N.W. 

6.0 

Noon. 

30.098 

28.8 

28.0 

C.K. 

10 

E. 

0. 0 

3p.m. 

29.  778 

45-0 

39- 0 

C.K. 

2 

N.W. 

4-0 

3  P-  m- 

30.  082 

32-0 

31.0 

C.K. 

9 

E. 

0.0 

6  p.m. 

29.  768 

41.  0 

37-0 

Clear. 

0 

W. 

0.  0 

6  p.  ni. 

30.  100 

29.  0 

28.0 

C.S. 

1 

N.E. 

0. 0 

9  p.m. 

29-  763 

38.0 

35-0 

Clear. 

0 

W. 

1-3 

9  p.m. 

30.  no 

29.0 

28.5 

C.K. 

8 

S.E. 

0.0 

Mean. 

29.790 

37-0 

34-4 

.... 

2.2 

3-4 

Mean. 

30. 039 

27-5 

27.0 

4-9 

1.6 

*  Frozen. 
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December  7. 

December  12. 

U 

U 

>, 

t^ 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  B 
n  0 

^  si 

an 

Clouds. 

§ 

a 
0 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

Bulb  The 
ometer. 

an 

Clouds. 

•a 
g 
u 

B 
0 

Wind 

Direc- 

"3 

Direc- 

r 

r 

I 

tion. 

0 
I 

Q 

r 
0 

1 

tion. 

0 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

m. 

Midn't. 

30.  092 

30.0 

30- 0 

K. 

10 

S.E. 

0.3 

Midn't. 

29.  684 

42.5 

41.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

3  a.m. 

30.  030 

31.0 

30.5 

C.K. 

10 

S. 

0.7 

3  a.m. 

29.  704 

41-5 

40.5 

C.K. 

10 

N.E. 

3-0 

6  a.  m. 

29-  973 

32.0 

31-5 

K. 

10 

S.W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  778 

39- 0 

38.0 

C.K. 

10 

N.E. 

6.3 

9  a.m. 

29.  944 

34.0 

33- 0 

Snow. 

10 

S.W. 

1. 0 

9  a.  m. 

29.  869 

37- 0 

35-5 

C.K. 

10 

N.E. 

9.0 

Noon. 

29-  S54 

38.0 

36.0 

K. 

10 

S.W. 

2.3 

Noon. 

29.902 

35- 0 

34- 0 

N. 

10 

N.E. 

12.3 

3P-ni- 

29.  781 

41.0 

38-0 

C.K. 

8 

W. 

1-7 

3  P-  m- 

29.  889 

32.0 

30.5 

N. 

10 

N.E. 

"•3 

6  p.m. 

29.  794 

39- 0 

36.5 

C.K. 

10 

W. 

0-3 

6  p.  m. 

29.912 

31-0 

30.8 

N. 

10 

N.E. 

9-7 

9  p.m. 

29.800 

36.2 

33- 0 

C.K. 

2 

W. 

5-3 

9  p.  m. 

29.  901 

31.0 

30.7 

N. 

10 

N.E. 

10.7 

Mean. 

29.908 

35-2 

33-6 

8.8 

.... 

1-5 

Mean. 

29.  830 

36.1 

35-1 

10.  0 

8.2 

December  8. 

December  13. 

Midn't. 

29.804 

34.0 

31.0 

C.  K. 

3 

N.W. 

8.3 

Midn't. 

29.  846 

31-5 

31.2 

N. 

10 

N.E. 

9.0 

3  a.m. 

29.809 

32.0 

30.0 

C.K. 

I 

N.W. 

7.0 

3  a.  m. 

29.  756 

31.0 

30.0 

N. 

10 

N.E. 

0.0 

6  a.m. 

29.  813 

29.0 

28.0 

C.K. 

3 

N.W. 

4.7 

6  a.  m. 

29-  731 

32.5 

32.0 

N. 

10 

N.E. 

0.0 

9  a.  m. 

29. 924 

30.0 

28.0 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

II. 0 

9  a.  m. 

29.  666 

32-5 

32.0 

N. 

10 

N.E. 

0.0 

Noon. 

30. 016 

30-5 

28.5 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

17-3 

Noon. 

29.  611 

31-5 

31.0 

N. 

10 

N.E. 

1-3 

i     3P-in- 

29-  934 

29. 0 

24-5 

C.K.S. 

4 

N.W. 

19. 0 

3  P-  m- 

29-  557 

33- 0 

32.8 

N. 

10 

N.W. 

4.7 

6  p.  m. 

29.  891 

25.0 

24.5 

C.K. 

2 

N.W. 

16.  3 

6  p.  m. 

29-  598 

33- 0 

32.0 

C.K. 

10 

N.W. 

I.  0 

9  p.m. 

30.009 

24.0 

23- 5 

C.K. 

I 

N.W. 

12.3 

9  p.  m. 

29.  693 

31.8 

31.0 

C.K. 

10 

N.W. 

4.7 

Mean. 

29.900 

29.2 

27.2 

2.8 

12.0 

Mean. 

29.682 

32.1 

31-5 

10.  0 

2.6 

December  9. 

December  14. 

Midn't. 

30. 040 

21-5 

21.0 

Clear. 

0 

N.W. 

12.3 

Midn't. 

29.  818 

30.0 

29.0 

C.K. 

10 

N. 

5-7 

3  a.m. 

30. 070 

20.0 

19-5 

Clear. 

0 

N.W. 

8.0 

3  a.m. 

29-  934 

29.0 

28.0 

C.K. 

ID 

N.W. 

7-3 

6  a.m. 

30. 102 

19.  0 

18.  ,S 

Clear. 

0 

N.W. 

6.0 

6  a.  m. 

30. 032 

27.0 

26.5 

C.K, 

ID 

N.W. 

•   8.3 

9  a.m. 

30-  150 

21.0 

19-5 

Clear. 

0 

W. 

3-0 

9  a.  m. 

30. 188 

26.5 

26.  0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

7-7 

Noon. 

30.  164 

26.2 

25.0 

C.K. 

I 

N.W. 

II. 0 

Noon. 

30.  263 

27.0 

25.0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

9-7 

3  P-  ni- 

30. 157 

26.0 

24-5 

C.  K. 

3 

N.W. 

9.0 

3  p.  m. 

3°-  263 

26.5 

25.0 

C.  K.  S. 

9 

N.W. 

9-7 

6  p.m. 

30.196 

22.5 

* 

C. 

I 

N.W. 

1-7 

6  p.m. 

30.  336 

24.0 

23-5 

C.K. 

3 

N. 

6.3 

9  p.m. 

30. 210 

20.5 

Clear. 

0 

N. 

1.0 

9  p.m. 

30-  371 

22.5 

22.  0 

C.K. 

5 

N. 

4.0 

Mean. 

30. 136 

22.  I 

21.3 

0.6 

6.5 

Mean. 

30.  151 

26.6 

25.6 

7.2 

7-3 

DECEMBER  10. 

December  15. 

Midn't. 

30.  188 

20.0 

* 

Clear. 

0 

N. 

2.3 

Midn't. 

3°-  379 

23-5 

23.0 

C.K. 

7 

N. 

4-3 

3  a.m. 

30.  126 

21.0 

* 

Clear. 

0 

S. 

4-3 

3  a.  m. 

30-371 

23-5 

23.0 

C.K. 

7 

N.E. 

5-3 

6  a.m. 

30. 086 

22.0 

* 

S. 

I 

S.W. 

7.0 

6  a.  m. 

3°-  387 

24.0 

23.0 

C.K. 

10 

N.E. 

3-3 

9  a.  m. 

30.031 

23.0 

21.5 

C.K. 

2 

S.W. 

11.7 

9  a.m. 

30-  413 

25.2 

24-5 

K. 

10 

N.E. 

1-3 

Noon. 

29.  928 

38.0 

36.0 

C.K. 

4 

s. 

12.3 

Noon. 

3°-  330 

29. 0 

27.0 

K. 

10 

E. 

3-0 

3  p.m. 

29-  793 

42.0 

37- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

10. 0 

3  p.m. 

30.  270 

30-5 

30.0 

N. 

10 

E. 

3-3 

6  p.  m. 

29.  820 

40.8 

36.0 

C.K. 

9 

S.W. 

8.7 

6  p.  m. 

30.  296 

30.2 

30.0 

N. 

10 

N. 

4.0 

9  p.m. 

29. 815 

38.0 

35- 0 

C.K. 

9 

s. 

30 

9  p.m. 

30.  237 

31.8 

31.8 

N. 

10 

N.E. 

6.3 

Mean. 

29-  973 

30.6 

33-1 

.... 

3-6 

7.4 

Mean. 

30-  335 

27.2 

26.5 

9.2 

3.8 

December  h. 

December  16. 

Midn't. 

29. 821 

39- 0 

35-6 

C.K. 

10 

s. 

1-3 

Midn't. 

30. 142 

33- 0 

33- 0 

N. 

10 

N.E. 

4.0 

3  a.m. 

29.831 

40.3 

37- 0 

K. 

K) 

s. 

0.0 

3  a.m. 

30.  028 

33- 0 

33- 0 

N. 

10 

E. 

1-7 

6  a.  m. 

29.  832 

40. 0 

38.0 

K. 

10 

s. 

0.0 

6  a.  m. 

29-  973 

33- 0 

33- 0 

N. 

10 

N.W. 

2-3 

9  a.  m. 

29. 872 

41-5 

37-5 

C.K.S. 

10 

N.E. 

0.3 

9  a.  m. 

29.  926 

34.0 

33-5 

N. 

10 

S.W. 

3-0 

Noon. 

29.  814 

46.0 

42.0 

C.  K.  S. 

10 

S.E. 

2.0 

Noon. 

29.812 

36.0 

35.5 

Fog. 

s. 

3-3 

3P-ni- 

29-  745 

48.5 

44.0 

N. 

10 

N.E. 

1-3 

3  P-  m- 

29.  719 

37-5 

37- 0 

N. 

10 

w. 

2.3 

6  p.m. 

29.  704 

46.0 

43-5 

C.K. 

9 

N.E. 

I.O 

6  p.  m. 

29.  627 

40.0 

40. 0 

N. 

10 

S.E. 

5-7 

9  p.m. 

29.  705 

43- 0 

41.0 

C.K. 

10 

N.E. 

4.0 

9  p.m. 

29-  655 

39-2 

39- 0 

C.K. 

9 

N.W. 

1-7 

Mean. 

29.790 

43- 0 

39-8 

9-9 

.... 

1.2 

Mean. 

29.860 

35-7 

35-5 

9-9 

.... 

3-0 

*  Frozen. 
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December  17. 

• 

December  22. 

s 

Wind. 

1!. 

!D 

Wind. 

^  u 

f  u 

X  C 

■B  C 

s 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

3  a 

m  0 

Clouds. 

_0 

0 
a 
0 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

PQ    0 

•3B 

pg  0 

Clouds. 

G 

c 
0 

Direc- 

Direc- 

^ 

r 

1 

tion. 

> 

S' 

1 

tion. 

^ 

in. 

0 

0 

m. 

in. 

0 

0 

m. 

Midn't. 

29.  647 

34.0 

33-4 

Fog. 

9 

S.W. 

1-7 

Midn't. 

29-  565 

51- 0 

50.0 

K. 

10 

W. 

9-3 

3  a.  m. 

29.692 

35- 0 

33-8 

C.K. 

10 

N.W. 

6.7 

3  a.m. 

29.  632 

48.0 

45- 0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

6-7 

6  a.m. 

29-  737 

34-0 

30-5 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

14.3 

6  a.  m. 

29-  685 

45-5 

42.0 

Clear. 

0 

N.W. 

15-3 

9  a.  m. 

29.  864 

35- 0 

33- 0 

C.K.S. 

9 

N.W. 

12.3 

9  a.  m. 

29-  734 

44.0 

40.5 

C.  K. 

2 

S.W. 

8-7 

Noon. 

29. 844 

36.  0 

34- 0 

C.K.S. 

8 

N.W. 

9-7 

Noon. 

29-  745 

48.0 

42.5 

C.K. 

8 

N.W. 

5-7 

3  p.m. 

29.  796 

58.5 

37.0 

C.  K.  S. 

2 

N.W. 

13-7 

3  P-  m- 

29.  712 

49-5 

43- 0 

C.K. 

5 

N.W. 

II. 0 

6  p.  m. 

29.  766 

33.8 

31.8 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

6  p.  m. 

29.  727 

44-4 

40.5 

C.K. 

8 

N.W. 

9-3 

9  p.m. 

29.  712 

31-5 

30.0 

C.K. 

2 

N.W. 

4.0 

9  p.m. 

29.  763 

40.8 

38.0 

C.  K. 

4 

N.W. 

7-3 

Mean. 

29-  757 

34-7 

32.9 

5.4 

8.3 

Mean. 

29.  695 

46.4 

42.7 

4-9 

9-2 

DECEMBER  18. 

December  23. 

Midn't. 

29-  655 

29-5 

28.  ,s 

C.K. 

5 

S. 

2.0 

Midn't. 

29.  750 

39-0 

37-2 

C.K. 

10 

N.W. 

8.0 

3  a.  m. 

29.619 

28.0 

27.0 

C.K. 

2 

S. 

1-3 

3  a.m. 

29.  760 

38.0 

36.0 

C.  K. 

8 

N.  W. 

8.7 

6  a.  m. 

29.607 

30.0 

28.5 

C.K. 

2 

N.W. 

3-7 

6  a.  m. 

29.808 

37- 0 

34- 0 

C.K. 

3 

N.W. 

10.3 

9  a.  m. 

29. 650 

36.0 

35.0 

Clear. 

0 

W. 

4.7 

9  a.m. 

29. 918 

35-5 

32.0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

10.3 

Noon. 

29. 662 

43-5 

36.2 

C.  K.  S. 

I 

N.W. 

14.7 

Noon. 

29-939 

37-0 

32.0 

C.K.S. 

5 

N.W. 

16.7 

3  p.m. 

29.  661 

42.0 

36.0 

C.  K.  S. 

3 

N.W. 

21.0 

3  P-  ni. 

29.961 

38.0 

33- 0 

C  K. 

3 

N.W. 

19.0 

6  p.  m. 

29.769 

36.0 

32.0 

C.S. 

I 

N.W. 

10.3 

6  p.  m. 

30.008 

33-5 

29.  5  !      C.  K. 

I 

N.W. 

13-3 

9  p.m. 

29. 792 

33- 0 

30- 0 

Clear. 

0 

S.W. 

2.3 

9  p.  m. 

30. 037 

29. 0 

24.5        Clear. 

0 

N.W. 

10.7 

Mean. 

29. 677 

34.8 

31.6 

1.8 

7-5 

Mean. 

29.898 

35.6 

32-3 

5-0 

12. 1 

December  19. 

December  24. 

Midn't. 

29.  810 

32.0 

28.  ,5 

Clear. 

0 

S. 

0.7 

Midn't. 

30. 056 

26. 0 

25.0 

Clear. 

0 

N.  W. 

9-7 

3  a.m. 

29.  824 

32.5 

29.0 

Clear. 

0 

S.  W. 

4-7 

3  a.  m. 

30.044 

23.0 

22.5 

Clear. 

0 

N.W. 

7.0 

6  a.m. 

29.  830 

32.0 

3I-0 

Clear.  , 

0 

S. 

5-0 

6  a.  m. 

30-054 

20.5 

20.5 

Clear. 

0 

N.W. 

5-0 

9  a.  m. 

29.  840 

33-5 

32.0 

C.K. 

3 

S. 

3-7 

9  a.  m. 

30.061 

22.0 

20.7 

C.K. 

9 

N.  W.     . 

5-0 

Noon. 

29.  784 

47.0 

41.0 

C.K. 

3 

s. 

4-7 

Noon. 

30.011 

26.0 

25.  0         C.  K. 

9 

S.E. 

4.0 

3  p.m. 

29.  731 

50.5 

43-5 

C.K. 

3 

s. 

5-7 

3  P-  m- 

29.  922 

29.0 

28.0 

C.K. 

9 

S.E. 

3-3 

6  p.  m. 

29.760 

48.0 

42.0 

C.K. 

9 

S.W. 

1-7 

6  p.  m. 

29.897 

27.5 

27.0 

C.K. 

10 

S. 

4-0 

9  p.m. 

29-  793 

42.5 

39- 0 

C.K. 

9 

w. 

2.0 

9  p.m. 

29-  834 

28.0 

27-5 

C.K. 

10 

S.E. 

8-7 

Mean. 

29.796 

39.8 

35-8 

.... 

3-4 

3-5 

Mean. 

29-  985 

25.  2 

24-5 

5-9 

5-8 

December  20. 

December  25. 

Midn't. 

29.  802 

41-5 

38.0 

C.K. 

4 

N.W. 

4-3 

Midn't. 

29-  756 

28.0 

27-5 

C.K. 

10 

S. 

10.3 

3  a.m. 

29.  830 

43-8 

40.0 

C.K. 

9 

N.E. 

2.0 

3  a.  m. 

29-665 

28.5 

28.0 

Snow. 

10 

s. 

8.7 

6  a.  m. 

29.  876 

43- 0 

39-8 

C.K. 

10 

N. 

2.0 

6  a.  m. 

29.660 

29.0 

29.0 

K. 

10 

s.  w. 

6.0 

9  a.  m. 

29.986 

46.5 

43- 0 

C.  K.  S. 

10 

N. 

4.0 

9  a.  m. 

29.660 

29.  0 

28.5 

K. 

10 

w. 

2.3 

Noon. 

30.004 

48.0 

43- 0 

C.  K.  S. 

10 

N.E. 

6.0 

Noon. 

29. 643 

28.0 

27.0 

C.K. 

9 

N.W. 

10. 0 

3  p.m. 

29.994 

48.0 

43- 0 

C.  K.  S. 

10 

E. 

5-7 

3  p.m. 

29. 647 

24-5 

24.0 

C.K. 

5 

N.W. 

16.  0 

6  p.  m. 

30. 016 

42.5 

40-5 

C.K. 

10 

N.E. 

6.0 

6  p.  m. 

29-  683 

20.0 

20.5 

C.K. 

I 

N.W. 

8.^ 

9  p.m. 

30. 025 

41.0 

39- 0 

C.K. 

10 

N.E. 

7-7 

9  p.m. 

29.  702 

20. 0 

19-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

Mean. 

29.942 

44-3 

40.8 

91 

4-7 

Mean. 

29-  677 

25-9 

25-5 

6-9 

8.5 

December  21. 

December  26. 

Midn't. 

29.992 

42.0 

40.0 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

Midn't. 

29.692 

19.0 

18.5 

Clear. 

0 

W. 

4-7 

3  a.m. 

29-  954 

42.5 

41.5 

C.K. 

10 

N.E. 

8.0 

3  a.m. 

29.686 

18.  0 

17-5 

Clear. 

0 

N.W. 

6.3 

6  a.m. 

29.910 

43- 0 

42.5 

N. 

10 

N.E. 

10. 0 

6  a.  m. 

29. 682 

18.5 

iS.o 

C.K. 

3 

N.W. 

5-7 

9  a.m. 

29.887 

45- 0 

44.6 

N. 

10 

N.E. 

8.0 

9  a.  m. 

29. 741 

20.0 

19.0 

C.  K.  S. 

5 

N.W. 

II-3 

Noon. 

29.760 

47.0 

46.0 

N. 

10 

N.E. 

7-7 

Noon. 

29. 684 

23.0 

22.5 

C.  K.  S. 

7 

N.W. 

15-3 

3  p.m. 

29-  634 

51.0 

51.0 

N. 

10 

N.E. 

2.  0 

3  P-  in- 

29-  659 

25-5 

24-5 

C.  K.  S. 

4 

N.W. 

14.0 

6  p.m. 

29.  581 

53- 0 

53- 0 

N. 

10 

N.E. 

5-3 

6  p.m. 

29. 663 

22.5 

22.  0 

C.K. 

5 

N.W. 

II- 3 

9  p.m. 

29-  543 

58.0 

58.0 

N. 

10 

S. 

12.0 

9  p.m. 

29. 657 

20. 0 

19-5 

C.  K. 

2 

N.W. 

12.0 

Mean, 

29-  783 

47-7 

47.1 

.... 

10. 0 

.... 

7.6 

Mean. 

29.683 

20.8 

20.2 

.... 

3-2 

.... 

10. 1 

OBSERVATIONS  FOR  1902. 
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December  27. 

December  30. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

s. 
SI 

pq  0 

Clouds. 

•0 
1 

§ 

Wind. 

Mean 
Time. 

Barom- 
eter. 

m  0 

u 

V 

W  0 

Clouds. 

Wind. 

Direc- 

Direc- 

Q 

r 

1 

tion. 

I 

Q 

0 

t. 

tion. 

in. 

0 

0 

m. 

ill. 

0 

m. 

Midn't. 

29.  669 

18.5 

18.0 

C.K. 

I 

•N.W. 

10.7 

Midn't. 

29.790 

34-5 

34.0 

C.K. 

9 

N.W. 

0-3 

3  a.m. 

29.665 

18.0 

17.5 

'C.K. 

I 

N.W. 

II. 7 

3  a.m. 

29.  801 

32.0 

31.5 

C.K. 

5 

N.  W. 

0.7 

6  a.  m. 

29.  667 

19.0 

18.5 

C.K. 

I 

N.W. 

10. 0 

6  a.  m. 

29.  839 

32.0 

31-5 

C.K. 

10 

N.W. 

0.0 

9  a.  m. 

29.709 

22.0 

20.5 

C.K. 

I 

W. 

9.3 

9  a.  m. 

29.  942 

34- 0 

32.0 

C.K. 

2 

N.W. 

1-3 

Noon. 

29.695 

26.5 

25.5 

C.K. 

3 

N.W. 

16.7 

Noon. 

29.  940 

42.0 

37.0 

C.K. 

2 

S.W. 

6.7 

3P-m. 

29.693 

27.0 

26.0 

C.K. 

4 

N.  W. 

15.3 

3  P-  ni. 

29.  942 

43-5 

37.0 

C.K. 

3 

S.W. 

8.3 

6  p.m. 

29.  727 

23.0 

23.0 

C.S. 

I 

W. 

12.7 

6  p.  m. 

30.  002 

35- 0 

31.0 

S. 

I 

N.W. 

10.7 

9  p.m. 

29.  736 

20.3 

20.5 

Clear. 

0 

W. 

9.3 

9  p.m. 

3°.  059 

30.5 

28.0 

Clear. 

0 

N.W. 

4.7 

Mean . 

29-695 

21.8 

21. 2 

1.5 

12.0 

Mean. 

29.914 

35.4 

32.8 

.... 

4.0 

4.1 

December  28. 

December  31. 

Midn't. 

29-  755 

20.0 

* 

C.K. 

8 

W. 

4.7 

Midn't. 

30. 081 

27.5 

26.0 

Clear. 

0 

W. 

0.3 

3  a.m. 

29.814 

18.0 

* 

Clear. 

0 

w. 

2.0 

3  a.m. 

30. 103 

26.0 

24-5 

Clear. 

0 

W. 

1.0 

6  a.m. 

29.888 

19-5 

* 

K. 

10 

w. 

i.o 

6  a.  m. 

30.  135 

25.0 

24-5 

C.S. 

I 

W. 

0.7 

9  a.m. 

29.  929 

24.0 

22.5 

C.K. 

6 

s.  w. 

1-3 

9  a.  m. 

30.  148 

27-5 

27.0 

C.K. 

8 

N.W. 

1.0 

Noon. 

29.907 

30. 5 

28.0 

C.K. 

4 

s.  w. 

5-7 

Noon. 

30.  124 

38.0 

35- 0 

C.K. 

4 

S.W. 

1-7 

3  P-m. 

29. 888 

34- 0 

31.5 

C.K. 

4 

w. 

10. 0 

3  p.m. 

30.065 

40.5 

36.0 

C.K. 

4 

S. 

4.7 

6  p.  m. 

29.951 

28.5 

28.0 

Clear. 

0 

s.w. 

4-3 

6  p.  m. 

30. 078 

34-6 

32.0 

C.K. 

2 

S. 

1-3 

9  p.m. 

29.  973 

25.0 

24.5 

Clear. 

0 

s.w. 

3-7 

9  p.m. 

30. 087 

30.0 

28.0 

Clear. 

0 

S. 

1.0 

Mean . 

29.888 

24.9 

26. 9 

.... 

4.0 

4.1 

Mean. 

30. 103 

31- 1 

29. 1 

.... 

2.4 

1.5 

Decem 

ber  29. 

Midn't. 

29. 965 

25.0 

24.5 

Clear. 

0 

s.w. 

1.7 

3  a.m. 

29. 956 

25.3 

24.6 

C.K. 

7 

s. 

3.3 

6  a.m. 

29.904 

29.0 

28.0 

C.K. 

10 

s. 

6.7 

9  a.  m. 

29. 894 

32.5 

31.0 

C.  K.  S. 

10 

s. 

9.3 

Noon. 

29.  876 

33.0 

31.5 

N. 

10 

s. 

8. 0 

3p.m. 

29.  789 

34.0 

33.5 

N. 

10 

s. 

TO.  0 

6  p.  m. 

29.  772 

35.5 

34.5 

K. 

10 

S.W. 

"•3 

9  p.m. 

29.  799 

35.0 

34.5 

K. 

10 

s.w. 

4.7 

Mean. 

29.869 

31.2 

30.3 

.... 

8.4 

6.9 

*  Frozen. 
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RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  I. 

Daily  Means  of  the  Corrected  Readings  of  the  Barometer  in  1893. 
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Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

I 

29.  426 

29-  931 

29.790 

29.412 

29-  742 

29-  847 

29.  778 

29-580 

29.798 

29-645 

30.091 

29.  640 

2 

29.321 

30.  052 

29.  827 

29.  819 

29-  713 

29-  834 

29.  670 

29-  832 

29.  692 

29.660 

29-  936 

30.  020 

3 

29.  492 

29-  930 

29-  520 

29.  892 

29-  507 

29.  846 

29.615 

29.887 

29.  782 

29-  740 

29-  765 

29.600 

4 

29.  522 

30-  353 

29-  293 

29-515 

29-  333 

29.  770 

29-  703 

29-  771 

29. 716 

29.667 

29-  747 

29.  840 

.    5 

29.  238 

30-  434 

29-  784 

29-  772 

29-  525 

29.  692 

29.  646 

29.  672 

29. 717 

29-  777 

29.929 

29.931 

6 

29-415 

30.008 

29.907 

29-  915 

29.  630 

29-  635 

29.680 

29.  652 

29.  725 

29-  759 

30.067 

29-  989 

7 

29.  826 

29-  883 

29-  754 

29.  976 

29-  834 

29.851 

29.  748 

29-  674 

29.718 

29-  765 

30.  116 

30.  012 

8 

29.  702 

30-  370 

29-799 

29.  636 

29.  947 

29.  966 

29.  710 

29-  756 

29-  715 

29.790 

29-  973 

30. 101 

9 

29.  257 

30.  287 

29-  332 

29-  7"7 

30.003 

29.  869 

29-  659 

29-  849 

29-  859 

29-  713 

29-  742 

29-  859 

10 

29.  214 

29.  612 

29.  770 

29.  822 

30.  066 

29.790 

29.  788 

29.  812 

29.  772 

29-  875 

29-  944 

29.  640 

II 

29.684 

29-  858 

29-  839 

30.017 

29-  976 

29-  741 

29.  910 

29.  690 

29. 860 

29-  954 

30-  053 

29.921 

12 

29-  334 

30-  234 

29.  618 

30-  034 

29.  650 

29.  776 

29.868 

29.603 

29.  970 

29-  899 

30.  050 

29-  784 

13 

29.  482 

29.  927 

29.771 

29.  794 

29-  337 

29.  794 

29.686 

29-744 

29.  920 

29-  405 

29-  843 

30.  283 

14 

29.  815 

30-  «3i 

29-  548 

29.518 

29-  358 

29.  774 

29.  627 

29.  846 

29.808 

29-  137 

29. 698 

30-  459 

15 

29.  697 

29-  758 

29-  730 

29-  530 

29-  574 

29.  627 

29.651 

29-  745 

29.  669 

29.  710 

29-  545 

29-  915 

16 

30.012 

29-  738 

30. 042 

29.  8o5 

29.  258 

29.607 

29.  568 

29.680 

29- 546 

30.060 

29.  766 

29.  418 

17 

30.  076 

29-  834 

29-  893 

29.831 

29.  161 

29.  636 

29.  566 

29- 549 

29.  701 

30.  176 

29.841 

29-  536 

18 

30.061 

29-  438 

29-751 

29-  791 

29-  273 

29.709 

29-  638 

29-  556 

29-  733 

30.  140 

29-  724 

29.  702 

19 

29.  740 

29-  354 

29-  938 

29.  661 

29.  611 

29.860 

29.  746 

29-  593 

29.608 

30.190 

29-  774 

29-  584 

20 

29.  822 

29-  591 

30.012 

29-  404 

29.796 

29.  810 

29.  852 

29.604 

29.699 

30.072 

29.867 

30- 149 

21 

29-  939 

29-  785 

29.  850 

29.  428 

29.  669 

29-  566 

29-  756 

29-  570 

29.  830 

29.  888 

29.  723 

30.  1 16 

22 

29.  949 

29-  341 

29.914 

29-  559 

29.  607 

29-  347 

29.  580 

29-  783 

29.  690 

29.  861 

29.  460 

30-  037 

23 

29.  764 

29-  550 

29.  950 

29.711 

29-  437 

29-  534 

29-  527 

29.  782 

29.  610 

29.  664 

29.  526 

29- 975 

24 

29-  775 

29-  435 

29. 620 

29.  899 

29- 756 

29.  726 

29-  789 

29.  656 

29-  773 

29.  611 

29.  740 

30.  038 

25 

29-  743 

29-571 

29.  600 

29.  799 

29.  750 

29.  628 

29-  835 

29-  719 

29.669 

29.  704 

30.  146 

29.  811 

26 

29.  926 

29.  892 

29-  791 

30.051 

29-  654 

29.  432 

29-  633 

29.  716 

30.005 

29-  875 

30-  367 

29.  920 

27 

29-951 

30- 053 

29-  879 

29-  827 

29.  619 

29-587 

29.  723 

29.  723 

29.  994 

29.  760 

30.  022 

29-  967 

28 

30. 049 

29.  838 

29.  983 

29.  8 1 1 

29-  579 

29.  818 

29-  893 

29- 575 

29.904 

29-  703 

29-  539 

29-  552 

29 

29-  855 

30.  232 

29.  602 

29-  569 

29.  910 

29-  730 

29-  394 

29.911 

29-  934 

29.  692 

29-  393 

30 

30.  008 

.       .       .       . 

29. 869 

29.680 

29.  613 

29.  850 

29.  701 

29-  855 

29.  864 

30-  134 

29,  625 

29.  688 

31 
Mean 

29.  942 

29. 688 

29.  787 

29-598 

29.900 

30. 151 

29-  849 

29.  711 

29.860 

29.  784 

29-744 

29.  624 

29.  728 

29.706 

29.  702 

29-  775 

29.  820 

29.844 

29.862 

in. 

Mean  barometric  pressure  for  the  year  1893 29.  763 

Maximum  mean  daily  pressure 30.  459 

Minimum  mean  daily  pressure 29.  137 

Range  of  mean  daily  pressure i.  322 

TABLE  II. 

Maximum  and  Minimum  Corrected  Readings  of  the  Barometer  at  the  Hours  of  Observation  in  189J. 


January  .  . 
February  . 
March  .  . 
April  .  .  . 
May  .  .  . 
June  .  .  . 
July  .  .  . 
August  .  . 
September 
October  .  . 
Novemlier 
December  . 


Month. 


Maxinuim. 


Day  and  Hour.     Reading. 


18 

5 
29 

7 
10 

8 
11 

31 
26 

19 
26 

14 


3  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
midn't. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
noon. 
9  a.  ni. 
9  a.  m. 
noon. 
9  a.  ra. 
9  a.  m. 


30-  157 
30.515 
30-341 
30.  180 

30-  131 
30.  019 

29-  964 

29.  926 
30.067 

30.  267 
30.  425 
30.  572 


Minimum. 


Day  and  Hour. 


10      midn't. 


19 

9P 

m. 

4 

9  a. 

m. 

20 

9P- 

ni. 

17 

3P- 

m. 

22 

6  p. 

m. 

23 

3  a- 

m. 

29 

3  a- 

m. 

16 

6  a. 

m. 

13 

9P- 

m. 

28 

inidn't 

16 

3P- 

m. 

Reading. 


in. 

28. 957 
28. 998 

29- 156 
29. 182 
29. 126 
29. 272 
29. 471 
29. 120 
29.422 
28. 729 

29- 391 
29. 248 


Range. 


Maximum  for  the  year 
Minimum  for  the  year 
Range  for  the  year 
Mean  monthly  range 


111. 
30-  572 
28.  729 

1.843 

1.041 


1.  200 
I-517 
I- 185 
o.  998 
1.005 
0.747 

0-493 
0.806 
0.645 
1-538 

1-034 
1-324 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 
TABLE  I— Continued. 
Daily  Means  of  the  Corrected  Readings  of  the  Barometer  in  1894. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

I 

30.  086 

29.  728 

29.  890 

29- 551 

29.  937 

29.  512 

29. 830 

29.711 

29.863 

29. 735 

29.  864 

29.  977 

2 

29.  984 

29.  970 

29-  795 

29.  781 

29.  742 

29.  416 

29. 768 

29. 6x6 

29.866 

29. 661 

29.  915 

29.  729 

3 

29.  701 

29-  574 

30. 054 

30.031 

29.  820 

29.  462 

29.662 

29.  585 

29.  876 

29. 563 

29.  574 

29-  951 

4 

29.610 

29-  495 

30. 192 

29.  708 

29.805 

29.  468 

29. 654 

29.  767 

29.  917 

29.  543 

29.690 

29.805 

5 

29.603 

30-  054 

30.126 

29.  673 

29.  740 

29.  558 

29. 664 

29.907 

29.858 

29.536 

29. 474 

29.  873 

6 

29.  725 

30. 049 

29.904 

29.  884 

29.  526 

29.  696 

29-  535 

29.902 

29.  777 

29-853 

29. 666 

29.  882 

7 

29-  758 

29-  845 

29.  819 

29-  834 

29.560 

29. 646 

29. 609 

29.  829 

29.  820 

29.992 

29.  824 

29.  877 

8 

30.094 

29.  676 

29.  692 

29.802 

29.  581 

29.  798 

29.808 

29.  740 

29-  751 

29.  770 

29. 688 

29.  657 

9 

30. 084 

29.500 

29.  771 

30.  020 

29.  793 

29.  882 

29. 850 

29.  662 

29. 729 

29-  564 

29.  675 

29.  609 

10 

29.814 

29-  593 

29.  873 

29-  734 

29. 946 

29.  913 

29. 845 

29.791 

29.596 

29. 295 

29.  591 

29.805 

II 

29-  594 

29.  899 

29.  727 

29-  331 

30.  028 

29.  914 

29.821 

29.861 

29.803 

29.  764 

29.  784 

29.  846 

12 

29-  759 

29. 674 

29.  705 

29-  583 

30.099 

29.  842 

29. 791 

29.  764 

30.096 

30.  020 

29.998 

29.  702 

13 

29-  913 

29. 620 

29-  555 

29.  701 

29.  915 

29.  812 

29.687 

29.699 

30.206 

29. 664 

29.  868 

29.817 

14 

29. 782 

29.968 

29.  637 

29-  685 

29.  866 

29.980 

29. 653 

29.  782 

30. 127 

29-  633 

29.711 

29.  873 

15 

29.769 

29. 382 

29- 795 

29. 742 

29. 686 

29.  946 

29. 748 

29. 674 

29. 924 

29. 946 

29.  820 

29.890 

16 

29.698 

29.903 

29.  634 

29.786 

29.614 

29.814 

29. 768 

29. 650 

29.  820 

29.  671 

29.  737 

29.  774 

17 

30.  179 

30.  127 

29.887 

29.801 

29.480 

29.  718 

29. 847 

29.  756 

29. 816 

29-  393 

29.  712 

29.  866 

18 

30.  268 

29. 782 

29.862 

29-  935 

29.  358 

29-  715 

29.  888 

29.  761 

29.709 

29.  781 

29.808 

30.  107 

19 

30.  166 

29.  740 

29.  678 

29.  791 

29. 259 

29.  746 

29.  837 

29.  686 

29. 532 

29.  878 

29.  850 

29.909 

20 

30.  251 

29.  858 

29.909 

29.  614 

29.344 

29.  796 

29. 666 

29. 663 

29. 541 

29-  835 

30.  222 

29.  993 

21 

29.900 

29.786 

29.  835 

29-551 

29.560 

29.  798 

29.506 

29.  786 

29. 767 

29.822 

29.  948 

30.031 

22 

29. 874 

29.908 

29.  689 

29.  568 

29.  747 

29.  791 

29.  614 

29.  886 

29. 818 

29-  924 

^9-965 

29.  851 

23 

30.005 

30. 016 

29-555 

29.  704 

29.  615 

29.  787 

29.  670 

29.  902 

29.  744 

30.003 

29.  828 

30. 074 

24 

29. 830 

30.  419 

29.798 

29.  777 

29.448 

29.804 

29.  690 

29.  876 

29.  852 

29-  845 

29.805 

30.009 

25 

30.097 

3°-  330 

29.  640 

29.869 

29.448 

29.  784 

29.  830 

29.  755 

30. 057 

29-  779 

29.  792 

29-  739 

26 

30.  113 

29-  538 

29.  810 

29.865 

29.  584 

29.712 

29.  912 

29.  724 

30.080 

29.  604 

29.980 

29.  943 

27 

29-  895 

30. 076 

30.  143 

29.  778 

29. 640 

29.  664 

29.  900 

29.751 

29. 737 

29.682 

29-  575 

29-  452 

28 

30. 054 

30.  047 

30.  215 

29.  723 

29.  564 

29.  716 

29. 837 

29.  753 

29.  636 

29. 681 

30.  019 

29. 894 

29 

29-  573 

29.798 

29.885 

29.  678 

29.  737 

29.  740 

29.  740 

29.  619 

29. 693 

30- 392 

29.964 

30 

29.400 

29.899 

30.117 

29. 627 

29.  755 

29.  765 

29.  662 

29.  625 

29.  759 

30.  226 

29.  884 

31 
Mean 

29-  731 

29.  764 

29. 492 

29. 761 

29.  750 

29.518 

29.888 

29.  881 

29. 841 

29.  827 

29.  761 

29.  661 

29.  739 

29.  747 

29.  755 

29.819 

29.  723 

29- 833 

29.860 

in. 

Mean  barometric  pressure  for  the  year  1894 29.  787 

Maximum  mean  daily  pressure 30.419 

Minimum  mean  daily  pressure 29.  259 

Range  of  mean  daily  pressure i.  160 

TABLE  II— Continued. 

Maximum  and  Minimum.  Corrected  Readings  of  the  Barometer  at  the  Hours  of  Observation  in  1894. 


January  .  . 
February  . 
March  .  . 
April  .  .  . 
May  .  .  . 
June  .  .  . 
July  .  .  . 
August  .  . 
September 
October  .  . 
November 
December  . 


Month. 


Maximum. 


Day  and  Hour. 


18 

25 
28 

30 
12 

14 
26 

5 
13 

12 
29 

18 


9  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.m. 
9  a.  m. 
9  a.m. 
9  a.  m. 
noon. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.m. 


Reading. 


30.  368 
30.  534 
30.  335 
30. 169 
30.  168 
30.019 

29.  950 

29.951 

30.  247 
30. 121 

30. 464 
30.  172 


Minimum. 


Day  and  Hour. 


Reading. 


30 
13 
23 
II 

19 

2 
21 

2 

19 
10 

5 
27 


midn't. 
midn't. 
9  a.m. 
9  a.m. 
9  p.m. 
3  p.m. 
3  p.m. 
3  p.m. 
6  p.m. 
3  a.m. 

3  P-  ni- 
6  a.  m. 


29- 125 
29.  2^1 
29.  388 
29.  257 
29.  215 
29.  385 
29.  459 
29-  532 
29.  456 
29. 056 
29.  402 
29.  134 


Range. 


1.243 
1.303 
0.947 
0.912 

0-953 
0.634 
0.491 
0.419 
0.791 
1.065 
1.062 
1.038 


Maximum  for  the  year 
Minimum  for  the  year 
Range  for  the  year  .  . 
Mean  monthly  range  . 


30- 534 

29. 056 

1.478 

0.905 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 
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Daily  Means  of  the  Corrected  Readings  of  the  Barometer  in  i8g)j. 
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Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July- 

August. 

Septem- 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

I 

29-  938 

30- 043 

29.  260 

29.  482 

29.908 

29.  761 

29-675 

29.716 

29-  794 

29.965 

29-  737 

29.  970 

2 

30.000 

29.861 

29-  437 

29.  272 

29-945 

29.  728 

29.860 

29-  742 

29.  770 

29.  972 

29.888 

29-  432 

3 

29.960 

30.  035 

29-  657 

29.  422 

29.  870 

29.  682 

29. 925 

29.  684 

29.  750 

29-  859 

30. 085 

29.  709 

4 

29.967 

29-  775 

29-  553 

29.  726 

29.  867 

29.  746 

29-  793 

29.580 

29-  747 

29.  830 

30-  244 

29-  877 

5 

30.119 

29-944 

29.964 

29.  874 

29. 918 

29.  708 

29-  564 

29.660 

29.  768 

29.711 

30.  225 

29.807 

6 

29.811 

29. 928 

30. 085 

29-  883 

29-  973 

29.  779 

29.581 

29.  656 

29.  748 

29-  570 

30.  141 

29.962 

7 

29.  7S4 

29. 424 

29.822 

29.  868 

29. 930 

30.004 

29-  555 

29-586 

29.  770 

29.449 

30. 030 

29.780 

8 

29-  954 

29-  251 

29-431 

29-  448 

29.  792 

30.004 

29. 472 

29.  726 

29. 846 

29-  524 

29.  788 

29-  859 

9 

30.  102 

29-597 

29.  477 

29.  122 

29.  697 

29.898 

29-  540 

29.  770 

29.892 

29-  875 

29-  591 

29-  954 

10 

29-744 

29.  861 

29-731 

29-  636 

29. 656 

29.  849 

29-  839 

29.  682 

29.900 

30.  102 

29.  780 

29. 830 

11 

29-  554 

29.906 

■  29.819 

30. 248 

29-  484 

29-  874 

29.904 

29-  569 

29.  828 

29-  984 

30. 040 

29.611 

12 

29.  502 

29.  623 

29-  845 

30.  242 

29.  519 

29-  759 

29.883 

29-  524 

29. 642 

29.603 

30-  045 

29.760 

13 

29-  425 

29.481 

29.  714 

29.  726 

29-  758 

29-  587 

29. 778 

29.  603 

29. 620 

29-  455 

30-031 

29.  886 

14 

29. 694 

29.8S1 

29-  740 

29.469 

29-  659 

29.596 

29.*  81 9 

29.712 

29.  856 

29-  737 

30. 020 

29.  886 

15 

29. 847 

30-  095 

29- 724 

29-  587 

29-  759 

29-  777 

29-  743 

29-  738 

30.  042 

29-  845 

29.  717 

29.  876 

16 

29. 6S0 

29-  793 

29-  535 

29.  782 

29.  761 

30. 030 

29.626 

29-  753 

29.911 

29. 638 

29.  710 

30.216 

17 

29.  826 

29.627 

29.  S04 

29-  783 

,  29-  836 

30. 099 

29.682 

29.  627 

29-  7"4 

29.614 

29. 644 

30.396 

18 

29-  875 

29-  563 

29.  691 

29-  735 

29-  793 

29.  872 

29-715 

29-  502 

29-  550 

29. 923 

29.  690 

30.209 

19 

29- 735 

29-  568 

29- 773 

29-  741 

29.  782 

29.  742 

29.838 

29-  577 

29. 675 

29-  659 

29-514 

30. 049 

20 

30.010 

29.613 

29. 693 

29-  745 

29. 822 

29- 715 

29. 803 

29.  741 

29- 831 

29. 720 

29-  254 

30. 036 

21 

29-  550 

29-  350 

29-  745 

29-  854 

29-  885 

29.  714 

29-  733 

29.  779 

29. 869 

29-  777 

29.  689 

29. 868 

22 

29. 296 

29.6S0 

29-998 

29.  716 

29-  934 

29.  703 

29.  706 

29.911 

29. 844 

29.  821 

30-  134 

29.903 

23 

29- 453 

29. 926 

30. 192 

29. 689 

29-  956 

29.688 

29.  744 

29.868 

29. 784 

29.  814 

30. 049 

29-  833 

24 

29.  704 

30.  202 

30. 078 

29-  793 

29. 942 

29.  672 

29-  778 

29-  654 

29-863 

29-  978 

29-  856 

29-  754 

25 

29.  924 

29.  S64 

29.  708 

29-  755 

29.821 

29. 691 

29. 602 

29- 753 

29-  831 

29.  694 

29.  822 

29.  782 

26 

29.  247 

29- 975 

29-  649 

29.807 

29-  537 

29-  655 

29-  659 

29.800 

29.690 

29.  684 

29-  494 

29-  534 

27 

29.807 

29.  942 

29.  676 

29.  776 

29-  485 

29.681 

29-  594 

29.  724 

29-  733 

29-  584 

30- 150 

29-  750 

28 

29.919 

29-  433 

29-  457 

29.886 

29.805 

29-  785 

29-  649 

29. 667 

29. 882 

29.  682 

30.309 

29.  821 

29 

29. 642 

.... 

29. 787 

29. 926 

29-  839 

29.  873 

29-715 

29. 623 

29-663 

29.  972 

30.  000 

29.  867 

30 

29.  742 

29.  725 

29-  837 

29- 773 

29.  782 

29-  554 

29-  738 

29. 688 

30.  203 

29.  926 

29-596 

31 
Mean 

29. 926 

29.944 

29.  749 

29-  674 

29.  702 

29-  939 

29-477 

29.766 

29-759 

29-  733 

29. 728 

29.789 

29. 782 

29.710 

29. 689 

29. 783 

29.780 

29. 887 

29. 848 

Mean  barometric  pressure  for  the  year  1895 29.  771 

Maximum  mean  daily  pressure 30.  396 

Minimum  mean  daily  pressure 29.  122 

Range  of  mean  daily  pressure i.  274 

TABLE  II— Continued. 

Maximum  and  Minimum  Corrected  Readings  of  the  Barometer  at  the  Hours  of  Observation  in  iSg^. 


January  .  . 
February  . 
March  .  . 
April  .  .  . 
May  .  .  . 
June  .  .  . 
July  .  .  . 
August  .  . 
September 
October  .  . 
November  . 
December  . 


Month. 


Maximum. 


Minimum. 


Day  and  Hour.     Reading.  I  Day  and  Hour.     Reading. 


5 
24 
23 
12 

6 
17 

3 
22 

15 
30 
28 

17 


9  a.  m. 
noon. 
9  a.  m. 
niidn't. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.m. 
9  a.  m. 
9  a.m. 


in. 
30.  229 
30.  274 
30.  264 

30-  369 
30.014 

30-  157 
29.966 
30.000 
30.097 
30.  284 
30.380 
30.  482 


26 
8 
I 

9 
27 

13 

8 

18 

18 

8 

20 
31 


9  a.  m. 
3  a.  m. 
3  P-  ni. 
9  a.  m. 
3  a.m. 
6  p.  m. 
6  p.  m. 
3  a.m. 
6  p.  m. 
3  a.  m. 
noon, 
midn't. 


29.095 
29. 158 
29.194 
29. 099 
29-368 

29-511 
29.  426 
29. 468 
29. 464 
29. 372 
29.  212 
29. 029 


Range. 


I- 134 
1. 116 
1.070 
I.  270 
0.646 
0.646 
0.540 
0.532 
0-633 
0.912 
1. 168 
1-453 


Maximum  for  the  year 30. 482 

Minimum  for  the  year 29.  029 

Range  for  the  year i.  453 

Mean  monthly  range o.  927 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS.  , 
TABLE  I— Continued.  # 

Daily  Mea7is  of  the  Corrected  Readings  of  the  Barometer  in  1896. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 

October. 

Novem- 
ber. 

December. ; 

i 
1 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in.          1 

I 

29.796 

29.  660 

29-  255 

29.716 

29.  839 

29-  715 

29.  966 

29.  847 

29.900 

29.  648 

29.  751 

30. 176   ; 

2 

29.  852 

29.  572 

29.  562 

29.512 

29.  794 

29.  877 

29.  919 

29.580 

29-  975 

29.  744 

29.  927 

30. 138   ! 

3 

29.  606 

29.  510 

29-  653 

29.  630 

29.  729 

29.  923 

29.  840 

29.  713 

29.  713 

29.  788 

29.  964 

3°.  053   1 

4 

30.  042 

29.  488 

29.  763 

29.  821 

29.  710 

29.  844 

29.  702 

29.  763 

25- 835 

29.  871 

29.  84S 

30. 022   1 

5 

30.117 

29.  572 

29.  787 

29-  995 

29.617 

29.  829 

29.  608 

29.  763 

29.  734 

29.  868 

29.  392 

29. 861 

6 

30.  20I 

28.  816 

29.  750 

29.  820 

29.796 

29-  793 

29.  658 

29.  782 

29.  563 

29.  813 

29.  684 

29. 849 

7 

29.984 

29-  353 

29.  482 

29.  920 

30.066 

29.  726 

29.683 

29.  753 

29.  762 

29.  759 

29.  708 

29. 861 

8 

29.  877 

29.711 

29.  680 

30.  192 

30.  032 

29.518 

29.  779 

29.  734 

29.  848 

29. 999 

29.  606 

29. 879 

9 

29.708 

29.300 

29-  745 

3°- 155 

29.  842 

29.  369 

29.  796 

29.709 

29.  748 

3°.  151 

29.  781 

29. 504 

10 

29-  773 

29.603 

29-  523 

29.  982 

29.  670 

29-  350 

29.961 

29.  752 

29.628 

30.  138 

30.003 

29-  534 

II 

29.  922 

29.  632 

29.  162 

30. 020 

29.617 

29-  535 

29.  928 

29.  756 

29.  708 

29.905 

29.  787 

29. 729 

12 

29.  724 

29-  953 

29.  382 

29.990 

29.  627 

29-  455 

29.  837 

29-  759 

29.  846 

29.  749 

29.  783 

29. 797 

13 

29.813 

29.  588 

3°- 037 

29.  844 

29.  750 

29.  428 

29.  727 

29. 738 

29.  891 

29.  614 

29.  782 

29-  525 

14 

30. 016 

29-  765 

30.296 

29.  692 

29.  694 

29.  631 

29. 670 

29.  753 

29.860 

29.  494 

29.  9S7 

29.710 

15 

30.  219 

29.  825 

30.000 

29.  822 

29.  723 

29. 924 

29.  556 

29.  827 

29.  679 

29. 504 

29.  949 

29-  645 

16 

30-  134 

29.  714 

29-  564 

29.  846 

29.  889 

29.898 

29.  524 

29.  754 

29.  632 

29.  467 

29.  968 

29. 601 

17 

29.885 

30.  114 

29.786 

29.  777 

29.  682 

29-  745 

29.817 

29-  744 

29.  523 

29-  558 

29-  959 

29. 916 

18 

29.  820 

29-  859 

29.  987 

29.  738 

29-  643 

29.  724 

30. 023 

29.  763 

29. 625 

29.  631 

29.  878 

29-  759 

19 

29.  768 

29-  363 

29.  256 

29- 752 

29.  620 

29-  755 

30.  040 

29.  881 

29.  549 

29.868 

29.  856 

29. 885 

20 

29.911 

29.  622 

29.490 

29.  776 

29.  868 

29.  726 

29. 858 

29.964 

29.  839 

29-  765 

30.  174 

29.808 

21 

29.  901 

29.996 

29.  948 

29-  542 

29.  854 

29-  675 

29.790 

29. 764 

29.  777 

29.  654 

30. 028 

29.698 

22 

29.  965 

30.  Ill 

29.  885 

29.  670 

29.  793 

29.  622 

29.  682 

29.  656 

29.  598 

29.  831 

30.071 

29.661 

23 

29.  838 

•-  29.  811 

30.  024 

29.902 

29.  836 

29.  761 

29. 686 

29.700 

29.904 

29.  583 

30.  372 

29. 670 

24 

29.  361 

29.664 

30.  215 

29.  737 

29.  916 

29-  859 

29.  638 

29.  740 

30. 033 

29-  458 

30.  180 

30. 156 

25 

29.  677 

29-  758 

30. 023 

29.  804 

29.  889 

29.  938 

29.  687 

29.  770 

30.010 

29.  855 

30.  168 

30.300 

26 

29.  863 

29-  505 

29.  484 

29.  891 

29.  623 

29.  864 

29.  847 

29.  783 

30.  039 

29.  886 

30. 032 

30.084 

27 

29.  877 

29-  587 

29.  749 

30. 019 

29-  675 

29.811 

29.714 

29.  819 

29.  914 

29.  941 

29.  858 

30.409 

28 

29.  978 

29-  548 

29. 925 

29.  994 

29-  535 

29.512 

29.  748 

30.004 

29.  854 

30.008 

29.  802 

30.560 

29 

29.  978 

29. 236 

29.606 

29. 840 

29.  619 

29.  640 

29.  766 

29.968 

29.631 

29.  973 

30.060 

30.260 

30 

29.964 

29-  573 

29.  839 

29-  634 

29.  936 

29.  642 

29.  725 

29.  439 

29.  753 

30.  116 

30.  IIS 

•31 
Mean 

30.  074 

29.  870 

29.508 

29. 725 

29.  564 

29.  631 

30. 102 

29.  892 

29.  629 

29.  725 

29.  841 

29-  745 

29.713 

29. 768 

29.769 

29.  769 

29.  771 

29. 916 

29.912 

Mean  barometric  pressure  for  the  year  1896 29.  788 

Maximum  mean  daily  pressure 30.  560 

Mininmm  mean  daily  pre.ssure 28.  816 

Range  of  mean  daily  pressure      1-744 

TABLE  II— Continued. 

Maximum  and  Minimum  Corrected  Readings  of  the  Barometer  at  the  Hours  of  Observation  in  1896. 


Month. 


January  .  . 
February  . 
March  .  , 
April  .  .  . 
May  .  .  . 
June  .  .  . 
July  .  .  . 
August  .  . 
September 
October .  . 
November 
December 


Maximum. 


Day  and  Hotir. 


6 

17 

14 

8 

7 
30 
19 
20 
26 
10 

23 

28 


9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
3  p.m. 
noon, 
noon. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.m. 
midn't. 


Reading. 


Minimum. 


Day  and  Hour. 


Reading. 


30-  258 
30.  222 
30.366 
30.  287 
30.  120 

29.  993 

30.  102 
30.  057 
30.086 
30-  194 
30.  447 
3°-  595 


24 
6 
II 
21 
28 
10 
16 

31 
30 
24 
5 
23 


9  a.  ni. 

3  p.  m. 
6  p.  m. 
6  p.  m. 
6  p.  m. 
6  a.  m. 
3  a.  m. 

3  p.  1". 
midn't. 
3  a.m. 
noon, 
midn't. 


29.  305 
28.  450 

28.  868 

29.  433 
29.369 
29.  278 

29. 459 
29.  501 
29.  265 
29.308 
29.  277 
29.  435 


Range. 


Maximum  for  the  year 
Minimum  for  the  yeai- 
Range  for  the  year  .  . 
Mean  monthly  range  . 


in. 

30. 595 

28. 450 

2.  145 

o.  982 


0-953 
1.772 
1.498 
0.854 
0.751 
0.715 
0.643 

0.556 
0.821 
0.886 
I.  170 
I.  160 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  I— Continued. 

Daily  Means  of  the  Corrected  Readings  of  the  Barometer  i7i  iSgy. 
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Day. 

January. 

February. 

March. 

ApriL 

May. 

June. 

J"iy- 

August. 

Septem- 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

I 

30.306 

30.  165 

30-  304 

30.116 

29.  469 

29-  755 

29.  562 

29.  721 

29.  850 

29.  9x4 

29. 653 

29.  855 

2 

30- 3" 

29.416 

29-  932 

30.001 

29.  288 

29.908 

29-514 

29-  733 

29-  746 

30.  026 

29-  310 

30.  X 10 

3 

30-  135 

29-  525 

29-  659 

29.  999 

29.  460 

29.  716 

29.  672 

29.819 

29.  926 

30.  266 

29.6x2 

30.  X24 

4 

29-  737 

29-  893 

30.  056 

30.003 

29.  604 

29.  603 

29.851 

29.  817 

30-  045 

30.  X51 

29. 974 

29.867 

3 

29.460 

30-093 

29-  895 

29-  538 

29.  639 

29.  640 

29-8x3 

29.  807 

30-  050 

29-  895 

29.  82X 

29-  498 

6 

29.  706 

29.490 

29.  862 

29-517 

29-  694 

29-  737 

29.  728 

29-  924 

29-  976 

29.  606 

29-  753 

29.808 

7 

30.  049 

29-  534 

30.  264 

29.  726 

29-  742 

29.  866 

29.  786 

29.  899 

29-  957 

29-  654 

29.902 

29.  814 

8 

3°-  039 

29.  663 

30. 232 

29.  786 

30.  035 

29.  819 

29.807 

29.  829 

29-9'5 

29.  846 

29.  62  X 

29-  935 

9 

29.  938 

J,'29.  857 
^  29.  981  . 

29-  839 

29-  348 

29.  874 

29.  750 

29-  715 

29-  719 

29.  848 

29.  793 

29-  237 

29-  984 

10 

29.  676 

29-  542 

29.  652 

29.604 

29-  758 

29-  652 

29.544 

29.  892 

29.  940 

29.  666 

29.964 

II 

29-551 

29.  896 

29.  824 

29.  787 

29.  686 

29.  750 

29-  537 

29.  438 

29.  835 

29-  753 

29-  526 

29.  723 

12 

29.  810 

29-  484 

29.  497 

30.  114 

29-  593 

29-  553 

29.388 

29.  619 

29.  887 

29.668 

29.  639 

29-  613 

13 

30.017 

29.818 

29.  831 

30.  141 

29-  531 

29-  478 

29-  396 

29-831 

29.  811 

30-  033 

29.  880 

29-  845 

14 

29.860 

29.  830 

29-  793 

29.  761 

29-  589 

29-  565 

29-  537 

29-  773 

29.818 

30-  179 

30.000 

29.  527 

15 

29.  886 

29.  600 

30.092 

29.  604 

29.  772 

29-  637 

29-  795 

29-  557 

29.  944 

30.  055 

29.  928 

29.  472 

16 

29-  943 

29-  533 

30.  242 

29-  653 

29-  856 

29.  607 

29-  854 

29.  538 

29.806 

29.  83b 

29.  80S 

29.  834 

17 

29.808 

29.  686 

.10.193 

29.  676 

29-  941 

29-  552 

29-  877 

29.  672 

29-  663 

29.  921 

30.  X4X 

29.  914 

18 

29.  626 

29-  647 

29.  787 

29.901 

29-  954 

29.  602 

29.  926 

29-  753 

29-  738 

30.  148 

30.  229 

29.966 

19 

30-051 

29-  977 

29-  455 

29.  807 

29.964 

29.  740 

29-  976 

29.  713 

29.  648 

29.903 

29.  986 

30.  157 

20 

30.  046 

30.  052 

29.  248 

30.244 

29.  776 

29-  539 

29. 888 

29.  776 

29.  758 

29.  627 

29-  834 

29.  946 

21 

29-  458 

29-  597 

29.596 

30-  301 

29.499 

29.671 

29.  728 

29.  848 

29-985 

29.  669 

29.698 

29-  577 

22 

29-  535 

29.  596 

29.  619 

30.188 

29. 694 

29.  727 

29.664 

29.  696 

29.  868 

29.  786 

29.700 

29-  570 

23 

29-  634 

29-524 

29.  398 

30.  022 

29.  637 

29.  710 

29-  552 

29.619 

29.  7x4 

29.994 

29-  767 

29-  527 

24 

29.  676 

29.  918 

29.  104 

29-  855 

29.609 

29.  659 

29.  529 

29.  576 

29-  756 

29.808 

30.  195 

29.997 

25 

29.  806 

29.  812 

29-317 

29.605 

29-  739 

29-  574 

29-  589 

29.  61 X 

29-  875 

29-  464 

30-  136 

30.088 

26 

29.  8l2 

29. 882 

29.500 

29-  508 

29-  895 

29.  698 

29.  62  X 

29-  723 

29-  735 

29-  639 

29.  863 

29-  657 

27 

29.  669 

30.211 

29.  661 

29.  660 

29.  828 

29.  878 

29-  530 

29.688 

29.  842 

29.  786 

29.906 

29.  821 

28 

29-531 

30.314 

29.904 

29.688 

29.  628 

29.  891 

29-  549 

29-  695 

30.061 

29.  627 

30.  238 

30.087 

29 

29-  940 

30.  037 

29-  674 

29-  536 

29.  801 

29-  635 

29.  786 

30.  054 

29.451 

29-  954 

29.  922 

30 

30.  261 

29-  949 

29-  655 

29.  627 

29-  576 

29.766 

29-  724 

30.  036 

29.  704 

30. 006 

29.588 

31 
Mean 

30.396 

29-  951 

29-  552 

29-  746 

29.806 

29.  929 

29.  333 

29.860 

29.786 

29.793 

29.  8x8 

29. 688 

29.692 

29.683 

29.  718 

29.  868 

29.  84X 

29-  833 

29.  810 

Mean  barometric  pressure  for  the  year  1897 29.  782 

Maximum  mean  daily  pressure 30.  396 

Minimum  mean  daily  pressure 29.  104 

Range  of  mean  daily  pressure      i.  292 

TABLE  II— Continued. 
Maximum  and  Minimum  Corrected  Readings  of  the  Barometer  at  the  Hours  of  Observation  in  i8gj. 


Month. 


January  .  . 
February  . 
March  .  . 
April  .  .  . 
May  .  .  . 
June  .  .  . 
July  .  .  . 
August  .  . 
September 
October  .  . 
November. 
December  . 


Maximum. 


Day  and  Hour. 


31 

28 

I 

21 

8 

2 

19 

6 

28 

3 
28 

2 


noon. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
noon. 
9  a.  m. 
9p.m. 


Reading. 


30.  442 
30.  419 
30.  423 
30.  369 
30.  XX7 
29-983 
30. 0x3 

29.  952 
30-  133 
30-  319 

30.  305 
30-  257 


Minimum. 


Day  and  Hour. 


23 
6 

24 
9 
2 

■3 
12 
II 
19 
25 
9 
31 


niidn't. 
3  p.  m. 
6  a.  m. 
3  p.m. 
6  a.  m. 
6  p.  m. 
3  P-  ni- 
3  P-  '"- 
6  p.  m. 
6  a.  m. 
noon. 
3P-«n- 


Reading. 


29-351 
29.  211 
29.  040 
29.  176 
29.  223 
29.388 
29.  320 
29-  413 
29-  576 
29.  368 
29.  060 
29.082 


Range. 


X.  091 
1.208 
1.383 
I.  193 

0.  894 
0.603 
0.693 
0-539 
0.557 
0.951 
1.245 

1.  175 


Maximum  for  the  year 
Minimum  fSr  the  year 
Range  for  the  year 
Mean  monthly  range 


30.  423 
29. 040 

1.383 
0.961 


4o8 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  I— Continued. 

Daily  Means  of  the  Corrected  Readings  of  the  Barometer  in  i8p8. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 

* 
October. 

Novem- 
ber. 

December. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

I 

29-  555 

29-  532 

29.668 

29.  892 

29.  829 

29. 692 

29.  826 

29.693 

29.  854 

29.  976 

30.  056 

29.  639 

2 

29.861 

29.868 

='9-  756 

29.  761 

29.614 

29. 660 

29.862 

29.  737 

29.  757 

29.  977 

30.008 

29.  888 

3 

29.  769 

30.113 

29.898 

29.  800 

29.  724 

29.  732 

29.  833 

29- 693 

29.  639 

29.  942 

30.  212 

29.  826 

4 

29.  874 

30. 264 

29. 787 

29.808 

29.  791 

29.  826 

29.  682 

29.  637 

29.  612 

29.  861 

3«..  182 

29.  420 

5 

29.907 

30.004 

29-  973 

29.  646 

29.  626 

29-  855 

29.819 

29.  748 

29.  656 

29.  698 

29. 852 

^■3'4 

6 

29.790 

30.008 

30. 162 

29-  852 

29-  458 

29. 850 

29.  914 

29.  842 

29.682 

29.  893 

29.  529 

29-  756 

7 

29.  740 

3°-  054 

30. 135 

29-  865 

29.  295 

29- 853 

29. 876 

29.709 

29.605 

30.  038 

29.944 

29.  748 

8 

29.  540 

30. 071 

30. 076 

29. 924 

29.  320 

29.  777 

29.  693 

29.  636 

29.886 

29.  852 

30. 024 

30.  040 

9 

29.  768 

3°-  055 

30.018 

29.844 

29.  681 

29. 667 

29.486 

29.  651 

29.994 

29.  899 

29.  978 

30-  235 

lO 

29.  778 

30.008 

30. 016 

29-  745 

29.731 

29.  771 

29.  628 

29.586 

30. 008 

29.  986 

29. 586 

29.  889 

II 

29.  848 

30.000 

29.  954 

29.  798 

29.  682 

29.  773 

29.  879 

29.687 

30.  024 

29-  757 

29.  746 

29-  437 

12 

29. 620 

29.  796 

29.  778 

29.  837 

29.  614 

29.  693 

29-  995 

29.  732 

29.999 

29.  596 

30.096 

29.381 

13 

29- 544 

29.909 

29. 655 

29. 602 

29.  676 

29-  655 

29.  949 

29.  826 

3°.  034 

29. 709 

29-  893 

29.  726 

14 

29-  958 

29. 626 

29.905 

29.  252 

29.  744 

29-633 

29.  968 

29. 914 

29.  916 

29.607 

29.681 

30. 270 

15 

29.  638 

29.319 

29.  974 

29.213 

29.  708 

29.  788 

29.  740 

29.  918 

29.  750 

29. 720 

29.987 

30.  241 

i6 

29. 665 

29- 557 

30.005 

29. 465 

29. 652 

29.  934 

29. 667 

29. 849 

29.  682 

29-  934 

30-o>5 

30.  192 

17 

30.068 

29-  985 

29.  774 

29.  611 

29.  701 

29-  845 

29.  710 

29-  735 

29-  735 

29.  941 

29.  834 

29.912 

i8 

30.  161 

29. 927 

29. 966 

29. 676 

29. 831 

29.  749 

29.  742 

29. 707 

29. 648 

29. 708 

29.614 

29.  796 

19 

30. 172 

29.  840 

29.  681 

29. 724 

29. 677 

29.  482 

29.  717 

29.680 

29.  704 

29.  703 

29.316 

29.916 

20 

29.  618 

29.561 

29.  751 

29.  552 

29. 664 

29-  577 

29.683 

29.803 

29.  840 

29.900 

29-  734 

29.660 

21 

29.  822 

29. 413 

29.  854 

29.  708 

29. 857 

29.  598 

29.  689 

29- 738 

30. 038 

29.  659 

29.  949 

29.  629 

22 

29.912 

29-  524 

29.812 

29.864 

29-  956 

29.  776 

29.760 

29. 647 

29.903 

29.  298 

29.780 

29.  619 

23 

29.  316 

29.693 

29.  595 

29.618 

29.788 

29.  879 

29.865 

29.  636 

29.  503 

29.  810 

29.  776 

29. 636 

24 

29.  831 

29. 676 

29.820 

29.371 

29.  601 

29.  712 

29.  867 

29.  628 

29-  597 

30.097 

29.  848 

29.914 

25 

29-  758 

29.712 

30.097 

29-  525 

29-  535 

29.419 

20-  795 

29.  564 

29.  773 

29.  963 

30. 010 

29. 946 

26 

29. 378 

29. 870 

30.298 

29. 813 

29.509 

29.500 

29.  658 

29. 628 

29. 608 

29.522 

29. 683 

29-  883 

27 

29. 649 

29-  854 

30. 152 

29.860 

29-  473 

29.  688 

29.  589 

29. 745 

29-  653 

29.827 

29.  712 

29. 510 

28 

29. 722 

29.684 

30. 025 

29-  593 

29.  458 

29.  676 

29-  585 

29.  898 

29-  834 

30.  070 

29.  781 

29. 703 

29 

29.  624 

.... 

29-  945 

29-  535 

29.  469 

29.  729 

29. 626 

29.  841 

29. 874 

30.  031 

29.368 

29-  743 

30 

29-  915 

.... 

29.836 

29.  788 

29.  486 

29.  827 

29. 6x3 

29.771 

29. 906 

29-  759 

29. 320 

29.  728 

31 

Mean 

29. 476 

29.  772 

29.  681 

29. 649 

29.816 

29.  798 

29.  801 

29-  751 

29. 819 

29.908 

29.685 

29. 640 

29.  721 

29. 754 

29.  732 

29.790 

29. 824 

29.  817 

29.  787 

Mean  barometric  pressure  for  the  year  1898 29.  769 

Maximum  mean  daily  pressure 30.  298 

Minimum  mean  daily  pressure 29.  213 

Range  of    mean  daily  pressure 1.085 

TABLE  II— Continued. 
Maximum  and  Minimum  Corrected  Readiyigs  of  the  Barometer  at  the  Hours  of  Observation  in  i8g8. 


Month. 


January  . 
February . 
March  .  . 
April  .  . 
May  .  .  . 
June  .  . 
July  .  .  . 
August.  . 
September 
October  . 
November 
December 


Maximum. 


Day  and  Hour. 


19 
4 
26 
8 
22 
16 
12 

15 
21 

24 
3 

14 


9  a.  m. 
9  a.  m. 
noon. 
9  a.m. 
niidn't. 
9  a.  ni. 
noon. 
9  a.m. 
9  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 


Reading. 


3°.  238 
36. 327 
30. 352 
29.971 
29. 983 
29.  979 
30. 025 

29. 954 
30. 097 

3°.  159 
30.298 
30.308 


Minimum. 


Day  and  Hour. 


23 
15 
23 
15 

8 

25 
9 
25 
23 
22 

30 

4 


6  a.  m. 

3  P-  n>. 
6  a.  m. 
3  a.  m. 
3  a.m. 
6  p.  m. 
6  p.m. 
3  p.  m. 

3  p.  HI. 
6  a.  m. 
raidn't. 
6  p.m. 


Reading. 


29. 159 
29. 058 
29.516 
29.  105 
29.  138 
29.317 
29.  437 
29. 535 
29.418 
29.  147 
29.  121 
28.998 


Range. 


1.079 
I.  269 
0.836 
0.866 
0.845 
0.662 

0.  588 
0.419 
0.679 

1.  Ol2 
I.  177 
I.  310 


Maximum  for  the  year 
Minimum  for  the  year  . 
Range  for  the  year  .  . 
Mean  monthly  range 


30. 352 
28.998 

1-354 
0.895 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  I— Continued. 

Daily  Means  of  the  Corrected  Readings  of  the  Barometer  in  rSgp. 
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Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

I 

3°-  234 

30.004 

29. 636 

29.  692 

29.768 

29-  658 

29.  940 

29.  789 

29-  831 

30-  157 

29.  302 

29.  406 

2 

30-  595 

29.909 

29.605 

29.  850 

29.  683 

29.  690 

29.860 

29.  768 

29.  764 

30.  169 

29-  833 

29-  456 

3 

30.290 

29-  713 

29-  789 

29.909 

29.  686 

29.  788 

29-  823 

29.  692 

29-  679 

30-  165 

29.  809 

29. 407 

4 

29.  988 

29.617 

29. 637 

29.  865 

29.908 

29.  814 

29.808 

29.  609 

29.  676 

30.094 

29.  822 

29.  453 

5 

29.  850 

29-  833 

29.312 

29-951 

29.  889 

29.  784 

29-  724 

29.586 

29.  805 

29.  874 

29.  879 

29.  .787 

6 

29.  671 

29.  765 

29. 658 

30.  054 

29-  939 

29-  756 

29-  643 

29-  565 

29.  768 

29-  559 

30.065 

29. 892 

7 

29.917 

29-  556 

29. 386 

29.  690 

29.  776 

29-  737 

29.  722 

29.  617 

29.  883 

29.  728 

30.  188 

30.  201 

8 

30.  185 

29.  369 

30. 013 

29-  373 

29.  491 

29.  660 

29.616 

29.  737 

29.709 

29.  7 1 2 

30.  058 

29-  953 

9 

29-  985 

■29.  823 

29.871 

29.  609 

29-  562 

•  29. 676 

29-  654 

29.  720 

29-  734 

29.  737 

29.  828 

30. 048 

10 

30.  167 

30.  194 

30-  013 

29.  831 

29.  812 

29-  757 

29.  798 

29.  591 

29-  897 

29.  922 

29.696 

30. 072 

II 

30.367 

30-331 

29. 952 

29-  955 

29-  638 

29.  861 

29.  842 

29.  544 

29. 656 

29-  979 

29.  545 

29-  874 

12 

3°-  251 

30.  070 

29-  548 

29.  709 

29.  676 

29.  S60 

29.  785 

29.  600 

29-519 

29-  923 

29.  884 

29-  538 

13 

30. 024 

29-514 

29. 874 

29.  703 

29.  627 

29.  786 

29.  720 

29.  620 

29-  584 

29.  922 

30.  092 

29.  742 

14 

29.  648 

29.  897 

30,  121 

29-  552 

29-  879 

29.  726 

29.  678 

29.  740 

29.  918 

30.005 

30.001 

29.  929 

15 

29.811 

30-  197 

29-  740 

29-715 

29.  886 

29.618 

29.700 

29.  845 

30. 073 

30. 013 

29.  788 

29-  938 

16 

29.  714 

29.  846 

29-  764 

29.  610 

29.  729 

29.  741 

29.  642 

29.  815 

30.  1 13 

29.  980 

29.  927 

30.  314 

17 

29.615 

29.  690 

29.  960 

29-  844 

29-  645 

29.900 

29.  657 

29.  758 

30.008 

29-  779 

30. 072 

30-  273 

18 

29.  884 

29-  591 

29.  581 

29.  832 

29.  670 

29.  819 

29.  728 

29. 655 

29-  865 

29.  664 

29. 946 

30-215 

19 

30.  083 

29-  547 

29.  036 

29-  774 

29.  705 

29.718 

29-  675 

29.  595 

29-  725 

29.  849 

29. 703 

30. 006 

20 

29.  998 

29.  480 

29.  660 

29.  856 

29.709 

29. 627 

29.  710 

29-  576 

29.560 

29.  925 

29.  734 

30.  188 

21 

29.  710 

29.  423 

29.  996 

29-  837 

29-  750 

29. 646 

29.  684 

29-  542 

29.  699 

30.  173 

29.  764 

30.095 

22 

29.  569 

29-  352 

29.  724 

29-  985 

29-  837 

29.883 

29.  720 

29-  630 

29-  879 

30.  215 

29-  559 

30. 057 

23 

29.  784 

29-  524 

29-511 

29.  942 

29.905 

29-  937 

29-  751 

29-  733 

29.  921 

30.  098 

29.521 

29-  832 

24 

29-  394 

29-  953 

29-  738 

29.  821 

29-  996 

29-  850 

29.  808 

29-  714 

29.890 

30.  103 

29-  833 

29.  107 

25 

29-  573 

30.  182 

29.  628 

29-  719 

29.996 

29.  792 

29. 745 

29.  731 

29.600 

3°. 139 

29-  793 

29.  310 

26 

29-  545 

29.  980 

29-  476 

29.  644 

29.  936 

29-  837 

29.  585 

29.  784 

29. 486 

30.004 

29-  775 

29.  660 

27 

29-  683 

29.613 

29.  864 

29-  758 

29-  956 

29.863 

29.  602 

29.  838 

29.  S04 

29-  877 

29-  652 

29.921 

28 

29-  739 

29-  775 

29-  538 

29.  923 

29.  690 

29.  707 

29.  696 

29.900 

29.  926 

29.  761 

29-  546 

29.  900 

29 

29.  697 

29.  362 

29.  939 

29-  745 

29-  654 

29.  688 

29-  942 

29.796  . 

29.700 

29-  492 

29-  754 

30 

29-  751 

29.  582 

29-894 

29.  768 

29.  881 

29.  606 

29-  953 

29.918 

29.  869 

29. 478 

29.  668 

31 
Mean 

29.  723 

29.  391 

29-  737 

29. 722 

29-  924 

29-  433 

29-  631 

29.  885 

29.  777 

29.  676 

29-  795 

29-  774 

29.  768 

29.  720 

29-  713 

29.  789 

29.  920 

29.786 

29.  827 

in. 

Mean  barometric  pressure  for  the  year  1 899 29.  786 

Maximum  mean  daily  pressure 30.595 

Minimum  mean  daily  pressure 29.  036 

Range  of  mean  daily  pressure 1-559 

TABLE  II— Continued. 

Maximum  and  Minimum  Corrected  Readings  of  the  Barometer  at  the  Hours  of  Observation  in  iSgg. 


January  .  . 
February  . 
March  .  . 
April  .  .  . 
May  .  .  . 
June  .  .  . 
July.  .  .  . 
August  .  . 
September . 
October  .  . 
November  . 
December  . 


Month. 


Maximum. 


Day  and  Hour. 


2 
II 

14 
6 

25 
23 

I 

30 
16 
22 

7 
16 


9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
6  a.  m. 
noon, 
noon. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
noon. 


Reading. 


30. 676 
30.  408 
30-  185 
30.  122 
30.  049 
29.  969 
29.  968 

29.  980 

30.  164 
30.  282 
30.  247 
30.  374 


Minimum. 


Day  and  Hour. 


24 
8 

19 

7 
8 

29 

8 

21 
26 

31 
I 

24 


9  p.  m. 
6  a.  m. 
noon. 
9  p.  m. 
6  p.  m. 
6  a.  m. 
6  p.  m. 
6  p.  m. 
3  a.  m. 
9  p.  m. 
3  a.  m. 
9  a.  m. 


Reading. 


29.  104 
29.  231 

28.  750 

29.  287 
29.  362 

29-514 
29.  503  ' 

29-  489 
29-  413 
29-  174 
29.094 
28.  950 


Range. 


1-572 
I.  177 

1-435 
0-835 

0.  687 
0.455 
0.465 
0.491 

0-751 

1.  108 

I-  153 
1.424 


* 
Maximum  for  the  year . 
Minimum  for  the  year  . 
Range  for  the  year    .    . 
Mean  monthly  range 


30. 676 

28.  750 

1.926 

0.963 


4IO 


METEOROIvOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  I— Continued. 

Daily  Means  of  the  Corrected  Readings  of  the  Barometer  in  ipoo. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

I 

29.460 

29.  722 

29-  253 

29-  858 

29.603 

29.769 

29.  792 

29.  705 

29.  967 

29-  936 

29.  976 

29.852 

2 

29. 650 

29.  797 

29. 476 

29.  686 

29-  579 

29-  675 

29.886 

29-  785 

29.  997 

30.  064 

29-  956 

29-  957 

3 

29.904 

29.908 

29-  930 

29. 654 

29-  359 

29. 684 

29.  820 

29.790 

29.  920 

30.  079 

29-  943 

29.996 

4 

30.  246 

29-  583 

30. 034 

29.  748 

29.  616 

29. 826 

29.  749 

29-  938 

29.  902 

29.  981 

29.  742 

29-399 

•  5 

30- 145 

29.  627 

29-  991 

29-  915 

29. 768 

29-  843 

29.  727 

29.  984 

29-  885 

29.  856 

29.605 

29-  534 

6 

30.  167 

29.766 

29.  822 

29. 592 

29-  773 

29-  783 

29.  650 

29.886 

29-  757 

29.  829 

29.807 

29-  937 

7 

30.  070 

29.964 

29-  973 

29-  395 

29.  902 

29. 644 

29.  618 

29.  838 

29-  7:3 

29.  824 

29.  648 

29.  872 

8 

29. 976 

29.  710 

30.  241 

29.480 

29.  686 

29-510 

29.  400 

29-  823 

29.813 

29.  766 

29. 482 

29-  77S 

9 

30-  174 

29.  814 

29-  949 

29.  662 

29-  493 

29.  604 

29-  465 

29.  747 

29-  798 

29-  S75 

29.510 

29. 676 

ID 

29. 812 

30-094 

29.  601 

29-  893 

29.  822 

29-  789 

29.714 

29.  741 

29.  811 

29-  875 

29. 841 

30. 036 

II 

29.  672 

29-  937 

29-  632 

30. 038 

29.  793 

29-  732 

29.  763 

29.709 

29. 688 

29.807 

29.  87 1 

29.  864 

12 

29-  395 

29.  898 

29.  876 

29-  756 

29-  754 

29-  756 

29.  694 

29.  669 

29.  501 

29  746 

29-  697 

29- 943 

13 

29. 830 

29.  477 

29.  698 

29.  614 

29.  760 

29.  809 

29.  723 

29. 648 

29.671 

29-  653 

29-  476 

29-  653 

14 

29-715 

29-  983 

29.717 

29.  780 

29.  741 

29-  744 

29-  773 

29.  707 

29-  719 

29.  609 

29.690 

29.  922 

15 

29-  955 

29-  735 

29.  685 

30-  045 

29.  718 

29.  808 

29-  75S 

29-  737 

29.  724 

29.  804 

29.  885 

30-  152 

i6 

29.  883 

29-  732 

29. 426 

30-  073 

29.  714 

29-  793 

29.  728 

29.  692 

29-  504 

29. 692 

30.  288 

30- 183 

17 

30. 161 

29.  602 

29.  849 

29-  943 

29.  724 

29.  668 

29.  727 

29-  724 

29-  583 

30.  on 

30.  259 

30.109 

i8 

30.042 

29-  654 

29.  892 

29.  762 

29.522 

29.  707 

29.  727 

29-  737 

29-  767 

29. 823 

29-963 

29-  954 

19 

29.  726 

29. 840 

29-  563 

29.  701 

29.  239 

29.  829 

29-  765 

29.  768 

29-  993 

29. 832 

29.902 

29.  846 

20 

29.  227 

30.  076 

29.  470 

29-  875 

29-  464 

29-  837 

29.  700 

29.  696 

29.  922 

30. 015 

29-  833 

29. 761 

21 

29-  654 

29-  795 

29.  932 

29.808 

29.  628 

29.690 

29.  724 

29.  624 

29.  779 

29.  997 

29-  594 

29-  655 

22 

29.  980 

29-  053 

29-  925 

29-  675 

29-  753 

29-  576 

29-  854 

29.  656 

29.760 

29-  936 

29-  774 

29-  815 

23 

29.  767 

29.  320 

29-  723 

29- 625 

29.721 

29.619 

29-  835 

29.700 

29.  702 

29-944 

29-  745 

29-  773 

24 

29.844 

29-  294 

29.  767 

29-  623 

29.  602 

29.  670 

29.  742 

29.  672 

29.  882 

30.004 

29-  984 

29.  619 

25 

29.496 

29.300 

29-  745 

29-  793 

29-  758 

29-  586 

29-  565 

29.  726 

29-  996 

30.  126 

29.  570 

29.  656 

26 

29-  591 

29.800 

29- 474 

29.  708 

29- 859 

29.  609 

29.611 

29-  752 

29.  914 

30.060 

29-  145 

29-  784 

27 

29-  957 

30.312 

29-  539 

29-  613 

29-  746 

29-  550 

29-  773 

29.  736 

29.  769 

29.  858 

29.  494 

30.004 

28 

29.  826 

30.  196 

29.  724 

29.712 

29. 774 

29.512 

29.  850 

29.683 

29-  856 

29.  840 

29-  857 

29-  734 

29 

29.  622 

29.  782 

29.  770 

30.  021 

29-  504 

29-  798 

29.714 

29.  806 

29.  788 

29.  Si  7 

29. 842 

30 

29.  604 

29.  639 

29-  556 

29. 970 

29. 637 

29.  686 

29.804 

29.  766 

29-  873 

29-  865 

29.  689 

31 

Mean 

29.446 

29.659 

29.  792 

29.  724 

29-  893 

.... 

30.  026 

29-  538 

29.806 

29.  749 

29. 741 

29-  745 

29.699 

29.  692 

29.  721 

29-  751 

29-  795 

29.  888 

29-  774 

29.  824 

Mean  barometric  pressure  for  the  year  1900 29.765 

Maximum  mean  daily  pressure 30.  312 

Minimum  mean  daily  pressure 29.  053 

Range  of  mean  daily  pressure i.  259 

TABLE  II— Continued. 

Maximum  and  Minimum  Corrected  Readings  of  the  Barometer  at  the  Hours  of  Observation  in  igoo. 


January  .  . 
February  . 
March  .  . 
April  .  .  . 
May  .  .  . 
June  .  .  . 
July  .  .  . 
August  .  . 
September 
October  .  . 
November . 
December  . 


Month. 


Maximum. 


Day  and  Hour. 


4 
27 

8 
16 

29 

20 

2 

5 
2 

25 
17 
16 


9  a.  m. 
9  p.m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  p.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
6  a.  ni. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
3  a.  m. 
9  a.  m. 


Reading. 


30.  292 
30.  436 
30.  302 
30.  133 
30.  080 

29.  8S9 

29-  935 

30.  030 
30.  057 
30.  164 

30-351 
30.  230 


Minimum. 


Day  and  Hour.     Reading. 


20 

22 

I 

7 
19 
28 

8 

13 
12 

14 
26 

4 


6  p.  m. 
3  p.m. 
noon. 
3  p.m. 
9  a.  m. 
6  p.  m. 
6  p.  m. 
6  p.  m. 
6  a.  m. 
3  a.  m. 
6  a.  m. 
3  P-  11- 


29.051 
28.988 
29. 025 
29-  336 
29-  157 
29-  456 
29.  318 
29-  588 
29.441 

.29-517 
29.  026 
29.063 


Range. 


I.  241 
1.448 
1.277 
0.797 
o-  923 
0-433 
0.617 
0.442 
0.616 
0.647 

1-325 
I.  167 


Maximum  for  the  year. 
Minimum  for  the  year  . 
Range  for  the  year  .  . 
Mean  monthly  range    . 


30-  436 

28. 988 

1.448 

o.  911 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 
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Daily  Means  of  the  Corrected  Readings  of  the  Barometer  in  igoi. 
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Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July- 

August. 

Septem- 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

I 

29.992 

29. 698 

29.  837 

29.  720 

29.  704 

29-498 

29.  793 

29.  632 

29.  640 

29.  840 

29-  834 

29.807 

2 

30.  229 

29.  986 

29-  541 

29.  760 

29-  520 

29-  558 

29.  814 

29.681 

29.  697 

29.512 

29-  939 

29.683 

3 

30-368 

29.  889 

29.  749 

29.  039 

29.561 

29-  598 

29.  682 

29-603 

29.802 

29.  501 

29.  926 

29-519 

4 

30-  151 

29-  439 

29.652 

29. 310 

29.  820 

29.681 

29-596 

29.644 

29-  845 

-  29.  759 

29.  778 

29.803 

5 

30.067 

29.  791 

29.  502 

29- 499 

29-  599 

29- 758 

29-  578 

29.836 

29-  834 

29-  958 

29-  853 

30.  010 

6 

30.  079 

29.902 

29.911 

29-  236 

29-  595 

29-  727 

29-  564 

29-  758 

29.  849 

29.969 

29.880 

30.  121 

7 

29.  829 

29.  891 

30- 031 

29-  342 

29.590 

29-  596 

29.  600 

29-  717 

29.  724 

30.  206 

29.  824 

30-  175 

8 

30.000 

29.800 

29.  874 

29-  552 

29-  533 

29-  674 

29.  706 

29.805 

29.  689 

30.  118 

29.  823 

29.994 

9 

29.  861 

29-  557 

29.611 

29. 630 

29-  554 

29.  810 

29.  820 

29.  771 

29.  842 

29-  964 

29.  91 1 

29.  682 

10 

29-  793 

29.  896 

29-713 

29.  740 

29-544 

29-  897 

29.  768 

29.  686 

29.  772 

29.  925 

30.  126 

29.  632 

II 

29-  5S9 

29.  989 

29-  318 

29-  815 

29.448 

29-  873 

29.  624 

29.696 

29.608 

29-  919 

29-  959 

30.  026 

12 

29-  556 

29.  799 

29-  645 

29.907 

29.  501 

29.844 

29.  714 

29.  725 

29-  473 

29.  770 

29. 464 

30.  047 

13 

29.  799 

29.  750 

29-  564 

29.  848 

29.  570 

29-  834 

29.  820 

.  29.  810 

29.488 

29-544 

29.506 

29-  958 

.    14 

29.  700 

29.490 

29-447 

29-  552 

29.806 

29. 767 

29.  798 

29.783 

29.  690 

29-  635 

29.390 

29-  598 

15 

29.  502 

29-  542 

29-  473 

29. 636 

29.  816 

29.  669 

29-  743 

29.  684 

29.  624 

29.  892 

29.  479 

29.  625 

16 

29-  379 

29.448 

29.  660 

29-  756 

29.  832 

29. 746 

29-  654 

29-  742 

29.  720 

29.866 

29. 638 

29.909 

17 

29.  402 

29.  462 

29.808 

29-  844 

29.  701 

29.  720 

29.  607 

29-  730 

29.631 

29,  624 

29.  738 

29.  706 

18 

29.  586 

29-  415 

29.  823 

29.  819 

29.  476 

.  29.674 

29.  609 

29-  693 

29-  707 

29.905 

29-  830 

29.803 

19 

30.004 

29.416 

29.790 

29.  770 

29-  504 

29-  739 

29-  634 

29-  747 

29.  S92 

29.880 

29-  839 

29.991 

20 

30-  336 

29-  454 

29-  736 

29-  384 

29.666 

29-  830 

29.717 

29.  774 

29.867 

30. 072 

29.  978 

30.068 

21 

29.  867 

29-  634 

29-517 

29-  304 

29-  753 

29-  765 

29.  738 

29.  794 

29.  926 

30. 078 

30. 048 

30.  074 

22 

29.  898 

29.  638 

29.  714 

29-  574 

29.  569 

29. 644 

29.  660 

29-  81S 

29.  978 

29.  936 

29.990 

29.  925 

23 

29.  930 

29.  718 

29.  824 

29.  712 

29.  614 

29-  559 

29.  670 

29.  838 

29-  934 

29.  677 

29. 677 

29.  520 

24 

29.  489 

29.  625 

29-  725 

29.651 

29-  573 

29-  645 

29.  700 

29-  763 

29.  884 

29-  654 

29.  170 

29-  569 

25 

29.  326 

29.  736 

29-  613 

29-  593 

29.  690 

29.  778 

29.  636 

29.  814 

30.021 

29.  980 

29-  448 

29.  650 

26 

29-  633 

29-  552 

29.  231 

29.  81 1 

29.  698 

29.866 

■  29.  715 

29-  765 

30-  152 

29.  978 

29.  720 

29.  874 

27 

29.  189 

29.  794 

29-  334 

30.090 

29-  388 

29-  837 

29.  870 

29.  774 

30.  123 

29.  873 

29-  936 

29.  828 

28 

29.  090 

30. 020 

29-  458 

30-  159 

29-  283 

29.719 

29-751 

29-  893 

29.898 

30.  077 

30. 058 

29-  933 

29 

29-  542 

29.  644 

30.  078 

29-  373 

29. 626 

29.  625 

29.  870 

29.  638 

30.  259 

29.809 

29.  271 

30 

29-  554 

29.  691 

29.  841 

29-  565 

29. 665 

29.  619 

29.  726 

29-  737 

30.  160 

29-  784 

29-  383 

31 
Mean 

29-  530 

29.509 

29.499 

29.  600 

29-  645 

30.002 

29.666 

29-  751 

29.690 

29?  643 

29.666 

29.  592 

29.  720 

29.  691 

29.  749 

29.790 

29.888 

29.  778 

29.802 

in. 

Mean  barometric  pressure  for  the  year  1901 29.730 

Maximum  mean  daily  pressure 30.  368 

Minimum  mean  daily  pressure '.    .    .     29.  039 

Range  of  mean  daily  pressure i.  329 

TABLE  II— Continued. 

Maximum  and  Minimum  Corrected  Readings  of  the  Barometer  at  the  Hours  of  Observation  in  ipoi. 


January .  . 

February  . 

March    .  . 

April  .    .  . 

May    .    .  . 

June    .    .  . 

July     .    .  . 

August   .  . 

September 

October  .  . 
November . 
December  . 


Month. 


Maximum. 


Day  and  Hour. 


20 
28 

7 
28 

4 
10 

27 
29 

26 

29 

II 

7 


3  a.m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
6  a.  m. 
9  a.m. 
9  a.m. 
noon. 
9  a.  m. 

9  a.m. 

9  a.  m. 
midn't. 
9  a.  m. 


Reading. 


30.  470 
30.099 
30.090 
30.  202 
29.905 

29-  958 

29.  914 

29-  934 

30.  191 

30-321 
30.  192 
30.  236' 


Minimum. 


Day  and  Hour. 


28 
16 
26 

3 

28 

I 

6 

3 
12 

13 
2 

24 
29 


3  a.m. 
6  p.  m. 
6  p.  m. 
9  a.  m. 
6  a.  ni. 
3  a.  ni. 
3  P- 11- 
3  P-  m- 
3  II.  m. 
midn't. 
6  p.  m. 
noon, 
noon. 


Reading. 


28.  974 

29.  286 
28.  998 

28.  828 
29-  255 
29-  451 

29.  496 
29.  570 

29.  403 

29-  346 
29.096 
29.  189 


Range. 


1.496 
0.813 
1.092 

1-374 
0.650 
0.507 
o.  418 
0.364 

0.788 

0.975 
1.096 
1.047 


Maximum  for  the  year  . 
Minimum  for  the  year  . 
Range  for  the  year  .  . 
Mean  monthly  range    . 


30.  470 

28.  828 

1.642 

0.88s 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  I— Continued. 

Daily  Means  of  the  Corrected  Readings  of  the  Barometer  i?i  igo2. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

I 

30.206 

29.  792 

29-  313 

29.360 

29-  854 

3°- 136 

29.  686 

29.  714 

29.  736 

29.  404 

30.  174 

29.790 

2 

30-  105 

29-371 

29.  184 

29-  565 

29.  809 

29.  960 

29.  934 

29.  695 

29.  717 

29.  761 

30.  057 

29-  645 

3 

29.799 

29.  705 

29.  502 

29.  746 

29.  663 

29.709 

29.  748 

29-  633 

29.  713 

29.  820 

29.917 

29.  365 

4 

30.168 

29  638 

29.  728 

29.  742 

29.  854 

29. 640 

29.  758 

29.600 

29.  614 

29.  715 

29.909 

29.  628 

5 

30-  175 

29.  822 

29-  363 

29-  657 

29.744 

29. 824 

29.  700 

29. 625 

29.907 

29.  485 

29.  871 

29.  384 

6 

29-  954 

29.  861 

29.805 

29-  568 

29.  809 

29. 898 

29.  747 

29. 483 

29.974 

29.  482 

29.  712 

30.  039 

7 

29.  762 

29. 630 

30.089 

29.  645 

29-  584 

29.  601 

29.  929 

29.  557 

29.  832 

29.663 

29.  804 

29.908 

8 

29.  680 

29. 628 

29.  984 

29.  198 

29.698 

29. 471 

29.  848 

29-  548 

29.  798 

29.  855 

29.  930 

29.900 

9 

29.  8(9 

29.  636 

29.  864 

29.  267 

29.  684 

29.  774 

29.  742 

29.  721 

29.517 

29.902 

29.  859 

30-  136 

ID 

29. 632 

29.  656 

30.  022 

29.  492 

29.917 

29.671 

29.  658 

29.  721 

29.  724 

30.  062 

29.  820 

29.  973 

II 

29-  383 

29.  686 

30.003 

29.  607 

29.  922 

29-  543 

29.  866 

29.  649 

29.  847 

29.  637 

30.  014 

29.790 

12 

29.  281 

29-  571 

29-  755 

29-  564 

29.  894 

29.580 

29.  801 

29.  800 

29.  847 

29.  416 

29.  894 

29.  830 

13 

29-  595 

29-  747 

29-  523 

29.  682 

29.  700 

29.  592 

29-  765 

29.  890 

29.  779 

29.  607 

29-  934 

29.  682 

14 

29.  881 

29. 978 

29.  991 

29.  822 

29.  780 

29.  672 

29.  784 

29.  782 

29-  945 

29.  678 

29.  929 

30-  151 

15 

29.  695 

29.905 

30.  100 

29.  884 

29.  849 

29-  583 

29.  596 

29.  672 

29.  923 

29.  848 

29.806 

30.  335 

i6 

29-  579 

29-  754 

29.  792 

29.  787 

29.  888 

29-  355 

29-  654 

29-  564 

29.  972 

29.  777 

29.  822 

29.860 

17 

29-  733 

29.  no 

29.719 

29-  645 

29.  672 

29-  558 

29. 697 

29.  663 

30.008 

29.  885 

29.  876 

29.  757 

i8 

29.  725 

29.  270 

29.  872 

29.  660 

29.  637 

29.  778 

29. 703 

29.  639 

29.  924 

29.  934 

29.  773 

29.  677 

19 

29.  88 1 

29.  799 

29.  724 

29. 718 

29.  627 

29-  583 

29. 730 

29.  563 

29.  869 

29.  819 

29.  S80 

29.  796 

20 

30.  078 

30-  031 

29. 626 

29.  774 

29. 652 

29.  640 

29.  600 

29.  655 

29.  848 

29.  820 

30.000 

29.  942 

21 

29-  504 

29.  659 

29.  68 1 

29.  778 

30. 002 

29-  534 

29-  533 

29-  657 

29.  852 

30.  045 

29.  828 

29-  783 

22 

29.  141 

29. 404 

29.  719 

29. 704 

29.908 

29.  711 

29.  646 

29.  623 

29.  761 

30.068 

29.  553 

29.  695 

23 

29.  568 

29-  751 

29.  784 

29-  655 

29-  713 

29-  793 

29.  841 

29.  697 

29.699 

29.  881 

29.  668 

29.  898 

24 

29.  788 

29.  818 

29.  719 

29.  897 

29.  640 

29-  795 

29.  830 

29.  765 

29.  681 

29.  940 

29.511 

29-  985 

25 

30.  030 

29. 486 

29.860 

29. 939 

29.  582 

29.607 

29.  787 

29.  794 

29.  737 

29.  882 

29.  408 

29.  677 

26 

30.  060 

29-  371 

30.008 

29. 482 

29-  555 

29.  303 

29.  829 

29.  726 

29.  660 

30.031 

29-  235 

29.  683 

27 

29.  891 

29.510 

29.907 

29.706 

29.  462 

29-  567 

29-  795 

29.709 

29.  554 

29.700 

29.  319 

29-  695 

28 

30.406 

29- 134 

29. 658 

29.  928 

29-  584 

29.699 

29.  706 

29.  804 

29-  445 

29.  364 

29.  798 

29.  888 

29 

30-  304 

29.  308 

29.799 

29. 824 

29. 472 

29.  637 

29.  918 

29.  552 

29.  823 

30.  114 

29.869 

3" 

29- 965 

29-  436 

29-  757 

29.  916 

29.  636 

29.694 

29.  916 

29.  482 

30.  198 

29-  959 

29.  914 

31 
Mean 

29.  971 

29.  298 

30. 052 

29.  766 

29.  834 

30.  150 

30.  103 

29.  831 

29-  633 

29.  721 

29.668 

29-  757 

29. 656 

29.  742 

29.697 

29.  764 

29.  795 

29.  812 

29.  832 

\ 


Mean  barometric  pressure  for  the  year  1902 29.  742 

Maximum  mean  daily  pressure 30.  406 

Minimum  m^an  daily  pressure 29.  1 10 

Range  of  mean  daily  pressure 1.296 

TABLE  II— Continued. 

Maximum  and  Minimum  Corrected  Readings  of  the  Barometer  at  the  Hours  of  Observation  in  1^02. 


January  .  . 
February  . 
March  .  . 
April  .  .  . 
May  .  .  . 
June  .  .  . 
July.  .  .  . 
August  .  . 
September 
October  .  . 
November . 
December  . 


Month. 


Maximum. 


Day  and  Hour. 


28 

20 

15 

25 

31 

I 

2 

13 

17 

30 

I 

15 


9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
6  a.  m. 
9  p.m. 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  m 
9  a.  m. 
9  a.  m. 
9  a.  ni. 
9  a.  m. 


Reading. 


30.  486 
30. 112 
30. 162 
30.  029 
30.  loi 
30.  204 
29.  996 

29.  970 

30.  042 
30.  302 
30.  230 
30.413 


Minimum. 


Day  and  Hour. 


22 

17 
2 
8 

27 

26 

21 

6 

30 

12 

26 

5 


midn't. 

3  p.  m. 
9  a.  ni. 
noon. 
9  a.  m. 
3  a.  m. 
6  p.m. 
3  p.m. 
9  p.m. 
midn't. 
6  a.  m. 
6  a.  m. 


Reading. 


m. 
28.  967 

28.  947 

29.  070 

28.  950 

29.  418 
29.  143 
29.  483 
29.406 
29.  324 
29.  148 
29.  191 
28.995 


Range. 


1.519 
I.  165 
1.092 
1.079 
0.683 
I.  061 

0.513 
0.564 
0.718 

I.  154 
1.039 
1. 418 


Maximum  for  the  year 
Minimum  for  the  year  . 
Range  for  the  year  .  . 
Mean  monthly  range    . 


30.  486 
28.  947 

1.539 
I.  000 


I 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  III. 

Mean  Daily  Temperature  from  the  Dry  Bulb  Thermometer  in  i8gj. 
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Mean  temperature  for  the  year  1893  from  the  dry  bulb  thermometer 52.9 

Maximum  mean  daily  temperature 83.  o 

Minimum  mean  daily  temperature 7.  o 

Range  of  mean  daily  temperature 76.  o 


4H 


METEOROLOGICAL,  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  III— Continued. 

Mean  Daily  Temperature  from  the  Dry  Bulb  Thermometer  in  1894. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

34.2 

36.0 

41.4 

60.6 

64.9 

56.2 

80.1 

78.2 

71.  I 

64.9 

51-3 

40.  I 

2 

34.1 

29-3 

44.9 

44-7 

73-3 

63- 4 

75-2 

76.8 

71-5 

64.4 

56.4 

41.9 

3 

36.1 

40.4 

43-4 

38.9 

69.6 

70.5 

79-7 

77-8 

72.4 

72.8 

56.1 

38.4 

4 

43-9 

35-2 

45.8 

49-4 

64.7 

75-2 

79-7 

69.8 

71.  I 

65.2 

47.8 

38.1 

5 

48.6 

21.6 

52.5 

53-3 

64-3 

65.1 

78.6 

69-3 

76.6 

60.4 

45-8 

34.6 

6 

43-6 

31-7 

59-5 

43-2 

69.5 

51-9 

74.6 

71.0 

75-4 

55-2 

41.2 

38.0 

7 

39-4 

36.9 

53.8 

46.6 

71.0 

57.6 

71.6 

71.9 

75.6 

55-5 

38.8 

40.6 

8 

32.1 

44-1 

51.0 

47.0 

69.8 

61.6 

69.6 

77-9 

78.2 

59-9 

44- 0 

42.7 

9 

29.7 

44.2 

46.5 

46.6 

64.9 

67.6 

68.5 

82.1 

82.3 

54.6 

44-5 

44.0 

10 

31.6 

45-6 

49.1 

38.2 

65.5 

74.8 

69.4 

68.2 

81.7 

54-1 

41.6 

37- 0 

II 

37.3 

44.2 

54-9 

34.0 

63.5 

77-4 

74.2 

69.9 

69.  0 

54.8 

36.2 

42.7 

12 

30.7 

31-4 

50.7 

38.6 

65.4 

77-6 

80.4 

67.6 

66.1 

52.9 

32.4 

44.2 

13 

32-4 

29.9 

50.7 

46.5 

70.1 

69.8 

83.6 

67.8 

69.  0 

55- 0 

41.2 

43-9 

14 

43-1 

26.6 

46.4 

51- 1 

66.1 

65.1 

78.9 

72.8 

71.9 

47-5 

41.8 

40.  2 

15 

42.4 

30.1 

37-4 

52.4 

62.8 

66.  I 

78.6 

77.1 

76.5 

43-9 

43-3 

42.7 

16 

49-3 

26.4 

51- 5 

54-6 

58.1 

71.8 

77-9 

71-3 

77-4 

51-2 

51.8 

46.6 

17 

38.6 

33-1 

53- 0 

57-8 

66.1 

77-4 

76.6 

72.6 

73-5 

63.6 

51-8 

45-2 

18 

36.9 

50.4 

54.8 

56.4 

67.5 

77-1 

78.3 

73.8 

69.6 

56.0 

42.1 

35-2 

19 

43-1 

48.2 

62.  9 

63.0 

68.9 

74.6 

79-7 

74-2 

66.7 

56.6 

41.  I 

36.8 

20 

32.8 

42.4 

57-9 

67.6 

68.0 

77-5 

82.9 

71-3 

66.9 

59-3 

32.9 

40.  2 

21 

37-5 

38.7 

50.0 

56.7 

64.9 

79-3 

78.9 

70.1 

69.0 

61.5 

43-5 

41.9 

22 

41.3 

29.4 

66.4 

53-2 

59- 0 

80.8 

68.5 

68.6 

70.1 

58.4 

47.1 

46.9 

23 

43-6 

29.1 

55-5 

52.1 

60.  9 

84.4 

65- 9 

72.0 

70.8 

57-5 

53- 0 

34-2 

24 

43-7 

17.0 

43-8 

50.9 

59-1 

84.2 

73-2 

73- 0 

66.6 

56.9 

42.  0 

32.8 

25 

26.  2 

15-2 

40.5 

53-4 

61.  9 

81.0 

79.0 

77.0 

59- 0 

52.2 

37-8 

39-7 

26 

23-5 

34-2 

30.9 

58.7 

65.2 

78.0 

81.6 

73-3 

55-4 

54-6 

34-8 

28.6 

27 

27.8 

32.8 

26.0 

6:.o 

66.8 

77-4 

83.1 

69.4 

61.7 

55-2 

48.5 

27.2 

28 

29.  2 

33-8 

32.8 

65.0 

62.8 

78.4 

85.0 

72.1 

65.6 

53-8 

36.8 

15-8 

29 

35- 0 

39- 0 

63.0 

54-1 

80.7 

80.1 

72.0 

67.3 

56.0 

28.2 

12.0 

30 

33-8 

40-5 

57-7 

59-5 

81.9 

76.6 

76.7 

69.5 

57-6 

33-5 

21.5 

31 
Mean 

38.6 

50.2 

61.0 

75-6 

71.6 

53-9 

28.5 

36.8 

34.2 

47-9 

52.1 

64.8 

72.8 

77.0 

72.8 

70.6 

56.9 

42.9 

36.8 

Mean  temperature  for  the  year  1894  from  the  dry  bulb  thermometer 55.  5 

Maxinmm  mean  daily  temperature 85.  o 

Minimum  mean  daily  temperature 12.  o 

Range  of  mean  daily  temperature 73.  o 
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Day. 

January. 

February. 

»March. 

April. 

May. 

June. 

July- 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

"o 

0 

0 

0 

0 

I 

22.5 

27.8 

57.8 

47-7 

55-5 

84.4 

68.9 

66.4 

67.3 

50-3 

47-5 

39-6 

2 

23.8 

28.8 

41.  I 

48.2 

52.4 

85.0 

68.6 

68.4 

66.0 

55-2 

38.9 

47.7 

3 

26.  9 

18.4 

38.4 

39-7 

61.0 

85.3 

67.4 

72.7 

69.6 

60.7 

42.3 

30.8 

4 

25.6 

21.  I 

42.4 

41.9 

65.9 

77-9 

66.2 

74-1 

71-5 

60.  4 

46.8 

25- 4 

5 

20.  0 

II. 0 

29.4 

52.0 

67.1 

70.9 

65.6 

75.2 

73-7 

55-2 

53-4 

29.4 

6 

35-9 

6.4 

39-8 

57.6 

65.8 

69.5 

71-4 

76.9 

70.5 

6r.  I 

53-6 

26.6 

7 

51-5 

7-1 

46.0 

54.6 

67.8 

63-4 

76.  2 

78.8 

72.7 

60.1 

57-9 

35-1 

8 

42.6 

4.0 

45-7 

57-7 

70.8 

66.3 

75-8 

79.1 

73-2 

56.3 

62.  0 

40.9 

9 

30.6 

8.5 

37.8 

57-1 

73.6 

66.9 

78.7 

81.0 

75.6 

43-7 

69.  2 

36.6 

10 

37.0 

16.7 

51- 5 

52.1 

76.3 

68.9 

68.1 

82.3 

76.4 

44-3 

46.4 

25-4 

u 

40.5 

17.8 

39-5 

42.8 

74.0 

68.3 

63.0 

83.6 

77-9 

50-7 

36-4 

27-3 

12 

37- 0 

20.  2 

32-9 

46.7 

54-5 

68.2 

66.4 

80.4 

81.2 

55-6 

36.8 

24.  I 

13 

13.8 

19.7 

42.4 

51- 0 

48.9 

6g.  0 

72.0 

80.0 

75-3 

56.8 

39-8 

19.4 

14 

22.8 

21.9 

42.8 

49-3 

49.1 

73-1 

67.8 

77-5 

62.2 

58.2 

41.9 

23.0 

15 

32-4 

27.0 

30-5 

45-3 

48.3 

74.0 

68.3 

78.0 

56.6 

51.8 

49.1 

33.6 

16 

35-4 

28.0 

32.8 

47-4 

48.2 

70.5 

72.1 

78.7 

64- 5 

52.5 

48.4 

36.7 

17 

35-2 

34-6 

32.4 

46.9 

52.6 

66.0 

77-3 

73-4 

74.8 

53-4 

46.  I 

34.7 

18 

31.2 

32.0 

41.8 

49-2 

52.7 

71.2 

80.8 

78.1 

74.2 

52-  I 

46.4 

40.9 

19 

37-4 

37-2, 

42.9 

54- 0 

56.4 

73.6 

76.7 

74-4 

80.6 

58.5 

52.4 

49.8 

20 

30.5 

32.0 

36.1 

62.4 

55.6 

76.4 

77.8 

69.7 

80.2 

46.4 

41.4 

57-2 

21 

37-6 

39-2 

37.6 

53.8 

50.4 

72  9 

80.4 

69.5 

83.4 

44-7 

30.9 

56.3 

22 

39-4 

31-9 

35-4 

55-2 

51-2 

73-3 

79.1 

68.9 

82.6 

51-3 

38.1 

45-3 

23 

31.8 

30.1 

40.8 

58.0 

61.  I 

76.6 

77.6 

75-8 

82.3 

52-4 

51-4 

49-4 

24 

24.8 

28.3 

39-6 

61.9 

62.  9 

75-8 

67.6 

82.1 

75-1 

46.8 

50-7 

54-7 

25 

22.4 

40.  I 

49-9 

70.7 

64.0 

76.1 

68.6 

76.0 

73-9 

54-5 

43-4 

47.8 

26 

34-2 

38.1 

45-2 

70.7 

65.0 

79.8 

72.0 

74.8 

77-4 

54-6 

58.7 

56.3 

27 

31-3 

41.4 

43-5 

62.7 

62.1 

70.4 

73-5 

74.1 

68.2 

58.4 

39-4 

37-9 

28 

29-5 

52.4 

47-7 

49.1 

60.6 

73-2 

69.1 

80.7 

61.2 

59-9 

37-9 

34-9 

29 

23-5 

41.4 

48.6 

72.9 

76.9 

70.7 

79-5 

62.  4 

45- 0 

38.6 

35-  I 

30 

27.1 

43-6 

54.8 

81.2 

74-4 

70.6 

76.9 

50-8 

40.6 

42.0 

36.7 

31 
Mean 

25.6 

44.6 

82.9 

65.0 

76.4 

42.5 

36.0 

31.0 

25.8 

41.1 

53- 0 

61.6 

73-3 

71.7 

76.2 

72.0 

52.7 

46.3 

37.9 

Mean  temperature  for  the  year  1895  from  the  dry  bulb  thermometer 53-6 

Maximum  mean  daily  temperature 85.3 

Minimum  mean  daily  temperature 4.0 

Range  of  mean  daily  temperatxire 81. 3 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  III— Continued. 

Mean  Daily  Temperature  from  the  Dry  Bulb  Thermometer  in  i8g6. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septeni- 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

31.0 

44.2 

44.  I 

45-8 

53-1 

65.0 

74-4 

71.2 

66.5 

61.7 

54.6 

25-1 

2 

33-8 

46.7 

35-4 

45-4 

57-5 

65.3 

75-6 

76.4 

66.9 

58.4 

59- 0 

23-4 

3 

36.6 

33-9 

32.8 

33-7 

63.5 

66.0 

76.4 

77.0 

73-2 

57-4 

59-6 

24.8 

4 

13-9 

34-3 

31-1 

35-6 

66.9 

63-4 

76.1 

79-4 

65.8 

58.2 

59-8 

26.7 

5 

12.  2 

36.7 

34-4 

41.8 

68.5 

68.9 

77.6 

83.0 

62.6 

55-7 

66.1 

36-8 

6 

13-8 

43- 0 

38.1 

45-7 

64.5 

71.6 

76.4 

85.5 

69.4 

56.6 

51-9 

44.1 

7 

23-3 

42.1 

46.8 

37-9 

53-4 

74.1 

74- 0 

84.  I 

66.9 

54-7 

53-5 

49-4 

8 

28. 1 

36.2 

38.1 

39- 0 

56.3 

74.2 

65.3 

83.1 

67.4 

47-8 

45- 0 

48.7 

9 

27.8 

36.5 

38.0 

40.7 

70.4 

72.4 

75-2 

87.0 

68.4 

47-1 

38.2 

50.9 

lO 

32-3 

37-1 

39-1 

40-5 

80.4 

69.6 

73-9 

83.1 

74-4 

48.5 

41.9 

49-2 

II 

29- 5 

36.2 

33- 0 

43-6 

80.7 

67.5 

77-9 

82.7 

77-9 

50.7 

52.2 

46.5 

12 

34-4 

36.1 

25.0 

52.1 

76.2 

70.7 

79-4 

85.0 

72.1 

48.9 

53-8 

39-5 

13 

36.8 

40.2 

23-6 

62.  4 

69.9 

64.7 

80.3 

80.4 

75-2 

49-9 

40.8 

50-9 

14 

29- 3 

37.6 

35.6 

72.5 

68.4 

64-5 

79-4 

77-4 

70.1 

51.0 

35-9 

47-7 

15 

27.6 

42.4 

31.0 

72.  2 

74.4 

63.8 

80.4 

77.8 

71-5 

56.2 

44-9 

35-5 

i6 

30-3 

35.8 

33-3 

73-7 

70.4 

65.6 

73.6 

78.2 

69.  2 

58.4 

54-6 

34-5 

17 

35.6 

13- 9 

32.6 

78.8 

77-4 

69.5 

70.0 

74-4 

71.8 

54-7 

59-2 

35- 0 

i8 

37- 0 

18.4 

36.8 

79-6 

75-4 

70.4 

70.3 

70-3 

74.2 

50.1 

61.6 

35-2 

19 

34-5 

27.  2 

47.6 

79-5 

74.2 

76.6 

70.4 

65.8 

74-3 

43-8 

55-9 

34.2 

20 

32-4 

13- I 

35-2 

75-6 

58.1 

79.6 

78.9 

65.0 

58.6 

52.3 

40.3 

31-4 

21 

33- 0 

16.4 

34.6 

73.8 

59-4 

79-5 

78.1 

70.2 

59-9 

56.6 

41.6 

31-0 

22 

34-6 

25-3 

46.6 

61.  4 

70.4 

77-3 

78.6 

71.9 

61.  0 

48.9 

46.2 

32.1 

23 

37-4 

43-2 

37-7 

57-8 

69.8 

72.6 

76.1 

76.6 

53-1 

54-6 

39-8 

31.8 

24 

45-7 

47.8 

26.2 

56.2 

63.6 

67.4 

70.7 

69.6 

59-2 

51-7 

55-4 

18.8 

25 

44-5 

34-2 

35.6 

53-9 

62.  9 

63- 9 

73-8 

71.2 

60.5 

44-1 

58.6 

22.0 

26 

41.9 

33-1 

48.4 

54-9 

7C.5 

71-4 

73-4 

72.6 

64.5 

49-9 

60.1 

27.  2 

27 

34-3 

36.9 

35- 0 

54-1 

71-7 

72.8 

81.4 

71.2 

65.6 

56.9 

64.8 

30.7 

28 

33-6 

42.4 

40.8 

60.4 

71.4 

73-8 

80.4 

67.4 

68.4 

58.0 

61.8 

24.5 

29 

39-6 

48.7 

54-8 

64.  I 

68.  I 

75-2 

80.8 

66.9 

69.  2 

63.0 

38.6 

30.2 

30 

47-2 

59-3 

58.0 

67.1 

71.9 

80.0 

66.7 

65.8 

64.6 

29.  6 

39-9 

31 
Mean 

38.8 

54-1 

69. 0 

75-1 

70-5 

67.6 

54.8 

32.6 

35-2 

38.2 

56-4 

67.9 

70-3 

75-9 

75-5 

67.4 

54-1 

50.8 

35-9 

Mean  temperature  for  the  year  1896  from  the  dry  bulb  thermometer 55.0 

Maximum  mean  daily  temperature 87.  o 

Minimum  mean  daily  temperature 12.  2 

Range  of  mean  daily  temperature       74.  8 
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RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  III— Continued. 

Mean  Daily  Temperature  from  the  Dry  Bulb  Thermometer  in  iSgj. 
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Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

37-9 

28.3 

34-3 

44.2 

61.  9 

61.3 

76.9 

74-7 

72.  2 

69.8 

58.1 

33.8 

2 

39-8 

35-4 

50.4 

48.0 

58.4 

61. I 

78.7 

75-6 

74-1 

60.4 

61.5 

37-5 

3 

46.7 

35- 0 

55-4 

48.9 

46.3 

70.] 

79-9 

75-5 

67.8 

54- 0 

52.8 

33-8 

4 

55-7 

31.8 

39-3 

41.4 

52.9 

73-5 

78.2 

78.9 

65- 3 

55-8 

55-2 

35-2 

5 

43-5 

29.  0 

38.8 

55-2 

54-6 

67.6 

78.2 

73-9 

67.4 

58.1 

52.7 

40.0 

6 

27.2 

42.4 

47.2 

54-2 

66.5 

68.0 

79-4 

70.2 

72.4 

63.2 

53-9 

36.1 

7 

26.  4 

42.9 

34.8 

50.6 

67.0 

58.9 

77-6 

70.4 

76.4 

60.6 

45-2 

40.7 

8 

29.2 

34-5 

33-6 

47.2 

56.2 

57- 0 

76.4 

66.  I 

77.8 

54.2 

49.0 

40.7 

9 

32.6 

34-7 

41.3 

49-4 

60.7 

62.5 

77.2 

72.6 

78.5 

59-9 

54- 0 

55-2 

10 

40.3 

31-7 

53-1 

44.4 

70.2 

64.3 

77-3 

73-9 

80.3 

53-6 

46.9 

49-5 

II 

37-2 

31-4 

48.  I 

47.6 

67.0 

67.9 

75-5 

71-5 

81.2 

64.4 

44.8 

55-5 

12 

28.6 

31-5 

47-5 

46.1 

69-3 

73-1 

74.5 

73-1 

71.2 

67.2 

•  38.8 

50.2 

13 

22.  2 

35-5 

41.6 

47-9 

64.2 

70.4 

73-9 

72.2 

76.9 

67.5 

39-4 

39-9 

14 

27.2 

41.  I 

41.8 

61.2 

63.3 

72.4 

73-1 

77.2 

79.2 

64.  0 

36.7 

46.  I 

IS 

30.2 

43-3 

40.4 

54-7 

58.6 

74.6 

72.6 

77-3 

70.8 

66.1 

45-7 

45-1 

16 

30-9 

40.6 

40.  2 

52.2 

59-3 

76.1 

74.2 

76.0 

74-7 

71.9 

58.3 

42.9 

17 

35-7 

43-9 

37-9 

48.9 

60.6 

69.  6 

74.2 

70.4 

72.4 

59-8 

40.  2 

45.8 

iS 

.39-4 

47.8 

42.3 

48.9 

63.8 

68. 2 

72.9 

72.3 

62.2 

49- 0 

35.8 

36.4 

19 

28.6 

37-3 

45-6 

.S5-3 

68.6 

71.0 

70.7 

70.5 

65.6 

53-3 

41.2 

27.6 

20 

27.8 

31-4 

52.4 

37-5 

69.0 

72.6 

72.0 

71.0 

60.  2 

56.9 

49.8 

29.  1 

21 

39-4 

39-6 

57-1 

46.9 

65- 9 

63.7 

73- 0 

72.8 

53-1 

54.8 

53-9 

35.6 

22 

40.8 

39-6 

61.3 

54- 0 

57.6 

66.5 

77-9 

74-2 

59- I 

56.2 

52.9 

34-5 

23 

30.6 

41.2 

60.7 

59-5 

66.4 

69.9 

79.2 

72.0 

54- 0 

51- I 

37.9 

30.2 

24 

28.0 

35.5 

50-0, 

69.9 

64-5 

73-6 

78.2 

71.0 

58.7 

49.0 

30-5 

19.7 

25 

11.7 

36.1 

40.0 

72-4 

59-2 

79-4 

78.5 

73-1 

63.6 

53-7 

38.3 

22.  6 

26 

13.8 

33-4 

37.2 

62.4 

56.0 

73-1 

75-1 

71.2 

69- 3 

55-9 

51.8 

33-4 

27 

17.8 

22.9 

38.3 

50.7 

58.2 

65.8 

71-5 

72.4 

65.0 

54-3 

46.7 

32.2 

28 

12.4 

27-5 

40.4 

56.1 

64.5 

65-4 

72.2 

75-4 

56.7 

57-9 

32.5 

28.4 

29 

17.8 

45- 0 

57-3 

61. 1 

74-9 

72.9 

73-6 

59-4 

55.8 

36.5 

32.2 

30 

19.9 

52.2 

62.1 

60. 0 

81.8 

74-4 

75-4 

65.1 

46.  I 

30.0 

44-8    , 

31 

Mean 

25-  I 

51- I 

. 

66.1 

77-9 

70.8 

49-7 

40.9 

30-5 

35-9 

45-1 

52.5 

61.  9 

69.  I 

75.6 

73-1 

68.4 

57-9 

45.7 

37-9 

Mean  temperature  for  the  year  1897  from  the  dry  bulb  thermometer 54. 5 

Maximum  mean  daily  temperature 81. 8 

Minimum  mean  daily  temperature 11.  7 

Range  of  mean  daily  temperature 70. 1 
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METEOROlvOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  III— Continued. 
Mean  Daily  Temperature  from  the  Dry  Bulb  Thermometer  in  1898. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

.      26.5 

17.6 

33-6 

40-5 

65.0 

72.1 

83.1 

79-5 

81.8 

68.6 

44-3 

39-6 

2 

20.  9 

15-5 

31-9 

43-8 

67.9 

65.6 

87.6 

8i.o 

80.8 

70.6 

50.0 

37-  I 

3 

29.  0 

16.0 

34-9 

36.4 

54-8 

70.7 

87.9 

83.2 

82.9 

74-9 

50-2 

39.5 

4 

31.6 

21.8 

35-4 

38.7 

58.6 

67.6 

79. 1 

81.4 

79-3 

75-8 

49.8 

42.8 

5 

37-5 

30.1 

38.0 

34-4 

54.8 

67.0 

72.3 

72.5 

76.6 

75-3 

52.8 

39.0 

6 

34.7 

33-8 

38.1 

34-9 

52.4 

68.7 

67.6 

75-4 

80.8 

69.  2 

54.  I 

3^-4 

7 

39-4 

34-6 

42.8 

39- 0 

47-1 

71.2 

72.7 

79-8 

.    75-7 

63.5 

43.8 

36.6 

8 

44.8 

36.8 

43-3 

46.7 

45.8 

74-4 

77. 1 

79.6 

65.8 

66.5 

48.6 

29.9 

9 

39-3 

40.3 

44-4 

52.5 

52.8 

77-4 

78.2 

74.0 

66.3 

64.2 

54-4 

24.0 

10 

36.7 

45-3 

50-7 

53-3 

60.6 

77-1 

71-3 

71.9 

67.4 

61.7 

61.7 

30.2 

II 

35-4 

50-1 

55-9 

50.8 

60.1 

75-6 

67.4 

70.7 

60.  9 

67.0 

46.5 

34.8 

12 

42.1 

52.7 

61.3 

55-9 

65.1 

78.7 

65.4 

69-3 

63.0 

6i.8 

39.1 

31.9 

13 

53-4 

41. 1 

60.3 

57-3 

64.4 

75-5 

71. 1 

72.5 

63.2 

56.4 

42.4 

26.5 

14 

40.9 

41.2 

50.5 

47.  I 

64.  0 

79.0 

74-4 

71.8 

63- 9 

54-5 

46.8 

18.3 

15 

41.2 

38.4 

45.8 

46.0 

65.2 

76.9 

79-9 

73-6 

68.8 

50.2 

40.8 

24.7 

16 

43-1 

26.2 

46.7 

56.4 

67.6 

67.6 

82.6 

77.9 

71.8 

51. 1 

41.4 

32.3 

17 

30-9 

28.0 

57-2 

67.7 

64.0 

66.6 

79-3 

79-4 

74.0 

50.7 

44.8 

34.0 

18 

33.0 

33-7 

50.5 

68.1 

62.6 

67.0 

80.4 

77.0 

77-3 

55-8 

46.2 

36.9 

19 

32.8 

38.8 

59-3 

52.4 

70-5 

70.9 

77-5 

75-9 

76.3 

57.4 

49.6 

34-5 

20 

39- 0 

41.4 

62.6 

53-1 

77-0 

69.4 

80.7 

72.4 

67.1 

56.0 

47-4 

38.2 

21 

45.2 

37-6 

48.6 

51-5 

72.5 

67.5 

80.7 

74.0 

61.5 

55-5 

43.6 

40.3 

22 

37- 0 

33-2 

46.0 

55-6 

61.8 

65- 9 

78.3 

76.5 

63.8 

55-1 

47-3 

39.6 

23 

43-7 

33- 0 

52.8 

65.7 

63.8 

66.9 

77.0 

80.5 

72.9 

47.6 

38.6 

44.0 

24 

37-3 

39-3 

44.8 

63.8 

71.3 

74.8 

75-9 

81.6 

68.8 

50.2 

31.8 

34-7 

25 

31.8 

36.3 

46.  I 

55-7 

69.0 

82.2 

77-5 

77.8 

65.8 

56.3 

30.2 

32.3 

26 

38.4 

30.0 

46.0 

47.5 

630 

82.2 

79.0 

74-4 

70.6 

56.9 

30.5 

31.0  . 

27 

34.2 

31-6 

52.8 

45-9 

63-7 

82.5 

79.2 

69.8 

67-3 

42.2 

29.9 

34-2 

28 

30.1 

31-7 

59- 0 

38.4 

70.4 

78.8 

78.1 

66.4 

64.4 

41.4 

32.2 

27.0 

29 

32.4 

54-3 

47-9 

71.7 

75-9 

82.2 

71.6 

65.7 

46.  2 

34-1 

41.1 

30 

25.0 

48.6 

57.6 

71.6 

77-9 

82.1 

76.9 

67-3 

48.4 

36.8 

54-4 

31 
Mean 

28.0 

42.2 

65-9 

80.6 

80.6 

45-8 

43-2 

36.0 

34.1 

47-9 

50.2 

63.4 

73-2 

77.6 

75.8 

70.4 

58.0 

43-7 

35- 0 

Mean  temperature  for  the  year  1898  from  the  dry  bulb  thermoineter 55.4 

Maximum  mean  daily  temperature 87.9 

Minimum  mean  daily  temperature 15.5 

Range  of  mean  daily  temperature 72.4 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 
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Mean  Daily  Temperature  from  the  Dry  Bulb  Thermometer  in  i8gg. 
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Day. 

January. 

February. 

March. 

ApriL 

May. 

June. 

July- 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

15- 3 

13- 4 

45-1 

40.  I 

70.1 

71-5 

71-5 

73-7 

75.3 

44.6 

57.0 

52.4 

2 

14.2 

20.  0 

42.6 

34-5 

72. 0 

72.8 

73-1 

74-4 

75-2 

47.2 

50.8 

46.4 

3 

29.4 

27.7 

38.7 

36.9 

66.8 

73-4 

76.4 

75-5 

77.2 

46.4 

45-3 

46.0 

4 

46.8 

38.6 

40.3 

38-0 

54-9 

73-7 

76.7 

78.3 

73.6 

49.8 

43-3 

39-5 

5 

51-2 

29.  I 

45-6 

41.9 

56.6 

77.6 

76.1 

81.6 

71.0 

55.8 

45-5 

32.3 

6 

34.8 

27.2 

38.3 

45- 0 

59-2 

82.8 

72.8 

75-2 

80.3 

60.4 

43- 0 

34- 0 

7 

29.  0 

26.  9 

26.5 

45.5 

62.5 

84.2 

76.8 

73.6 

70.4 

56.1 

43-3 

28.7 

8 

31-3 

20.3 

30.1 

47-6 

61.9 

83.4 

75.6 

70.4 

77.6 

55-4 

46.  2 

39-8 

9 

.35-4 

3-0 

32.7 

42.5 

64.7 

77-2 

68.8 

71  2 

70.6 

59-4 

47-7 

41-3 

10 

32.0 

3-6 

.     38.8 

42.4 

64-3 

65-9 

71-5 

76.7 

67.3 

61.2 

53- 0 

40.  6 

II 

18.0 

0.  0 

43-8 

48.2 

65.1 

66.0 

73-3 

77-3 

64. 1 

61.0 

56-4 

53-4 

12 

23.2 

5-9 

61.  4 

•58.4 

68.  5 

67.2 

75-6 

74-5 

67.5 

65.7 

43-8 

59-4 

13 

31.0 

6.  r 

49.0 

65-4 

66.  I 

74-7 

73-7 

77.  I 

66.6 

67.8 

38.9 

48.2 

14 

39-5 

12.3 

38.7 

68.0 

63.1 

79- 0 

73-1 

69-5 

59-8 

63-9 

40.8 

41.3 

15 

44-5 

19.2 

38.4 

60.  9 

64.  2 

80.1 

74.8 

64- 5 

60.0 

61.  9 

47.0 

38.4 

16 

41. 1 

26.8 

42.  2 

46.9 

68.6 

69.9 

77-4 

68.1 

63-4 

61.  9 

52.6 

28.  I 

17 

42.4 

37-9 

39-7 

50-9 

64.7 

61.7 

75.8 

67.9 

64.4 

63.8 

47.0 

34-6 

18 

37-7 

35-8 

44.6 

58.8 

57-9 

67.9 

73-2 

73-7 

66.4 

67.7 

50.2 

42.4 

19 

26.6 

39-2 

50.3 

60.9 

58.2 

72.4 

75-3 

77-5 

66.0 

65.1 

53-2 

47-  I 

20 

29.4 

43-8 

38.8 

58.6 

56.1 

78.1 

79.1 

79-7 

68.4 

57-3 

48.0 

38.0 

21 

35.1 

46.8 

34-8 

58.7 

55-7 

79-4 

80.1 

80.9 

60.  7 

45-1 

43-4 

39-5 

22 

45-2 

46.7 

41.4 

52.1 

55-4 

72.3 

81.2 

79.2 

62.  2 

46.  I 

47.8 

40.9 

23 

41.6 

41.0 

45-3 

58.3 

55-9 

75.2 

80.1 

74.0 

65.8 

52.1 

46.9 

37.4 

24 

39-8 

34- 0 

35-7 

64.6 

59-4 

80.0 

72.5 

73-2 

66.8 

61.7 

39- 0 

42.9 

25 

34-6 

32.5 

35-6 

68.2 

60.0 

71-7 

71.8 

75-6 

65.4 

59-4 

35-  I 

28.4 

26 

40.4 

35-5 

44-7 

66.3 

60.6 

72.1 

76.2 

75.8 

58.4 

62.4 

39-1 

22.  I 

27 

28.2 

43-1 

39-1 

62.3 

66.2 

73-7 

79-9 

71.6 

51-2 

64. 1 

38.8 

21.8 

28 

20.  I 

40. 1 

38.8 

57-7 

75-1 

77- 0 

77.8 

69.8 

57-3 

65.6 

39-7  . 

23-4 

29 

24.9 

37-6 

60.6 

75.8 

71-3 

78.2 

69.  2 

58.8 

59-4 

43-2 

17.0 

30 

30.7 

47.6 

67.6 

74.4 

70.4 

75- 0 

70.7 

48.4 

52.4 

48.0 

12.5 

31 
Mean 

23-9 

56.2 

72.9 

71. 1 

71-5 

53-5 

.... 

12.8 

32.8 

26.8 

41.4 

53.6 

63.8 

74.1 

75-3 

73-9 

66.0 

57-9 

45-8 

36.5 

Mean  temperature  for  the  year  1899  from  the  drj' bulb  thermometer 54.0 

Maximum  mean  daily  temperature 84.  2 

Minimum  mean  dail3'  temperature —  3.  5 

Range  of  mean  daily  temperature 87.  8 


420 


METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  III— Continuerl. 

Mea7i  Daily  Temperature  from  the  Dry  Bulb  Thertnomeier  in  igoo. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

18.3 

II-5 

48.2 

43-9 

64-5 

73-9 

69.1 

77.8 

80.3 

66.2 

57-4 

38.6 

2 

18.2 

20.  2 

35-2 

49.0 

64.  2 

71.2 

71-4 

70.6 

78.6 

64.7 

61.  I 

40.7 

3 

25-5 

30.7 

35-8 

47.8 

59-6 

69.1 

75-9 

73-7 

78.2 

65.1 

50.8 

40.3 

4 

24.6 

41-5 

41-5 

40.9 

50-9 

65.1 

81.  I 

71.6 

79-2 

67.5 

50.6 

46.8 

5 

34.2 

38.0 

46.6 

43-2 

54- 0 

65.7 

81.8 

72.5 

79-2 

72.1 

54.7 

42.2 

6 

42.4 

38.7 

45-1 

57-2 

58.0 

69.  2 

83.6 

79-3 

81.5 

74-9 

49.2 

38.3 

7 

38.9 

41.6 

45-5 

58.1 

59-6 

72.2 

81.4 

84.9 

80.3 

71.8 

53-4 

38.4 

8 

40.  6 

50.1 

32-8 

58.1 

69.9 

73-1 

82.3 

85.2 

80.8 

67.4 

45-6 

38.5 

9 

29-3 

47-9 

39-2 

45-6 

61.9 

73-8 

73-7 

85.2 

80.4 

56.6 

.^8.1 

36.9 

lO 

40.3 

32.8 

45-3 

39-7 

51-7 

71.6 

70.7 

86.1 

80.6 

51.0 

41-5 

28. 9 

II 

35-1 

36.7 

38.6 

35.6 

59-5 

76.7 

77-3 

87.9 

82.2 

55-4 

41.8 

28.8 

12 

35-8 

39-5 

20.  9 

42.3 

63.6 

72.9 

76.4 

85-4 

80.6 

55-5 

40.4 

30.8 

13 

30.3 

48.5 

33-2 

45-5 

73-4 

68.1 

73-6 

79-5 

73-4 

59-3 

44.2 

43-2 

14 

38.4 

36.4 

■38.4 

48.4 

77-4 

72.5 

74.8 

82.9 

70.8 

62.3 

39-8 

30.1 

15 

43-3 

42.9 

26.5 

49-8 

78.2 

67.7 

78.9 

82.5 

68.3 

62.9 

38.6 

21.3 

i6 

43-8 

28.2 

25-7 

56.0 

77.2 

60.9 

83.2 

80.9 

73-4 

62.0 

32.8 

22.8 

17 

36.  S 

23.6 

20. 7 

60.8 

69.6 

58.6 

85.8 

80.9 

63-9 

46.8 

36.4 

24. 2 

i8 

-40.5 

16.2 

27.6 

6r.o 

69.8 

65.0 

85.1 

81.6 

62.  2 

53-2    . 

51-4 

34-6 

19 

48.0 

19.2 

44-7 

64.0 

62.0 

64.7 

83.2 

80.0 

59-2 

53-9 

62.  4 

41.8 

20 

53-  I 

24-3 

47.6 

61. 0 

61.  0 

67.6 

79-7 

73-9 

64.6 

47.9 

63.6 

40.5 

21 

42.1 

32.4 

31-5 

55-6 

57-7 

70.  6 

83.6 

68.3 

71-5 

53-4 

66.9 

32.5 

22 

40.8 

48.6 

39-4 

57-4 

63.2 

71.6 

76.6 

69-5 

67.9 

63-4 

55-7 

29.0 

23 

47.2 

38.8 

51.6 

63.2 

67.1 

72.  2 

76.9 

71.6 

63-9 

69- 3 

58.2 

39-8 

24 

39-6 

40.  0 

45-2 

66.6 

63.0 

74-1 

76.1 

77-5 

65.6 

69-5 

42.8 

50.6 

25 

41.2 

iS-8 

34-6 

57-4 

61.6 

■      75-9 

77.8 

79.0 

68.  I 

63.6 

48.2 

40.  I 

26 

24.7 

18. 1 

33-9 

58.7 

62.  0 

78.2 

72.4 

83.2 

72.9 

62.2 

52.9 

34.6 

27 

24.0 

16. 1 

44-5 

61.  4 

65-9 

80.3 

72.2 

81.5 

77.2 

63.1 

44.1 

30.0 

28 

29.8 

28.8 

41.2 

62.8 

66.0 

79.2 

73-9 

77-5 

65.7 

58.1 

43-9 

37-5 

29 

19.6 

38.1 

62.2 

56.7 

81.4 

72.6 

78.8 

67.0 

58.1 

45-1 

31-3 

30 

22.3 

•   •   •   •" 

38.0 

66.5 

63.3 

72.2 

75-5 

78.8 

69.6 

59-2 

38.1 

30-7 

31 

Mean 

23.2 

37-8 

71.7 

78.6 

79.8 

58.4 

38.1 

34-6 

32.4 

37.9 

54- 0 

64.0 

71.2 

77.6 

79.0 

72.9 

61.  I 

48.3 

35-5 

Mean  temperature  for  the  year  1900  from  the  dry  bulb  thermometer 

Maximum  mean  daily  temperature 

Minimum  mean  daily  temperature 

Range  of  mean  daily  temperature 


55-7 
87.9 
"•5 
76.4 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS.      . 
TABLE  III— Continued. 
Mean  Daily  Temperahire  fro7n  the  Dry  Bulb  Thermometer  in  igoi. 
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Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

December. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



0 

0 

0 

0 

I 

40.6 

23- 3 

38.2 

45-6 

68.1 

60.  I 

87.6 

73-6 

70.7 

64.6 

56.1 

40.7 

2 

30.8 

27.6 

45-7 

43-2 

61.6 

66.  I 

83-9 

73-6 

67.8 

65.2 

54.7 

49.6 

3 

23-4 

32.9 

40.  2 

40.  2 

65.4 

65-9 

79.6 

78.0 

68.6 

55-1 

47-9 

42.2 

4 

26.  4 

36.5 

42.1 

42.9 

59-1 

68.9 

79-7 

76.6 

71.6 

49.  I 

45-4 

28.6 

5 

33.8 

27-5 

32.5 

47-9 

66.2 

72.6 

83-3 

68.7 

73-8 

49.0 

40.8 

23-7 

6 

27.2 

23.  0 

16.5 

48.0 

58.7 

75-9 

80.4 

67.6 

75.6 

52.3 

38.5 

22.3 

7 

37-2 

21.  2 

25.6 

50.  I 

55-8 

66.4 

77.1 

73-8 

75-4 

49-6 

43-4 

27-3 

8 

36.3 

26.2 

41-5 

48.1 

60.3 

62.6 

70.  6 

76.1 

71.9 

53- I 

44-9 

35-2 

9 

47.2 

28.3 

50.8 

45-5 

61.7 

62.6 

73-9 

78.2 

62.9 

58.4 

42.9 

47.6 

10 

41.8 

30-1 

44.7 

48.9 

59-4 

66.6 

75-5 

79.0 

67.9 

61.9 

42.5 

46. 1 

11 

42.4 

29- 3 

47-5 

50.1 

64.4 

72.9 

77-1 

79.2 

72.9 

63.1 

45-9 

39-9 

12 

37-2 

29.  6 

48.  I 

49.8 

6ij.  I 

79.8 

74- 0 

73- 0 

74.2 

62.6 

51- 1 

40.8 

13 

34-4 

20.3 

47-3 

48.2 

60.  2 

75-7 

69.2 

73-2 

70.  2 

67.8 

,41-1 

40.  2 

14 

32.7 

24.3 

42.8 

42.8 

59-9 

71-3 

74-5 

71.4 

69.0 

58.1 

41.6 

60.  9 

15 

45-6 

31-6 

39- 0 

44-7 

62.7 

70.9 

78.5 

75-1 

75- 0 

51-7 

34-6 

35-8 

16 

48.8 

39-5 

36.3 

52.4 

65.2 

57.9 

79.8 

78.5 

75-4 

53-2 

34-2 

16.7 

17 

38.8 

36.2 

39-2 

53-8 

65.6 

63.1 

77.8 

78.8 

67.9 

52.9 

37-  I 

21.  I 

18 

25-6 

38.9 

5I-0 

45-4 

62.  9 

66.9 

78.2 

78.4 

58.3 

45-1 

38.3 

20.  9 

19 

20.7 

38.4 

57-  I 

46.3 

58.8 

68.6 

78.9 

79.2 

56.9 

55-3 

37.0 

18.2 

20 

22.  2 

25-3 

48.1 

50.0 

56.9 

69.  2 

78.6 

78.4 

54-4 

54.7 

32.6 

15.8 

21 

41.  I 

24.2 

48.7 

50.1 

59-6 

74.4 

79-3 

78.7 

57-1 

55-3 

34.5 

15-4 

22 

41.9 

25.2 

44.2 

47.0 

63.2 

75-9 

80.5 

78.9 

59-5 

59-2 

35-7 

20.  4 

23 

33-5 

21.0 

49-7 

49- 0 

67.9 

74.7 

82.3 

75.6 

63.1 

66.7 

41. 0 

32.8 

24 

33-4 

22.4 

56.8 

47.8 

69.9 

78.5 

79-9 

74-2 

66.8 

60.3 

45-1 

37-9 

25 

31.0 

28.5 

53.6 

54.4 

62.8 

78.4 

81.2 

73-9 

60.8 

44-5 

43-4 

40.9 

26 

29.1 

36-5 

54.3 

57-6 

52-  I 

79-1 

72.3 

74.1 

57-3 

49.0 

36.6 

34.6 

27 

30.8 

28.9 

48.6 

53-4 

55-  I 

79-3 

67.7 

73-7 

59-2 

54-2 

31-5 

36.8 

28 

30.1 

28.9 

42.1 

58.7 

62.  9 

79-9 

77.6 

70.9 

65.6 

54-7 

26.  2 

33-1 

29 

27.8 

41.6 

62.0 

59-8 

81.0 

84.1 

70.2 

73-9 

54-3 

29.0 

38.3 

30 

28.1 

39-8 

68.0 

59-8 

83.1 

82.0 

72.3 

70.  2 

52.2 

40.  2 

37-5 

31 
Mean 

26.4 

45-9 

58.9 

75-5 

71.2 

48.4 

37-9 

33.8 

28.8 

43-9 

49-7 

61.6 

71.6 

78.1 

75- 0 

67.1 

55-5 

40.4 

33-5 

Mean  temperature  for  the  year  1901  from  the  dry  bulb  thermometer 53-2 

Maximum  mean  daily  temperature 87.  6 

Mininnira  mean  daily  temperature 15.4 

Range  of  mean  daily  temperature 72.  2 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE   III— Continued. 

Mean  Daily  Temperature  from  the  Dry  Bulb  Thermometer  in  ipo2. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septem- 
ber. 

October. 

Novem- 
ber. 

1 
December. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

30.4 

28.0 

56.1 

39-5 

65.6 

68.8 

70.7 

75-6 

77-5 

67.9 

49.6 

37- 0 

2 

30.0 

32.6 

47.5 

39-8 

62.  I 

72.2 

72.3 

76.5 

77-7 

63.1 

48.6 

40.  I 

3 

31-9 

19-5 

35-6 

42.  0 

63-4 

77-9 

75-7 

79.2 

74-7 

61.7 

51-8 

44.6 

4 

21.2 

17-3 

33-1 

38.2 

58.4 

76.9 

78.5 

78.7 

69.3 

58.1 

56.2 

42.3 

5 

23- 9 

14.7 

31.0 

43-2 

68.  I 

68.9 

81.9 

76.8 

61.8 

62.6 

54.8 

32.9 

6 

28.9 

20.  9 

32.0 

45-2 

67.9 

68.9 

82.3 

75-2 

63-9 

61.2 

61.6 

27-5 

7 

34-2 

29.0 

40.2 

50.0 

70.1 

72.9 

73-  J 

70.  0 

70.4 

59.1 

55-6 

35-2 

8 

35-4 

19.9 

43-6 

41.8 

63.7 

70.8 

79-9 

74-9 

74.6 

59-9 

43-4 

29.2 

9 

31-3 

21.0 

45-  I 

40.7 

61.3 

62.  2 

82.0 

74.8 

68.8 

62.2 

44-2 

22.  1 

ID 

33-2 

23.8 

45-8 

47.8 

52.6 

69.1 

76.4 

75.8 

62.5 

53-6 

56.4 

30.6 

II 

30-9 

23.8 

51-3 

55- 0 

52.5 

75-5 

70.6 

It- 1 

64-5 

56- 8 

53-3 

43- 0 

12 

27-5 

26.  S 

57-3 

54.2 

55.6 

74.4 

70-5 

68.8 

67.0 

61.6 

58.8 

36.1 

13 

24.9 

21.9 

55-2 

48.0 

63.6 

80.1 

73-8 

65.7 

61.0 

64.6 

61.0 

32.1 

14 

26.8 

21.4 

43-8 

45-9 

58.6 

78.3 

77.2 

66.2 

56.6 

58.4 

52.7 

26.6 

15 

36.0 

25-3 

43- 0 

46.7 

58.2 

80.2 

78.8 

69.  2 

58.1 

48.9 

60.3 

27.  2 

i6 

37-6 

28.1 

53-2 

48.  I 

60.  2 

72.8 

76.6 

68.7 

60.4 

56.9 

61.0 

35-7 

17 

28.2 

31.0 

48.  I 

52.1 

66.4 

69.9 

78.8 

.  65.9 

60.5 

53-2 

52.9 

34-7 

i8 

34-6 

26.9 

27.6 

,53- 0 

68.0 

68.9 

78.8 

70.4 

60.8 

55-8 

52.8 

34.8 

19 

35-6 

23.4 

27.0 

50.4 

69.8 

74.1 

77.1 

75-6 

60.6 

63.3 

54.0 

39-8 

20 

27.9 

25.0 

37-8 

52.2 

72.6 

73-8 

78.8 

75- 0 

67-5 

63.2 

51-8 

44-3 

21 

36.6 

30.3 

50.9 

60.3 

63- 9 

72.4 

75-6 

73-4 

68.0 

51.  I 

56.1 

47-7 

22 

37-9 

33-7 

50.3 

71.8 

66.6 

64.8 

71.8 

7!- 5 

68.2 

48.0 

53-4 

46.4 

23 

34.5 

37-6 

53-2 

76.1 

74.2 

63.1 

72.  2 

66.4 

69.5 

54.8 

45-3 

35-6 

24 

35.8 

37-2 

53-3 

59-8 

74.8 

63.6 

72.3 

68.5 

71. 0 

58.9 

45-2 

25.2 

25 

35-1 

40.  I 

46.6 

54-7 

70.1 

63.8 

70.2 

69.  I 

65.1 

64.  I 

48.0 

25-9 

26 

34-6 

43-7 

46.  2 

66.5 

68.6 

70.9 

72.6 

71. 1 

67.7 

56.4 

45.8 

20.8 

27 

39-3 

43-4 

47-8 

59-1 

57-9 

69.9 

77.2 

73-5 

69-3 

61.8 

44-7 

21.8 

28 

22.  9 

53-2 

52.6 

60.2 

52.9 

71.5 

77-6 

72.1 

68.6 

54.8 

37-3 

24.9 

29 

18.3 

62.2 

60.6 

56.8 

75-3 

77.8 

71-3 

67.2 

44-3 

37-9 

31.2 

30 

22.  2 

-54-2 

70.8 

64.9 

63.8 

73- 0 

71.7 

66.4 

44-7 

41.2 

35-4 

31 

Mean 

23-4 

44.4 

69.  2 

74.2 

74.8 

52-7 

31- 1 

30-7 

28.6 

45-7 

52-5 

63.8 

71.2 

75.8 

72.3 

66.6 

57-5 

51.2 

33-6 

Mean  temperature  for  the  year  1902  from  the  dry  bulb  thermometer 54.  i 

Maximum  mean  daily  temperature 82.  3 

Minimum  mean  daily  temperature 14.  7 

Range  of  mean  daily  temperature 67.  6 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  IV. 

Amount  of  Rain  and  Melted  Siioiv  by  Months. 
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Month. 

1893- 

1894. 

1895. 

1896. 

1897. 

1898. 

1899. 

1900. 

1901. 

1902. 

Mean. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

January  

0.04 

1-73 

4.77 

1.92 

1-59 

3-78 

3- 91 

2.05 

2.58 

3-  II 

2.55 

February 

4-55 

3.68 

0. 67 

5-30 

6.26 

1.50 

4.57 

4-38 

0.  60 

4-99 

3.65 

March 

0-53 

0.84 

2-53 

4-54 

3- 06 

2.87 

4.64 

2.71 

2.53 

3-62 

2.79 

April    .    . 

3-03 

3-13 

5.89 

1.08 

3.00 

2.48 

1.84 

2.  01 

6.  29 

2.59 

3- 13 

May      .    . 

4-25 

3-40 

2.86 

2.44 

7.22 

3.80 

3-39 

4.76 

3-56 

3-41 

3-91 

June     .    . 

1-34 

1.67 

4-71 

2.47 

2.40 

1. 41 

1.84 

9-33 

4.75 

3-56 

3-35 

July      .    . 

1-75 

2.  21 

3- 16 

4.05 

6.48 

2.00 

5.80 

1.28 

5.12 

2.95 

3-48 

August    . 

1-73 

2.16 

I.  01 

1.69 

3- 10 

9.67 

4.  II 

2.  t6 

4-57 

2. 02 

3.22 

September 

3-  19 

1-54 

1.44 

3-42 

I- 23 

1.08 

6.13 

4-45 

2.53 

7.19 

3.22 

October  . 

3-95 

3-91 

1.98 

0.33 

3-47 

3-91 

3-32 

2.08 

I.  21 

5-67 

2.98 

November 

I. 71 

1.29 

I.  21 

2.67 

3-72 

2.89 

1-33 

2.32 

1.84 

3.67 

2.26 

December 

I.  92 

1.90 

2.46 

0.  29 

3-57 

3-77 

1.64 

2.57 

7.64 

5-23 

3.10 

Total 

27.99 

27.46 

32.69 

30.20 

45- 10 

39-16 

42.52 

40. 10 

43.22 

48.01 

37.64 
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meteorological  observations  and  results. 
Table  v. 

Temperatures  front  the  Maximum  a?id  Mininmm    Thermoynetcrs  in  i8qj. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June.                i 

i 
1 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Mill. 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

50.5 

33- 0 

48.0 

31.0 

78.9 

43-5 

69-5 

48.0 

76.7 

59- 0 

2 

29.0 

42-5 

34- 0 

50-5    ■ 

30-5 

64.5 

44.0 

74.7 

48.0 

75-5 

65.0 

3 

16.0 

58.5 

34- 0 

49-3 

38.0 

70.0 

38.0 

62.0 

45- 0 

81.3 

64.5 

4 

15.0 

37-" 

19.0 

38.5 

17.0 

80.5 

55-5 

61.  0 

46.0 

87.0 

68.5 

5 

17.0 

32-5 

16.0 

35-5 

15.0 

70.0 

45- 0 

76.  0 

45- 0 

87.0 

66.0 

6 

15.0 

42.3 

22.5 

46.0 

24.0 

59-5 

38.0 

64.0 

50.0 

84-3 

68.0 

7 

16.0 

47-5 

28.0 

51.5 

30-5 

48.9 

37- 0 

64.0 

45- 0 

75-7 

63.5 

8 

15.0 

33-5 

20.0 

58.5 

33-2 

83.0 

47.6 

67.  0 

43-5 

76.5 

56.0 

9 

29-5 

12.0 

39-5 

21.0 

64.2 

42.0 

75-5 

51-5 

62.5 

43- 0 

81.8 

54-6 

lO 

25-5 

4.0 

55-5 

33- 0 

51- 0 

36.2 

51-5 

41.0 

71-5 

43-2 

89.4 

60.5 

II 

24.1 

4.0 

43- 0 

32.0 

40.5 

34-8 

55-5 

40.0 

77-5 

48.6 

89-5 

67.0 

12 

12.0 

38.0 

28.8 

55- 0 

36.5 

49-5 

43-5 

78.2 

53- 0 

78.3 

59-9 

13 

6.0 

35-5 

28.5 

56.5 

35.0 

67.5 

49.0 

71-3 

53-2 

79.0 

60.  0 

H 

21.  0 

-3-0 

49-5 

29.0 

56.7 

37.5 

76.5 

54- 0 

60.3 

50.5 

77-5 

63.0 

15 

0.  0 

65.3 

38.6 

39-5 

24.0 

61.5 

39- 0 

73- 0 

51.0 

85.0 

65.0 

i6 

0.  0 

60.5 

39- 0 

35-5 

19.0 

57.3 

34- 0 

66.5 

51.0 

74.0 

61.  0 

17 

16.0 

8.0 

38.5 

19.  0 

35-3 

24.  0 

60.5 

38.5 

68.0 

45- 0 

74.0 

59- 0 

i8 

—  2.  0 

37- 0 

17-5 

40.  2 

22.0 

61.5 

38.0 

62.5 

50.0 

89.0 

57-5 

19 

14.0 

51.0 

29-5 

63.8 

43-6 

71.8 

44-6 

92.  0 

69-5 

20 

11. 0 

21.5 

11.  0 

49.8 

31.0 

58.5 

44-5 

77-5 

48.5 

95-5 

73 -o 

21 

9.8 

33- 0 

10.5 

61.5 

36.5 

69-5 

42.0 

88.0 

59-5 

91.7 

72.0 

22 

32.0 

7.2 

3'.8 

22.  0 

51-5 

37- 0 

56.5 

42.0 

83-5 

61,0 

91.  0 

67.5 

23 

42.0 

23.0 

45- 0 

23.2 

40. 1 

36.0 

53-5 

39- 0 

87.0 

62.  0 

80.5 

65.5 

24 

40-5 

20.  0 

46.5 

31.0 

63.5 

36.0 

59-5 

36.0 

71-5 

55- 0 

84.0 

58.8 

25 

47-5    ' 

30-5 

53-5 

29.  0 

62.5 

46.  0 

55.8 

46.0 

80.0 

62.2 

84.5 

55- 0 

26 

54- 0 

25.0 

41-5 

26.0 

54-5 

40.6 

48.0 

39- 0 

80.5 

57- 0 

79-5 

59- 0 

27 

55-5 

30.8 

45-5 

27.0 

47.0 

35-5 

63.5 

38.0 

68.0 

55-5 

64.0 

61.  0 

28 

34- 0 

29.  0 

36.0 

27.0 

44-5 

29- 5 

69.7 

49.8 

67.5 

56.5 

68.5 

58.5 

29 

42.5 

31-5 

45- 0 

23.0 

71.5 

52.5 

58.0 

48.5 

65.5 

56.0 

30 

41.0            29.5 

61.5 

26.0 

72.0 

51.0 

73-5 

45-5 

75.7 

59- 0 

31 
Mean 
Mean  1 

44-3     i        32-0 

62.0 

36.0 

* 

77-7 

57- 0 

36-6 

15-2 

43- 0 

25- 9 

49-9 

31-4 

63.8 

43-4 

71.4 

50.7 

81.  I 

62.4 

of 

Max. 

25° -9 

34 

>.4 

4o< 

'.6 

53' 

.6 

61 

'.0 

71° 

8 

and 

Min.     J 

i 

TABLE  VI. 
Maxim,um.  and  Minimum^  Tem.peratures  for  each  Month  in  iSgj. 


January 
February   . 
March     .    . 
April  .    .    . 
May     .    .    . 
June    .    .    . 
July     .    .    . 
August  .    . 
September 
October 
November 
December 


Maxi 

mum. 

Minimum. 

Range. 

Day. 

Temp. 

Day. 

Temp. 

0 

0 

0 

*27 

55-5 

ti4 

— 3-0 

58.5 

*i5 

65.3 

t2I 

10.5 

54.8 

9 

64.  2 

5 

15.0 

49.2 

8 

83.0 

16 

34- 0 

49.0 

21 

88.0 

9 

43- 0 

45- 0 

20 

95-5 

9 

54.6 

40.9 

26 

98.5 

II 

56.0 

42.5 

6 

94.0 

14 

54-5 

39-5 

22 

87.8 

29 

42.5 

45.3 

*9 

82.5 

t29 

34- 0 

48.5 

18 

66.0 

t26 

20.  0 

46.  0 

25 

65-5 

6 

15-5 

50.0 

*  Maximum  thermom,eter  was  not  read  every  day. 


t  Minimum  thermometer  was  not  read  ever>'  day. 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  from  the  MaxtTnutn  and  Minimum.   Thermometers  in  i8gj. 
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Day. 

July- 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

77.3 

61.0 

89.0 

68.0 

64.7 

57- 0 

67.0 

44.2 

55-5 

46.  0 

24.  0 

2 

81.0 

65.0 

87.5 

64-5 

77.0 

55.0 

73- 0 

45- 0 

63.  0 

36.0 

35- 0 

19-5 

3 

85.1 

61.0 

84.1 

62.2 

72.5 

52.0 

75-5 

51.0 

65.5 

45.5 

45-5 

31.0 

4 

83.0 

59-5 

74.5 

64.0 

81.3 

52-0 

61.3 

57- 0 

54-5 

41.0 

40.5 

26.0 

5 

915 

64.0 

85.9 

65.0 

84-5 

57- 0 

60.5 

55- 0 

45-5 

41.0 

26.5 

17.0 

6 

88.5 

72.0 

94.0 

65.0 

84.0 

63.0 

63.5 

57-5 

43- 0 

41-5 

15-5 

7 

87.5 

65.5 

81.0 

57-5 

85.5 

63-9 

73.8 

53- 0 

53- 0 

43- 0 

40.5 

28.0 

8 

93-5 

68.0 

85.7 

60.  0 

78.3 

62.5 

74-5 

50-0 

48.0 

43- 0 

39-5 

25.0 

9 

88.1 

68.6 

88.5 

63.0 

68.5 

60.0 

82.5 

67.0 

63.0 

42.  0 

39- 0 

26.0 

10 

81.0 

63-5 

87.0 

63.0 

71.0 

59- 0 

72.7 

55- 0 

52.5 

37- 0 

55-3 

35-2 

II 

82.0 

56.0 

90.1 

63.5 

67.3 

59- 0 

71.5 

51- 0 

51-5 

32.5 

47-2 

31.0 

12 

89.3 

63.2 

91-5 

68.0 

68.5 

58.0 

71.0 

51-5 

37- 0 

63.5 

34- 0 

13 

94-5 

68.0 

82.0 

65.0 

73-5 

62.0 

71.5 

56.0 

57-5 

43-5 

24.8 

20.5 

14 

88.0 

70.0 

76.1 

54.5 

80.0 

66.5 

54-5 

39-5 

32.5 

17.8 

15 

85.5 

68.8 

86.0 

57- 0 

79.0 

63- 5 

42.0 

30.0 

62.8 

31-3 

16 

91.0 

72.0 

90.5 

57.0 

72.1 

55- 0 

55-5 

40.0 

42.0 

27.0 

62.0 

38.3 

17 

91-5 

69.  0 

84.1 

64.  2 

7!- 5 

53- 0 

58.5 

31.0 

39-5 

27.0 

18 

92.7 

69.  0 

86.2 

65.0 

76.5 

50.0 

66.0 

39- 0 

39-1 

24.2 

19 

86.0 

69.5 

88.0 

60.0 

85.7 

63.0 

6r.5 

46.0 

40. 0 

34-5 

45-5 

27-5 

20 

85.0 

65-5 

88.5 

65.0 

78.0 

61.0 

42.5 

30-5 

34-1 

23.0 

21 

85.3 

67.  0 

86.0 

63.0 

75-5 

55- 0 

64.0 

54.0 

41.0 

29-5 

48.3 

31.0 

22 

93-3 

64.0 

82.5 

65.0 

87.8 

57.8 

63-9 

51.6 

52.5 

34- 0 

52.0 

31-5 

23 

90.  0 

68.0 

78.0 

61.  0 

80.0 

61.5 

70.5 

57- 0 

50.5 

33- 0 

63.0 

36.0 

24 

82.5 

59-5 

91- 3 

69.0 

76.5 

57- 0 

33-5 

24.0 

62.3 

46.0 

25 

91.0 

61.5 

93-7 

68.0 

79-5 

60.0 

64-5 

47-5 

35- 0 

22.0 

65.5 

39-8 

26 

98.5 

71.0 

92.3 

71.0 

64.  0 

46.0 

58.0 

39-5 

36.5 

20.0 

56.3 

26.5 

27 

84.7 

65.0 

90-5 

71.0 

60.  0 

47.0 

54-5 

23.0 

42.5 

21.5 

28 

83.0 

59- 0 

81.5 

72.0 

67.5 

43- 0 

62.3 

44-9 

.55 -5 

37- 0 

56.0 

29-5 

29 

87.5 

66.0 

86.5 

55- 0 

59- 0 

42.5 

47.0 

34. 0 

61.5 

33- 0 

64.5 

43-5 

30 

915 

69.0 

78.1 

57- 0 

63.5 

52.0 

52.0 

41. 0 

45- 0 

33- 0 

31 
Mean 
Mean   1 

84.1 

66.0 

71.0 

58.0 

49-5 

26.0 

42.0 

31-0 

87.5 

65.6 

85.5 

63.3 

74-4 

56.5 

65-9 

48.8 

51-2 

34.9 

47- 0 

28.7 

of 

Max. 

76 

°.6 

74= 

•.4 

65= 

'.4 

57 

'.4 

43 

^o 

37 

'.8 

and 

Min.     J 

Mean  temperature  for  the  year  1893  from  the  maximum  and  minimum  thermometers 53.5 

Maximum  temperature  for  the  year 98. 5 

Minimum  temperature  for  the  year —3.  o 

Range  during  the  year 101.5 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  ,V— Continued. 

Temperatures  from  the  Maximum  and  Minimum.  Thermometers  in  iSpf. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

Max.            Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0                   0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

43-  0    i        29-5 

42.5 

26.0 

54- 0 

29-5 

69-5 

50.0 

81.  I 

48.0 

68.5 

45-5 

2 

43-5 

26.5 

39-7 

22.5 

60.0 

31-5 

50.5 

35- 0 

87.8 

58.5 

77.0 

52.0 

3 

47.5 

27.0 

46.0 

34- 0 

54-5 

33-5 

49-5 

39- 0 

78.5 

58.0 

83.1 

54.5 

4 

54.0 

37- 0 

43-5 

23.0 

60.0 

31.0 

61.5 

42.0 

74-5 

55- 0 

90.7 

63.0 

5 

55-5 

42.0 

28.5 

I5-0 

70.5 

37.0 

62.0 

41.0 

73-8 

58.0 

76.0 

56.5 

6 

47-5 

40.5 

43-1 

22.0 

71-5 

50-0 

51-5 

38.0 

78.9 

61.0 

61.0 

46.0 

7 

41-5 

35- 0 

47-7 

28.0 

63.0 

45- 0 

58.0 

35- 0 

81.0 

61.0 

69.0 

46.0 

8 

37.0 

27.0 

48.  7 

39-2 

65.0 

41.0 

51-5 

36.0 

81.0 

59- 0 

71-5 

50.2 

9 

33- 0 

27.0 

46.5 

39-8 

50.5 

41.0 

51.5 

30.  0 

75-1 

55- 0 

81.8 

53- 0 

ID 

34-5 

28.0 

59-3 

39- 0 

55- 0 

45-5 

46.5 

33- 0 

77.1 

52.0 

87-5 

64.0 

II 

41.5 

34.5 

54-5 

35- 0 

67.3 

46.5 

38.5 

32.0 

74-5 

52.2 

89.5 

63.0 

12 

37-5 

24-5 

36.5 

26.5 

58.0 

43- 0 

47.5 

32.0 

75-, 5 

57- 0 

90.9 

66.8 

13 

45-5 

24.8 

27-5 

24-5 

62.5 

37.0 

58.3 

37- 0 

81.5 

57- 0 

80.0 

60. 0 

M 

$(>-5 

30.0 

30-5 

22.5 

56.3 

36.0 

66.5 

40.  0 

73- 0 

56.0 

7.3.8 

57- 0 

15 

48.0 

34-5 

38.9 

23.2 

42.7 

28.5 

65.5 

41.  0 

71-5 

54- 0 

78.5 

51.6 

i6 

56.0 

45- 0 

32.0 

21.0 

67.5 

38.0 

69. 0 

40.  0 

67.  0 

52.0 

85.1 

58.4 

17 

45.5 

33-5 

46.5 

20. 0 

60.5 

45- 0 

70.5 

43-5 

79-5 

55- 0 

91.0 

66.0 

18 

43-5 

31-5 

61.5 

42.  0 

68.5 

45-5 

70.0 

44-5 

83.5 

61.  0 

88.5 

66.8 

19 

51.0 

31-5 

58.5 

40.0 

85.0 

51.8 

75- 0 

55-5 

77.0 

64.0 

80.5 

68.8 

20 

39- 0 

26.0 

49- 0 

35-5 

64-5 

49.0 

74.5 

53- 0 

75.0 

63.0 

88.5 

64.  0 

21 

41-3 

34- 0 

47-5 

27.5 

58.0 

44.0 

66.5 

49-5 

73- 0 

58.0 

90-5 

67.8 

22 

50.0 

36.  0 

33-5 

26.0 

82.5 

54- 0 

61.0 

48.0 

65-5 

55- 0 

92.5 

66.0 

23 

53-5 

37- 0 

33-7 

21.0 

63.0 

42.0 

61.5 

42.5 

68.5 

55-5 

97-5  ■ 

72.0    . 

24 

55-5 

34-5 

21.5 

13.0 

53- 0 

32.0 

58.1 

42.5 

72.0 

54- 0 

98.0 

74.0 

25 

35-5 

21.5 

28.5 

II. 0 

44.1 

36.5 

64-5 

44.8 

70.5 

53-0 

92.5 

68.0 

26 

27-5 

18.5 

39-5 

27.0 

38.0 

21.9 

71.0 

46.  0 

77-3 

55- 0 

89.0 

69-5 

27 

34- 0 

22.5 

42.  0 

22.5 

35-5 

17.0 

76.5 

50.0 

78.5 

53- 0 

85.5 

70.  0 

28 

36.0 

20.5 

47-5 

25.0 

44-5 

20. 0 

83.3 

52.6 

74- 0 

46.0 

90.  0 

67.0 

29 

40.0 

31-5 

43-3 

34- 0 

69.5 

54.0 

66.5 

39-5 

93- 0 

68.0 

30 

38.0 

29.0 

53-5 

29.0 

70.7 

47.0 

66.0 

52.5 

95-5 

70.  0 

31 
Mean 

Mean 
of 

54-7 

28.0 

65.5 

35- 0 

68.0 

5I-0 

44.1 

30.6 

41.9 

26.8 

58.6 

37.8 

62.3 

42.5 

75.1 

55-1 

84.5 

61.5 

Max. 

37°.4 

34 

°.A 

48 

°.2 

52 

°.4 

65 

=  .i 

73 

=.0 

and 

Min. 

TABLE  VI— Continued. 
Maximum  aitd  Mi7iimum  Temperatures  for  each  Mottth  in  i8g^. 


Month. 


Maximum. 


Day. 


Temp. 


Minimum. 


Day. 


Temp. 


Range. 


January  .  . 

February  . 

March     .  . 

April   .    .  . 

May     .    .  . 

June  .  .  . 
July     .    . 

.'iUffUSt    .     . 

September 
October .  . 
November . 
December . 


14 
18 

19 
28 

2 
24 
13 

9 
10 

3 

2 

16 


56.5 
61.5 
85.0 

83-3 
87.8 
98.0 
98.0 

93-5 
96.8 
84.0 

70-5 
60.5 


26 
25 
27 
9 
29 
I 

10 
22 
26 
15 
29 
t29 


18.5 
ir.o 
17.0 
30.0 
39-5 
45-5 
56.0 
56.8 

45-5 

34- o 

20.5 

5-0 


38.0 

50-5 
68.0 


53- 

48. 

52. 

42, 

36. 

51 

50.0 

50.0 

55-5 


t  Minimum  thermometer  was  not  read  every  day. 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  from  the  Maximmn  and  Mifiimum  Thermometers  in  iSgtf.. 
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Day. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

93- 0 

68.5 

90-5 

67.  0 

82.5 

60.0 

74-5 

57- 0 

67.5 

38.5 

45  5 

36.0 

2 

82.5 

68.0 

87.0 

69.8 

83.5 

61.5 

81.5 

53- 0 

70.5 

45- 0 

48 

0 

35-5 

3 

92- 5 

69.  0 

88.5 

70.5 

83.5 

63.5 

84.0 

62.0 

62.  0 

42.0 

46 

7 

31-0 

4 

89-5 

69.0 

76.5 

61.5 

77-5 

66.0 

72.0 

60.0 

59-5 

39- 0 

33 

5 

30.0 

5 

87.5 

66.0 

78.5 

63.0 

86.5 

69.  0 

70.0 

50.0 

50.0 

40-5 

45 

0 

28.0 

6 

86.0 

67.0 

82.0 

58.0 

86.0 

67.5 

65.0 

47.0 

46.0 

32.5 

53 

5 

25.8 

7 

80.7 

63.0 

84.0 

57-5 

84.0 

69.  0 

69.0 

44.0 

46.0 

31.2 

53 

5 

8 

83.0 

59- 0 

92.5 

64.0 

91.2 

70.0 

69.5 

49.0 

47.0 

41.0 

45 

0 

39-5 

9 

80.0 

57- 0 

93-5 

70.0 

94.8 

73-" 

58.5 

49.0 

51.0 

41-3 

46 

7 

35- 0 

10 

83.0 

56.0 

73- 0 

62.0 

96.8 

72.0 

66.0 

45-5 

47.0 

36.0 

45 

5 

40.0 

II 

88.9 

58.8 

81.0 

60.5 

76.3 

60.  9 

65.0 

46.0 

43- 0 

30.0 

45 

0 

40.5 

12 

95-3 

65.0 

69- 5 

65.0 

75-9 

48.5 

66.0 

39- 0 

42.5 

26.0 

49 

7 

40.5 

13 

98.0 

68.0 

73- 0 

63.0 

79.0 

63.0 

61.5 

50.0 

50-5 

33- 0 

49 

0 

38.5 

14 

95- 0 

69.0 

83.0 

63.0 

82.5 

62.0 

53-5 

37- 0 

48.0 

37- 0 

49 

5 

41-5 

15 

90-5 

67.  0 

89.5 

68,0 

90.0 

66.0 

56.5 

34.0 

56.5 

31.0 

56 

8 

30-2 

I6 

89.0 

67.  0 

81.5 

65.0 

93-5 

66.0 

69.  0 

37-5 

64,5 

42.0 

60 

5 

17 

88.0 

66.5 

82.5 

61.0 

83.0 

67-5 

81.5 

49-5 

61.5 

43- 0 

52 

0 

33- 0 

18 

90.7 

66.5 

86.5 

67.0 

73- 0 

66.0 

68.0 

45- 0 

45-5 

40.0 

42 

3 

29.  0 

19 

92.5 

67.0 

88.5 

62.0 

71.5 

61.0 

71-7 

44.0 

50.0 

29- 5 

46 

5 

34- 0 

20 

95-9 

70.0 

81.5 

65.0 

76.5 

59-5 

74.5 

44.0 

42.5 

24.0 

54 

0 

31.0 

21 

91-5 

71.6 

79-5 

62.0 

8^.0 

55- 0 

74-9 

51.0 

55- 0 

36.0 

54 

7 

29.0 

22 

72.5 

64.0 

81.0 

56.8 

83-5 

59- 0 

63-9 

55-5 

60.5 

33-0 

54 

5 

36.0 

23 

67.5 

63.0 

85.0 

58.0 

85.5 

59- 0 

61.3 

54.0 

68.0 

43-5 

41 

0 

28.0 

24 

86.0 

65.0 

83.5 

62.0 

72.0 

58.0 

65.0 

50.0 

51-5 

34- 0 

43 

5 

24.9 

25 

90-5 

67.0 

87.5 

67-5 

66.5 

51.0 

56.5 

48.0 

43- 0 

31-5 

47 

5 

21.9 

26 

93.8 

70.0 

87.0 

67-5 

61.0 

45-5 

65.7 

38.0 

43- 0 

29-5 

34 

5 

24.0 

27 

94.5 

71.0 

73-5 

66.0 

66.0 

58.5 

59-3 

53- 0 

61.0 

40.0 

33 

7 

17.0 

28 

96.4 

73- 0 

81.5 

65.0 

71-5 

62.0 

59-4 

51-5 

51-5 

25.0 

18 

5 

15.0 

29 

96.0 

70.2 

79.8 

65.5 

71-5 

62.0 

59-5 

53-5 

37-5 

20.5 

20 

5 

5-0 

30 

87.8 

68.5 

87.5 

68.0 

79-5 

63.0 

61.5 

54-5 

39-3 

29.  0 

31 

I 

13-2 

31 
Mean 

Mean  "1 
of 

86.7 

67.5 

80.1 

64.0 

63.0 

41.0 

32.8 

17.5 

88.5 

66.4 

82.9 

64.0 

80.2 

62.  2 

66.7 

48.1 

52.0 

34.8 

44-5 

29-3 

Max.    [ 

77 

=•4 

73 

=.4 

71°.  2 

57 

=  .4 

43 

=.4 

36 

^9 

and 

Min.    J 

\ 

Mean  temperature  for  the  year  1894  from  the  maximum  and  minimmn  thermometers 55.9 

Maximum  temperature  for  tlie  year 98.  o 

Minimum  temperature  for  the  year 5.  o 

Range  during  the  year 93.  o 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  f 7-0711  the  Maximum  and  MiiimuDii  Thermometers  in  i8g§. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

ApriL 

May. 

June. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

32.3 

15.0 

37-3 

14.8 

74.5 

46.  0 

59- 0 

41-5 

58.3 

50.0 

94.8 

74.0 

2 

30.1 

15- 0 

33-2 

19.0 

56.5 

34-5 

53-9 

39- 0 

62.5 

47.0 

94-7 

77.0 

3 

29-5 

24.0 

26.0 

10.  0 

53-5 

31.0 

47.0 

34- 0 

71.0 

54- 0 

95-5 

76.0 

4 

32.0 

18.0 

32.7 

II.  0 

55-5 

30.5 

55- 0 

31.0 

76.5 

59- 0 

84.0 

67.5 

5 

26.5 

13.0 

5-0 

38.7 

22.0 

65-9 

40-3 

80.5 

57-5 

86.5 

64.0 

6 

45-5 

26.0 

10.  0 

I.O 

58.8 

27.0 

74.0 

44.0 

71-5 

60.  0 

78.3 

59-5 

7 

60. 0 

45-5 

2.0 

54-5 

36.0 

65.0 

43- 0 

78.5 

63.0 

73.8 

51-5 

8 

52.7 

33- 0 

10.5 

—  I.  2 

52.5 

39- 0 

61.5 

55-5 

80.4 

63-9 

78.0 

55- 0 

9 

33-5 

27.0 

15- 0 

3-0 

46.0 

29- 5 

65-5 

50.0 

86.5 

63.0 

75-5 

58.5 

lO 

49.0 

32.0 

24-5 

11. 0 

67.0 

38.0 

60.5 

45- 0 

89.0 

64.  5 

76.8 

63.0 

II 

50.0 

32.9 

25-5 

10. 0 

54- 0 

30.0 

49-7 

34-9 

85.3 

65.0 

76.5 

63.5 

12 

45- 0 

29. 0 

27.0 

14.  0 

38.5 

25.0 

62.5 

34- 0 

65-5 

44.0 

74.1 

64- 5 

13 

35- 0 

5-0 

25-5 

15.0 

48.0 

37-5 

60.5 

44-5 

61.  0 

39- 0 

78.0 

64.0 

14 

34-5 

15- 9 

31-5 

13.0 

45-5 

35- 0 

58.5 

41.0 

55-5 

43-6 

84.5 

62.0 

15 

45- 0 

22. 0 

38.0 

18.5 

35-5 

27-5 

51-5 

39- 0 

56.5 

40. 0 

S2.0 

68.5 

i6 

37- 0 

32.0 

33- 0 

23.0 

38.5 

24-5 

56.0 

39- 0 

54.0 

45- 0 

77-3 

60.0 

17 

44-8 

28.3 

44.0 

27.  0 

44.0 

24-5 

55-9 

40.  0 

62.  0 

42.8 

74-5 

56.0 

i8 

40.  2 

25-5 

44.0 

20.5 

52.7 

30-7 

61.  0 

37- 0 

61.5 

45-5 

83.0 

60.5 

19 

45-5 

28.0 

47-5 

28.0 

51-5 

36.0 

67.3 

41-5 

67.5 

47.0 

87.9 

60.8 

20 

39-5 

23.0 

41-5 

24-5 

41.  0 

33- 0 

75-5 

48.5 

63.8 

49-9 

88. 0 

64.0 

21 

51.0 

25.0 

50-5 

30.5 

46.5 

30.0 

66.0 

41-5 

56.0 

43- 0 

83.0 

67.0 

22 

50.0 

30.0 

36.7 

26.2 

45-5 

25.0 

67.5 

47.0 

62.  0 

40.5 

81.5 

65- 9 

23 

41.7 

23.0 

38. 0 

22.5 

51.0 

31.0 

72.7 

45- 0 

74-4 

48.0 

89.0 

65.0 

24 

33- 0 

18.0 

39-5 

20.0 

50.1 

32.2 

76.0 

49.0 

74.0 

52.0 

87.0 

66.5 

25 

32-5 

16.5 

59-3 

26.  0 

67.5 

38.0 

87.0 

55- 0 

71.0 

58.5 

87.5 

64.4 

26 

41-5 

28.5 

44-5 

31-5 

54- 0 

33-5 

85.1 

60.0 

72.5 

60.  0 

88.0 

70.  0 

27 

38.5 

26.  0 

56.5 

26. 0 

58.  5 

30-9 

66.5 

49.0 

69-5 

48.0 

84.5 

66.0 

28 

35- 0 

24.  0 

66.5 

39-4 

57-5 

34.5 

51.0 

47- 0 

77.0 

46.5 

84.  I 

63.0 

29 

30.8 

20.  6 

56.0 

29-5 

51-3 

45-2 

89-3 

55-5 

86.0 

68.0 

30 

33-5 

22.5 

53-5 

36.6 

60.5 

49.0 

93-2 

69.0 

84.0 

69.0 

31 

Mean 
Mean  "1 

31.0 

20.5 

54-5 

36.0 

93-3 

75- 0 

39-6 

24.0 

36.1 

17.6 

51-7 

32.1 

63.0 

43-7 

71.6 

52.9 

83.3 

64-5 

of 

Max. 

31 

\8 

26 

^8 

41 

=•9 

53 

=.4 

62 

\i 

73 

'■9 

and 

Min. 

TABLE  VI— Continued. 
Maxiintim  aiid  Miiiimuin  Te77tperatures  for  each  Mo7ith  in  iSg^. 


Month. 


January  .  . 
February  . 
March  .  . 
April  .  .  . 
May  .  .  . 
June  .  . 
July  .  .  . 
August  .  . 
September 
October  .  . 
November  . 
December  . 


Maximum. 

Minimum. 

Range. 

Day. 

Temp. 

Day. 

Temp. 

0 

0 

0 

7 

60. 0 

13 

5-0 

55- 0 

*28 

66  5 

8 

—  I.  2 

67.7 

I 

74-5 

5 

22.  0 

52.5 

25 

87.0 

4 

31.0 

56.  0 

3' 

93-3 

13 

39- 0 

54.  3 

I 

94.8 

7 

51-5 

43-3 

20 

92.5 

31 

52.0 

40.5 

24 

95-9 

20 

55- 0 

40.9 

23 

99.0 

30 

42.0 

57- 0 

6 

78.0 

30 

31.0 

47.0 

9 

78.0 

21 

23.0 

55- 0 

26 

66.5 

13 

12.  2 

54.3 

*  Maximum  thermometer  was  not  read  every  day. 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  from  the  Maximum  and  Minimum,  Thermometers  in  iSg^. 
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Day. 

July- 

Augu,st. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

72- 5 

60.0 

76.5 

56.0 

75- 0 

58.0 

63.5 

39-8 

53-1 

41.0 

48.7 

30.0 

2 

76.5 

60. 0 

80.0 

56.0 

79.0 

52.5 

70.5 

41.  0 

42.0 

35- 0 

57-5 

35-5 

3 

79- 0 

59- 0 

82.3 

61.3 

82.5 

57- 0 

74.0 

43- 0 

57- 0 

31.0 

37-5 

22.0 

4 

74-8 

60.6 

84-5 

67.0 

85.0 

58.0 

71  0 

50-5 

60.2 

29.  0 

29.9 

16. 0 

5 

74-5 

t».5 

86.5 

65.0 

82.5 

64.0 

68.5 

49.0 

64.5 

47- 0 

36.0 

24-5 

6 

83.0 

62. 0 

87.0 

69.  2 

73-5 

67.  0 

78.0 

48.5 

59-5 

50- 5 

35-5 

21.0 

7 

85.5 

66.0 

88.0 

71.0 

83.0 

64.0 

73- 0 

52.0 

65.0 

5>.6 

44-2 

25.2 

8 

83.0 

71.0 

88.5 

69.0 

81.5 

67.0 

63.5 

36.0 

65.5 

58.0 

45-5 

35- 0 

9 

87.5 

70.0 

92.7 

69.6 

85.5 

65.5 

51-5 

36.0 

78.0 

62.0 

38.0 

31.0 

10 

75.5 

59-9 

94-5 

70.  0 

86.7 

68.0 

56.0 

34-0 

62.8 

35-5 

31-3 

21.0 

II 

67.0 

58.0 

94-5 

73- 0 

90-5 

70.0 

64-3 

37-2 

38.5 

34- 0 

35-5 

20.0 

12 

77.0 

55- 0 

89.8 

72.5 

97.2 

67.  0 

64-5 

51-2 

45- 0 

32.0 

29.  0 

20. 0 

13 

82.3 

61.4 

89.8 

70.0 

83.1 

62.0 

67.0 

51-5 

49-5 

31.0 

26.7 

12.  2 

14 

76.0 

60.0 

88.5 

70.  0 

70.5 

55- 0 

66.5 

50.0 

46.  0 

38.5 

34- 0 

12.5 

15 

77.0 

60.0 

89.8 

70.0 

68.0 

46.  0 

64-5 

44.0 

58.0 

44-5 

47.  I 

21.8 

16 

83.5 

68.0 

91- 5 

69- 5 

80.0 

50.0 

63.0 

42.  0 

55.7 

46.  0 

44.8 

29.0 

17 

89.5 

65.0 

79-5 

70.0 

89.5 

65.0 

60.5 

45- 0 

52.5 

39- 0 

45-5 

25-5 

18 

90.  I 

72.0 

88.5 

70.4 

84.5 

66.0 

65.5 

38.8 

63.0 

35- 0 

54- 0 

31-5 

19 

86.3 

65.0 

83.0 

67.0 

94.5 

71.0 

76.0 

43- 0 

65- 9 

41.2 

62.5 

39-5 

20 

92-5 

69.0 

82.5 

55- 0 

94-5 

69.0 

56.0 

36.0 

53- 0 

28.5 

63.0 

51- 0 

21 

92.3 

70.0 

78.0 

61.2 

96.5 

69.  0 

55-5 

36.0 

40.5 

23.0 

60.5 

45- 0 

22 

86.8 

72.0 

79-5 

57- 0 

96.  0 

70.0 

70.3 

33-5 

53.8 

25.0 

46.9 

39- 0 

23 

84-5 

72.0 

88.5 

64.0 

99.0 

69.  0 

59-9 

44.0 

66.5 

40.  0 

65-5 

38.0 

24 

76.5 

62.0 

95-9 

68.5 

83-5 

.     68.0 

59-5 

37- 0 

56.5 

43- 0 

64.0 

44-5 

25 

79-5 

61.0 

87.0 

64-5 

86.0 

66.0 

69.  0 

44.0 

53-7 

40.5 

56.5 

43- 0 

26 

83.5 

60.5 

90.  0 

63.0 

94.0 

69.0 

69.7 

39- 0 

68.5 

40.5 

66.5 

43- 0 

27 

85.5 

66.0 

82.2 

69.9 

74.0 

58.0 

75- 0 

45- 0 

45-0 

32.0 

43-5 

33- 0 

28 

76.9 

62.9 

92.0 

67.5 

72.3 

49.0 

68.5 

42. 0 

49-3 

29.8 

39-8 

31-5 

29 

80.5 

60.5 

95- 0 

71.0 

78.9 

49-5 

56.2 

32.0 

50.5 

27-5 

36.5 

34- 0 

30 

81.5 

63.0 

85.0 

70.  0 

59-5 

42.0 

50-5 

31.0 

49-5 

36.0 

39- 0 

35- 0 

31 
Mean 

Mean 
of 

74-5 

.   52-0 

88.5 

70-3 

' 

48.0 

36.5 

42.5 

28.0 

81. 1 

63-4 

87.1 

66.7 

83.5 

61.7 

64-5 

41.6 

55.6 

38.3 

45-4 

30-3 

Max. 

72'^ 

.  2 

76°.  9 

72°.  6 

53' 

'.0 

47°.  0 

37°.  8               1 

and 

Min.     ] 

' 

Mean  temperature  for  the  year  1895  from  the  maximum  and  minimum  thermometers 54.1 

Maximum  temperature  for  the  year 99-  o 

Minimum  temperature  for  the  year —     i.  2 

Range  during  the  year 100.  2 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  V— Continued. 

Teniperahires  from  the  Maximum  and  Minimum  Thermom-eters  i?i  i8g6. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

ApriL 

May. 

June. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

35.8 

24.  0 

51-5 

38.0 

52.5 

38.0 

49.0 

43- 0 

55-5 

50.0 

75-5 

57- 0 

2 

49.0 

23-5 

52.5 

39-6 

40-3 

31.0 

53- 0 

31-8 

65.1 

51.0 

75-5 

56.0 

3 

46.3 

19. 0 

39-5 

31-5 

40-3 

25.0 

41.0 

28.0 

70.5 

56.0 

75-5 

55-5 

4 

20.  0 

8.0 

38.5 

315 

41-5 

22.5 

44.0 

29.0 

78.5 

59- 0 

66.7 

59-9 

'5 

18.0 

9.0 

41.  0 

35- 0 

48.0 

22.5 

55-8 

28.8 

84.9 

57-2 

79.0 

62.  0 

6 

20.0 

6.0 

54-5 

35- 0 

47-5 

30.0 

58.5 

39-5 

74-5 

53-5 

82.0 

62.0 

7 

28.5 

18.0 

50-0 

35-5 

61.5 

37- 0 

42.5 

32.0 

62.0 

49.0 

85-9 

64.9 

8 

33- 0 

24.0 

39-7 

32.4 

43- 0 

32.0 

50.0 

29.  0 

66.5 

43-5 

88.5 

65.0 

9 

33- 0 

22.  0 

46.5 

32.0 

50.1 

28.5 

53-5 

31.0 

90.2 

52.0 

82.0 

65.5 

lO 

36.5 

28.0 

46.5 

31-0 

47-5 

35- 0 

45- 0 

37-5 

92.3 

67.  0 

77-3 

64.0 

II 

38.0 

24.0 

40.3 

31.0 

37- 0 

29-5 

49-7 

39-9 

93-2 

69.7 

79-5 

55- 0 

12 

47-7 

23-4 

46.0 

29-5 

29-5 

17.0 

69.5 

41.0 

89.2 

65-5 

82.5 

58.0 

13 

40.5 

32.0 

52.0 

34- 0 

34- 0 

15.0 

87.0 

44.0 

79-7 

64.0 

71.2 

60.8 

14 

33-1 

23.0 

45-5 

29- 5 

35-1 

16.0 

85.0 

61.5 

77-7 

61.0 

71.0 

57- 0 

15 

36.2 

22.  0 

61.5 

29.  0 

35- 0 

26.5 

83.5 

62.5 

83.0 

65.0 

71.  I 

59- 0 

i6 

4I-5 

22.  0 

44-5 

19.  0 

36.0 

32.0 

88.3 

59- 0 

81.5 

59- 0 

75-5 

61.  0 

17 

43-5 

29-5 

17.7 

8.0 

39-5 

24-5 

92.  [ 

65.0 

92.8 

64.0 

77-5 

63.0 

i8 

48.5 

27-5 

29- 5 

9.0 

48.5 

26.0 

92.5 

65.5 

92-5 

65.0 

80.0 

62.0 

19 

38.0 

33- 0 

43-3 

18.0 

64.0 

36.5 

92.1 

68.0 

87.3 

64.  0 

85.8 

66.0 

20 

34- 0 

31.0 

20.  I 

8.0 

42.5 

26.0 

84.7 

68.0 

66.5 

54- 0 

91.  0 

69.0 

21 

37.1 

30.0 

26.5 

9.0 

50- 5 

21.  2 

85.5 

63.0 

65-5 

54- 0 

90.  0 

70.  0 

22 

39- 0 

32.0 

43-5 

II. 0 

60.5 

37- 0 

72.0 

53- 0 

81.3 

63.0 

86.5 

70.  2 

23 

45-5 

32.5 

59-5 

28.8 

47-5 

26.0 

68.9 

46.0 

75-5 

64.5 

77.0 

67.5 

24 

49.0 

41.  6 

56.5 

42.5 

35- 0 

18.0 

59-5 

50.0 

68.5 

58.0 

72.0 

62.0 

25 

52.5 

38.0 

42.5 

24.0 

50.5 

21.0 

60.5 

50.0 

68.0 

59- 0 

67.1 

60.  0 

26 

45- 0 

36.0 

46.9 

25.0 

67.0 

35- 0 

64-5 

47.2 

81.3 

63.0 

86.0 

64.0 

27 

39-5 

29.  0 

49-5 

26.0 

43-7 

27.0 

62.  0 

45- 0 

80.5 

61.0 

82.0 

64.0 

28 

4.3- 0 

26.5 

53-5 

34-5 

54- 0 

28.0 

73-3 

51-0 

87.0 

64-5 

86.1 

69.0 

29 

51-5 

28.0 

53-7 

42.5 

65-5 

46.0 

77-5 

54- 0 

76.5 

60.  0 

86.5 

67.0 

30 

60.0 

35-5 

69.7 

54- 0 

65.0 

54- 0 

76.5 

54-5 

80.5 

63.0 

31 

Mean 
Mean  "1 

42.5 

35.0 

57- 0 

50.0 

■ 

79.0 

61. 0 

39-5 

26.2 

44.6 

27.6 

47.6 

29-5 

66.8 

47.2 

78.2 

59-1 

79.6 

62.6 

of 

Max. 

32 

°.8 

36 

".I 

38°.  6 

57 

\o 

68 

=.6 

71 

=.  I 

and 

Min.     J 

• 

TABLE  VI— Continued. 
Maxim^7itn  and  Mi7titnum  Temperaiiires  for  each  Month  in  i8p6. 


Month. 


January  .    . 

February    . 

March  .  . 

April  .  .  . 

May     .  .  . 

June    .  .  . 

July     .  .  . 

August   .    . 

September 

October  .    . 

November 
December 


Maximum. 


Day. 


30 
15 

3<J 
18 
II 
20 
27 


19 

31 

17 
7 


Temp. 


60.  o 

61.5 
69.7 
92.5 
93-2 
91.0 
94.0 

98.0 

93-7 
77.0 

77-5 
65-5 


Minimum. 


Day. 


6 

17 
20 

13 
3 
8 
II 
18 
20 
28 
30 
23 
19 
25 
30 
24 


Temp. 


6.0 

8.0 

15-0 
28.0 
43-5 
55- o 
59-5 

55- o 

44.0 

35- o 

25.0 
13.0 


Range. 


54. 

53 

54 
64 

49 
36. 

34 

43 

49. 

42 

52 
52 


♦Maximnm  thermometer  was  not  read  every  da 


I 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 
TABLE  V— Continued. 
Temperatures  from  the  Maximum  and  Minimum  Thermometers  i7i  i8g>6. 
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Day. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

86.7 

60.  0 

79.5 

62.  0 

76.5 

52.0 

68.0 

56.0 

60.0 

47-5 

28.9 

19.8 

2 

86.0 

63.0 

87.0 

69.0 

77-5 

55-1 

66.5 

53- 0 

74-5 

43- 0 

25-5 

22.0 

3 

90.  2 

69.0 

85.5 

69.  2 

93-5 

63.0 

63.5 

510 

72.5 

50.0 

31.0 

20.5 

4 

87.5 

68.3 

90.0 

68.0 

73-5 

57- 0 

62.0 

54- 0 

68.0 

53- 0 

34- 0 

18.0 

5 

83.0 

73-5 

95- 0 

71-5 

66.7 

57-4 

62.5 

50.0 

72.5 

51.0 

55-5 

23.  0 

6 

85.5 

72.  0 

97.0 

74- 0 

78.5 

63.5 

69.0 

47.0 

61.0 

42.5 

56.0 

33- 0 

7 

84-5 

62.0 

74-5 

76.5 

59- 0 

59-5 

44- 0 

69.5 

40.4 

65.5 

35- 0 

8 

70-5 

60. 0 

93- 0 

74.0 

76.0 

58.5 

57-5 

39- 0 

54-5 

35- 0 

56.0 

41-5 

9 

83.0 

68.0 

98.0 

77.0 

81.0 

58.0 

56.0 

37- 0 

44- 0 

33-5 

56.0 

43- 0 

10 

81.5 

68.9 

92.9 

75- 0 

89.2 

63.0 

55-7 

41.5 

50.5 

33- 0 

61.0 

39-6 

II 

86.5 

71.0 

95- 0 

74.0 

89.8 

67.0 

52.5 

47- 0 

60.5 

42.  0 

50.0 

35-5 

12 

90.5 

71.0 

96.  0 

74-8 

80.0 

66.0 

52.5 

46.5 

58.0 

45- 0 

49-5 

31.0 

13 

90.  0 

73- 0 

94.5 

71.0 

87.0 

69.  0 

53-5 

46.5 

49-5 

32.0 

62.3 

43- 0 

14 

88.0 

73- 0 

85.1 

71.0 

72.5 

67.0 

56.2 

46.0 

44.0 

30.0 

53-5 

38.5 

15 

91.  0 

72-5 

84.9 

71.0 

78.0 

67.0 

68.5 

49- 0 

62.0 

32.0 

39- 0 

29.0 

16 

81.8 

68.0 

87.5 

70.  0 

77.0 

63.5 

76.5 

45- 0 

72.9 

41.0 

41-5 

28.0 

17 

77-5 

62.0 

80.5 

67.0 

82.5 

64.0 

61.7 

49-5 

77-5 

44.0 

44-5 

27.5 

18 

80.0 

59-5 

81.0 

61.2 

82.0 

68.0 

,58.5 

39- 0 

77.0 

53-5 

43- 0 

30.0 

19 

78.8 

62.  0 

75.0 

57- 0 

93-7 

58.0 

55-5 

35.0 

69.0 

46.0 

43- 0 

28.7 

20 

89.0 

70. 0 

76.5 

55- 0 

68.5 

50.0 

66.9 

41.0 

47-5 

36.0 

36.0 

28. 0     - 

21 

85.0 

73-5 

81.9 

60.3 

70.5 

50.0 

72.0 

43- 0 

46.5 

38.0 

36.7 

26.0     ' 

22 

87.7 

73- 0 

77.0 

66.0 

68.5 

55- 0 

63.0 

37-5 

50-5 

.34.0 

37-3 

24.0 

23 

82.5 

69.0 

85.0 

70.0 

60.5 

44.0 

68.5 

45-5 

52.5 

29-5 

38.0 

19.  0 

24 

74.0 

69.  0 

75-9 

60.8 

71-5 

45- 0 

59-5 

39- 0 

68.5 

44-5 

24.0 

13.0 

25 

79.8 

66.5 

81.0 

61.5 

75-3 

47.0 

56.5 

35- 0 

67.7 

5I-0 

29.  0 

18.0     1 

26 

82.5 

62. 0 

83.5 

62.0 

76.7 

57- 0 

64.8 

37.0 

73-5 

50.0 

35- 0 

20. 5 

27 

69.0 

78.7 

63.0 

78.5 

58.0 

71-5 

41.5 

76.0 

55-5 

34-3 

2r,o 

28 

89.  5 

73- 0 

77-5 

550 

77.0 

61.5 

73-5 

46.5 

69.5 

44-5 

35-5 

15.0 

29 

92-5 

72.0 

76.5 

57- 0 

75-5 

66.0 

75- 0 

53- 0 

45-5 

31-5 

41.0 

21-5 

30 

92.0 

71.0 

78.8 

55- 0 

72.0 

57- 0 

75- 0 

55- 0 

34- 0 

25.0 

53- 0 

33- 0 

31 
Mean 

Mean 
of 

81.0 

67.0 

88.5 

58.5 

77.0 

57- 0 

55-5 

35- 0 

84.9 

68.1 

85-3 

66.3 

77-5 

58.9 

63.8 

45-4 

61.0 

41. 1 

43-6 

27.8 

Max. 

76 

°-5 

75 

°.8 

68 

".1 

54 

°.6 

51 

^o 

35 

^7 

and 

Min.     J 

Mean  temperature  for  the  year  1896  from  the  maximum  and  minimum  thermometers 55.  5 

Maximum  temperature  for  the  year 98.  o 

Mininmm  temperature  for  the  year 6.  o 

Range  during  the  year 92.  o 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  from  the  Maximum  and  Minim.u-in  Themioiiieters  in  iSg'j. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

45-5 

32.0 

36.5 

21.0 

43-5 

27.0 

52.0 

35- 0 

68.0 

60.0 

68.5 

54- 0 

2 

50.0 

31-5 

37-7 

32.0 

66.5 

36.5 

62.  I 

35- 0 

64.0 

45-5 

73- 0 

45-5 

3 

55-5 

40.  0 

39-5 

32.0 

67.7 

42.0 

59-8 

39-5 

50.5 

43- 0 

84-5 

60.0 

4 

63.5 

51.0 

38.0 

25.0 

46.7 

33-5 

46.5 

35- 0 

62.5 

42.  0 

85.5 

66.5 

5 

55-3 

32.0 

34-5 

22.0 

48.5 

35- 0 

71.0 

44.0 

61.5 

49.0 

72.5 

61.5 

6 

32.8 

21.  0 

51-5 

32.0 

53- 0 

34.5 

63-3 

46.  0 

.77-0 

55-2 

78.0 

58.0 

7 

36.0 

20.5 

49-5 

37- 0 

39-8 

28.0 

60.5 

41.  0 

78.0 

55- 0 

61.0 

56.0 

8 

38.0 

22.0 

38.8 

32.0 

41-5 

28.0 

56.5 

42.  0 

67.5 

46.5 

58.3 

55- 0 

9 

46.9 

22.6 

39-5 

29-5 

48.0 

36.0 

58.5 

42.  0 

76.3 

44.0 

70.5 

57- 0 

lO 

54-5 

29.  0 

38.0 

26.  0 

71-5 

42.0 

52.0 

37-5 

82.5 

60.  0 

73- 0 

56.0 

II 

47.0 

29-5 

34-5 

29-5 

61.5 

35- 0 

59-5 

37- 0 

75- 0 

58.5 

78.3 

56.9 

12 

32-5 

20.  2 

34-5 

30.0 

63-7 

39- 0 

50.5 

40.5 

78.1 

63.  0 

84-5 

63.5 

13 

26.5 

18.0 

43- 0 

30-5 

51.0 

40.0 

61.5 

37- 0 

68.5 

59-5 

84.0 

62.  0 

14 

40.  0 

24.0 

59-3 

27.8 

53- 0 

32.5 

77.0 

51.0 

76.5 

58.0 

82.5 

61.5 

15 

32-5 

28.0 

53-5 

35- 0 

47.0 

33- >J 

61.5 

43-5 

68.3 

49.0 

88.5 

63.0 

i6 

37- 0 

25.0 

45-7 

32-5 

47-7 

31.0 

64.5 

40.5 

69.  0 

50.5 

88.0 

67.  0 

17 

43- 0 

31-5 

63-3 

42.  0 

51-5 

29.0 

56.  0 

41-5 

69.5 

49-5 

75-5 

63.5 

i8 

46.5 

31.0 

53-5 

39- 0 

45-'^ 

39-5 

62.0 

38.0 

75-5 

52.5 

77-5 

62. 0 

19 

33-5 

22.0 

43-7 

31.0 

48.5 

43- 0 

75-5 

38.0 

79-5 

60.  0 

81.5 

61.0 

20 

38.5 

20.5 

37- 0 

28.0 

72. 0 

44-5 

48.0 

28.0 

81.0 

57-5 

83.5 

64.0 

21 

47-5 

32.3 

49-5 

32.0 

74-5 

44-5 

62.  0 

33- 0 

77-3 

51.0 

71-5 

56.0 

22 

50.0 

32.0 

44.0 

37- 0 

82.9 

45-5 

68.5 

39- 0 

70-5 

45-2 

76.5 

54.5 

23 

41-5 

24.0 

48.8 

33-2 

66.5 

52.5 

76.5 

44.0 

80.0 

52.0 

80.9 

61.  9 

24 

33- 0 

13.0 

43-5 

31.0 

56.0 

39-5 

85.1 

52.5 

76.5 

57- 0 

84.5 

64.0 

25 

7-5 

43- 0 

30-5 

46.5 

31-8 

88.0 

59- 0 

65.  0 

51-5 

90. 0 

69.0 

26 

24-5 

7.0 

41.7 

23.8 

46.0 

30.0 

74-5 

50-5 

63.0 

47.0 

80.  7 

65.0 

27 

22.0 

17.0 

29-5 

19.0 

47.0 

31-5 

58.7 

42.0 

69-3 

46.9 

75- 0 

59- 0 

28 

■I7-5 

9.0 

38.5 

20. 0 

49-5 

31-5 

69.7 

42.5 

77.0 

53- 0 

71.0 

58.0 

29 

26.5 

13.0 

48.5 

32.2 

69.0 

44-5 

65.5 

53-5 

83.4 

66.9 

3"- 

29-5 

[2.9 

67.5 

39- 0 

74.5 

52.5 

68.3 

46.5 

92. 0 

71-5 

31 
Mean 
Mean  I 

35-5 

16.  0 

59-5 

42.5 

73-5 

58.0 

39-4 

23-7 

43-2 

30.0 

55-2 

36.4 

64.  2 

41.7 

71-4 

52.3 

78.5 

60.6 

of 

Max. 

31°.  6 

36 

'.6 

45 

'.8 

53 

=.0 

61 

\8 

69°.  6             ! 

and 

Min.    J 

TABLE   VI— Continued. 
Maximtim  and  Minimum  Temperatures  for  each  Month  in  i8gj. 


Month. 


January 
February 
March  .    . 
April     .    . 
May  .    .    . 
June  .    .    , 

July   .    .    . 


August 

September 

October    . 

November 
December 


Day. 


*4 
17 
22 

25 
10 

30 
2 

23 
*4 
14 
II 

*i6 

16 
II 


lum. 

Minimum. 

Temp. 

Day. 

Temp. 

0 

0 

63-5 

26 

7.0 

63.  3 

27 

19.  0 

82.9 

I 

27.0 

88.0 

20 

28.0 

82.5 

4 

42.0 

92.0 

2 

45-5 

90.7 

15 

61.0 

88.5 

7 

60.  0 

94.0 

21 

44-5 

88.5 

J          30 
I         31 

}38.o 

76.0 

24 

23-5 

68.0 

25 

14.0 

Range. 

0 

56.5 

44.3 

55-9 
60.  0 

40.5 
46.5 

29.7 

28.5 

49-5 

50.5 

52.5 
54- 0 

*  Maximum  thermometer  ivas  not  read  every  day. 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  V— Continuerl. 
Temperatures  from  the  Maximum,  and  Minimum.  Thermometers  in  1897. 
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Day. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

83.0 

71-5 

82.5 

64-5 

81.0 

63.5 

55- 0 

66.1 

52.8 

46.7 

25.0 

2 

90.7 

69.  0 

85.0 

66.5 

81.8 

68.0 

70.1 

48.0 

67.0 

51-8 

41.5 

35- 0 

3 

89.0 

70-5 

84.0 

66.0 

76.5 

60.  0 

61.  0 

47.0 

59-5 

47-5 

.36.5 

31-5 

4 

86.5 

73-" 

88.5 

72.0 

74.0 

56.5 

45- 0 

66.0 

42.5 

41.0 

32.8 

5 

88.5 

67.9 

80.5 

65.5 

80.3 

56.0 

73- 0    !        41-3 

66.0 

42.0 

43- 0 

33-5 

6 

90.5 

68.5 

78.5 

63.5 

88.5 

58.0 

76.5 

54- 0 

59-5 

42.5 

45-5 

29.8 

7 

89.5 

70.0 

79-5 

60. 0 

90.0 

63.0 

71-5 

52.5 

51-9 

38.0 

51-5 

32.6 

8 

83- 9 

71.0 

71.0 

61.5 

89.7 

69.  0 

65.5 

43- 0 

52.5 

46.0 

51.0 

34- 0 

9 

87-5 

66.5 

82.5 

64.0 

91-3 

69-5 

77.0 

48.0 

63.0 

45-5 

56.0 

36.5 

10 

87.0 

69.0 

83.5 

64.0 

93-7 

68.5 

62.5 

43- 0 

55- 0 

37-5 

66.5 

38.5 

II 

86.5 

71.0 

81.0 

62.5 

94.0 

69.  0 

76.5 

56.0 

50.5 

40. 0 

68.0 

46.0 

12 

85.5 

70.  0 

81.0 

65.5 

77-5 

67.  0 

72.5 

62.5 

43- 0 

35-5 

55-5 

40. 0 

13 

82.5 

69.  0 

82.0 

64.0 

89.0 

68.0 

78.5 

59-5 

48.0 

32-5 

42.5 

35.8 

14 

82.5 

65.2 

88.5 

65.0 

87.0 

67.6 

75.5 

55.8 

42.5 

31-5 

49.0 

41.0 

15 

83.5 

61.  0 

86.5 

69.0 

80.5 

62.0 

81.5 

53-5 

54-5 

38.5 

50.5 

38.5 

16 

85.0 

65.5 

86.5 

66.0 

88.0 

62.5 

88.5 

58.5 

76.6 

42.0 

51.5 

33- 0 

17 

83.1 

66.5 

80.0 

61.5 

78.8 

62.5 

70.0 

46.0 

45- 0 

32.0 

49.0 

38.5 

18 

76.5 

67.0 

81.0 

65.0 

73-5 

52.0 

61.  0 

38.5 

43-5 

29.  0 

5I-5 

28.0 

19 

78.3 

65.5 

79-5 

62.5 

77-7 

55-5 

63.5 

43.5 

50.7 

32.2 

33-3 

23.0 

20 

78.  7 

68.0 

79.8 

62.5 

65-9 

48.6 

59-2 

55- 0 

65.5 

.39-5 

33- 0 

26.0 

21 

78.5 

69.  0 

84.  0 

65.0 

64.0 

44-5 

57-5 

52.5 

68.5 

40. 0 

41.0 

32.0 

22 

87.0 

69-5 

83.5 

64.0 

68.0 

49.0 

65.0 

52.5 

60.3 

43- 0 

37-5 

31-5 

23 

90.7 

67.  0 

67.5 

56.5 

49.0 

52-3 

47-5 

44-5 

28.7 

35- 0 

22. 0 

24 

87.5 

70.  0 

78.5 

63.0 

71-5 

46.0 

53- 0 

47.0 

40.5 

23-5 

25-5 

15.0 

25 

86.5 

69.  0 

83-5 

63.0 

77.0 

52.0 

56.0 

49-5 

47-3 

30.8 

33-5 

14.0 

26 

82.7 

69.0 

79-5 

63.0 

85.4 

56.3 

59-5 

52.2 

66.0 

42.0 

41-5 

28.5 

27 

78.0 

68.0 

84.0 

60.5 

71-5 

54.5 

57-3 

51.0 

60.  0 

30-5 

38.5 

26.5 

28 

79.0 

66.5 

83.5 

68.5 

69.0 

46.0 

61.7 

55- 0 

39-3 

27-5 

35-5 

24.0 

29 

83.3 

63.2 

84.7 

62.5 

74.5 

45- 0 

62.3 

42.2 

45-5 

32.5 

43- 0 

21.5 

30 

84.5 

63.0 

86.0 

67.0 

83.0 

50.2 

56.0 

38.0 

34-5 

25-5 

57-5 

35.0 

31 

Mean 

Mean 
of 

88.5 

67.0 

78.5 

65.0 

■ 

61.5 

38.0 

50.3 

30.0 

84.7 

68.0 

82.2 

64.5 

79-3 

58-0 

66.4 

49-4 

54-4 

37-4 

'45-2 

30-9 

Max. 

76 

'•4 

73°.  4 

68° 

.6 

57°.  9 

45°.  9 

38°.  0 

and 

Min.    J 

Mean  temperature  for  the  year  1897  from  the  maximum  and  minimum  thermometers 54. 9 

Maximum  temperature  for  the  year 94.  o 

Minimum  temperature  for  the  year      7.  o 

Range  during  the  year 87.  o 

14500 — M   O — 03 28 
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METEOROtOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  from  the  Maximum  and  Minimum  Thermometers  in  i8g8. 


Day. 

Janiiar\'. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

31-3 

19.0 

24-5 

12.5 

43-5 

25.0 

51-5 

31.0 

78.0 

53-5 

84.0 

58.0 

2 

26.5 

17.0 

24.7 

6.2 

36.5 

29.0 

58.3 

35- 0 

86.  5 

52.0 

75-5 

58.9 

3 

37-7 

20.8 

20.5 

9.0 

44.0 

28.5 

30.0 

64-5 

48.0 

83.7 

57- 0 

4 

44.0 

20.5 

35-5 

9.0 

37-3 

32.5 

47-5 

30.0 

68.5 

50.0 

76.0 

61.  0 

5 

48-5 

30.0 

41-3 

21.  0 

46.5 

32.5 

42.0 

29-5 

57- 0 

52.0 

73.8 

60.  0 

6 

39-7 

27-5 

40.  0 

29.0 

48.0 

27.0 

47.0 

24.7 

57-3 

46.6 

80.5 

56.5 

7 

45-7 

34- 0 

47.0 

22.5 

54.8 

33-5 

49-5 

29-5 

49-5 

45- 0 

82.5 

58.5 

8 

61.3 

33- 0 

48.0 

28.0 

55- 0 

32.5 

61.5 

34-5 

50.0 

40.5 

85.7 

60.5 

9 

46.7 

33- 0 

54- 0 

32.  0 

57- 0 

35- 0 

65.5 

38.9 

67-5 

38.5 

87.1 

66,5 

lO 

42.  0 

33- 0 

58.5 

32.0 

64.  0 

41-5 

65.5 

43- 0 

76.0 

45-5 

87.0 

68.0 

II 

3S-5 

32.0 

65-9 

32.2 

68.0 

43- 0 

59-5 

46.8 

71-5 

52.5 

86.2 

65.8 

12 

52-5 

36.8 

66.5 

41-5 

69-5 

54- 0 

68.8 

45-2 

79-8 

54-5 

90.0 

68.5 

13 

60.5 

38.5 

47-5 

34.0 

67.0 

51.0 

69-5 

45- 0 

74.0 

56.0 

88.5 

64-5 

14 

48.0 

35- 0 

57-9 

28.5 

59- 0 

40.5 

52.0 

43- 0 

74-5 

53-5 

90.8 

68.2 

15 

48.5 

38.7 

50.5 

32.0 

57-5 

35-5 

49-3 

42.9 

74.8 

57- 0 

85.0 

67.  0 

16 

50.0 

31-5 

33- 0 

20.5 

51-9 

40.5 

70.0 

44-5 

83.0 

60.0 

74.0 

60.  0 

17 

35.5 

27-5 

42.3 

18.  0 

73-5 

45- 0 

82.7 

50.0 

71-5 

55- 0 

76.7 

57-2 

18 

43- 0 

26.0 

36.0 

31.0 

55- 0 

45-5 

78.1 

56.0 

73-5 

51- 0 

73-5 

62.  0 

^9 

37-5 

28.0 

41-5 

35- 0 

77.5 

44.8 

57- 0 

49.0 

84-5 

56.0 

81.0 

65.0 

20 

47.0 

34- 0 

45-5 

37-5 

68.5 

53- 0 

62.  0 

44-5 

90.  0 

67.0 

81.7 

56.9 

21 

51.0 

36.9 

41-5 

31.0 

53-3 

42.5 

61.7 

41.4 

80.1 

60.  0 

74-5 

59- 0 

22 

39- 0 

35- 0 

38.5 

29.  0 

49-5 

41-3 

68.5 

42.0 

68.5 

57- 0 

78.0 

52.0 

23 

56.5 

38.0 

39-5 

25.0 

62.  0 

47.0 

78.5 

57- 0 

67-5 

60.  0 

80.5 

54-5 

24 

43-5 

31.0 

53- 0 

26.5 

50-5 

41.0 

72.5 

56.5 

82.5 

61.5 

91.  0 

58.0 

25 

36.0 

29.0 

43-5 

26.  0 

55-5 

40-5 

61.  0 

47-5 

77.0 

61.0 

99.0 

68.0 

26 

43-5 

31.0 

40.4 

20.5 

56.0 

35- 0 

49.0 

45- 0 

71.0 

56.0 

95-  8 

70.0 

27 

42.5 

28.5 

41.  0 

25.0 

59-5 

47.0 

50.7 

41-3 

77- 0 

55-5 

93- 0 

71.0 

28 

38.0 

24. 0 

40.5 

24.2 

67.5 

53- 0 

43- 0 

33-5 

81.5 

58.0 

93-5 

71.0 

29 

37-5 

28.0 

61.3 

44.0 

59-5 

39- 0 

83.0 

62.0 

84.5 

66.0 

30 

28.3 

21.  2 

57-5 

43- 0 

71.0 

44.2 

81.7 

63.5 

89.3 

63.5 

31 
Mean 
Mean   "1 

33-5 

22.5 

48.5 

35- 0 

76.0 

530 

43-" 

29.7 

43-5 

25-7 

56.6 

40. 0 

60.4 

41-3 

73-5 

54-2 

84.1 

62.  4 

:        of 

Max. 

36' 

■  4 

34' 

'.6 

48 

=•3 

50 

'.8 

63°.  8 

73 

V2 

and 

Min.     J 

Table  VI — Continued. 
Maximum  and  Miniimim  Temperatures  for  each  Month  in  i8g8. 


Month. 


January  .  . 
February  . 
March .  .  . 
April  .  .  . 
May  .  .  . 
June  .  .  . 
July.  . 
August  . 
September . 
October  .  . 
November  . 
December 


Maximum. 


12 

19 

^17 
20 

25 
2 

3 

3 

3 

10 


Minimum. 


Day.       Temp.  !    Day.       Temp. 


61.3 
66.5 
77-5 
82.7 
90.  o 
99.0 

iOO.O 

94-3 
95-5 
81.7 
67.0 
68.  5 


2 
2 
I 
6 

9 
22 
II 

28 
II 

28 
26 

t  14 


17.0 

6.  2 

25.0 

24.7 

38.5 
52.0 

57-5 
58.2 
50.0 
33 -o 
22.8 
10.  S 


Range. 


44 
60 
52. 
58. 
51 
47.0 

42.5 
36.1 

45-5 
48.7 
44.  2 

57-7 


*  Maximum  thermometer  was  not  read  every  day. 


f  Minimuiu  tlienuometer  wa.s  not  read  every  day. 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS. 
TABLE  V— Continued. 
Temperatures  from  the  Maximum  and  Minimum  Thermometers  in  i8g8. 
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July- 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Day. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

° 

J 

° 

° 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

I 

97-5 

69-5 

90-3 

71.8 

93- 0 

71.0 

78.5 

60.  0 

56.0 

36.5 

50.5 

33- 0 

2 

100.  0 

74-5 

91-5 

73- 0 

93-5 

70.0 

74.0 

66.5 

65.0 

36.0 

48.5 

27.0 

3 

99-7 

76.0 

94-3 

76.  0 

95-5 

72.0 

81.7 

70-5 

60.  0 

40.5 

43- 0 

37- 0 

4 

96.  0 

72.0 

93-7 

65.6 

88.5 

71-5 

81.5 

73- 0 

63.0 

37-5 

50.5 

38.0 

5 

79-7 

66.0 

82.1 

65.0 

91.  I 

70.0 

79-5 

72.0 

63.5 

44.0 

35-1 

31.0 

6 

68.5 

66.0 

86.  0 

64.0 

92.4 

70.8 

73-5 

58.0 

61.0 

38.5 

42.3 

28.0 

7 

83.0 

64.0 

91. 0 

70.2 

89.5 

61.0 

73- 0 

55- 0 

53- 0 

37.0 

44.0 

30. 0 

8 

87.  8 

66.0 

91. 0 

72.0 

77-5 

57- 0 

75- 0 

61.5 

64-5 

36.0 

35-3 

22.0 

9 

86.0 

71-5 

78.5 

70.2 

77.0 

54-5 

75- 0 

57.  0 

66.0 

45- 0 

31-5 

19.0 

lO 

80.0 

61.5 

82.8 

65.5 

79-7 

56.5 

74.0 

51-5 

67.0 

54- 0 

42.  0 

20.0 

II 

75-5 

57-5 

81.0 

64.0 

73-5 

50-0 

81.5 

56.0 

54-5 

38.0 

45- 0 

26.0 

12 

72.5 

59- 0 

75-5 

66.0 

74.0 

50.8 

68.5 

48.0 

49-5 

32.0 

36.5 

28.0 

13 

83.0 

61.0 

79-7 

67.0 

74.0 

55.5 

67.5 

45- 0 

49-5 

34- 0 

32.5 

16.0 

M 

79.2 

69.0 

78.0 

66.0 

75-5 

55-5 

58.0 

45- 0 

54-5 

.}9-5 

29.0 

10.8 

15 

90.  0 

72.0 

81.5 

68.0 

76.  0 

64.0 

58.5 

43-6 

51,0 

33-5 

37-5 

14.8 

i6 

95- 0 

73- 0 

86.7 

72.0 

82.  5 

67.  0 

62.3 

40.  0 

47-5 

36.0 

46.5 

20.0 

17 

90.0 

69-3 

89.5 

70.0 

87-5 

62.0 

61.5 

40.5 

49.0 

41.0 

37.7 

31.0 

i8 

9'-5 

72.  0 

88.0 

69.  0 

91-5 

6.';.  0 

62.  0 

48.0 

49.0 

43- 0 

51.5 

28.0 

'9 

94-5 

69.5 

82.5 

69-5 

88.5 

67.0 

64.5 

48.0 

57-5 

46.0 

37-5 

29.0 

20 

92.5 

69.9 

80.5 

66.0 

76.5 

58.0 

70.5 

43-5 

54-7 

40.0 

40.7 

34-6 

21 

91-5 

72.0 

82.0 

64-5 

70.9 

52.0 

63.1 

49.0 

56.0 

33-5 

36.0 

22 

S5-5 

73-5 

86.9 

67.  0 

70.5 

57- 0 

66.5 

41. 0 

57- 0 

38.0 

43- 0 

36.0 

23 

S3.  7 

70.0 

91. 0 

71.0 

85.5 

56.5 

58.5 

36.5 

48.5 

32.0 

49-5 

32.0 

24 

84.0 

67.5 

90.7 

73- 0 

75-9 

60.  0 

66.5 

37-5 

34-5 

29.0 

40.5 

30.  0 

25 

86.5 

72.0 

88.0 

70-5 

77.0 

57-5 

70.  0 

44.0 

36.5 

26.  0 

37-5 

28.0 

26 

90.0 

73-6 

83.0 

65.0 

83.0 

64.5 

64-5 

42. 0 

33-3 

22.8 

38.5 

26.0 

27 

90.5 

74- 0 

75-5 

61.0 

74.3 

58.0 

47.0 

37-5 

38.0 

23.0 

42.5 

28 

87.0 

73-5 

75- 0 

58.2 

77.0 

51.0 

51-5 

33- 0 

38.5 

25-5 

21.0 

29 

92.1 

73- 0 

80.3 

63.0 

78.0 

54.5 

56.5 

36.0 

41-3 

31-5 

60.  0 

25-4 

30 

93- 0 

74-5 

89.2 

67.0 

79-7 

52.0 

55- 0 

34-5 

45-5 

32.0 

68.5 

41.0 

31 

Mean 

Mean 
of 

92.5 

72.0 

92.7 

69.0 

54- 0 

37- 0 

58.0 

18.5 

87.7 

69.5 

85.1 

67.7 

81.6 

60.4 

66.9 

48.7 

52.2 

36.0 

43-3 

27.2 

Max. 

78 

=.6 

76 

'.4 

71 

'.0 

57' 

=.8 

44 

=  .i 

35 

=.2 

and 

Min.     J 

: 

Mean  temperature  for  the  year  1S98  from  the  maximum  and  miniunim  thermometers 55.9 

Maximum  temperature  for  the  year 100.  o 

Minimum  temperature  for  the  year ■  6.  2 

Range  during  tlie  year 93-8 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  from  the  Maximum  and  Minimum  Thermometers  in  i8gc^. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

19-3 

8.5 

19-5 

40 

55-5 

37-5 

45-2 

32.0 

86.6 

56.5 

85.0 

63.0 

2 

25-5 

3-5 

30.0 

II. 0 

47-5 

38.0 

43-5 

28.5 

88.0 

61.5 

81.5 

64.0 

3 

48.5 

15- 0 

33-5 

23.0 

41.0 

36.0 

45-5 

30.2 

78.2 

49.0 

81.5 

65.0 

4 

55-3 

37-2 

46.0 

31-5 

46.0 

35-5 

47-5 

30.0 

66.5 

46.5 

85.0 

61.5 

5 

58-0 

38.0 

33-5 

25-5 

59-7 

37- 0 

52.0 

31.0 

67.0 

49.0 

91.0 

64.5 

6 

38.5 

32.0 

29- 3 

25.0 

46.0 

30-5 

57-5 

34- 0 

63.0 

55- 0 

94.6 

69.9 

7 

23.0 

31-3 

24-5 

35-5 

18.0 

54- 0 

38.8 

70.  0 

58.0 

95-5 

75.0 

8 

42.0 

20.  S 

26.0 

7.0 

35-1 

25.0 

51-5 

40.6 

68.0 

58.0 

95- 0 

73- 0 

9 

42.5 

30.0 

5-0 

-  4.0 

39- 0 

25-5 

49.0 

35- 0 

75- 0 

57- 0 

90.0 

70.0 

lO 

40.7 

18.0 

2.0 

-  9.0 

48.5 

30.0 

54-1 

32.5 

75.0 

54.5 

71.2 

60.5 

II 

26.0 

10.  0 

9.0 

—  10. 0 

56.0 

33- 0 

61.5 

36.0 

78.0 

57- 0 

72.  0 

59-5 

12 

27.  0 

21.0 

8-5 

3-5 

73-5 

52.0 

77.2 

43- 0 

83.0 

54- 0 

70.  6 

64.8 

13 

32-7 

27.  0 

8.5 

4.0 

59-5 

39-5 

52.5 

73- 0 

60.  9 

69.0 

14 

50- 5 

32.0 

22.5 

5-0 

40.3 

35-5 

57-3 

73- 0 

54.0 

89.5 

71-5 

15 

55-5 

37- 0 

35-5 

4.9 

42.5 

33- 0 

66.0 

74.0 

58.0 

93- 0 

71.5 

i6 

47.8 

35-3 

38.0 

17.0 

48.5 

34-5 

53-7 

84.0 

55- 0 

75- 0 

56-5 

17 

51.0 

35- 0 

46.0 

32.5 

49-5 

31.0 

66.3 

74- 0 

55-5 

70. 0 

53- 0 

i8 

25-5 

38.5 

32.9 

55- 0 

36.0 

75-5 

45- 0 

60.0 

55- 0 

77.0 

59-5 

'9 

34-5 

19-5 

48.0 

30.0 

63.0 

33-5 

71.8 

51-2 

64.0 

50.5 

87.0 

58.0 

20 

44.0 

18.5 

58.0 

32.0 

46-5 

31-5 

69.5 

47.0 

66.5 

48.0 

91.8 

64.0 

21 

47-5 

27.0 

41.  0 

42.5 

27.0 

76.5 

44-5 

66.0 

46.5 

87.0 

68.6 

22 

56.5 

36.5 

59- 0 

40.0 

48.0 

34- 0 

64.0 

40.0 

60.0 

49.0 

84.0 

61.0 

23 

49.0 

34- 0 

47.5 

34- 0 

49-5 

34- 0 

72.8 

45- 0 

65.8 

46.8 

88.0 

62.5 

24 

46.7 

32.0 

39-3 

28.0 

43- 0 

30.0 

80.0 

50.2 

71.0 

48.0 

93-6 

68.0 

25 

41.  I 

28.0 

42.  0 

24.0 

43-5 

27.0 

81.0 

57-2 

71.0 

48.0 

83.8 

65.0 

26 

56.0 

29.0 

48.0 

31-5 

49-8 

40. 0 

78.0 

59-5 

75- 0 

46.  0 

83.0 

63.0 

27 

41.0 

19.0 

47-5 

34- 0 

45-5 

35- 0 

71.0 

52.5 

81.0 

54-0 

83.0 

65.4 

28 

21-5 

16.5 

52.0 

28.5 

42.0 

34-2 

68.0 

48.0 

89.0 

60.  9 

88.0 

66.0 

29 

37-5 

14.0 

45-3 

28.8 

78.0 

48.0 

87.6 

66.5 

76.5 

65-0 

30 

41.5 

21.  0 

63.0 

33- 0 

81.5 

56.0 

86.0 

63.0 

81.2 

58.5 

31 

Mean 
Mean 

31.8 

17-5 

67.0 

46.5 
33.6 

82.7 

65.0 

41.7 

24-5 

33-5 

19.7 

49-3 

64.0 

43-2 

74.3 

54-4 

84.3 

64.6 

of 

Max. 

33 

=.  1 

26 

°.6 

41 

°.4 

53 

^6 

64 

^4 

74 

=  .4 

and 

Min.     J 

TABLE  VI— Continued. 
Maximum  and  Minimum  Temperatures  for  each  Month  in  i8gg. 


Month. 


January  .  . 
February  . 
March  .  . 
April  .  .  . 
May  .  .  . 
June  .  .  . 
July  .  .  . 
.\ugust  .  . 
September. 
October  .  . 
November . 
December  . 


Maximum. 

Minimum. 

Range. 

Day. 

Temp. 

Day. 

Temp. 

0 

0 

0 

*5 

58.0 

2 

3-5 

54-5 

*  22 

59- 0 

II 

—  lO.O 

69.  0 

12 

73-5 

7 

18.0 

55-5 

*3o 

81.5 

t2 

28.5 

53- 0 

28 

89.0 

26 

46.0 

43- 0 

*7 

95-5 

17 

53- 0 

42.5 

27 

91.2 

I 

56-0 

35-2 

20 

92.5 

17 

57-5 

35- 0 

8 

90.0 

30 

39- 0 

51.0 

13 

78.0 

22 

35.0 

43- 0 

II 

72.0 

27 

28.5 

43-5 

12 

66.5 

31 

30 

63.5 

*  Maximum  thermometer  was  not  read  every  day. 


t  Minimum  thermometer  was  not  read  every  day. 


RESULT.S  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  from  the  Maxtmutn  and  Minimuvi  Thermometers  in  i8gg. 
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Day. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

0 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

83-5 

56.0 

84.5 

63.5 

81.0 

64-5 

55.0 

35-2 

63.0 

50.0 

63.0 

43- 0 

2 

87.0 

58.0 

88.0 

69. 0 

85.8 

70.0 

60.0 

36.5 

59-8 

44.0 

53- 0 

40.5 

3 

90.  0 

68.0 

87.0 

67.0 

88.5 

67.0 

58.0 

36.5 

50.5 

39-5 

59-7 

362 

4 

89.0 

65.5 

90.  0 

70.0 

80.0 

64.0 

64.0 

37- 0 

55- 0 

34- 0 

47-5 

29.  0 

5 

86.0 

68.0 

91.0 

73- 0 

82.5 

59-8 

68.6 

46.0 

61.5 

.■53-5 

39-5 

27.0 

6 

86.0 

67.0 

81.8 

70.5 

93-5 

69.5 

66.5 

42-5 

48.0 

36.0 

45- 0 

26.  0 

7 

86.5 

67.0 

81.0 

65.5 

79-5 

61.9 

64.0 

48.0 

55-5 

34.5 

37- 0 

20.5 

8 

81.5 

67.  0 

80.0 

61.2 

90.  0 

68.0 

60.  0 

50.5 

55-5 

40.0 

51-5 

28.0 

9 

84.0 

61.0 

80.0 

63.5 

75-5 

64.  0 

70.2 

54- 0 

61.0 

.34- 0 

50.0 

33-5 

lO 

82.0 

61.0 

86.5 

71.0 

78.0 

56.5 

73- 0 

51-5 

66.5 

41.0 

49.0 

33-5 

II 

84.0 

61.5 

88.0 

70.0 

73- 0 

59-5 

72-5 

54- 0 

72.0 

44.0 

66.0 

43-5 

12 

87.4 

64.0 

81.0 

70-5 

82.0 

55- 0 

77.0 

59-5 

51.5 

35- 0 

66.5 

46.0 

13 

91.0 

66.5 

89.0 

72.0 

74.0 

59- 0 

78.0 

60.  0 

48.0 

29.0 

61.  0 

36.5 

14 

87.0 

67.  0 

79-5 

64-5 

69.0 

51.0 

74.0 

58.0 

51-5 

31.0 

45-5 

32.5 

15 

85.0 

66.5 

68.0 

61.0 

74.0 

46.0 

71.0 

56.0 

58.0 

36.5 

46.5 

25.0 

i6 

90.  0 

61.5 

76.0 

60.5 

75- 0 

50-5 

65.5 

59- 0 

5^.0 

48.0 

36.0 

23.0 

17 

86.0 

70.0 

77.0 

57-5 

76.5 

53- 0 

71-5 

59- 0 

51-5 

43- 0 

46.5 

27.0 

i8 

81.3 

66.5 

82.0 

68.0 

78.0 

54- 0 

76.0 

62.0 

59-5 

43- 0 

55-2 

30-5 

19 

86.0 

64.0 

85.0 

73- 0 

72.9 

61.5 

76.0 

57-5 

60.5 

47-5 

56.0 

37- 0 

20 

87.0 

69.5 

92.5 

70.8 

79.0 

63.5 

67.  0 

45- 0 

56-0 

39-5 

47.0 

31.0 

21 

90.  0 

76.9 

92. 0 

71-5 

68.5 

53- 0 

52.5 

37- 0 

53-5 

34-5 

51.6 

28.2 

22 

91.0 

71.0 

88.0 

70.0 

77.0 

47.0 

56.3 

35- 0 

58.5 

39-2 

54.8 

28.5 

23 

87.0 

73- 0 

80.0 

67.0 

78.5 

54- 0 

64-5 

42.5 

52.5 

38.0 

46.0 

30-5 

24 

80.5 

68.5 

84.5 

62.5 

77-5 

56-0 

76.5 

51C 

47.0 

33- 0 

52.5 

31.0 

25 

79.0 

67.0 

86.5 

66.0 

75-5 

58.8 

69.6 

56.0 

40. 0 

31-5 

33.5 

22.5 

26 

86.5 

72.0 

84.5 

69. 0 

65.0 

47-5 

74.5 

59- 0 

49,0 

30.0 

28.0 

17.0 

27 

91.2 

70.0 

79.0 

68.  0 

63.0 

40.5 

77.0 

57-5 

52.5 

28.5 

29.  0 

14.0 

28 

86.0 

60.0 

77.0 

64.0 

71-5 

44.8 

77.0 

55- 0 

47.0 

32.5 

27.0 

15- 0 

29 

86.5 

68.0 

78.0 

62.  0 

73- 0 

49.0 

66.0 

51-5 

55- 0 

33-5 

22.0 

12.5 

30 

80.0 

67.0 

75- 0 

67.5 

55- 0 

39- 0 

58.5 

45-5 

62.5 

37-2 

■7.5 

6.0 

31 

Mean 

Mean 
of 

82.0 

59-5 

79.0 

65.0 

62.5 

49.0 

•     ■ 

22.5 

3-0 

85.8 

66.1 

82.9 

66.9 

76.4 

56.3 

67.8 

49-9 

55.3 

37.4 

45-3 

27.7 

Max. 

76 

'.0 

74 

'■9 

66< 

••4 

58' 

'.8 

46 

'.4 

36' 

•5 

and 

Min.     J 

Mean  temperature  for  the  year  1899  from  the  maximum  and  iiiiiiiniuni  thermometers 54-4 

Maximum  temperature  for  the  year.    . 95.5 

Minimum  temperature  for  the  3'ear -  10.  o 

Range  during  the  year 105.  5 


43.8 


METEOROLOGICAL  OBSERVATION'S  AND  RESULTS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  from  the  Maximum  and  Minimum  Thermometers  in  igoo. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

[Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

22.0 

13.0 

19.0 

5-9 

53-5 

33- 0 

59- 0 

31-5 

76.5 

52.0 

86.0 

64.0 

2 

30.0 

8.5 

34- 0 

7.2 

44.0 

30.0 

62.0 

37-2 

76.5 

51-2 

86.0 

65.5 

3 

32.0 

21.0 

46.0 

19- 5 

44.2 

29.2 

58.0 

38.5 

77-5 

46.0 

76.0 

62.0 

4 

34.0 

15-0 

51.0 

33- 0 

55- 0 

28.0 

46.0 

34- 0 

63.0 

37- 0 

75- 0 

57- 0 

5 

47-5 

22.9 

43- 0 

30.0 

52-5 

36.0 

58.0 

31.0 

65.0 

43-9 

77.0 

55-5 

6 

49-5 

35- 0 

54- 0 

28.0 

64.0 

35.8 

70.  0 

48.0 

73- 0 

45- 0 

79.0 

58.0 

7 

52- 0 

28.5 

47-6 

36.3 

64.0 

35- 0 

67.0 

5I-0 

68.0 

50.0 

84.5 

59-9 

8 

47.0 

30.0 

68.0 

39- 0 

36.0 

30-5 

69. 0 

45- 0 

88.0 

55- 0 

87.0 

67.0 

9 

35-5 

24.0 

60.0 

33-5 

52.2 

30.0 

55- 0 

38.0 

73- 0 

47.0 

82.0 

66.0 

lO 

51.0 

30.0 

37-5 

27.0 

57-0 

37- 0 

52.5 

29- 5 

64.0 

40.0 

82.8 

60. 0 

II 

44.0 

30.0 

44-5 

32.0 

44.0 

23.0 

38.0 

33- 0 

69.9 

49.0 

89.5 

63.5 

12 

43- 0 

31.0 

44.0 

36.5 

29. 0 

10. 0 

50-0 

43-5 

75- 0 

53-5 

78.0 

66.0 

13 

34- 0 

26.  0 

68.0 

35- 0 

49-5 

24-5 

55- 0 

39-5 

90.0 

55- 0 

72.5 

61.5 

14 

55- 0 

26.  0 

46.5 

30.0 

46.0 

32.5 

56.0 

40.0 

90.0 

63.0 

84.5 

68.0 

15 

52-5 

37-5 

60.  0 

34- 0 

33-2 

19.0 

64.0 

35-5 

92.5 

61.0 

70. 0 

64.0 

i6 

62.0 

33- 0 

36.7 

34-5 

19- 5 

70. 0 

46.0 

89.0 

61.0 

67.0 

55- 0 

17 

40.0 

35- 0 

25.0 

18.0 

24.0 

14.  0 

72.0 

54-5 

86.0 

58.0 

61.5 

56.0 

i8 

46.0 

37- 0 

23.2 

10.  0 

44-9 

13.0 

63.0 

59- 0 

75- 0 

66.0 

72.5 

57- 0 

19 

52.0 

41.0 

27.8 

II.  9 

53- 0 

32.5 

74.0 

57- 0 

66.5 

55-5 

74- 0 

59-2 

20 

60.9 

45- 0 

36.0 

13.0 

56.0 

31.0 

65.0 

55- 0 

70.  0 

54- 0 

81.5 

55- 0 

21 

47-5 

32-5 

46.0 

25.0 

40.  2 

27.0 

62.  0 

52.5 

68.5 

49.2 

82.0 

57-5 

22 

55- 0 

29.0 

58.5 

38.0 

56.5 

25.0 

64.  0 

53- 0 

76.0 

50.5 

81.5 

61.5 

23 

63.5 

33- 0 

4b.  0 

34-^ 

69.0 

37- 0 

74.0 

55-2 

79-8 

53- 0 

81.2 

64.2 

24 

34-5 

56.0 

22.0 

52.8 

41.0 

77.2 

58.0 

71.0 

59- 0 

82.0 

69.0 

25 

46.0 

34-5 

9-9 

38.0 

31.0 

64.5 

49- 0 

68.5 

55-5 

85.0 

69.6 

26 

35-" 

19.0 

26.5 

13.0 

37.8 

30.0 

71-5 

47-4 

70.0 

54- 0 

90- 5 

70.8 

27 

33- 0 

16.5 

25-5 

8.0 

53- 0 

36.0 

74-2 

47.6 

81.5 

50.5 

90. 7 

71.0 

28 

36.0 

22.5 

45- 0 

18.9 

49- 0 

34- 0 

75- 0 

48.0 

80.0 

55-5 

89.  5 

71-5 

29 

32.5 

10. 0 

41.0 

36.0 

73-5 

47.  8 

63.5 

52.0 

91-5 

71-5 

30 

36.0 

10. 0 

42.8 

34- 0 

83.0 

51.0 

75- 0 

55- 0 

80.0 

64.0 

31 

Mean 
Mean  l 

8.0 

46.0 

32.5 

83.5 

63.5 

44-1 

26.4 

43-5 

24.0 

47.2 

29-3 

64.1 

45-2 

75-7 

52.9 

80.7 

63.0 

of 

Max. 

35-2 

33°- 8 

38 

°.2 

54 

^6 

64 

^3 

71 

^8 

\       and 

:      Min.    J 

TABLE  VI— Continued. 
Maximnvi  and  Minimum  Temperatures  for  each  Month  in  igoo. 


Month. 


January  .    . 

February   . 

March  .  . 
April  .  .  . 
May    .    .    . 

June    .    .    . 

July  .  .  . 
Augu,st  .  . 
September 
October  .  . 
November 
December  . 


Maximum. 


Minimum. 


Day. 


^23 
*8 
13 
23 
30 
15 
29 

18 
II 
6 
*6 
21 
19 


Temp.       Day. 


63.5 
•  68.0 

69.0 
83.0 
92- 5 

91-5 


98. 

5 

100. 

8 

96. 

0 

86. 

2 

77 

5 

61. 

0 

i 

31 

tl 

12 
[O 

4 

16 

20 

I 

2 

19 

ti8 
16 
15 


Temp. 


8.0 

5-9 
10.  o 
29- 5 
37- o 

55- o 

57.6 
60.  o 
50-0 

37- o 
26.  o 
14.8 


Range. 


55-5 
62.  I 

59- o 
53-5 
55-5 

36.5 

40.9 
40.8 
46.  o 
49.2 

5"-5 
46.  2 


*  Maximum  thermometer  was  not  read  every  day. 


t  Minimum  thermometer  was  not  read  every  day. 


RESULTS  OP  OBSERVATIONS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  from  the  Maximum  and  Minimum  Thermometers  in  igoo. 
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Day. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

80.0 

57.6 

88.0 

68.5 

90-5 

70-5 

69.0 

64.  0 

6r.5 

58.5 

50.2 

29.0 

2 

81.8 

60.0 

81.5 

60.  0 

88.0 

71.0 

67.0 

63.0 

69.0 

58.0 

53- 0 

31.0 

3 

90.  2 

64.0 

83-5 

63.0 

89.8 

69.0 

69.5 

62.5 

58.0 

47.0 

48.2 

32-5 

4 

94-6 

74.0 

80.5 

63.5 

89.5 

71-5 

70.5 

64-5 

59- 0 

42.5 

53- 0 

41-5 

5 

93-6 

75- 0 

84.5 

63.0 

90.8 

70.  0 

81.6 

67.0 

695 

45.0 

48.0 

35.4 

6 

95.0 

73- 0 

95-2 

64-5 

96.  0 

72.0 

86.2 

65.2 

58.5 

42.5 

46.0 

34.0 

7 

94.0 

73-2 

97.0 

74.0 

95- 0 

71.0 

79.0 

67.0 

64.8 

44- 0 

45-5 

32.4 

8 

92.9 

73-2 

96.5 

75-5 

92.0 

73- 0 

76.0 

57- 0 

50.5 

35- 0 

43- 0 

34-5 

9 

80.2 

63.0 

96.5 

77.0 

90.0 

74.0 

64.8 

50.0 

44.5 

31.0 

47.0 

27-5 

lO 

83.0 

58.9 

97.8 

76.5 

91-5 

74.0 

62.5 

42.0 

52.  5 

33-2 

36.0 

21.8 

II 

90-5 

65.0 

100.8 

78.5 

95-5 

75- 0 

67.5 

45- 0 

46.0 

36.0 

33- 0 

24.8 

12 

90.0 

70.0 

99.0 

7I-5 

90.  0 

68.0 

65.5 

46.0 

49-5 

33-5 

39-5 

23-5 

13 

83.8 

64.0 

93-5 

69.5 

86.0 

61.0 

63.  0 

56.0 

56.2 

34- 0 

58.0 

32.3 

14 

85.5 

63.8 

93- 0 

74-5 

75- 0 

68.0 

68.0 

59- 0 

48.0 

33- 0 

41.5 

19-5 

15 

93-5 

64.0 

92.8 

73-5 

72.5 

66.0 

74.0 

54.0 

49.8 

30.0 

29.0 

14.8 

i6 

98.0 

68.2 

92.  0 

72.0 

86.0 

65.0 

77.0 

47.0 

42.  0 

26. 0 

27.0 

20.5 

17 

97.0 

75- 0 

90.  0 

73-5 

71.0 

57- 0 

57.5 

37-5 

4?.  8 

29.  0 

35.5 

15.5 

i8 

98.  5 

75- 0 

93-4 

71.2 

71.0 

57- 0 

73- 0 

37- 0 

70.  0 

37- 0 

44.6 

28.0 

19 

92.0 

71.0 

93-6 

69.  0 

69. 0 

50.0 

59- 0 

43- 0 

74.0 

54- 0 

61.0 

28.5 

20 

90.8 

70-5 

84.0 

65.0 

77.6 

53- 0 

61.  0 

37-5 

67.0 

59-5 

50.3 

31.0 

21 

93-5 

76.0 

74.0 

65.5 

82.0 

65.5 

,  ' 

77-5 

54-5 

36.0 

28.0 

22 

83-4 

69. 5 

75-5 

65.8 

75- 0 

61.0 

78.0 

52-5 

63. 0 

48.0 

36.0 

23.0 

23 

87.0 

70-5 

77.0 

67.5 

74.0 

58.5 

76.5 

64.5 

67.0 

46.  0 

49-5 

32-5 

24 

87.0 

68.0 

89.0 

72.0 

78.5 

53-5 

79-5 

65.0 

46.5 

40-5 

59-6 

40.0 

25 

90.  6 

71.5 

90.  0 

71.0 

80.0 

57-5 

71.5 

56.0 

64.  0 

47.0 

50.0 

32.0 

26 

76.  0 

70.5 

94.8 

75- 0 

87.9 

62.2 

67.0 

58.0 

64.9 

41.0 

40.0 

26.0 

27 

80.5 

66.0 

93-5 

72.0 

89.9 

70. 0 

76.5 

57-5 

50.5 

39- 0 

41.0 

22.5 

28 

84.2 

62.0 

85.0 

71.0 

74.0 

60.0 

62.5 

52.5 

55- 0 

35- 0 

44.0 

30.5 

29 

83.0 

62.  0 

87.0 

71.0 

74.2 

64.0 

67.0 

52.0 

51.0 

38.0 

40.  0 

23-5 

30 

84.0 

71.0 

87.  8 

70.0 

74.0 

66.0 

70.5 

47-5 

44.8 

32.0 

36.0 

25.0 

31 

Mean 

Mean 
of 

90.0 

69.5 

92.5 

69-5 

60. 0 

54.5 

44.0 

34- 0 

88.5 

68.2 

89.7 

70.1 

83.2 

65.1 

70.0 

54.1 

57-4 

41.0 

44.0 

28.2 

Max. 

78 

°.4 

79 

^9 

74 

\i 

62 

=.0 

49 

=.2 

36 

°.i 

and 

Min.    J 

Mean  temperature  for  the  year  1900  from  the  maximum  and  minimum  thermometers 56.5 

Maximum  temperature  for  the  year 100.8 

Minimum  temperature  for  the  year 5.9 

Range  during  the  year 94-9 


440 


METEOROLOGICAl.  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE"  V— Continued. 
Temperatures  from  the  Maximum  and  Minimum  Thermometers  in  igoi. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

Day. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

45- 0 

32.3 

35.  s 

12.  0 

53- 0 

25-5 

57- 0 

34-5 

81.5 

51.0 

72.5 

52.8 

2 

35- 0 

27.0 

39- 0 

19.  0 

60.  5 

38.2 

50.0 

39- 0 

77.0 

50.0 

78.0 

55- 0 

3 

29- 5 

,  18.5 

37-8 

28.0 

51-5 

32.5 

45- 0 

38.0 

69.5 

54-5 

76.8 

56.2 

4 

40.0 

15-2 

47- 0 

31-5 

50.0 

35- 0 

50.0 

38.0 

71-5 

48.0   . 

80.0 

58.2 

5 

38.8 

26.0 

32.0 

20.0 

42.0 

16.8 

60.5 

37.8 

81.0 

52.0 

85.0 

60. 0 

6 

39- 0 

20.0 

32-5 

17.0 

22.5 

"•5 

50.3 

45- 0 

69.5 

47- 0 

87.  2 

65.5 

7 

51.0 

29.0 

30.0 

15.0 

39-8 

13.0 

57- 0 

29.0 

65.5 

46.5 

71.8 

60.6 

8 

45-6 

28.0 

32.0 

22.0 

59- 0 

27.  2 

54- 0 

43- 0 

70.0 

53-5 

71.0 

54-5 

9 

65.0 

37- 0 

37- 0 

24.2 

56.2 

45- 0 

51.0 

41. Q 

70.  0 

56.8 

74.0 

51-4 

lo 

45-5 

36.5 

35-5 

22.  0 

57- 0 

40.  0 

57-8 

41.0 

62.3 

57- 0 

79.8 

54-9 

II 

45-5 

38.0 

37- 0 

23.0 

60.0 

37.6 

60.5 

39- 0 

77- 0 

56.5 

86.3 

57- 0 

12 

40.5 

33- 0 

36.5 

18.0 

63.0 

36.0 

62.0 

37- 0 

76.0 

53- 0 

91.  2 

68.0 

13 

40.  2 

30.0 

28.0 

16.0 

53- 0 

41.  0 

57- 0 

41.  0 

68.0 

51.0 

87.6 

69. 0 

14 

39-5 

24.0 

55- 0 

16.  0 

55- 0 

35- 0 

46.0 

40.  2 

73- 0 

47.8 

76.  0 

68.0 

15 

59- 0 

36.5 

42.8 

23-5 

48.0 

31.0 

50.0 

42.0 

77.0 

50.5 

78.0 

58.5 

i6 

65.5 

36.0 

57-5 

25.0 

41.  0 

31.0 

65.2 

39-4 

76.9 

54.5 

60.2 

56.0 

17 

49.2 

30.0 

44.0 

30.0 

53- 0 

27. 0 

67.0 

44.0 

76.0 

55-5 

72.5 

54.5 

i8 

30.0 

19.0 

50.0 

28.9 

69.  2 

33-8 

49.0 

41.0 

69.0 

57- 0 

76.5 

56.5 

19 

25.0 

14.8 

48.5 

23.0 

75- 0 

39- 0 

49.8 

43-5 

62.2 

54-5 

80.2 

57-5 

20 

35-5 

12.0 

34.0 

21.0 

59-8 

39- 0 

56.5 

44-5 

63.0 

53- 0 

80.0 

61.0 

21 

55.0 

29.0 

30.6 

20.0 

58.0 

38.0 

56-0 

43- 0 

67.0 

52.0 

85.5 

65.5 

22 

46.0 

36.0 

35- 0 

20. 0 

56.0 

32-5 

56.0 

42.7 

70.  0 

56.4 

87.5 

68.0 

23 

37-5 

31-5 

26.0 

14-5 

61.  9 

37-5 

55- 0 

44.8 

79.8 

58.3 

84.0 

67.0 

24 

39- 0 

29.0 

32.6 

14.0 

68.0 

45- 0 

50.2 

45- 0 

81.5 

61.0 

87.5 

72.  0 

25 

34-9 

26.7 

41.0 

16.0 

55- 0 

51.0 

60.0 

50-0 

71.0 

51.0 

88.6 

68.0 

26 

32.5 

25-5 

48.0 

29.0 

63.3 

48.0 

67.0 

46.5 

55- 0 

49.2 

89.0 

71.0 

27 

34.0 

28.0 

38.3 

22.5 

57- 0 

41.0 

64.0 

43- 0 

61.0 

51.0 

89.6 

67.5 

28 

33-8 

24.0 

40.5 

20.0 

46.0 

37-5 

71.0 

43- 0 

72.5 

57-2 

89.5 

70-5 

29 

36.8 

21.8 

51-5 

35- 0 

77.0 

46.5 

68.8 

53- 0 

94.0 

72.0 

30 

32.0 

25.0 

47-5 

33-5 

85.0 

50.0 

70. 0 

49.0 

96.  0 

71.2 

31 

Mean 
Mean    "1 

31-5 

15-0 

55- 0 

36.0 

67.0 

53-9 

41.2 

26.  9 

38.0 

21.  I 

54-4 

34-5 

57-9 

41-7 

71.0 

53.0 

81.8 

62.3 

of 

Max.    -> 

34 

=.0 

29 

\6 

44 

'.4 

49 

^8 

62 

'.0 

72 

'.0 

and 

Min.    J 

TABLE  y I— Continued. 
Maxifnum  and  Minimum-  Temperatures  for  each  Month  in  igoi. 


Month. 


January  .  . 

February  . 

March     .  . 

April   .    .  . 

May    .    .    . 

June  .  .  , 
July  .  .  . 
August  .  . 
September . 
October .  . 
November. 

December  . 


Maximum. 


Day. 


16 
16 
19 
30 
I 

24 

30 

I 

10 

15 

23 

I 

2 

14 
15 


Temp. 


65.5 
57-5 
75- o 
85.0 

81.5 
96.0 
99.0 

90.  o 

91.  o 
82.5 
68.3 

65.0 


Minimum. 


Day. 


20 
I 
6 

7 


9 
27 

6 
22 
26 
28 


Temp. 


12.0 
12.0 

II-5 
29.0 


Range. 


9.0 


53-5 
45-5 
63.5 
56.0 


46.5 

35.0 

51-4 

44.6 

63.5 

35-5 

60.0 

30.0 

47-9 

43-1 

35-8 

46.7 

21.0 

47-3 

56.0 


RESULTS  OF  OBSERVATIONS 

TABLE  V— Continued. 
Temperalures  from  the  Maximum  a7id  Minimum  Thermometers  in  igoi. 
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Day. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Mill. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0' 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

99.0 

78.6 

82.0 

64-5 

80.3 

63.5 

74.2 

55-8 

68.3 

48.0 

55- 0 

29-5 

2 

97.0 

73- 0 

84.0 

63.0 

78.0 

62.0 

74.0 

55-5 

65.0 

47.0 

65.0 

39- 0 

3 

95- 0 

70.0 

88.5 

70.5 

75- 0 

64-5 

63.  0 

46.  0 

58.2 

40.4 

50-0 

32-5 

4 

94.0 

72.0 

84.0 

71.0 

84.0 

60.0 

58.0 

39- 0 

53-5 

36.  0 

34- 0 

24.  0 

5 

94.0 

73-5 

72.0 

65.0 

86.0 

64. 0 

59- 0 

41.  0 

47.0 

36.0 

31.  0 

17-5 

6 

95- 0 

69.0 

73- 0 

60.0 

84.0 

66.0 

63-5 

43- 0 

49.0 

29- 3 

30-8 

14-7 

7 

88.8 

68.9 

83.5 

68.0 

86.7 

62.5 

61.5 

40.  0 

57- 0 

30-5 

38.0 

19-5 

8 

76.5 

67.5 

87.0 

64-5 

78.0 

60. 0 

65.8 

41.0 

52.0 

37-5 

44-5 

27-5 

9 

82.6 

66.0 

89.3 

67.9 

75-5 

51.0 

69.  0 

51.0 

54- 0 

32-5 

58.0 

35-5 

10 

83.5 

69.2 

90.0 

68.  .s 

80.0 

56.8 

75.8 

51.0 

50.0 

34- 0 

56.0 

34- 0 

II 

85.5 

68.5 

88.0 

71.2 

86.5 

62. 0 

74.5 

54-5 

63.0 

28.5 

50.0 

32.0 

12 

79.8 

67-5 

77.0 

70.0 

84.5 

68.0 

72.0 

56.5 

57- 0 

39-9 

49.2 

32.3 

13 

73-5 

66.5 

79-5 

67-5 

77-8 

64-5 

74.0 

62.  0 

48.0 

37- 0 

55- 0 

32.0 

14 

80.0 

73- 0 

76.  0 

68.5 

80.2 

58.5 

64.  0 

48.0 

47.0 

33- 0 

65.0 

55- 0 

15 

87.0 

73-6 

86.5 

71.0 

91.0 

68.0 

63.0 

44.  0 

47.8 

29.  0 

65.0 

15.0 

16 

89.6 

71.0 

87.0 

70-5 

87.0 

64.8 

69.  0 

40.0 

43- 0 

26.5 

20.5 

13.0 

17 

88.0 

70.0 

86.0 

74.0 

73- 0 

61.0 

65.0 

41-5 

42.  0 

31.0 

28.0 

16.0 

18 

88.6 

70.0 

85.5 

72.5 

62.0 

56.0 

53- 0 

39- 0 

41.2 

32.5 

26.0 

17.0 

19 

90.  0 

70.0 

86.5 

74.0 

64.0 

49.0 

77.0 

37-5 

46.0 

30-5 

22.0 

13-5 

20 

88.0 

71.0 

85.0 

72.0 

61.0 

50-5 

61.0 

48.8 

42.0 

25.0 

23.0 

II.  0 

21 

89.2 

69.0 

87.5 

70.0 

69.0 

48.5 

69.0 

44.0 

43-2 

28..5 

21.0 

10.4 

22 

91.0 

70.8 

87.0 

72.0 

70.0 

47-9 

77-5 

43- 0 

49-  5     1        24-5 

30.5 

9.0 

23 

90. 0 

75-5 

83.0 

73- 0 

75-0 

52.0 

82.5 

51-5 

53-5 

34- 0 

35- 0 

29.  0 

24 

90.  0 

69.0 

80.0 

71.0 

81.0 

55- 0 

70.0 

41.0 

53- 0 

40.0 

49.2 

28.5 

25 

92.  0 

71.0 

82.0 

68.0 

66.0 

51.0 

55- 0 

36.0 

47-5 

39-5 

47-5 

35-5 

26 

84.0 

64.0 

83-5 

63.7 

68.0 

48.0 

65.0 

35-8 

42.0 

30.0 

39- 0 

32.0 

27 

73.6 

63.5 

80.5 

63.5 

68.0 

50.0 

70. 0 

42.0 

37- 0 

26.9 

43-5 

32.8 

28 

89.0 

70.5 

79.0 

63.5 

72.0 

57- 0 

64.  0 

48.0 

31-5 

21.0 

37-5 

28.0 

29 

95- 0 

74-5 

80.0 

62.2 

83.0 

69.0 

62.  2 

47.5 

39- 0 

22.5 

43- 0 

37- 0 

30 

93- 0 

73-5 

83.0 

61.  0 

80.0 

62.0 

62.0 

44.0 

47- 0 

35-5 

41.5 

30-5 

31 
Mean 

Mean 
of 

81.5 

69.  2 

76.5 

64-5 

57- 0 

40. 0 

•     ■ 

49-5 

29.0 

87.8 

70.3 

83.0 

68.0 

76.9 

58.4 

66.8 

45-4 

49.1 

32-9 

42.0 

26.  2 

Max.    [ 

79 

".o 

75 

°.5 

67 

°.  6 

56 

°.  I 

41°.  0 

34°.  I 

and 

Min.    J 

Mean  temperature  for  the  year  1901  from  the  maximum  and  minimum  thermometers 53-8 

Maximum  temperature  for  the  year 99-  o 

Minimum  temperature  for  the  year 9.  o 

Range  during  the  year 90.  o 
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METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS  AND  RESULTS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  from  the  Maximum  and  Minim,tim  Thermometers  in  Z902. 


Day. 

January. 

February. 

March. 

April.    , 

May. 

June. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Jlax. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

37-5 

22.0 

32-5 

24.  6 

67.5 

45-5 

43-5 

37-8 

76.5 

55-5 

80.2 

58.0 

2 

41.0 

21.0 

39- 0 

26.  0 

52.0 

39-5 

48.0 

36.0 

73-6 

51-2 

83.8 

59-5 

3 

43- 0 

20.5 

26.  0 

14.0 

42.  0 

30.0 

52.0 

34- 0 

84-5 

52.5 

90.  5 

67.  0 

4 

27.0 

16.0 

25.0 

II- 5 

40-5 

29.  0 

40.0 

36.0 

70.  0 

51.0 

85.2 

65.0 

.5 

36.0 

14-5 

19.2 

8.8 

33- 0 

29.0 

56.0 

34- 0 

86.6 

50.3 

77-5 

60. 0 

6 

40. 0 

19.0 

32.5 

12.  0 

42.8 

23.0 

53-5 

38.0 

77-5 

60.0 

81.0 

57-" 

7 

44.0 

25-5 

39- 0 

22.0 

54.5 

28.0 

60.0 

41.0 

81.5 

61.  0 

86.5 

65.5 

8 

43-5 

32.0 

25.5 

13-2 

49.0 

40.  0 

52.0 

34.3 

74.0 

54-3 

80.0 

59-5 

9 

36.5 

26.5 

29.  0 

15-0 

51.6 

39- 0 

49.0 

34- 0 

71.8 

50.5 

75- 0 

49.  u 

10 

46.5 

27.0 

30.0 

19.9 

61.0 

34-5 

56.5 

42.  0 

64.0 

40.0 

83.8 

52.2 

II 

35- 0 

25.0 

31-5 

18.5 

68.0 

38.5 

69.8 

39-9 

58.0 

48.9 

87.0 

61.5 

12 

33- 0 

21.0 

35- 0 

21.5 

70.0 

46.  2 

65.0 

44.8 

64.  0 

47.0 

89.0 

62.5 

13 

33- 0 

21.  0 

26.3 

17.0 

65-5 

41-5 

54- 0 

41.  0 

78.5 

56-0 

93-5 

67.9 

14 

38.0 

16.2 

30-5 

13- 0 

54.5 

35-5 

57- 0 

35- 0 

68.0 

49.0 

90. 0 

67-5 

15 

47.0 

25-5 

31.0 

22.5 

52.0 

35-2 

54-8 

40.5 

68.0 

50- 5 

91-5 

72.0 

16 

43- 0 

31.0 

36.0 

22.5 

61.5 

45-5 

60.  2 

38.0 

73.  0 

48.5 

81.5 

67.5 

17 

34- 0 

22.  0 

38.0 

27.  0 

55- 0 

36.0 

63.8 

43- 0 

81.5 

56.2 

80.5 

59-5 

18 

48.0 

22.5 

3I-5 

23-5 

37-9 

20. 0 

65.8 

41.5 

79.0 

62.5 

79-5 

57-5 

19 

40.  0 

27.0 

30.  2 

15- 0 

39- 0 

18.0 

59- 0 

44.0 

87.0 

63.0 

83.6 

65.0 

20 

36.0 

22.0 

34- 0 

15- 0 

48.5 

30.0 

65.0 

41.0 

83.2 

61. 0 

82.5 

64-5 

21 

48.5 

26.5 

34- 0 

27-5 

64.0 

39- 0 

77.0 

45- 0 

71-5 

57.5 

84.5 

61.  0 

22 

46.  0 

34- 0 

35- 0 

33- 0 

61.5 

41-5 

89.0 

56.0 

79-5 

53- 0 

74.0 

55- 0 

23 

39-8 

31.0 

47-5 

32.0 

65.0 

42.0 

87-5 

63.0 

90.  2 

63.0 

73- 0 

56.0 

24 

44.0 

30.0 

46.  0 

29.  0 

65-0 

42.5 

69.0 

49-5 

86.5 

67.0 

75- 0 

5I-0 

25 

40.0 

32.0 

49.0 

36-9 

58.0 

37- 0 

64.0 

49.0 

81.0 

62.0 

75.6 

53-3 

26 

38.0 

31-9 

51.0 

39-5 

59-5 

35- 0, 

81.0 

49-5 

80.2 

59- 0 

81.0 

63.0 

27 

46.5 

27.  0 

55- 0 

32.8 

61.5 

38.0 

67-5 

53-5 

64.  0 

49-5 

80.5 

59-5 

28 

27.0 

19.0 

59- 0 

45-5 

57-8 

47.0 

72.5 

45- 0 

61.5 

44- 0 

79.2 

61.  0 

29 

23.0 

16.5 

77-5 

52.0 

69- 5 

58.0 

69.0 

43-9 

90.8 

67.  0 

30 

27.0 

17.0 

68.7 

42.5 

83.0 

60.0 

81.0 

49-5 

67.5 

60.  2 

31 
Mean 

Mean  ") 

26.5 

20.5 

48.5 

39- 0 

81.5 

57-5 

38.3 

24.0 

35-6 

22.8 

55-9 

36.8 

62.8 

43-5 

75.7 

54- 0 

82.1 

60.  8 

of 

Max. 

31 

=.2 

29 

\2 

46°.  4 

53 

\  2 

64 

\8 

71 

=■4 

and 

Min.    J 

TABLE  VI— Continued. 
Maximiini  a7id  Minimum  Temperattires  for  each  Month  in  ipo2. 


Month. 


January 
February   . 
March     .    . 

April   .    .    . 

May    .    .    . 
June    .    .    . 

July     .    .    . 

August   .    . 

September 
Octoljer 
Noveml)er 
December  . 


Maximum. 


Minimum. 


Day. 


21 
28 
29 

22 

23 
13 

17 
18 

3 

II 

I 

25 

12 

*i 


Temp. 


Day. 


48.5 
59- o 
77-5 

89.0 


90. 
93- 


97.0 

90.  o 

93- o 
79.8 

77.0 
56.0 


5 
5 
19 
3 
5 
9 

ID 

9 


J7 


15 
30 

29 

t28 


34- o 


40. 
49- 
60. 

55- 
46. 
32. 

28. 
17- 


Range. 


Temp. 


34- o 
50.2 
59-5 

55- o 

50.2 
44-5 
37- o 

35- o 

46.5 
47.8 
48.8 
38.5 


*  Maximum  thermometer  was  not  read  every  day. 


t  Minimum  thermometer  was  not  read  every  day. 


RESULTvS  OF  OBSERVATIONS. 

TABLE  V— Continued. 

Temperatures  from  the  Maximum  a7id  Mijiimum  Thcrviovicters  in  igo2. 
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July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Day. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

Max. 

Min. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

75- 0 

64.0 

85.0 

68.5 

93- 0 

65.0 

75- 0 

62.0 

60.  2 

41.0 

46.0 

29.  0 

2 

S3.0 

62.0 

88.0 

66.0 

85.0 

72.0 

73- 0 

55.8 

59-5 

39- 0 

50.5 

32.0 

3 

95- 0 

66.0 

90.0 

72.2 

83.0 

66.0 

73-5 

52.0 

65.0 

42.  0 

56.0 

38.0 

4 

89.0 

71.5 

87.0 

71.0 

77-2 

54-5 

61.5 

55-0 

67-3 

48.9 

48.0 

35- 0 

5 

94.8 

69.8 

87.0 

66.5 

73- 0 

52.0 

67.0 

58.0 

66.0 

49.0 

37- 0 

27-5 

6 

94.0 

72.5 

88.0 

66.0 

75- 0 

53- 0 

70.0 

55- 0 

69.  2 

56.0 

32.5 

22.5 

7 

78.  0 

68.0 

80.0 

61.5 

84.0 

61.5 

69-5 

54- 0 

61.8 

43- 0 

41.8 

30.0 

8 

91.0 

70.  0 

86.5 

63.0 

86.5 

60.2 

72.0 

49-5 

49.0 

38.5 

34- 0 

21.5 

9 

92.5 

71.0 

82.0 

68.0 

82.0 

58.5 

77.0 

48.0 

52.0 

38.0 

28.0 

18.0 

ID 

87.0 

69-5 

83.0 

70. 0 

■  71-5 

53- 0 

61.0 

45-5 

71-5 

43- 0 

43- 0 

19-5 

II 

78.8 

60.8 

90.0 

64.0 

78.0 

52-0 

60. 0 

53-5 

64.0 

49.0 

48.5 

39- 0 

12 

81.0 

60. 0 

77-9 

60.2 

76.5 

56.0 

71-5 

55- 0 

77.0 

50-0 

43-5 

31.0 

13 

84.0 

62.5 

75-5 

57- 0 

66.5 

51-5 

78.2 

52.5 

75- 0 

47-5 

30.0 

14 

90-5 

65-5 

69-5 

63.0 

73-4 

47-9 

67.  0 

44.0 

61.0 

43-8 

22.0 

15 

90.  0 

70.5 

80.0 

60.  2 

70.  0 

46.5 

61.8 

39- 0 

75- 0 

49.  s 

33- 0 

20. 0 

i6 

84.0 

68.0 

73- 0 

61.5 

73-5 

47.0 

71.2 

43-2 

70.2 

52.5 

40.8 

32.8 

i- 

97.0 

63.0 

77.0 

55- 0 

69.  2 

53- 0 

56.0 

49.0 

56.2 

50.0 

39-5 

29-5 

i8 

97.0 

70.  0 

84.0 

56.8 

70.5 

53- 0 

67-5 

48.5 

54- 0 

51.0 

44.0 

28.0 

19 

88.0 

70. 0 

87.0 

64.0 

72.0 

50-5 

75-5 

53-5 

63.5 

49.8 

52.0 

29.  6 

20 

93- 0 

70-5 

83.0 

68.0 

73-5 

61.0 

71.0 

57- 0 

60.5 

44-5 

48.8 

39-5 

21 

85. 0 

70.5 

82.0 

67.8 

72.0 

66.0 

57-5 

4>-5 

69.0 

49.0 

22 

8i.o 

62.5 

80.0 

61.0 

75- 0 

65.0 

60.5 

38.5 

62.  0 

46.  0 

39- 0 

23 

82.5 

61.0 

78.5 

55-8 

80.5 

61.6 

71-5 

44.0 

51.8 

37- 0 

43- 0 

26.0 

24 

85.0 

64.0 

79.2 

59-8 

84.0 

63.0 

70.0 

52.0 

55- 0 

35- 0 

29.0 

20.0 

25 

79- 0 

6-^.0 

81.0 

58.5 

68.2 

61.8 

79.8 

51-5 

50.  0 

44.5 

30.0 

19.0 

26 

79-5 

67-5 

85.8 

56.9 

69. 0 

66.0 

60. 0 

52.2 

50.0 

42-5 

29.  0 

18.0 

27 

89.2 

69-5 

85.8 

64.0 

76.5 

65.0 

67.  0 

57-5 

49.0 

38.0 

28.5 

18.0 

28 

85.0 

70.8 

83.5 

64.0 

76.5 

61.0 

61. 0 

47.0 

42.0 

31.0 

34-5 

17-5 

29 

89.0 

70.8 

83.0 

61.5 

78.0 

57-5 

49-9 

35-5 

48.0 

28. 2 

36.8 

24. 0 

30 

77-5 

70. 0 

85.0 

62. 0 

75- 0 

60. 0 

57- 0 

32.0 

44-5 

34-8 

46.0 

27-5 

31 

Mean 

Mean 
of 

82.0 

69.9 

88.5 

63.5 

64.5 

41.  0 

. 

43- 0 

24. 0 

86.4 

67.2 

82.8 

63.1 

76.3 

58.0 

67.0 

49- t 

60.  0 

43-7 

40.  2 

26.9 

Max. 
and 
Min. 

76 

^8 

73 

=.0 

67 

=.2 

58 

°.o 

51 

=.8 

33 

^6 

Mean  temperature  for  the  year  1902  from  the  maximum  and  minimum  thermometers 54-7 

Maximum  temperature  for  the  year 97- o 

Mininuiiu  temperature  for  the  year 8.  8 

Range  during  the  year 88.  2 
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